Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda6566unit_10 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L.  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Volume  LXV    No.  1 


ASHKVILLK:  1939 


ALABAMA  -  JANUARY  1958 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     82°  on  the  30th  at  Clayton 
Lowest  Temperature:     3°  on  the  16+  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     7.41  inches  at  Hytop 

Least  Total  Precipitation:     2.79  inches  at  Pushmataha 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4,17  inches  on  the  21st  at  Jasper 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     0.5  inch  at  2  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  18+  at  11 

stations 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.     These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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HEFLIN 

55.2 

23.2 

39.2 

70 

21 

3 

16+ 

792 

0 

1 

24 

0 

0 

LAFAYETTE 

57.4 

32.3 

44.9 

76 

27 

12 

17+ 

618 

0 

1 

16 

0 
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58  .  6M 

33.9 
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8 
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AM 

57.4 

27.6 

42.6 

73 

29  + 

11 

17 

692 

0 

1 

19 

0 

4.43 

1.33 

16 

.0 

0 

4 

4 

3 

ROCKFORO 

AM 

66.9 

27.5 

42.2 

73 

2  7 

8 

17 

700 

0 

2 

18 

0 

5.60 

2.20 

22 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

56.9 

29.3 

43.1 

74 

27 

10 

6 

671 

0 

1 

20 

0 

6.51 

2.22 

22 

.0 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

43.3 

5.6 

5.13 

.23 

T 

PRAIRIE 

DAYTON 

AM 

56.  6 

32.5 

44.5 

76 

22 

16 

6 

628 

0 

2 

16 

0 

3.97 

1.21 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

55.9 

29.5 

42.7 

77 

22 

15 

6 

686 

0 

2 

21 

0 

3.51 

1.08 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

GAINESVILLE 

AM 

55.4 

30.0 

42.7 

75 

22 

16 

6+ 

683 

0 

3 

19 

0 

4.63 

1.16 

21 

T 

T 

17 

7 

4 

2 

GREENSBORO 

58.7 

33.2 

46.0 

3.9 

78 

14 

14 

6 

680 

0 

0 

14 

0 

3.61 

-  1 

.31 

1.37 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

68.  IM 

30. 6M 

44. 4M 

76 

21 

16 

18+ 

628 

0 

1 

20 

0 

.0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

58.5 

32.3 

45.4 

77 

21 

14 

6 

601 

0 

1 

18 

0 

4.01 

1.43 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MINTER    3  WNW 

59.9 

31.5 

45.7 

77 

21 

12 

17 

594 

0 

0 

15 

0 

4.12 

1.51 

16 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

58.  5 

33.9 

46.2 

~ 

3,0 

76 

21 

18 

5 

573 

0 

0 

15 

0 

3.41 

- 

1,19 

1  .23 

2  1 

T 

0 

6 

2 

2 

SELHA 

59.6 

34.6 

47.1 

4,5 

7  7 

21 

18 

546 

0 

0 

15 

a 

3.91 

1  5 

T 

7 

2 

TUSKE6EE  2 

58. <• 

35.0 

46.7 

73 

27 

16 

17 

550 

0 

0 

1  5 

0 

4.12 

1.42 

2  1 

.0 

0 

6 

3 

2 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

56.  I 

33.8 

45.0 

6,2 

79 

22 

15 

6 

515 

0 

1 

1  6 

0 

4.81 

,42 

1,48 

^2 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

45.1 

- 

5,3 

4,01 

- 

.43 

T 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA 

AM 

61 .  2 

35.3 

46.3 

75 

28  + 

21 

17+ 

511 

0 

1 

1  3 

0 

5.14 

1.72 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

60.4 

34.5 

47.5 

74 

26 

20 

23+ 

538 

0 

0 

1  5 

0 

4.77 

1.20 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

BRANTLEY 

AM 

59.9 

?i  .3 

46.1 

75 

28 

15 

17+ 

579 

0 

0 

15 

0 

4.34 

- 

.63 

1  .37 

15 

,  0 

0 

8 

4 

1 

BREHTON  3  SSE 

61.6 

33.9 

47.8 

4,4 

75 

26 

15 

11 

529 

0 

0 

16 

0 

3.63 

- 

1.27 

1  .05 

15 

,  0 

n 

5 

2 

CAMDEN  3  NNW 

60.9 

31.0 

46.0 

7  9 

21 

1  2 

1 0 

584 

0 

0 

1  8 

0 

3.54 

21 

,  0 

6 

2 

CHATOM 

61  .  5 

46.5 

21 

15 

565 

0 

0 

1  9 

0 

4.58 

1.59 

21 

7 

3 

CLAYTON 

62.  1 

35.5 

48.8 

82 

30 

17 

6 

497 

0 

0 

1 4 

0 

5.42 

.49 

1  .96 

31 

,0 

0 

7 

4 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

59.6 

38.0 

48.6 

75 

27  + 

22 

17+ 

493 

0 

0 

14 

0 

4.  39 

,44 

1.21 

16 

,0 

0 

5 

4 

2 

ENTERPRISE 

61  .7M 

38. 2M 

50. OM 

75 

21  + 

20 

17+ 

458 

0 

0 

12 

0 

,0 

0 

EUFAULA 

AM 

59.  3 

45.4 

6,6 

29+ 

16 

599 

0 

0 

18 

0 

6.45 

1  6 

,0 

5 

5 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

60.  2 

ii3.a 

46.0 

27 

15 

583 

0 

0 

17 

0 

4.  16 

1  5 

6 

3 

FRISCO  CITY 

AM 

68.8 

46.3 

75 

30  + 

20 

5+ 

572 

0 

0 

1 6 

0 

4.17 

- 

,48 

1  ,06 

16 

,0 

0 

8 

3 

1 

GENEVA 

AM 

58.8 

34.9 

46.9 

7  5 

29 

20 

1  7+ 

556 

0 

0 

15 

0 

4,54 

31 

.  0 

6 

4 

GI LBERTOWN 

61.1 

30.5 

45.8 

78 

27 

14 

11 

587 

0 

0 

20 

0 

4,26 

1,2  7 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

GREENVILLE 

61  .  5 

35.2 

48.4 

- 

3.3 

77 

27 

17 

1  7 

611 

0 

0 

1  5 

0 

4,92 

,06 

1,46 

15 

.0 

0 

8 

2 

2 

HEADLAND 

AM 

56.8 

34,2 

45.5 

75 

21 

20 

18+ 

594 

0 

0 

14 

0 

5,09 

1,39 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

AM 

60.0 

36.8 

48.4 

- 

3.3 

74 

27 

15 

5 

505 

0 

0 

11 

0 

.0 

0 

LOCKHART 

AM 

59.  1 

37.0 

46.1 

73 

28+ 

20 

17 

617 

0 

0 

13 

0 

4.17 

1,61 

31 

.0 

0 

7 

2 

2 

NATCHEZ 

AM 

60.1 

31,7 

45.9 

77 

21 

14 

11 

684 

0 

0 

17 

0 

4.07 

1.23 

16 

.  0 

0 

8 

3 

1 

OZARK 

62.3 

49.6 

3.3 

26 

17 

474 

0 

0 

1  3 

0 

5.13 

1.63 

16 

,0 

10 

4 

PHENIX  CITY   2  NNW 

AM 

58. OM 

31, 7M 

44, 9M 

75 

28 

14 

17 

507 

0 

0 

1  8 

0 

3.80 

1.40 

16 

•  0 

0 

5 

4 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

57.8 

2  9.1 

43.5 

- 

6.4 

75 

22 

16 

1  7 

662 

0 

0 

22 

0 

2.79 

22 

,0 

0 

4 

3 

THOMASVI LLE 

AM 

57.7 

29.9 

43.8 

6.8 

75 

30 

15 

17+ 

650 

0 

0 

20 

0 

4.16 

,74 

1,27 

1  5 

0 

5 

4 

2 

TROY 

59,4 

36.8 

48,1 

3.0 

75 

27 

1  7 

17 

517 

0 

1 

1 1 

0 

4.07 

- 

,62 

1  ,45 

3  1 

,0 

0 

3 

2 

WHATLEY 

61.3 

31.7 

46,5 

77 

2  I 

1  5 

1 1 

566 

0 

1 

19 

0 

3.87 

1  ,05 

30 

,0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

46.9 

- 

5.0 

4.37 

,24 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

60.8 

37.2 

49.0 

74 

26+ 

22 

23+ 

48  8 

0 

0 

1  1 

0 

3.73 

1.42 

30 

,0 

0 

CITRONELLE 

35.9 

47.2 

75 

2 1 

2  0 

5 

0 

0 

13 

0 

4.35 

.52 

1.35 

1 5 

.  0 

0 

6 

3 

3 

CODEN 

62.1 

37.8 

50.0 

74 

29  + 

21 

17 

469 

0 

0 

12 

0 

3,76 

1.14 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAIRHOPE 

61.6 

39.0 

50.3 

3.7 

73 

29+ 

24 

17 

448 

0 

0 

9 

0 

3,96 

.25 

1,26 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORT  MORGAN 

58.5 

42.6 

50.6 

70 

31 

29 

6 

441 

0 

0 

5 

0 

3,57 

2,10 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

59  ,4 

36.3 

47.9 

4.8 

72 

25  + 

24 

17+ 

625 

0 

0 

13 

0 

4,38 

.54 

2,21 

30 

.0 

0 

6 

2 

2 

MOBILE 

AM 

58.2 

36.5 

48.4 

75 

27 

25 

6+ 

508 

0 

0 

10 

0 

5,06 

1,53 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

ROBERTSDALE   7  E 

62.3 

37.5 

50.0 

74 

26 

21 

11 

457 

0 

0 

14 

0 

6,28 

1.93 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

49.2 

4.7 

4,28 

.19 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

1 
« 
£ 

Percent  of 
time  ftom 
prevailing 

Average 

Faateat 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

« 

^1 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-IO' 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

0 

i- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

s 

12 

8.0 

49 

SW 

21 

76 

82 

56 

65 

5 

1 

2 

2 

2 

0 

12 

58 

6.2 

mniTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

7.7 

37 

WSW 

21 

79 

82 

61 

66 

3 

6 

1 

1 

2 

0 

13 

6.3 

UOBILE  WB  AIRPORT 

N 

17 

11.1 

44 

S 

21 

78 

81 

56 

67 

2 

3 

3 

0 

1 

1 

10 

6.1 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

13 

6.4 

32 

S 

21 

74 

79 

52 

58 

1 

2 

4 

0 

2 

0 

9 

61 

6.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Slalion 

Total 

Day  of  month 

1 

3 

^  1 

D    I  D 

•vial 

7  1   8  1 

lU   1    11  1^ 

10 
IJ 

U 

15 
15 

16 

1 

17  j  18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

AeeEVlt.LE   1  NNW 

.46 

•  47 

.35 

1.49 

1.26 

1.15 

AOOISON  CENTRAL  TOWER 

&aT6 

.75 

.53 

* 

1.15 

1.66 

■  11 

AtBERTA 

•02 

•  33 

•07 

1.46 

T 

.14 

':?! 

.36 

•  19 

ALBERTVILLE   2  SE 

ft' so 

1 .43 

•  12 

9.98 

.21 

.  10 

ALEXANDER  CITV  6  NE 

5.33 

*82 

•  07 

.67 

I  .84 

.32 

1  .  14 

.08 

•  39 

ALICEVILLC 

.62 

.79 

.06 

1.49 

■  16 

.84 

.96 

.16 

.38 

ANOALUS lA 

.34 

.05 

.36 

.05 

•  07 

•  11 

1.47 

.04 

.73 

.18 

1.72 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

*  ifl 

•  21 

.43 

.90 

.03 

.14 

1  .95 

•  61 

•03 

.65 

.67 

•  60 

1.42 

.06 

1  .07 

1.69 

ASHLAND 

5.01 

•  53 

.55 

.60 

■  42 

.04 

2.10 

.17 

.02 

•  2fl 

•  30 

ASMVILtE  *  W 

*'  a? 

.97 

1  .26 

1^24 

.04 

1.12 

1.18 

.34 

.41 

ATHENS 

.51 

T 

.08 

■  06 

T 

1.36 

■  11 

■  38 

.77 

ATHENS  2 

1  A 

»■  16 

*51 

1  .10 

•  06 

.70 

■  06 

.45 

■  09 

1.10 

.0! 

ATHENS  COURTHOUSE 

MISS ING 

ATMORE    STATE  FARM 

4.77 

•  18 

.02 

.12 

.30 

.50 

.95 

.35 

1.20 

•  IS 

.02 

.02 

•  94 

•  02 

AueuRN  3  SW 

~ 

.63 

.08 

.68 

1.35 

.10 

- 

.09 

•  49 

AUTAUGAVl LLE 

•  52 

•  06 

■  72 

U26 

.27 

1.61 

•  19 

•  18 

9ANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

.07 

.03 

•  40 

.35 

.05 

1»15 

T 

.02 

.67 

.65 

•  15 

.30 

BAT  M 1 NETTE 

.10 

■  16 

.18 

; 

U14 

.11 

.62 

1  ■4i 

BELGREEN 

6.7* 

.92 

•  50 

.95 

•  73 

.05 

.2( 

1  .30 

•  0; 

BELLE  HINA  2  N 

.26 

.72 

•  05 

1.35 

T 

■  10 

.10 

1.22 

■  03 

BESSEMER  3  NE 

.47 

.07 

T 

.10 

•  49 

T 

1.42 

T  T 

T 

.71 

1.67 

•  23 

.43 

BETHLEHEM 

.38 

T 

.27 

•  06 

■  14 

.05 

5  12 

.36 

•  46 

1 ,50 

•  55 

1  IdC 

•  55 

BIRMINGHAM  WS  AP  R 

4.16 

.16 

•  62 

T 

1.12 

T 

■  26 

1 .  3( 

.59 

8 1  SHOP 

4*7? 

•  77 

•  80 

•  08 

.12 

1.03 

■  37 

.26 

1.02 

BOAZ 

.24 

T 

.06 

.35 

T 

1.15 

T 

.34 

2.33 

.14 

.08 

BRANTLEY 

•  26 

.03 

.41 

•  17 

.  16 

1,37 

3*53 

•  26 

.36 

.08 

1^05 

•  06 

•  54 

.  1( 

1,02 

BRIDGEPORT  2  H 

5.22 

■  36 

.06 

•  94 

T 

.08 

1.25 

■  1  7 

1  .6S 

■  10 

BRUNO lOGC 

.36 

T 

.46 

.03 

T 

•  28 

1.45 

T 

.70 

T 

1.72 

CALERA  2  SW 

.36 

.70 

.76 

2.00 

■  52 

CAMDEN  3  MNW 

■  18 

*01 

1  •  10 

.06 

.03 

1.43 

■  01 

.39 

.19 

C  A  MP  HILL  2  MW 

5  56 

•  51 

•  10 

.43 

1,27 

,02 

2.63 

CARBON  HILL 

I 

_ 

_ 

20 

I  .65 

.45 

.25 

CENTER  CAOVE 

.33 

.06 

T 

.47 

•  10 

■  05 

■  06 

1.47 

T 

T 

2.12 

1.61 

■  13 

.06 

CENTRE 

•  40 

.75 

1^00 

2.50 

■  40 

CENTREVILLE 

AT* 

.35 

.05 

.20 

.36 

52 

38 

4  6fl 

■  14 

.  32 

1.01 

* 

CHILDERSBURG 

4.73 

•  40 

.02 

T 

.56 

'55 

2  19 
* 

* 

CHILDERSBURG  KTR  PLANT 

.36 

.66 

.57 

.16 

■  02 

1.54 

■  15 

.48 

.22 

CITRONELLE 

.16 

•  28 

1.35 

.15 

1.19 

1.16 

.06 

CLAIBORNE 

4  52 

•  25 

.01 

.02 

•  16 

•  16 

1  .42 

•  08 

1.31 

.86 

■  23 

5**0 

•  40 

.62 

1.36 

■  6C 

1.75 

■  10 

•  35 

CLAYTON 

5.42 

.  50 

•  25 

.15 

.30 

1.52 

.75 

1*95 

COOEN 

.16 

.12 

•  08 

.68 

.06 

.78 

.05 

.45 

1.14 

•  20 

COfFEE  SPRINGS  2  NW 

4*90 

.20 

•  55 

.50 

1.42 

.93 

1.30 

COLBERT  STEAM  PLANT 

3*«9 

•  89 

•  09 

•  76 

•  05 

.95 

.17 

■  17 

.85 

COLL INSV I LLE 

4*35 

•  31 

■  06 

.12 

.30 

T 

■  01 

1.10 

T 

■  78 

1.38 

T 

•  23 

.06 

COLUMBIA 

4.13 

•  46 

•  04 

•  70 

•  32 

1..29 

.43 

.06 

•  81 

CORDOVA 

.47 

.45 

■  13 

1.35 

1.32 

.93 

.40 

■  13 

CUBA 

4.13 

•  31 

■  22 

•  04 

•  02 

.98 

.04 

.78 

1.10 

■  35 

.29 

OAOCVILLE 

* 

•  72 

.05 

1 .90 

.48 

1  .35 

.06 

.30 

OANCY   3  H 

.05 

1.00 

■  22 

1  .07 

.9C 

■  16 

.25 

DANVILLE 

4.67 

•  39 

.13 

.52 

.25 

■  94 

.51 

1,72 

.09 

•  06 

DAYTON 

•  47 

.01 

•  41 

■  91 

■  05 

.60 

1^21 

.16 

.15 

DECATUR 

.34 

T 

•  54 

.10 

■  22 

U05 

.40 

.09 

.64 

.70 

■  10 

■  04 

DECATUR  « 

•  27 

.18 

•  43 

•  21 

*09 

•  12 

•  03 

DECATUR  SUB ST AT  ION 

3  66 

•  31 

•  10 

T 

.49 

.04 

■  03 

.20 

1*14 

^  '46 

.05 

DELTA 

1 

•  70 

1 

'46 

I4' 

.45 

DEMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 

•  27 

.03 

.38 

1.08 

.40 

■  64 

.21 

.30 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

•  06 

.73 

T 

.02 

.37 

1.21 

•  01 

.66 

T  .02 

T 

T 

1.10 

.19 

DOUBLE  SPItlNGS 

_ 

.57 

.03 

1.99 

06 

3.10 

.19 

4~53 

•  20 

.40 

•  35 

1.  20 

1*83 

EL  ROD 

56 

* 

U40 

1  10 

.22 

* 

ENTERPniSE 

.13 

.15 

.32 

.30 

1.45 

.20 

.05 

.61 

.46 

EUFAUUA 

Alt 

•  54 

T 

•  44 

1.57 

T 

1.25 

T 

1.46 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

•  05 

.17 

T 

.  36 

1.56 

.16 
* 

FA  1 RHOPE 

3*98 

.13 

.15 

•  20 

78 

* 

'  le 
• 

20 

1*25 

*09 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

4.27 

■  26 

.17 

.38 

.05 

•  20 
* 

I93 

.65 

1 .35 
* 

'28 
* 

FALRVILLC 

.25 

•  12 

.40 

•  54 

1.30 

.08 

1.10 

1.32 

.05 

.08 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

.25 

.26 

.05 

2.03 

1.17 

1.15 

.43 

.12 

FARLEY 

•  10 

•  05 

.06 

.01 

.26 

•  26 

•  05 

03 

1.65 

1.32 

.08 

•  10 

RECQRC 

MISS  INCj 

FLAT  ROCK 

4.74 

•  09 

.36 
* 

■  46 

•  04 
* 

.02 
* 

1 

_ 

, - 

■ 

2  03 
* 

09 

* 

FLORENCE 

.95 

.98 

1.04 

D.05 

■  45 

.03 

1.25 

FLORENCE  AT  LOCK 

•  92 

.07 

T 

T 

•  95 

•  12 

.06 

•  86 

.30 

.06 

•  88 

FORT  DEPOS'T 

4*?2 

•  12 

1  •SO 

.67 

•  29 

FORT  MORGAN 

3*67 

■  17 

ifto 

•  55 

*25 

FORT  PATNE 

4.16 

■  22 

•  08 

.  36 

T 

•  16 

T 

1^12 

.95 

1  .09 

.  12 

FRISCO  CITY 

•  27 

.04 

.06 

•  05 

•  16 

■  12 

1.06 

.39 

•  96 

.78 

.24 

GADSDEN 

•  47 

■  U 

.05 

.37 

1.47 

1.62 

•  59 

.27 

GADSD6N  GAS  PLANT 

•  16 

•  34 

•  08 

GA I NESV ILLE 

4**3 

•  50 

I 

.25 

.01 

^l99 

T 

.02 

1.1! 

iloo 

•  34 

"1* 

GARDEN  CITY 

5*36 

T 

•  40 

T 

* 

1.18 

* 

.42 

GENEVA 

.26 

•  01 

■  54 

.02 

•  49 

1.07 

T 

.93 

T 

T 

1^22 

GEORGIAHNA 

4*ia 

.36 

.20 

•  42 

1.10 

•  90 

1.20 

GILBERTOWN 

•  19 

1 

* 

^  * 

3  •• 

•  42 

•  26 

•  28 

*02 

1  55 

GREEN  BAY 

•  19 

■  02 

.40 

* 

* 

* 

• 

GREENSBORO 

•  30 

.38 

•  64 

.15 

1.37 

■  50 

•  07 

GREENVILLE 

4.92 

•  41 

.06 

■  16 

.04 

.36 

1.46 

.04 

.32 

1^16 

.42 

•  49 

GULF   SHORES  POST  OFFICE 

•  36 

01 

01 

01 

GUNTERS V 1 LLE 

4*32 

*_ 

.02 

GUNTERSVlLLE  CITY  W  WKS 

4.ia 

* 

•02 

• 

• 

■  02 

•  02 

1  ti 
1  .3  1 

•  80 

'1  i 
•  16 

GUNTERSVlLLE  DAM 

4«02 

•  07 

•  07 

T 

.10 

•  46 

1.36 

•  30 

1^56 

.02 

•  10 

HALEYVILLE 

RECORD 

MISSING 

HAMILTON 

•  06 

01 

* 

21 

70 

•  10 

79 

02 

HARR ISBURG  CAHAftA  TOVER 

* 

•  64 

•  30 

•  10 

■  45 

^'48 

*\* 

HAYHEVILLE 

RECQRf 

MISSING 

HEADLAND 

5.09 

.37 

•  68 

.44 

1.39 

.81 

.05 

1.33 

HCFLIN 

.» 

• 

1.50 

.50 

•  17 

HI6HLAND  HOME 

.15 

.30 

HI  WTOWER 

.06 

* 

1~10 

* 

•  3J 

HODGES 

5.59 

T 

*86 

_ 

■  , 

'o« 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

4.36 

.06 

.04 

•  17 

•  41 

•  07 

1.35 

■  10 

.39 

1.75 

•  01 

.03 

HUNTSVILLE  VB  AP 

4.36 

•  06 

T 

■  01 

•  04 

1>22 

T 

T 

■  08 

.41 

1.67 

•oa 

■01 

HTTOP 

7.41 

.93 

T 

T 

.74 

t 

1^85 

■  12 

2.65 

1.35 

•  19 

IDER 

6.4A 

122 

.06 

.42 

•  45 

•  10 

1^35 

■  12 

■  40 

3.20 

•  14 

JACKSON  LOCK  1 

4.27 

.It 

•07 

.26 

1.07 

.29 

1.06 

•  94 

•  16 

JACKSON  SHOALS 

3. 70 

.92 

•  20 

•  62 

.23 

.01 

1.4S 

-55 

JACKSONVILLE  2  SH 

3.43 

.02 

T 

T  T 

•  41 

T 

.99 

.21 

1.23 

•  23 

■  32 

JASPER 

6.98 

.«0 

•  36 

1^54 

.06 

.10 

4.17 

■  51 

JORDAN  DAM 

3.75 

.60 

.11 

.47 

•  99 

■  34 

1.14 

■  OS 

.25 

LAFAYETTE 

.60 

1.37 

1.93 

•  37 

See  Reference  Hot**  Pollovlng  Station  lodes 


DAILY  PRECIPITATION 


LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCK HART 

LOUISVILLE 
MADISON 
MAGE L LA 
MARION   1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS    1  SSW 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
WINTER   3  WNW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 
MONTE  SANO 
MONT  EVA LLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MOULTON 

MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEWeuRG 

NEW  MARKET 

NEW  MARKET  2 
NEWTON 

NEW  WILSON  LOCK 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE   2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERHYVILLE 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
RU55ELLVI LLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBOftO  SU6STA 

SEALE  6  W 

5ELHA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWA  IN 

SYLACAUGA  2  W 

SYLACAUGA  4  NE 

SYLVANIA 

TALLADEGA 

TALLADEGA  MORN  MTN  TwR 
THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS   5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  1  S 

VANCE 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE 

WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  0AM 
WATERLOO 
WEST  6L0CT0N 
WETUMPKA 

WHATLEV 
WHEELER  OAH 
WHITFIELD  LOCK  ? 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

WINFIELD  2  5W 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


4.17 

4.29 
5.18 
3.79 
3.60 

4.01 


5.05 
4.75 
4.62 
3.41 
4.60 

4.07 
3.76 
4.07 
3.65 
5.69 


5.80 
4.44 
6.41 
4.43 


5.76 
5.54 
6.66 


RECORD  MISSING 


5.24 
3.63 
4.19 


3.80 
3.91 
4.21 


4.50 
4.12 


RECORD  MISSING 


4.94 

4.58 


.56 
.10 
.55 


Day  of  month 
13,1  14  I  15 


1.51 
1.12 

.06  .15 
T  T 

1.21 


1.18 
.20 


1.53 
1.25 


1.31 
1.02 
1.30 
1.33 


1.42 
1.14 
1.15 
1.24 


22    23  24 


1.10 
1.12 
1.15 

1.10 

1.45 
.35 

1.37 
.60 

1.32 

.03 
.28 
I  1.40 

I  1.17 

.85 

1*12 

1.44 


1.16 
1.53 
1.47 
1.40 
1.12 


1.40 
1.06 
1.05 


1.13 
1.80 
.021  1.10 


.90 
.44 

1.07 

1.51 

1.32 
.82 
1.75 


1.30 
1.26 
D.05 
1.21 
1.25 

1.21 


1  .44 

1  .76 
.25  UIO 


.02     .17  1.37 


1  .36 
1.04 
1.41 
1.11 


.56 
1.36 
1.17 
1.25 


.02  1.60 
•  2.60 
.03     .64  : 


.33  1.22 
1.42 


1.01 
1.00 
.96 


25    26  27 


See  RefereBce  Notes  Pollowlag  Station  Index 
-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1959 


□y 

Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ALBERTVlLLE  2  SE 

MAX 

53 

46 

46 

55 

34 

25 

45 

48 

48 

35 

41 

50 

50 

62 

65 

56 

23 

33 

40 

57 

64 

70 

34 

45 

46 

60 

68 

64 

62 

67 

5fl 

50  •  0 

MIN 

43 

29 

29 

26 

8 

8 

1  1 

33 

23 

17 

17 

19 

31 

44 

48 

20 

12 

12 

17 

33 

48 

22 

16 

16 

25 

30 

38 

40 

41 

42 

39 

27.1 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

62 

61 

62 

57 

3  1 

56 

52 

51 

38 

MIN 

34 

35 

30 

14 

9 

21 

30 

27 

17 

13 

16 

30 

50 

32 

20 

10 

21 

22 

43 

52 

21 

19 

17 

24 

35 

3« 

46 

36 

55 

44 

29.1 

AL I CEV I LLE 

MIN 

ANOALUS I A 

62 

60 

62 

61 

72 

68 

54 

56 

65 

67 

73 

74 

58 

55 

56 

70 

75 

69 

61.2 

MIN 

52 

40 

43 

41 

21 

21 

21 

40 

33 

23 

23 

31 

33 

40 

43 

30 

21 

22 

40 

42 

46 

25 

23 

25 

32 

44 

48 

49 

44 

44 

52 

36.3 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

60 

45 

36 

36 

45 

63 

67 

71 

36 

50 

59 

69 

71 

70 

70 

65 

60 

54 

55.0 

MIN 

".1 

35 

33 

19 

13 

14 

26 

37 

24 

18 

16 

22 

39 

40 

36 

15 

12 

18 

29 

50 

32 

23 

23 

21 

28 

35 

37 

41 

42 

49 

44 

29.4 

ASHLAND 

52 

38 

47 

61 

65 

68 

50 

5  I 

58 

64 

71 

74 

71 

66 

60 

60 

57.1 

MIN 

l>3 

32 

31 

29 

11 

14 

23 

34 

24 

17 

16 

20 

39 

51 

38 

18 

1  2 

18 

21 

44 

49 

20 

16 

18 

25 

33 

36 

45 

36 

53 

43 

29.4 

ATHENS  2 

60 

39 

35 

43 

63 

72 

73 

32 

40 

45 

60 

70 

50 

56 

70 

52 

50.7 

MIN 

42 

25 

34 

17 

6 

9 

22 

39 

21 

17 

17 

28 

40 

47 

48 

13 

16 

18 

23 

36 

45 

16 

16 

22 

22 

33 

41 

38 

31 

48 

36 

27.9 

AT HO RE   STAlt  FARM 

59 

43 

53 

67 

70 

70 

60.4 

MIN 

44 

39 

38 

35 

20 

21 

29 

46 

32 

23 

20 

26 

31 

35 

40 

28 

21 

22 

32 

46 

50 

25 

20 

27 

37 

42 

47 

48 

42 

56 

48 

34.6 

AUBURN   3  SW 

65 

31 

46 

40 

MIN 

49 

42 

37 

40 

15 

13 

17 

32 

29 

19 

16 

22 

30 

36 

50 

27 

13 

17 

24 

34 

46 

23 

24 

25 

31 

40 

40 

47 

44 

55 

41 

31.5 

BANPCHEAD   LOCK   AND  DAM 

61 

29 

38 

50 

61 

70 

73 

35 

52 

67 

MIN 

43 

29 

30 

28 

14 

13 

14 

35 

27 

20 

16 

19 

35 

35 

40 

22 

15 

20 

18 

34 

52 

20 

19 

19 

23 

27 

31 

41 

33 

36 

41 

27.4 

BAY  NINETTE 

49 

61 

54 

3  8 

65 

65 

55 

6 1 

70 

68 

59 

39 

68 

70 

MIN 

45 

40 

39 

34 

23 

24 

34 

54 

34 

25 

24 

29 

33 

38 

49 

30 

22 

24 

36 

54 

50 

26 

22 

31 

38 

42 

51 

49 

46 

66 

50 

37.2 

BELLE  HINA  2  N  , 

52 

42 

38 

31 

52 

6 1 

MIN 

40 

26 

28 

18 

6 

10 

25 

37 

22 

16 

16 

25 

42 

50 

36 

14 

1  2 

15 

30 

50 

37 

18 

17 

22 

29 

40 

44 

38 

30 

47 

36 

28.3 

BESSEMER    3  NE 

43 

38 

63 

MIN 

41 

27 

29 

25 

12 

11 

28 

40 

25 

18 

16 

24 

44 

49 

43 

19 

1 5 

23 

29 

49 

45 

20 

19 

22 

26 

31 

31 

41 

34 

48 

41 

30.0 

B I RM I NGHAM  WB  AP 

53 

45 

50 

50 

56 

50 

40 

53 

36 

37 

62 

MIN 

35 

31 

32 

18 

12 

13 

33 

35 

24 

18 

19 

27 

39 

51 

35 

19 

1  8 

28 

38 

50 

27 

21 

20 

25 

29 

35 

41 

41 

37 

43 

41 

30.2 

BRANTLEY 

62 

61 

63 

61 

69 

36 

60 

67 

55 

60 

69 

68 

MIN 

54 

39 

40 

42 

21 

18 

25 

32 

33 

22 

15 

19 

26 

33 

41 

30 

15 

19 

25 

46 

52 

25 

18 

20 

28 

41 

40 

45 

38 

45 

53 

32.3 

BREWTON  3  SSE 

59 

38 

65 

62 

40 

57 

70 

71 

74 

53 

56 

56 

7 1 

63 

MIN 

48 

40 

41 

36 

24 

23 

27 

43 

35 

24 

15 

20 

25 

31 

38 

32 

19 

19 

27 

47 

53 

27 

18 

20 

33 

42 

46 

49 

39 

56 

52 

33.9 

BR  I DGE POR  T  2  W 

60 

42 

31 

40 

47 

56 

71 

52 

57 

62 

69 

64 

56 

MIN 

41 

26 

22 

22 

7 

12 

19 

37 

21 

18 

16 

20 

41 

50 

46 

15 

11 

12 

23 

41 

52 

22 

16 

20 

24 

33 

35 

41 

37 

50 

36 

28.0 

CALERA  2  SW 

46 

50 

55 

40 

50 

64 

68 

50 

52 

MIN 

42 

30 

29 

28 

13 

13 

25 

45 

24 

16 

14 

21 

32 

45 

43 

21 

12 

23 

26 

49 

49 

21 

19 

20 

24 

32 

34 

44 

42 

55 

43 

30.1 

CAMDEN  3  NNW 

58 

43 

70 

7 1 

50 

52 

MIN 

44 

32 

36 

31 

IS 

17 

26 

39 

30 

12 

16 

22 

29 

38 

43 

28 

17 

22 

28 

49 

50 

25 

18 

22 

27 

34 

35 

36 

36 

56 

46 

31.0 

CAMP   HILL   2  NW 

54 

50 

50 

62 

70 

63 

29 

47 

68 

MIN 

48 

34 

35 

39 

14 

11 

15 

25 

26 

16 

14 

19 

24 

42 

45 

26 

13 

19 

29 

33 

48 

21 

21 

20 

22 

35 

39 

40 

50 

55 

45 

29.6 

CENTRE 

50 

46 

5 1 

31 

33 

60 

62 

62 

MIN 

40 

31 

29 

31 

9 

13 

20 

36 

23 

17 

17 

19 

43 

49 

37 

16 

14 

14 

22 

45 

49 

22 

IB 

20 

23 

29 

34 

42 

41 

49 

41 

28.6 

CENTREV 1 LLE 

62 

60 

64 

33 

41 

51 

6  5 

68 

68 

38 

52 

70 

MIN 

48 

31 

30 

30 

15 

14 

14 

34 

28 

18 

15 

16 

32 

32 

48 

26 

15 

20 

25 

26 

52 

22 

22 

22 

23 

29 

35 

40 

34 

34 

39 

28.0 

CHATOM 

MAX 

58 

63 

57 

38 

66 

62 

51 

55 

46 

56 

69 

68 

76 

49 

55 

59 

69 

74 

75 

68 

67 

62 

MIN 

42 

32 

35 

34 

19 

18 

27 

42 

32 

19 

16 

23 

26 

31 

44 

29 

19 

20 

26 

54 

49 

25 

17 

21 

27 

30 

37 

45 

34 

57 

46 

31.5 

CHlLDERSBuRG  WTR  PLANT 

46 

60 

56 

46 

63 

53 

37 

48 

65 

69 

73 

54 

49 

58 

65 

70 

71 

69 

67 

63 

60 

57.8 

MIN 

43 

30 

32 

27 

12 

12 

24 

37 

25 

15 

14 

18 

32 

47 

43 

20 

12 

21 

26 

47 

50 

20 

18 

17 

23 

33 

31 

43 

33 

55 

42 

29.1 

C  ITRONELLE 

46 

55 

52 

42 

52 

59 

70 

56 

39 

55 

64 

72 

75 

50 

54 

58 

63 

71 

74 

65 

65 

69 

62 

58.4 

MIN 

41 

37 

38 

31 

20 

22 

36 

42 

38 

24 

26 

35 

30 

44 

49 

29 

21 

27 

37 

48 

50 

23 

23 

28 

30 

42 

47 

46 

44 

58 

46 

35.9 

CLANTON 

60 

51 

45 

60 

36 

30 

65 

30 

38 

49 

64 

70 

74 

36 

50 

55 

65 

70 

72 

67 

69 

61 

MIN 

51 

33 

34 

36 

14 

13 

21 

27 

26 

IB 

15 

17 

30 

42 

38 

23 

14 

20 

25 

32 

44 

21 

21 

22 

25 

30 

34 

37 

35 

38 

44 

28.4 

CLAYTON 

52 

51 

60 

70 

66 

65 

42 

50 

64 

73 

72 

42 

49 

69 

64 

73 

78 

79 

80 

82 

62.1 

MIN 

50 

3S 

40 

27 

19 

17 

32 

44 

32 

22 

25 

33 

41 

49 

40 

28 

18 

23 

31 

40 

35 

25 

23 

31 

40 

50 

50 

54 

46 

49 

47 

35.5 

CODEN 

60 

50 

57 

67 

60 

67 

61 

42 

60 

66 

68 

60 

MIN 

46 

41 

39 

40 

26 

28 

37 

53 

37 

26 

23 

25 

31 

34 

46 

31 

21 

24 

42 

55 

51 

28 

26 

29 

41 

46 

48 

49 

41 

57 

51 

37.8 

DAYTON 

45 

62 

45 

63 

60 

65 

32 

41 

54 

68 

70 

76 

38 

50 

MIN 

44 

32 

35 

30 

16 

15 

21 

37 

29 

20 

20 

28 

33 

40 

47 

27 

18 

27 

31 

44 

55 

24 

21 

29 

34 

35 

42 

44 

36 

46 

44 

32.5 

DECATuR 

58 

36 

50 

7  1 

55 

24 

33 

44 

5  7 

69 

72 

3 1 

42 

MIN 

38 

25 

25 

19 

7 

7 

17 

38 

23 

19 

17 

25 

35 

46 

51 

15 

14 

15 

30 

39 

53 

18 

17 

19 

23 

39 

41 

39 

32 

35 

38 

27.7 

OEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

60 

67 

32 

40 

55 

70 

MIN 

44 

34 

29 

29 

16 

15 

17 

30 

30 

24 

16 

29 

32 

34 

44 

31 

16 

17 

26 

45 

41 

24 

24 

24 

26 

30 

32 

40 

35 

37 

44 

29.5 

DOT  HAN   FAA  A  I RPOR  T 

66 

48 

54 

55 

38 

62 

61 

52 

59 

65 

69 

68 

46 

38 

54 

64 

74 

75 

45 

64 

56 

60 

70 

75 

73 

67 

63 

61 

59.6 

MIN 

55 

44 

45 

30 

24 

22 

32 

44 

31 

24 

24 

26 

37 

42 

47 

24 

22 

25 

37 

44 

47 

29 

27 

32 

45 

48 

50 

55 

53 

56 

56 

36.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

52 

46 

58 

47 

2  5 

54 

40 

42 

54 

53 

63 

64 

39 

34 

46 

56 

59 

71 

40 

46 

54 

64 

70 

63 

59 

66 

50 

53.6 

MIN 

39 

23 

31 

19 

7 

10 

33 

40 

22 

17 

17 

29 

41 

51 

38 

15 

10 

13 

34 

50 

40 

16 

15 

21 

32 

36 

44 

39 

32 

46 

37 

28.9 

ENTERPRI SE 

65 

39 

53 

65 

75 

55 

56 

MIN 

54 

41 

42 

22 

20 

31 

41 

35 

22 

24 

29 

42 

44 

47 

30 

20 

28 

34 

43 

54 

25 

29 

42 

51 

46 

57 

48 

54 

54 

38.2 

EUFAUL* 

70 

67 

55 

54 

49 

36 

48 

62 

57 

50 

47 

63 

69 

70 

74 

67 

34 

39 

47 

69 

72 

69 

59 

51 

50 

66 

72 

75 

62 

6 1 

MIN 

39 

40 

39 

34 

20 

16 

17 

25 

26 

24 

20 

20 

27 

33 

37 

31 

20 

21 

27 

30 

41 

28 

26 

23 

31 

40 

42 

43 

52 

52 

52 

31.5 

EVERGREEN   FAA  AIRPORT 

58 

50 

61 

53 

3  5 

47 

66 

62 

48 

48 

60 

67 

72 

71 

70 

40 

45 

53 

69 

72 

75 

43 

55 

60 

71 

73 

76 

72 

63 

MIN 

42 

39 

41 

29 

21 

21 

28 

42 

30 

21 

15 

22 

26 

33 

40 

19 

19 

20 

25 

45 

35 

26 

21 

22 

32 

43 

42 

43 

38 

55 

50 

31.6 

FAI RHOPE 

MAX 

60 

50 

60 

58 

40 

47 

66 

65 

56 

51 

57 

65 

66 

68 

68 

63 

39 

58 

69 

70 

72 

55 

59 

60 

69 

71 

73 

71 

73 

66 

64 

61.6 

MIN 

46 

42 

40 

37 

25 

26 

35 

53 

37 

26 

25 

28 

33 

38 

51 

33 

24 

26 

43 

56 

53 

28 

26 

33 

43 

47 

50 

50 

42 

68 

52 

39.0 

f ALKVILLE 

MAX 

59 

49 

49 

60 

30 

30 

55 

51 

45 

38 

58 

53 

53 

64 

71 

57 

41 

35 

45 

58 

70 

71 

40 

48 

56 

65 

70 

54 

60 

70 

60 

53.6 

12 

12 

1 3 

24 

50 

17 

FAYEITE 

MAX 

MIN 

S««  R«(er«no«  Notaa  Following  Slalion  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 

CONTINUED 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

.14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

53 
38 

48 
26 

54 

25 

29 
12 

24 
4 

50 
17 

51 
38 

53 
26 

57 
21 

49 

12 

53 
20 

61 

39 

63 
50 

71 
47 

57 
37 

38 
12 

39 
12 

43 
20 

54 
39 

60 
53 

75 

35 

36 
14 

44 

13 

52 
24 

65 
35 

70 
43 

61 
41 

51 
37 

71 
35 

68 
45 

53 
35 

53.3 
29.2 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

60 
47 

50 
46 

57 
44 

55 
38 

40 
30 

45 
29 

62 
43 

64 
53 

55 
40 

47 

32 

53 
36 

60 

37 

63 
43 

64 
42 

66 
43 

59 
33 

41 

32 

58 
30 

66 
48 

65 
57 

67 
53 

63 
33 

54 

35 

56 
40 

64 
46 

64 

50 

65 
52 

64 

52 

63 
47 

64 

57 

70 
52 

68.5 
42.6 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

59 
47 

49 
38 

48 
38 

60 
38 

41 

20 

37 
20 

46 

23 

63 
39 

60 
32 

47 
22 

49 

22 

61 
28 

66 
32 

70 
36 

71 
43 

69 
29 

36 
21 

44 
25 

53 
28 

68 
41 

71 
52 

75 

25 

42 
22 

65 
27 

57 
35 

69 
40 

73 
45 

76 
46 

70 
43 

75 
45 

63 
47 

58.8 
33.6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

53 
43 

44 

30 

59 
29 

50 
25 

27 
11 

41 

13 

50 
22 

49 
39 

39 

27 

41 
19 

52 
15 

53 
18 

62 
37 

66 
49 

58 
39 

52 
21 

34 
12 

44 

13 

59 
23 

66 
49 

71 
48 

47 
24 

48 
20 

57 
20 

64 
22 

66 
28 

68 

33 

66 
44 

68 
33 

61 
43 

54 
41 

53.9 
28.7 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

58 
62 

47 

30 

46 
30 

60 
27 

32 
15 

30 
15 

40 
17 

63 
37 

52 
28 

42 
21 

44 
18 

56 
22 

66 

33 

72 
39 

71 
48 

65 
27 

31 
19 

41 
24 

64 
29 

67 
37 

70 
52 

75 
24 

36 
20 

51 
23 

66 
29 

65 
32 

72 
33 

66 
43 

68 
35 

73 
37 

58 
43 

66.4 
30.0 

GENEVA 

MAX 
MIN 

60 
54 

65 
43 

47 
44 

56 
47 

55 
25 

38 
21 

49 
25 

62 
31 

62 
37 

50 
25 

47 
20 

68 
21 

62 
23 

68 

32 

72 
34 

68 

33 

37 
20 

39 
21 

66 
25 

63 

33 

74 
51 

74 

30 

45 

23 

55 
25 

56 

27 

68 
48 

70 
50 

72 
52 

75 
51 

68 
54 

63 
56 

58.8 
34.9 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

58 
42 

48 
30 

64 

33 

56 
31 

36 
17 

46 
18 

60 
27 

59 
43 

50 

33 

51 
19 

62 
14 

69 
22 

74 

26 

71 

32 

66 
41 

56 
26 

47 
16 

57 

20 

70 
25 

70 
56 

76 
50 

50 
23 

54 
16 

58 
20 

69 
27 

74 
29 

78 
34 

67 
44 

73 
32 

69 
56 

57 
44 

61.1 
30.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

56 
45 

49 

30 

61 
34 

43 
28 

34 
15 

45 
14 

62 
31 

53 
43 

48 
29 

49 

21 

55 
19 

69 

33 

70 
35 

78 
45 

66 
47 

53 
25 

41 
16 

53 
28 

65 
33 

69 
49 

76 
48 

46 

23 

55 
22 

57 
27 

72 

33 

74 
44 

68 
42 

65 
42 

72 
37 

63 
50 

53 
42 

58.7 
33.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

58 
49 

49 

39 

64 
42 

60 
32 

36 
20 

52 
18 

62 

30 

59 
43 

63 
31 

46 

22 

60 
23 

67 
28 

72 
34 

74 
42 

68 
44 

55 
28 

42 
17 

54 
23 

68 

30 

74 
46 

74 
63 

53 
25 

54 
22 

59 
31 

71 
37 

74 
45 

77 
42 

72 
48 

73 
44 

64 
54 

62 

50 

61.5 
35.2 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

46 

40 

46 

28 

57 
27 

52 
20 

24 
6 

42 

13 

50 
22 

45 

36 

42 
21 

36 

18 

50 
14 

49 
19 

62 
38 

68 
47 

60 
44 

45 
12 

30 
11 

44 

12 

52 
31 

60 
48 

71 
46 

54 

19 

43 

15 

56 
19 

64 

23 

67 
30 

61 
36 

60 

39 

68 

35 

64 
49 

52 
33 

52.3 
27.5 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

56 
38 

43 
24 

46 
25 

55 
17 

27 
5 

26 
6 

43 

13 

51 

37 

48 
21 

39 
17 

42 
15 

51 
17 

62 
37 

66 
43 

70 
50 

56 
15 

26 
11 

33 
12 

45 

26 

67 
37 

70 
53 

73 
14 

31 
13 

47 
15 

55 
22 

62 
36 

70 
40 

55 
39 

64 
32 

70 
36 

62 
36 

50.6 
25.8 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

65 
44 

53 
42 

46 
42 

55 
42 

46 
23 

39 
20 

48 
22 

60 
33 

60 
35 

51 
24 

47 
24 

57 
26 

65 
29 

66 
36 

71 
48 

68 
34 

36 
20 

37 
20 

61 

30 

62 
34 

75 
39 

44 

25 

45 
26 

55 
28 

50 
29 

62 
40 

71 
42 

73 
49 

72 
50 

67 
50 

65 
55 

56.8 
34.2 

HEFLIN 

MAX 

MIN 

48 
38 

48 

25 

63 
24 

56 
24 

26 
7 

53 
3 

57 
15 

54 
30 

48 
21 

43 
10 

55 
10 

57 
12 

64 

31 

65 
43 

60 
24 

50 
3 

36 

44 
8 

56 
15 

69 

31 

70 
52 

57 
16 

60 
11 

55 
10 

61 
28 

67 
26 

65 
27 

65 
40 

60 
40 

55 
51 

56 
39 

65.2 
23.2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

58 
48 

50 
39 

62 
39 

52 
28 

48 
15 

50 
20 

61 
35 

56 
39 

52 
30 

43 
23 

56 
32 

64 

39 

69 
38 

71 
42 

66 
37 

66 
24 

49 

20 

51 
20 

65 
39 

71 
59 

70 
59 

60 
23 

50 
27 

56 
35 

67 
46 

72 
46 

74 
47 

70 
48 

67 
60 

62 
50 

62 
45 

60.0 
36.8 

HUNTSVILLE   WP  AP 

MAX 
MIN 

49 

32 

46 

26 

57 
28 

48 

13 

23 
7 

49 

10 

50 
25 

44 

32 

33 
21 

38 
17 

52 
17 

51 
24 

60 
46 

68 
62 

56 

32 

32 
14 

31 
13 

42 
16 

57 
36 

62 
51 

72 
26 

31 
18 

45 
18 

66 
22 

63 
27 

68 
38 

53 
41 

57 
36 

73 
33 

60 
40 

51 
38 

50.9 
27.4 

JASPER 

MAX 
MIN 

54 
40 

45 
25 

59 
26 

48 

23 

29 
10 

45 

9 

55 
21 

50 
40 

42 
24 

46 
15 

56 
13 

66 
21 

64 

33 

72 
48 

60 
39 

41 
18 

36 
11 

49 
17 

59 
22 

65 
46 

73 
40 

40 
19 

52 
15 

58 
18 

65 
23 

72 
28 

66 
37 

63 
42 

73 
31 

66 
48 

51 
39 

56.1 
27.1 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

52 
45 

53 
35 

63 
34 

52 
30 

30 
14 

45 
12 

57 
25 

52 
36 

48 

27 

44 

17 

50 
19 

62 

27 

67 

37 

72 
52 

64 
44 

50 
24 

40 
12 

49 
20 

65 
27 

68 

37 

68 
56 

56 
22 

61 
22 

56 
26 

59 
31 

71 
41 

76 
43 

73 
48 

64 
40 

61 
54 

60 
45 

57.4 
32.3 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

57 
44 

47 
31 

60 
30 

51 
25 

32 
16 

16 

54 
42 

43 
28 

46 

20 

58 
16 

69 
26 

72 
32 

72 
39 

67 
40 

40 
25 

40 
18 

56 
16 

68 

32 

68 
54 

76 
38 

39 
23 

62 
21 

68 
24 

66 
25 

73 
31 

69 
39 

61 
44 

72 
34 

62 
46 

57 
43 

66.1 
30.6 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

61 
55 

61 
42 

46 
43 

58 
48 

62 
24 

36 

22 

48 
31 

64 
41 

63 
36 

50 
25 

48 

23 

59 
26 

64 

34 

70 
37 

72 
46 

67 
31 

37 
20 

38 
22 

57 
31 

66 
46 

72 
56 

72 
27 

45 

25 

55 
27 

56 
41 

67 
46 

73 
49 

73 
51 

72 
43 

69 
48 

61 
54 

59.1 

37.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

30 

28 

56 
20 

43 
6 

32 
8 

50 
26 

50 
30 

45 
21 

36 
12 

40 

13 

51 
25 

52 
42 

61 
48 

69 
43 

54 
12 

46 
8 

36 
12 

44 

26 

57 
42 

70 
54 

71 
17 

60 
14 

53 
22 

66 
26 

63 
38 

69 
40 

54 
36 

62 
32 

70 
39 

55 
35 

53.7 
26.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

56 
42 

45 

32 

61 

32 

52 
28 

31 
16 

44 
14 

61 
27 

55 
42 

46 
28 

46 

20 

65 
IB 

66 

25 

70 
35 

71 
45 

66 
46 

53 
24 

40 
16 

52 
28 

68 

30 

73 
47 

77 
60 

60 
24 

51 
23 

55 
25 

66 

30 

69 
36 

73 
38 

63 
44 

74 

37 

63 

65 

61 
46 

58.5 
32.3 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

55 
44 

59 
38 

62 
38 

50 
32 

33 
17 

45 
19 

64 
26 

60 
35 

60 
32 

43 

25 

52 
20 

63 
23 

69 
38 

72 
49 

66 
42 

53 
24 

40 
16 

47 
20 

67 
26 

69 
43 

71 
65 

26 

50 
30 

57 
28 

60 
31 

66 
40 

74 
39 

72 
51 

67 
42 

66 
65 

66 
47 

56.6 
33.9 

MINTER   3  MNW 

MAX 
MIN 

57 
39 

47 

35 

63 
37 

53 
26 

36 
13 

45 
14 

62 
27 

57 
42 

48 
25 

46 
16 

68 
21 

66 
32 

71 
33 

72 
42 

67 
46 

49 
20 

43 
12 

55 
23 

68 

32 

72 
44 

77 
45 

50 
20 

63 
19 

58 
26 

69 
36 

72 
38 

75 
43 

69 
41 

76 
37 

64 
62 

62 
42 

69.9 
31.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
43 

49 
41 

62 
39 

54 
2S 

38 
24 

44 

25 

63 
36 

65 
43 

49 

32 

52 
26 

60 

25 

66 

30 

69 

35 

66 

39 

68 
42 

42 

25 

39 
24 

58 
27 

66 

39 

68 

59 

72 
34 

44 

27 

55 
25 

59 

32 

70 
39 

72 
42 

71 
50 

70 
48 

71 
45 

64 

52 

56 
46 

59.4 
36.3 

MOBILE 

MAX 
MIN 

61 
47 

49 
43 

50 
43 

60 
45 

48 
25 

31 
25 

46 
27 

66 
39 

65 
37 

49 
28 

51 
28 

56 
30 

62 
40 

65 
40 

63 
47 

68 
33 

40 
29 

40 

33 

60 
33 

64 

50 

66 
58 

69 
29 

44 

29 

^5 
31 

60 
37 

69 
44 

76 
47 

67 
50 

73 
47 

68 
48 

61 

50 

58.2 
38.5 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

57 
41 

46 

38 

62 
43 

51 
26 

33 
18 

46 

20 

61 

28 

57 
40 

47 
29 

46 

22 

58 
21 

65 
26 

70 
39 

73 
50 

69 
40 

40 
21 

39 
19 

52 
28 

67 

32 

73 
45 

76 
33 

40 
25 

63 
26 

58 
27 

66 
34 

74 
44 

74 
41 

69 
46 

71 
42 

64 
54 

58 
50 

68.5 
33.9 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

53 
36 

46 

25 

59 
30 

50 
18 

25 

7 

50 
11 

53 
31 

49 

35 

37 
22 

40 

17 

62 
17 

54 

27 

63 
42 

72 
54 

60 
36 

37 
15 

33 
14 

46 
16 

57 
36 

60 
52 

71 
35 

36 
17 

46 
17 

57 
23 

66 
31 

70 
38 

67 
44 

52 
39 

72 
31 

64 
44 

50 
36 

52.7 
29.0 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
31 

45 
29 

56 
32 

36 
11 

21 
6 

43 
14 

51 
36 

45 

31 

36 
22 

40 
19 

60 
21 

64 
32 

62 
47 

70 
54 

57 
29 

29 
14 

31 
16 

43 
17 

56 
38 

66 
65 

74 

23 

31 
16 

45 
18 

55 
26 

62 
36 

70 
46 

51 

39 

50 
36 

70 
32 

63 
40 

46 

37 

50.5 
29.0 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

58 
45 

48 
36 

61 
38 

53 
32 

33 
16 

50 
17 

63 
26 

60 
41 

53 
31 

46 

22 

56 
14 

65 
21 

69 
27 

71 
33 

69 
46 

56 
29 

43 
16 

52 
20 

66 
26 

71 
48 

77 
51 

53 
26 

52 
17 

68 
20 

67 
26 

71 
36 

73 
39 

66 
46 

70 
36 

67 
57 

63 
46 

60.1 
31.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

54 

37 

51 
26 

62 
26 

50 
19 

21 

5 

51 
10 

52 
24 

48 

35 

36 
20 

39 
14 

61 
16 

54 

23 

64 
44 

66 

52 

59 
40 

41 

U 

30 
10 

41 
13 

50 
29 

62 
50 

70 
43 

43 
18 

44 

11 

56 
21 

63 
26 

69 

39 

62 
41 

68 
39 

69 
36 

70 
34 

50 
32 

52.1 
27.3 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

58 
45 

49 
28 

46 
28 

55 
26 

29 
9 

26 
10 

46 
15 

63 
36 

46 

22 

37 
12 

39 
14 

51 
16 

53 
30 

61 
48 

67 
44 

59 
18 

22 
11 

33 
15 

42 
23 

56 

35 

66 
52 

72 
21 

32 
17 

46 
16 

57 
23 

61 

25 

69 
31 

65 
40 

61 
33 

69 
16 

6S 

39 

51.2 
26.4 

OPELIICA 

MAX 
MIN 

70 
4* 

54 
34 

48 
33 

61 
37 

46 
15 

35 
13 

49 

15 

57 
21 

64 

29 

51 
17 

47 
12 

59 
13 

62 
27 

70 
34 

71 
43 

65 
30 

32 
11 

39 
12 

47 

20 

64 

27 

69 
43 

70 
23 

42 

22 

52 
18 

60 
20 

62 
26 

72 
34 

73 
38 

73 
39 

65 
54 

61 
49 

57.4 
27.6 

OZARK 

MAX 
MIN 

67 
50 

55 
42 

55 
42 

52 
31 

38 
22 

52 
19 

65 
31 

60 
44 

66 
34 

49 

22 

60 

26 

66 
28 

70 
37 

74 

38 

68 
48 

66 

30 

42 
17 

54 
24 

66 

35 

76 
40 

74 

61 

69 
27 

67 
26 

60 
30 

61 
40 

76 
41 

76 
46 

75 
57 

70 
46 

65 
53 

61 

52 

62.3 
36.8 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 
MIN 

61 
46 

51 
31 

42 

30 

57 
30 

32 
11 

27 
11 

46 
14 

54 
32 

48 
26 

40 
15 

41 
16 

51 
22 

68 
29 

64 
49 

67 
40 

57 
18 

25 
10 

35 
16 

44 

22 

60 
37 

67 
50 

71 
20 

34 
17 

47 
19 

55 
20 

62 
26 

66 
36 

68 

36 

66 

34 

68 

34 

69 
42 

62.4 
27.0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

55 
36 

40 
16 

16 

48 
17 

67 
32 

64 

30 

62 
23 

46 

25 

59 
27 

63 
40 

71 
42 

71 
46 

67 
31 

35 
14 

40 
16 

49 
25 

64 

31 

68 
42 

69 

25 

41 

26 

57 
27 

67 
30 

61 
40 

71 
46 

75 
47 

72 
52 

64 
54 

60 
31 

58.0 
31.7 

PHENIX  CITY 

MAX 
MIN 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

55 
45 

47 

35 

60 
40 

49 

33 

33 
18 

45 

17 

57 
26 

57 
34 

49 
29 

45 
22 

55 
19 

63 
23 

69 
35 

72 
45 

66 
41 

54 

25 

40 
17 

49 
27 

66 
26 

73 
43 

77 
60 

51 
25 

53 
25 

56 

26 

66 

29 

70 
36 

74 

37 

69 
48 

71 
38 

62 
52 

60 
48 

58.4 

32.7 

See  Reference  Notes  Following  Station 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 

CONTINUED 


Station 

Of  Month 

V 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

58 
42 

48 
41 

46 
31 

61 
29 

35 
17 

33 
17 

44 

17 

66 
28 

59 

29 

45 

19 

48 

18 

61 
20 

68 
28 

71 
40 

72 
40 

69 

26 

34 
16 

44 

18 

56 
29 

69 
36 

72 
58 

75 
23 

39 
19 

52 
19 

58 
28 

66 
31 

74 

32 

72 
44 

63 
32 

72 
34 

62 
43 

57.8 
29.1 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

56 
37 

42 

25 

47 
26 

57 
15 

29 
4 

25 
11 

44 
12 

53 
37 

46 

20 

37 
16 

41 

16 

52 
25 

63 
42 

64 
47 

70 
50 

65 
15 

26 
12 

33 
12 

45 

20 

68 
32 

69 
54 

72 
13 

37 
13 

46 
18 

66 
30 

63 
36 

70 
43 

60 
37 

51 
34 

70 
36 

49 
24 

50.9 
26.2 

' REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

50 
26 

48 

22 

58 
24 

48 

10 

24 

5 

50 
5 

50 
22 

45 

29 

36 
18 

39 
10 

64 

11 

62 
19 

59 
40 

68 
48 

66 
28 

28 
11 

33 
12 

43 
11 

59 
36 

62 
51 

71 
22 

34 

16 

45 
14 

66 
18 

63 
22 

68 
34 

55 
38 

55 
30 

70 
29 

60 
39 

62 
37 

51.3 
23.8 

ROBERTSDAlE  7  E 

MAX 
MIN 

59 
AS 

50 
42 

59 
40 

59 
40 

40 
25 

49 

25 

60 
29 

67 
61 

59 
35 

63 
26 

60 
21 

67 
25 

70 
31 

69 
31 

70 
47 

64 
32 

40 
22 

59 
24 

69 
38 

70 
55 

73 
54 

54 
29 

57 
26 

60 
30 

72 
43 

74 
47 

73 
51 

73 
50 

7» 
41 

65 
58 

63 
52 

62.3 
37.6 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

57 
39 

56 
33 

62 
33 

64 
38 

40 
14 

31 
11 

46 
14 

57 
30 

64 

26 

46 

14 

45 

13 

57 
19 

57 
27 

65 
36 

72 
33 

63 
22 

30 

e 

39 
19 

50 
21 

61 
26 

69 
52 

70 
21 

46 

17 

52 
20 

58 

25 

67 
33 

73 
41 

72 
43 

71 
44 

71 
38 

62 
41 

56.9 
27.5 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

52 
A3 

47 
32 

61 

33 

56 
31 

31 
14 

4S 

10 

56 
20 

52 
30 

47 
27 

43 

20 

57 
16 

62 
18 

68 

32 

66 

61 

62 
36 

52 
22 

37 
11 

44 

16 

61 
16 

65 

35 

69 
64 

54 

23 

51 
20 

57 
19 

63 
27 

70 
32 

74 
36 

71 
46 

63 
42 

62 
Si 

61 
45 

56.9 
29.3 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

53 
37 

46 

23 

49 
23 

59 
16 

30 
5 

26 
4 

49 
12 

54 
37 

46 

21 

38 
16 

43 

12 

54 
13 

56 
34 

63 
49 

73 
60 

68 
15 

26 
11 

35 
10 

46 

19 

56 

39 

70 
64 

76 
15 

33 
11 

48 

12 

57 
17 

65 
22 

70 
42 

52 
38 

67 
28 

72 
30 

57 
35 

52.1 
24.2 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

56 
45 

50 
26 

45 

27 

57 
22 

28 

7 

26 
6 

50 
11 

51 
34 

46 

22 

36 
17 

39 
15 

54 
16 

50 
32 

64 
44 

69 
47 

66 
16 

23 

11 

33 
12 

44 

16 

54 

35 

66 
49 

70 
18 

32 
11 

46 

16 

58 
21 

64 

25 

70 
33 

58 
39 

61 
32 

72 
39 

57 
37 

51.1 
25.2 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

51 
39 

44 

28 

57 
28 

51 
21 

24 

5 

46 

10 

47 
26 

45 

36 

40 

21 

39 
15 

51 
15 

50 
26 

62 
43 

64 
49 

60 
45 

62 
12 

30 
11 

41 

12 

55 
26 

69 
47 

69 
46 

60 
19 

46 

16 

66 
24 

62 
29 

67 
33 

64 

43 

63 
40 

68 
42 

61 

50 

63 
37 

52.5 

28. a 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

55 
44 

46 

26 

44 
27 

56 
27 

39 
8 

26 
8 

42 
14 

50 
30 

44 

22 

36 
16 

41 

16 

47 
17 

48 
26 

62 
44 

66 
46 

53 
IS 

20 
11 

31 
12 

40 

20 

54 

32 

63 
47 

71 
23 

34 
16 

43 

16 

65 

21 

60 
24 

67 
34 

60 
39 

61 
36 

68 
42 

57 
40 

49.6 
25.9 

SELMA 

MAX 
MIN 

58 
45 

46 

35 

61 
38 

58 
28 

36 
18 

44 
18 

59 
29 

57 
43 

63 
30 

46 

23 

64 

21 

65 
27 

69 
34 

72 
48 

66 
45 

66 
29 

40 
20 

61 
30 

67 
31 

74 
47 

77 
61 

61 
26 

62 
26 

67 
27 

66 
33 

67 
40 

73 
40 

69 
47 

72 
41 

69 
56 

63 
47 

59.6 
34.6 

SYLACAUGA  »  NE 

MAX 
MIN 

54 
44 

48 
34 

60 
34 

48 

28 

30 
14 

52 
11 

57 
25 

50 
36 

45 

27 

46 
17 

56 
16 

62 

21 

66 

33 

70 
49 

63 
37 

52 
21 

38 
11 

48 

22 

63 
26 

68 
48 

72 
60 

50 
22 

60 
20 

68 

21 

66 

25 

71 
36 

71 
34 

68 

45 

63 

35 

62 

55 

62 
44 

57.0 
30.4 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

64 
45 

47 

33 

61 

30 

48 

25 

28 
13 

51 
13 

59 
23 

48 

38 

43 
26 

43 
14 

52 
14 

61 

20 

66 
34 

67 
48 

60 
40 

53 
19 

38 

9 

46 

19 

65 

25 

66 
49 

72 
49 

60 
21 

47 

18 

58 
18 

66 

26 

69 
36 

72 
34 

70 
45 

68 

37 

60 
64 

54 
43 

56.2 
29.6 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

58 
43 

45 
31 

45 

32 

61 

32 

36 
16 

33 
16 

45 
17 

63 
31 

68 
28 

46 

20 

47 
18 

60 

20 

65 
31 

70 
36 

71 
43 

66 
27 

36 
16 

44 

23 

54 
28 

68 
37 

71 
54 

74 
22 

46 
18 

52 
21 

58 
29 

67 
35 

72 
37 

74 

43 

65 

38 

76 
41 

64 
43 

57.7 
29.9 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

55 
40 

55 
34 

58 
29 

50 
28 

31 
11 

45 
12 

56 
28 

50 
38 

43 
24 

42 
16 

64 

21 

60 
30 

67 
38 

68 
50 

62 
43 

50 

20 

33 
9 

47 

26 

60 
29 

67 
43 

69 
42 

47 

19 

48 

22 

53 
25 

67 

32 

70 
35 

70 
42 

66 
44 

66 

40 

61 
54 

56 
42 

55.7 
31.2 

TROY 

MAX 
MIN 

60 

50 

62 

51 

39 

50 

63 

57 

52 

44 

58 

66 

70 

73 

67 

54 
22 

42 
17 

51 
25 

68 
34 

73 
43 

72 
50 

30 
24 

54 

25 

60 

66 

73 

75 

73 

69 

60 

59 

69.4 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
31 

47 

28 

60 
30 

50 
19 

31 
14 

49 
13 

67 
29 

53 
37 

44 

27 

47 
20 

57 
18 

61 
27 

70 
35 

70 
50 

63 
35 

36 
18 

39 
16 

52 
29 

64 
34 

68 
53 

76 
24 

36 
22 

54 

21 

55 
23 

68 
26 

71 
32 

72 
43 

64 

37 

73 
35 

62 
46 

51 
43 

56.7 
29.5 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  0AM 

MAX 
MIN 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

55 
48 

49 
38 

58 
40 

50 
31 

34 
17 

46 

17 

57 
30 

55 
41 

62 
31 

45 
22 

65 
20 

61 

25 

68 

35 

72 
47 

67 
46 

55 
27 

39 
16 

48 

22 

64 

30 

72 
41 

72 
56 

56 
26 

52 
27 

66 
27 

63 

37 

71 
45 

73 
43 

72 
50 

68 
47 

62 

66 

61 
49 

68.4 
35.0 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
50 

47 
40 

59 
42 

43 
18 

34 
16 

45 
22 

60 
36 

61 
30 

47 
20 

44 

24 

56 
23 

68 
30 

65 
47 

70 
46 

62 
30 

31 
17 

40 
22 

60 
29 

64 
38 

72 
52 

79 
24 

40 
22 

45 
24 

55 
31 

59 
39 

69 
43 

66 
44 

70 
45 

66 
45 

61 
49 

56.1 
33.8 

VALLEY  HEAD    1  S 

MAX 
MIN 

52 
40 

44 

27 

47 
26 

58 

30 

30 
6 

25 
6 

49 
11 

44 

21 

37 
11 

39 
11 

51 
15 

49 
18 

48 

22 

63 
42 

64 

39 

55 
17 

19 
9 

30 
9 

39 
16 

54 
30 

66 
46 

70 
20 

33 
15 

45 
14 

55 
14 

61 

25 

68 

32 

64 

39 

66 
41 

62 
47 

57 
38 

49.7 
23.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

55 
39 

46 

24 

47 

25 

60 
20 

32 
S 

31 
9 

49 

10 

67 
35 

60 
23 

45 
14 

47 
14 

55 
16 

57 
29 

67 
38 

73 
44 

60 
19 

32 
13 

38 
13 

60 
26 

60 
38 

71 

53 

76 
17 

35 
16 

52 
16 

58 
22 

65 
26 

74 

33 

60 
38 

58 
30 

73 
38 

58 
38 

56.2 
25.3 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

70 
64 

55 
14 

25 
10 

32 
11 

44 

IB 

58 
40 

71 
53 

74 

14 

32 
11 

45 
16 

56 
22 

63 
39 

68 
38 

48 
38 

50 
31 

70 
35 

50 
31 

WMATLEY 

MAX 
MIN 

58 
44 

49 
35 

60 
38 

61 

31 

32 
19 

47 
19 

65 
27 

61 
42 

52 
31 

50 
23 

61 

15 

67 
21 

71 
24 

70 
31 

69 
40 

56 
28 

46 

17 

55 
19 

69 
26 

68 
51 

77 
51 

62 
24 

65 
17 

59 
20 

70 
27 

74 

30 

76 
34 

70 
46 

74 
47 

65 
60 

63 
46 

61.3 
31.7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  l>  DAU 

EVAP 

.00 

.00 

.04 

.02 

* 

« 

.16 

.22 

.04 

.06 

.06 

.10 

.14 

• 

.09 

.07 

.09 

.02 

.07 

.03 

.05 

.04 

.11 

.07 

.09 

.01 

B1.69 

■  IND 

60 

9 

65 

42 

• 

* 

196 

66 

222 

12 

38 

4 

26 

27 

70 

147 

63 

86 

41 

139 

58 

323 

77 

19 

20 

1 

12 

48 

23 

64 

49 

2007 

FAIRHOPE 

EVAP 

.05 

.03 

.08 

.07 

.03 

.03 

.02 

.12 

.06 

.02 

.05 

.04 

.03 

.06 

.15 

.04 

.02 

.05 

.04 

.07 

.14 

.05 

.05 

.09 

.07 

.05 

.08 

.07 

.02 

Bl  .82 

fIND 

28 

10 

14 

43 

65 

29 

21 

41 

90 

53 

20 

23 

23 

13 

35 

121 

28 

36 

25 

66 

116 

94 

16 

11 

27 

19 

11 

27 

15 

22 

32 

1174 

HARTIN  DAU 

EVAP 

.16 

.20 

.06 

.09 

.11 

.09 

.05 

.05 

.08 

.03 

.10 

.04 

.02 

.08 

.06 

.04 

.07 

.16 

.00 

.00 

.08 

.07 

.07 

.14 

.00 

.02 

B2T3I 

WIND 

30 

IS 

IS 

50 

120 

67 

7 

28 

148 

104 

36 

10 

10 

2 

33 

98 

7 

19 

20 

51 

90 

60 

60 

10 

20 

10 

8 

13 

19 

10 

60 

1230 

S*e  Relerence  NotM  Following  Station  Indvz 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1959 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ASHLAND 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEMER  3  NE 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

BRIDGEPORT  2  W 

CHATOM 

DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FLORENCE 

GAINESVILLE 

GUNTEHSVILLE 

HAMILTON 

HEFLIN 

JASPER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MOULTON  2 

liUSCLE  SHOALS  FAA  AIRPORT 

NEW  MARKET  2 

PELL  CITY  5  NW 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  HT  STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 
THOMASVILLE 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

.5 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JANUARY  1959 


Burnsvllle  Substa.  Hiss  Q 


V  I      O  Youngs  St 

V -O-  Wsterloo 


WlUon  Look  .,,         „  ^"o""" 


noreoce-agO--"^"  '  Athena  ;  Ne.  «arke«2 

Col(,.r»  St...  P,\„t  Floret?r.t  Loci^""."'"  JgpAth.i,.  Courtbou.,  «, 

/I  •  @«u,ci;  Sho.rrSU  AJ.  A>^«.  2         'lub'it'.'.  o 

I     -    !  Belle  Kin.  2  »  v%       1^  ^Huntsvlfle' 

•aish 


ALABAMA 


I  _  r'  Bell©  Hlna  2  V  Iw  — .Hunlsvirie  WB  AP      Scottsboro  Subet^F)  1^ 

9 /?tJp  NORTHERN  Uecitu^  ®  »sc'o';S?„.o  /F'JT 

Be..o.t.i°/  ""^wTTTT^vlUe  Z  "'"'f  *  f^ecato^  s^-Jit.-^i ^         I  |        /O  I  £ 

L  sahT"    o  ■    T"°     VALLEY  fv-^*^  '-^j::{ro''''^A 

I  HnriLrr-s  Addlson  C»nt.-.i   T  O  p'  ,u„.ii»     Center  Grove      ^  .*     rtl  Jf  1 


r  j                                       ;         souiiori  2 

I  Hodges                    Addison  Centrsl  Tower 

-O-               •  I                     HaleyvlUe  J 

/•  I 

I  Ham 

/  t 


South  Hill  O     ^'  k 

;  0|  /  I 

O  Ounter.vlUe  City  w  Wk^jT  1 
r_O^Co,l,„..llle 


LaPsyette,  Ga. 


STATUTE  MILES 

20  JO 


90TH  HKBIOIAM  TIKB  ZOHE 


Rome  WB  AP,  Ga . 


ivallable^In  2hrnuh? ^^^fLr-U*^  ?^  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
avaiiaoie  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data  . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JANUARY  1959 


BurQsvtlle  Subst&,  Miss  O 


ALABAMA 


I  Vern 


teld  2  S«  '. 

CarbOD  Hill  ^P«^  " — '  Trafft,. 

UPPER           !                   Cor^ov.  Ir^  <K 

^  Tsayre 


u 

Ashvllle  4  R 


.-8-  \  l^i  

jn  Gas  Plant  i   Cedartown,  Ga. 

J-  "ZT^         \  MERIDIAN  ■: 


Fayette 

-O- 


r  .  Corgi 


Brooksvllle  Exp.   Sta. ,  H 


I    Pell  City  5  HI 


42° 


^tt'  Talladega  HorD  Ut  Twr      I  » 

ChUdersburg    wtr  PI  „  L  I 

y                  ChlldersburgOO-                                   ~        PIEDMONT  \  O 

^/Al  ,  rv      r    s.ia™»,                 I                 I  p,.„.u.. 


V..C.'  f     VALLEY  r' 

1  \        O  II 

'  n         L         Calera  2  sw  Sylacauga  2  w 

t 


Centreville       ,  ».  , 

j>.  ,  I  9  Lay  Dam 

I  >  Thorsby  1  SW    ^  Rockford 

•O- Thorsby  Exp  Sta  O- 
Harrlsburg  Cafia^iSn-'  cia^t 

aitchen_  Da: 

on  1  N             I                        I  I 

O  (T— \  d  !  J, 

O       r       C3t      Billingsley  | 

,.   (                     1^              Perryville    |  piaStersvll le  2  SSE  I 

-  JE>  Deaopolls  Loc^  Dam          O  Suttle         \  Wetumpkaj^ 

^        (  I  iMarlon  Jupctlon  2*ire  PrattvlU 

0      (\                              1          \_  Autaugavllle  O 

f/lbeJa  C 
.   °tPRAIRIE  I  r- 

Snow  Hill  -* 


LeakcBvllle,  Hiss 


UerrlU,  Hiss. 


/  /  Prlsco  City     /^Evergreen  CAA  AP  j 


/  AtBore  State  Parm 


Vancleave,  Miss. 

Code 

-O-  ^ 

Pascagoula  Jr  HS,  Hiss. 

^KL-^         Oulf  Shores  Post  Office^ 
Fort  Morgaa .   /  O 


STATION  LEGEND 
»     Prtclpltotion  only 
Pr0ClpltaHof>,  slorog9 
O  ♦  Prtcipitotion  and  Ttmptrofurw 

-<J)-  ^  Prgclpltation,  Ttmptralur*  and  Evoporatioi 

Tfp0  of  gag»:      O  Non-rtcordlng; 
•  Rtcording ,       9    Both  typ*S- 

Doubl0  circle  combinations  indicate  tht  ovollottUity  of 
mart  dotollod  moltofologieoi  data. 


Isolines  «.re  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


ALAaAMA 
JANUARY  1459 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINACE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

LAimmE 

1  LONGITUDE 

Z 

P 
< 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

[  pbecip7| 

SPECIAL^ 

DRAIN. 

E 

ABBEVILLC  1  NNH 

000 0 

HENRY 

31  35 

85  IS 

469 

TA 

C 

JOHN  S>  RICHBURG 

JASPER 

WALKER 

2 

99  90 

67  17 

370 

6P 

«p 

HAROLD  G.  DILL 

AOOISOM 

WINSTON 

c 

PALHER  GOOSEY 

JORDAN  OAH 

4306 

ELMORE 

92  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

AOOISOM  CCNTHAL  TOwCR 

LAWRENCE 

9*  21 

8T  20 

990 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

33  54 

65  34 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

MiLCOX 

92  1* 

87  35 

175 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR 

LAY  DAH 

4609 

CHILTON 

32  58 

66  31 

430 

6A 

c 

ALABAMA  POWER  CO 

ALSeitTVILLC  3  SE 

MARSHALL 

3*  14 

86  10 

1140 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

99  93 

66  99 

636 

MRS.  MARV  K.  LEE 

ALEXANOCfl  CITY  «  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

33  59 

65  53 

660 

5P 

9P 

CITY  FILTER  PLANT 

LEESBURC 

CHEROKEE 

34  11 

569 

7A 

RUFUS  M,  SEwELL 

ALICEVILLC 

PICKENS 

33  09 

TA 

TA 

ELBERT  H.  WINDLEi  sr. 

LIVINGSTON 

4  '98 

SUMTER 

13 

32  35 

68  11 

160 

7P 

PROF.  E>  J.  MURPHEt 

ANOALUS 1 A 

COVINGTON 

390 

TA 

TA 

J.  RAYMOND  SHREVE 

LOCKHART 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

390 

6A 

BA 

ANNISTON  fAA  AP 

CALHOUN 

93  35 

85  51 

599 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

5 

31  48 

65  33 

470 

aA 

JOHN  B.  ARD 

ARLEV  )  S 

WINSTON 

87  13 

500 

TA 

MRS*  DORA  Ra  DAVIS 

HADISON 

4976 

MAD I  SON 

12 

94  43 

86  45 

579 

9A 

9A 

H 

HARRY  R*   TAYLOR.  JR 

ASHLANO 

CLAY 

6P 

C  H 

HENRY  L.  HC  OUEtN 

HAGELLA 

JEFFERSON 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

ASHVILLE  A  W 

03T7 

ST.  CLAIR 

93  51 

86  20 

590 

TA 

JOHN  I.  SWINDALL 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

32  08 

87  39 

189 

C 

DR.    T.  H.  GAILLARD 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

34  46 

B6  59 

709 

TA 

TVA-62 

MARION  1  N 

910B 

PERRY 

3 

32  38 

87  IB 

290 

TA 

c 

ROBERT  J.  CuRRY 

ATHENS  t 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

33  36 

67  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ATHENS  COURTHOUSE 

0391 

LIMESTONE 

12 

3*  48 

86  58 

720 

BA 

TVA  62-8 

MARION  JUNCTION   2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

H 

ALA.  POLY.  INST. 

ATHORE  STATE  FARfl 

ESCAMBIA 

^  M 

ATMORE  STATE  FARM 

MARTIN  DAH 

ELMORE 

935 

6P 

*P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

AUeURN  )  SW 

0*22 

LEE 

1* 

32  34 

85  31 

790 

8A 

BA 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

MATHEWS   1  SSW 

51  72 

MONTGOMERY 

[J 

32  15 

66  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  SCS  10 

0A2T 

LEE 

)  1 

32  36 

89  29 

700 

C 

SOIL  CONS.  SERVICE 

MELVIN 

535* 

CHOCTAW 

13 

31  96 

66  27 

950 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

AUTAUCAVILLC 

0*40 

AUTAUGA 

32  26 

66  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

BIBS 

3 

32  93 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

8ANKHEA0  LOCK  AND  0AM 

TUSCALOOSA 

39  29 

67  20 

360 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

65  32 

490 

c 

MRS.  S*         .  HALL 

BAT  HINETTE 

BALDWIN 

7P 

GROVER  w.  WOODWARD 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

BELGREEN 

0631 

FRANXLlN 

12 

34  28 

87  52 

910 

T* 

TVA-43 

HILSTEAD 

5439 

1 1 

33  27 

85  54 

206 

9A 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

BELLE  HINA  I  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

9*  43 

66  59 

600 

5P 

»P 

ALA.  POLY.  INST. 

HINTEfl  3  WNW 

5449 

DALLAS 

32  05 

87  02 

38> 

C  H 

CHARLEY  C.  LIDE 

BERRY 

FAYETTE 

33  40 

87  36 

452 

c 

HISS  CLARA  R.  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32  46 

86  27 

350 

&A 

ALABAMA  POWER  CO 

BESSEMER  i  NE 

0T62 

JEFFER*iON 

99  26 

86  55 

523 

6P 

JAHES  E.  HC  CRAVY 

WBILE  Wfl  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

86  19 

311 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

BETHLEHEM 

MADISON 

TA 

TVA-757 

MOBILE 

MOBILE 

6A 

8A 

H 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

0T9O 

MARION 

13 

3*  10 

88  07 

970 

c 

OSCAR  W.  LOCKfllOGE 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

66  31 

1600 

TA 

TvA-930 

BlLLlMGSLET 

0*23 

AUTAUGA 

92  40 

86  49 

360 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

HONTEVALLO 

9537 

SHELBY 

3 

33  06 

66  52 

462 

H.  P.  JETER.  JR. 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0S31 

JEFFERSON 

33  3* 

86  45 

610 

HID 

MIO 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

66  3* 

195 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  fiuRCAU 

BISHOP 

0S5A 

COLBERT 

34  39 

68  07 

470 

TA 

TVA-42 

MOULTON 

5629 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

67  16 

645 

6A 

C 

TvA-381 

BOA  2 

MARSHALL 

DAVID  A.  BURNS 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

BRANTTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  95 

86  16 

274 

6A 

BA 

R.  E.  HENDERSON 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

57*9 

COLBERT 

13 

94  45 

67  37 

536 

MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BREVTON  S  SSE 

lOSA 

ESCAfeiA 

31  0* 

B7  03 

89 

6P 

6A 

HRS.  CLARA  T.  PEAVT 

NATCHEZ 

5765 

MONROE 

1 

31  *9 

182 

TA 

S.  B.  HELTON 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

12 

85  *5 

660 

5P 

MISS  H.  LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

91  29 

65  5* 

4*0 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

BRUNDIDCE 

11TB 

PIKE 

31  43 

85  49 

919 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

NEWBURG 

5647 

FRANKL IN 

12 

9*  39 

67  35 

660 

7A 

TVA -64* 

CALERA  2  SM 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET 

MADISON 

760 

7A 

TVA-63* 

CAMDEN  )  NNH 

1300 

WILCOX 

32  02 

67  19 

1  10 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

NEW  MARKET  2 

5867 

MAD  1  SON 

13 

3*  5* 

66  26 

720 

5P 

5P 

WILLIAM  K.  WAITS.  JR. 

CAMPBELL 

1915 

CLARKE 

91  55 

67  59 

93 

C 

JOE  PICKENS 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

230 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

CAMP  HILL  3  NW 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

92  50 

69  41 

680 

6A 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

NEW  WILSON  LOCK 

5890 

LAUDERDALE 

13 

34  49 

67  38 

576 

7A 

TVA-753 

CARBON  HILL 

13T7 

WALKER 

93  5* 

67  32 

*30 

TA 

HISS  MARY  C.  RAY 

ONE ON T A 

6121 

BLOUNT 

3 

33  57 

66  39 

857 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

TVA-66 

OPELIKA 

LEE 

7*0 

8A 

6A 

RADIO  STATION  WJHO 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

94  09 

85  41 

6*0 

9P 

9P 

EMORY  G.  JOHNSON 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

33  18 

67  1* 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

290 

7A 

TA 

W.  D.  HOLLIFtELD 

6218 

DALE 

5 

91  28 

65  39 

960 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CKATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

68  15 

195 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

605 

7A 

c 

TVA-69 

CHILDERSBURO 

1615 

TALLADEGA 

33  IT 

86  21 

460 

ALABAMA  POWER  C 

'ALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

798 

TA 

GEORGE  T.  POSEY 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 

TALLADEGA 

CITY  WATER  PLANT 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

990 

5A 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

CITROMELLE 

16B5 

MOBILE 

31  05 

68  14 

391 

6P 

6P 

MRS  ESTHER  A  M  JONES 

PENNINGTON  LOCK  2 

6395 

CHOCTAW 

13 

33  08 

8B  02 

20 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

67  31 

183 

TA 

TOLLIE  L.  MASKEW 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  36 

67  09 

500 

BA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CLANTON 

169* 

CHILTON 

32  31 

86  36 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLINO 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  95 

87  16 

195 

c 

HRS.  MINTA  EDDINS 

CLAYTON 

1725 

9ARB0UR 

91  53 

65  27 

5P 

6A 

CHARLES  L»  WESTON 

PICKENSVILLE 

6*14 

PICKENS 

13 

33  19 

88  16 

165 

TA 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

COOEN 

MOBILE 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PINE  HILL 

WILCOX 

110 

TA 

HRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

COFFEE  SPRINGS  2  H¥ 

laoT 

GENEVA 

31  U 

65  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

PINE  LEVEL 

646B 

6 

33  04 

86  Oft 

506 

TA 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

COLBERT    STEAM  PLANT 

iai9 

COLBERT 

12 

34  4* 

6T  90 

470 

TA 

c 

TVA-462 

PLANTERSVlLLE  2  SSE 

6506 

AUTAUGA 

32  37 

86  5ft 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

COLLIMSVILLE 

18*9 

D£  KALB 

34  15 

65  52 

734 

TA 

B.  w.  appleton 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

3*  57 

85  55 

633 

7A 

IVA-695 

COLUMBIA 

1065 

HOUSTON 

31  18 

65  07 

133 

TA 

MENHT  KILL INGSWORTH 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

1 

32  36 

86  28 

290 

6P 

6P 

M 

CONTINENTAL  GIN  CO 

CORDOVA 

WALKER 

MRS.  C.  ORESHAM 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

160 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

CUBA 

2079 

SUMTER 

j3 

92  26 

68  29 

215 

TA 

REUBEN  P.  HARRIS 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

33  13 

88  21 

360 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

OAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

92  50 

65  45 

760 

BA 

DR>  W.  B.  FULTON 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  52 

1320 

TA 

TvA-746 

DADEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

92  50 

69  46 

c 

H.  CLAY  PLESS 

RED  BAY 

6809 

FRANKLIN 

12 

3*  36 

86  08 

680 

7A 

7A 

MRS  AUT IE  K  ILBURN 

DANCY  )  N 

21*1 

PICKENS 

33  03 

88  17 

217 

J.   T.  HC  DANIEL 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MAO  I  SON 

12 

34  35 

86  36 

573 

MID 

MIO 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

DANVILLE 

MORGAN 

TVA-503 

PICKENS 

330 

7A 

MRS.LOINE  V.  HULLINS 

DAYTON 

21Ba 

MARENGO 

13 

32  31 

87  39 

220 

7A 

TA 

JAHES  H.  CREWS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  32 

86  32 

160 

TA 

RUSSELL  F INLAY 

OeCATOR 

2207 

MORGAN 

12 

9*  35 

66  98 

960 

8A 

BA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  91 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

OCCATUR  * 

2216 

MORGAN 

34  37 

66  59 

570 

TA 

TVA-63-B 

flOBERTSDALE  7  E 

6986 

BALDWIN 

30  33 

87  36 

146 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

8A 

TVA-411 

ROCKFORO 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

86  19 

650 

6A 

6A 

M 

KNOX  MC  ewEN 

DELTA 

CLAY 

GILBERT  LANDERS 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

7*5 

6P 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

DFMOPOLIS  LOCK  AND  DIM 

22*5 

MARENGO 

13 

93  31 

67  50 

100 

6A 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  ft* 

740 

TVA-725 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  1* 

89  26 

331 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RUSSELLVlLLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

3ft  31 

87  *4 

860 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

DOTHAN  *  N 

2377 

HOUSTON 

31  IT 

65  2* 

300 

c 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

SAINT  BERNARD 

715T 

CULLMAN 

3*  12 

66  ft7 

602 

BRO.  PASCHAL  FuRMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

830 

5P 

5P 

WILLIAM  S.  LOVELADY 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7207 

OE  KALB 

12 

3*  17 

69  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  1NST> 

ELBA 

COFFEE 

HERBERT   S.  WHATLEY 

SAYRE 

JEFFERSON 

30* 

7A 

MRS.  M.   W.  PRIDHQRE 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

99  15 

67  48 

292 

7A 

K.  V.  BERRY 

SCOTT SBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  *1 

86  01 

675 

RADIO  STATION  WCRI 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

91  19 

65  51 

5P 

5P 

RADIO  STATION  wIRB 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

3*  *1 

66  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

91  53 

65  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SEALE  6  W 

7929 

RUSSELL 

32  18 

65  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

Evergreen  faa  ap 

2763 

CONECUH 

91  29 

87  02 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

67  00 

1*7 

5P 

7A 

H 

JOHN  0.  RHODES 

FAIRHOPE 

2St3 

BALDWIN 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

610 

7A 

TVA-682 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2B32 

COVINGTON 

91  06 

66  33 

332 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

91  07 

65  36 

260 

BA 

CITY  OF  SLOCOMB 

FALKVILLC 

2B*0 

MORGAN 

34  22 

66  55 

620 

HRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  Eva  r.  ray 

FALLS  CITY  8LK  POND  TKR 

2B*a 

WINSTON 

94  04 

67  20 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

13 

34  2* 

66  02 

1120 

IVA-T5 

FARLEY 

2B6T 

MADISON 

12 

34  94 

66  9* 

572 

TA 

TVA-5T6 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

67  11 

145 

7A 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

FAYETTE 

2SB3 

FAYETTE 

13 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

SWAIH 

JACKSON 

665 

7A 

TVA-365 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

94  46 

85  41 

1980 

TA 

TVA-36T 

SYLACAUGA  2  W 

799* 

TALLADEGA 

^7 

93  10 

66  17 

548 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

FLORENCE 

2*71 

LAUDERDALE 

34  49 

590 

5P 

SP 

H 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

7 

99  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

34  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SYLVAN I A 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  *9 

1400 

TA 

TVA-986 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

91  59 

66  95 

490 

IP 

HENRY  BARGAN lER 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

7 

39  27 

66  06 

565 

6P 

6P 

M 

C.  0.  WEAVER 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

10 

8P 

WH.  H.  CHANDLER 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

8032 

TALLADEGA 

19)9 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  PATRC 

30*3 

OE  KALB 

34  36 

85  43 

879 

8A 

c 

JOHN  W.  PATE 

THOMASVILLE 

CLARKE 

1  3 

31  55 

87  44 

405 

TA 

LEROY  GATES 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  36 

87  24 

410 

8A 

BA 

HRS.  NELIA  MCKENZIE 

8204 

CHILTON 

32  54 

86  44 

200 

ALA.  POLY.  INST. 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

TA 

JOHN  H.  WILLIAMS 

THORSBY  EXP  STATION 

CHILTON 

32  53 

86  42 

660 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY  INST 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

565 

6P 

TA 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

thurlow  dam 

ELMORE 

85  54 

266 

6A 

Alabama  power  co. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

86  09 

130 

7A 

WILLIAM  C.  FIELDS 

TONEY 

8259 

MAO  I  SON 

12 

34  54 

750 

TA 

C 

GARDEN  CITY 

3200 

86  45 

500 

BA 

c 

HRS.  G.  MC  KENZIE 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

39  49 

86  44 

470 

TA 

C 

WILLIAM  P.  DOSS 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

31  02 

65  53 

107 

TA 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

TROT 

8333 

PIKE 

10 

91  49 

65  99 

580 

6P 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARO 

GCORGIAfMA 

3271  BUTLER 

91  39 

86  44 

260 

TA 

HRS  ELHA  F,  BURKETT 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA 

33  14 

87  97 

170 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GILBERTOWN 

330B 

CHOCTAW 

31  59 

88  30 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

3 

33  13 

87  95 

152 

7A 

TA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GORGAS 

WALKER 

ALABAMA  POWER  CO 

TUSKEGEE  2 

MACON 

440 

6P 

6P 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  InfornBtlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RFD  2,  Hontgoaiery ,  Alabama  o 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  auch  as  12  SSIT,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Moothly  and  aeasooal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  mlaalng  or  were  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Olvlslona,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

ured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table  Max  and  Hln  in  "Evaporatio 
er  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

full-time  stations  (those  shown  in  i 

3  for  all  stations  except  full-tine  Weather  Bureau  stations 

ubllshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the 
esslve  obaervatlona;  consequently  occaalonal  drifting  and  o 

1  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  i 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  anowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  i 
hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observ< 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather' Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  tnonthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruaents. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff  Thermometers  arc  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  li 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  aays  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  da 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  is  1:00  a.m.,  C.S.T.  of  the  following  day. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  0,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table, 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  Bis 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular 
may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as   Indicated  above,   price  15  cents. 

r  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOL 
nts.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C 
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WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


FEBRUARY  1959 
Volume  LXV      No.  2 


ASKKVILLE:  19S9 


ALABAMA  -  FEBRUARY  1959 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     85°  on  the  10th  at  Atniore  State  Farm  and 

Brewton  3  SSE 

Lowest  Temperature:     9°  on  the  21st  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:     8.56  inches  at  Atmore  State  Farm 

Least  Total  Precipitation:     2.59  inches  at  Flat  Rock 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.47  inches  on  the  15th  at  Dayton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     0.3  inch  at  River  Falls 
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21 

472 

Q 

0 

1  0 

Q 

4.54 

1  .20 

13 

.0 

0 

10 

4 

1 

PRATTVILLE 

61.3 

42.2 

51  .P 

•  6 

81 

1  4 

23 

21 

372 

Q 

Q 

3 

Q 

4.57 

.  36 

1.19 

4 

.  0 

1 0 

^ 

THORSBY  EXP  STATION 

57.0 

39.6 

48.3 

75 

14 

20 

21 

465 

0 

0 

7 

0 

4.38 

1.12 

9 

^ 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

60.2 

38.0 

49,6 

81 

14 

20 

21 

431 

0 

0 

6 

0 

3.16 

1  .26 

8 

*« 
.  0 

0 

6 

2 

Tiic/'Ai  Anc&     I  C\C^     ANrt  nAM 

57.9 

36.8 

47,4 

2 

.  2 

80 

1  5 

20 

2  1 

4  87 

1 0 

2.04 

2.46 

1.17 

9 

.0 

0 

7 

1 

1 

Vt KHUH 

59, AM 

31  .PM 

45  ,  3" 

SO 

1"^ 

1  5 

2 1 

5^1 

° 

13 

4.09 

.0 

0 

rt  T  w  I  c  I  niu 

U  1  V  1  o  1  L/n 

4  7.8 

1 

.3 

4.10 

- 

1.39 

.  0 

EASTERN  VALLEY 

ANNICTDM    PAA     AlO  DDD  T 

58.0 

38.4 

46.2 

77 

14 

17 

21 

*66 

0 

0 

8 

0 

4.22 

.76 

12 

.0 

0 

9 

4 

0 

CALERA  2  SW 

60.9 

39.3 

50.1 

79 

1  5  + 

15 

21 

418 

.0 

0 

CENTRE 

58.0 

36.0 

47.0 

77 

14 

14 

21 

497 

Q 

Q 

g 

4.90 

1.60 

13 

.0 

0 

9 

4 

1 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

60.6 

38.0 

49.3 

78 

14  + 

14 

21 

438 

3.66 

.84 

9 

.  0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

57.1 

37.3 

47.2 

75 

14 

19 

21 

496 

Q 

g 

Q 

4.85 

1.98 

13 

.  0 

PELL  CITY  5  NW 

AM 

56.1 

35,1 

45.6 

76 

15 

17 

21 

535 

0 

0 

10 

0 

3.52 

.63 

1  3 

.  0 

1 0 

60.5 

38.8 

49.7 

79 

14 

1  4 

2 1 

428 

0 

Q 

g 

Q 

3.85 

.80 

9+ 

.0 

0 

8 

3 

0 

Til  1  ADPr.A 

59.3 

38.5 

48.0 

.  1 

70 

14 

1  4 

2 1 

449 

9 

3.30 

- 

2.15 

.66 

4 

.0 

0 

9 

2 

0 

D I V  I S I ON 

48.3 

.7 

4.04 

- 

1.44 

.  0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

60.6 

38.6 

49.6 

79 

14 

1  5 

2 1 

426 

0 

0 

7 

0 

4.99 

1  .30 

9 

.0 

0 

9 

5 

1 

A  cui  A  ur\ 

58.5 

37.1 

47.8 

75 

14 

1  2 

2 1 

478 

0 

0 

8 

0 

5.86 

.93 

12 

.0 

0 

13 

6 

0 

AUBURN   3  SW 

AM 

59.  5 

40.1 

49.8 

.8 

80 

15 

19 

2  1 

421 

0 

0 

5 

0 

3.76 

1.15 

1.11 

9 

.0 

0 

9 

2 

1 

CAMP  HILL   2  NW 

AM 

58.1 

37.2 

47.7 

77 

1  c. 

18 

21 

479 

0 

2 

^ 

5.67 

1.80 

9 

.0 

0 

9 

4 

1 

HEFLIN 

54.5 

33.6 

44.  1 

71 

14 

16 

21 

580 

0 

0 

0 

3.50 

.80 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

LAFAYETTE 

60.0 

40.0 

50.0 

78 

14 

18 

21 

419 

0 

0 

6 

0 

5.62 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

60.6 

42.4 

51  .5 

79 

14  + 

29 

22  + 

378 

0 

0 

4 

0 

4.40 

.45 

1.18 

4 

.0 

0 

9 

^ 

1 

OPELIKA 

AM 

58.  6M 

37. 3M 

48. OM 

19 

21 

472 

0 

0 

8 

0 

.0 

0 

ROCICFORD 

AM 

59.6 

37,7 

48.7 

77 

15  + 

1  1 

21 

453 

6.60 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

58.8 

38,1 

48.5 

75 

10 

1  6 

21 

459 

0 

0 

7 

0 

4.43 

1  .07 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

D 1 V 1 S 1 ON 

48.6 

1 

.5 

4.08 

.01 

PRAIRIE 

DAYTON 

AM 

59.8 

41  6 

50.7 

81 

15 

20 

0 

0 

4 

0 

8.50 

3.47 

15 

.0 

0 

9 

5 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

60.3 

40.8 

50.6 

80 

15  + 

27 

21 

390 

0 

0 

5 

0 

3.45 

.88 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

GAINESVILLE 

AM 

59,2 

18.3 

48. B 

82 

1 

22 

20 

449 

0 

0 

9 

0 

4.82 

2.45 

9 

.0 

0 

8 

1 

1 

GREENSBORO 

63,3 

41  .7 

52.5 

1 

.0 

81 

14 

19 

21 

359 

0 

0 

6 

0 

4.27 

1.02 

.77 

5 

.0 

0 

10 

3 

0 

HAYNEVILLE 

M 

5.01 

1  .09 

3 

.0 

0 

10 

4 

1 

LIVINGSTON 

62.1 

41.5 

51.8 

82 

14 

20 

21 

377 

0 

0 

7 

0 

3.16 

.59 

2 

.0 

0 

9 

4 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

61.6 

47,1 

51  ,0 

80 

14 

21 

21 

369 

0 

0 

6 

0 

5.81 

1.25 

9 

.0 

0 

10 

4 

2 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Station 

Tem 

peralute 

F 

recip 

itation 

1 1 

2  e 
<  s 

Average 

1 
1 

o>  n 
J  S 
e  E 

Highosr 

1 

f 

5 

a 
e 

1 

No,  ol  Days 

i 

Deparluie 
Fiom  Long 
Term  Meant 

* 
£ 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Ma« 

Mm 

5 

S  0 

1 

s 

0 

1 

0 

1,00  or  More  1 

6  5 
J 

^£ 

.°l 

Si 

s  S 

b£ 

MINTER   3  WNW 

62.5 

43.1 

52.8 

79 

14 

24 

21 

337 

0 

0 

3 

0 

4.89 

1.55 

4 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

61.0 

43.3 

52.2 

.6 

79 

14 

24 

21 

353 

0 

0 

4 

0 

4.47 

-  .25 

1  .04 

4 

X 

Q 

10 

3 

1 

SELMA 

52.9 

44.2 

53.6 

.4 

8 1 

14 

24 

21 

325 

0 

0 

3 

0 

5.17 

.14 

1.26 

9 

.  0 

0 

7 

1 

TUSKE6EE  2 

61.4 

43.5 

52.5 

80 

1 4 

2  3 

21 

353 

0 

0 

3 

0 

4.95 

1.38 

.0 

0 

10 

4 

1 

UN  I ON  SPR I NGS  6  S 

61.4 

41  .  fl 

51.5 

,  9 

79 

1 1 

21 

21 

359 

0 

0 

4 

0 

5.50 

.84 

1  .55 

.0 

0 

9 

4 

1 

ri  1  V/  1  C  t  AM 

u  1 V 1 o 1 

51.7 

,  3 

5.00 

.20 

T 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUS I A 

AM 

63.9 

43.2 

53.6 

80 

1 1 

24 

21 

318 

0 

0 

4 

0 

6.53 

1.85 

3 

.0 

0 

9 

5 

1 

A  T  U/*lD  C     CTATC  (TADM 

AIMUKt    blAlt  rMKn 

65.2 

45.2 

55.2 

85 

10 

25 

21 

292 

0 

0 

3 

0 

8.56 

1  .90 

4 

.  0 

0 

1 1 

7 

3 

BRANTLEY 

AM 

62.4 

42.5 

52.5 

8 1 

11 

20 

21 

351 

0 

0 

5 

0 

5.78 

1.03 

1  .26 

1  5 

T 

0 

1 0 

^ 

BREWTON  3  SSE 

66.6 

45.6 

55.1 

2.4 

85 

10 

22 

21 

268 

0 

0 

2 

0 

6.64 

2.09 

2.52 

3 

.  0 

0 

9 

5 

2 

CAMDEN  3  NNW 

63.5 

42.4 

53.0 

78 

1  4 

17 

21 

337 

0 

0 

5 

0 

5.17 

1  .65 

4 

.0 

0 

10 

5 

1 

CHA  TOM 

65.1 

43.1 

54.1 

81 

1 4 

1  9 

21 

314 

0 

0 

7 

0 

6.37 

1  .42 

it 

T 

0 

12 

5 

2 

I  1  V/it 

65.0 

42.4 

53.7 

80 

10 

25 

21 

320 

0 

0 

2 

0 

5.30 

1.47 

1  .70 

3 

.  0 

Q 

1 0 

3 

3 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

63.7 

46.5 

55.1 

80 

14  + 

28 

2 1 

286 

0 

0 

1 

0 

5.74 

1.22 

1.41 

2 

.  0 

0 

10 

3 

ENTERPRISE 

65.9 

44. S 

55.4 

83 

10 

25 

21 

279 

0 

0 

3 

0 

5.75 

1.83 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

EUFAULA 

AM 

51.6 

40.4 

31.0 

2.3 

80 

1  5  + 

22 

21 

390 

0 

0 

4 

0 

6.98 

2.53 

1.91 

3 

T 

0 

9 

It 

3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

63.5 

43.7 

53.6 

83 

1 0 

23 

2  1 

325 

Q 

0 

^ 

6.48 

1.82 

4 

T 

0 

10 

3 

2 

FRISCO  CITY 

AM 

42.8 

52.4 

81 

11 

2  3 

2 1 

355 

0 

0 

5 

Q 

5.47 

.85 

1.18 

3 

}  ^ 

1 

GENEVA 

AM 

54.3 

45.8 

55.1 

80 

15+ 

2  5 

2 1 

285 

0 

0 

2 

0 

5.29 

1.05 

1.40 

3 

.  0 

1 0 

2 

GILBERTOWN 

54.3 

41.7 

53.0 

83 

14 

17 

21 

341 

0 

0 

7 

0 

3.37 

1.01 

4 

Q 

2 

1 

GREENVILLE 

53.5 

45.0 

54.3 

.9 

82 

10 

25 

21 

308 

0 

0 

3 

0 

5.76 

.81 

1.35 

3 

.  0 

Q 

1 1 

4 

2 

uc  A  r\i  A  fun 

AM 

63  0 
* 

43  0 
* 

53.0 

78 

15  + 

2  5 

2  1 

335 

0 

0 

4 

0 

6  00 

2.38 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

HIGHLAND  HOME 

AM 

51.0 

4  2.3 

51.7 

.4 

78 

1  2 

0 

0 

3 

0 

4*15 

-  .95 

.0 

0 

7 

4 

2 

LOCKHART 

AM 

54.2 

81 

11 

24 

304 

0 

0 

3 

0 

5.76 

1.42 

3 

.0 

0 

10 

5 

2 

NATCHEZ 

AM 

tl',2 

43I4 

53.3 

79 

14 

17 

21 

334 

° 

° 

^ 

^ 

4.78 

1  .24 

3 

.0 

0 

13 

3 

1 

OZARK 

55. IM 

44.  8M 

55. 5M 

1.2 

80 

14+ 

25 

22  + 

279 

5.94 

2.35 

1.96 

3 

T 

0 

10 

5 

2 

PHENIX  CITY   2  NNW 

AM 

60.4 

40.2 

50.3 

78 

U 

22 

22 

407 

Q 

4 

r) 

5.50 

1.13 

5 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

61.3 

38. s 

49.9 

- 

1.5 

82 

1  5 

21 

21 

418 

0 

0 

11 

0 

3.93 

-  .73 

.92 

2 

.0 

0 

8 

0 

THOMASVILLE 

AM 

60.6 

40.3 

50.5 

1.8 

80 

1 5 

21 

21 

401 

0 

0 

5 

0 

4.25 

-  1.08 

.92 

4 

J 

Q 

1 0 

0 

53.5 

1.0 

80 

10 

24 

2 1 

326 

^ 

^ 

2 

0 

5.65 

1.28 

1.68 

4 

T 

0 

9 

3 

2 

■JLJ  A  T  1   r  V 
WMA  1  L  t  T 

54.5 

43*4 
* 

54.0 

80 

1  4 

2  2 

^  ' 

311 

5.92 

1.28 

' 

.0 

0 

12 

4 

2 

D 1 V 1 S I ON 

53.4 

a  0 

5  76 

1.07 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

5  5.1 

45  4 

55.8 

78 

13 

24 

2  1 

270 

0 

0 

3 

0 

8  14 

.0 

0 

CITRONELLE 

51.3 

45.3 

53.3 

- 

1.9 

74 

14 

25 

21 

330 

0 

0 

3 

0 

7.37 

2.99 

1.42 

3 

.0 

0 

10 

6 

4 

CODEN 

53.6 

48.4 

57.0 

77 

13 

28 

21 

232 

0 

0 

1 

0 

5.61 

1.93 

25 

.0 

0 

8 

3 

3 

FAIRHOPE 

55.0 

48.6 

57.  3 

2.0 

79 

13 

29 

21 

234 

0 

0 

1 

0 

5.50 

1.61 

1.33 

4 

.0 

0 

11 

4 

3 

FORT  MORGAN 

53.2 

50.5 

56.9 

76 

18 

37 

21  + 

226 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.00 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

63.0 

46.5 

54.8 

.2 

77 

14  + 

29 

21 

293 

0 

0 

2 

0 

7.19 

2.38 

2.22 

2 

T 

0 

10 

4 

3 

MOBILE 

AM 

61.6 

45.9 

54.3 

76 

19 

32 

21 

298 

0 

0 

1 

0 

6.27 

1.95 

3 

.0 

0 

10 

4 

3 

R08ERTSDALE   7  E 

56.5 

47.2 

56.9 

79 

13 

25 

22 

246 

0 

0 

3 

0 

4.97 

1.41 

4 

.0 

0 

10 

3 

2 

DIVISION 

55.8 

.4 

6.04 

1  .89 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-10 

10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
sunrise  to  su 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

15 

10^ 

30 

3 

14 

76 

83 

64 

65 

3 

6 

5 

3 

0 

0 

17 

44 

8.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNW 

17 

8.9 

21++ 

ESE 

12 

75 

79 

61 

66 

4 

2 

8 

1 

1 

0 

16 

7.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

16 

11.7 

28 

N 

18 

84 

87 

71 

76 

6 

4 

6 

1 

2 

1 

20 

8.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N£ 

15 

7.3 

23 

SE 

3 

76 

81 

62 

67 

2 

4 

7 

2 

1 

0 

16 

39 

8.3 

See  Reference  Notes  Following  Statton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Stotion 

Total 

Day  of  moDth 

1  1 

1 

2 

3 

4  1 

5  1  6 

7  1   8  1 

1  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

ABBEVILLE   1  NNW 

.08 

2.00 

1  .19 

.08 

^ 

.65 

ADOISON  CENTRAL  TOWER' 

»*3B 

l66 

ill 

1^60 

■  90 

ALBERTA 

T 

.14 

.97 

.60 

.35 

•  20 

•  44 

■  03 

.33 

.03 

.20 

T 

.71 

ALBERTVILLE  2  SE 

3.47 

.06 

.67 

.06 

•  55 

■  12 

.06 

1.10 

■  06 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

4.99 

.10 

.75 

.78 

1.30 

.02 

.43 

•  11 

.69 

.04 

•  59 

AL ICEVILLE 

3.99 

.25 

.47 

.22 

.32 

1.27 

.08 

.27 

.45 

.66 

ANOALUS 1  A 

5*53 

.07 

.05 

1.86 

.82 

-78 

.05 

.04 

.42 

.12 

.90 

anni<;ton  f/ia  airport 

4.22 

.09 

.20 

.06 

■  69 

.25 

.43 

■  61 

•  05 

.76 

T 

.57 

.05 

ARLEV    3  S 

4.36 

.04 

.54 

.22 

.54 

.85 

.50 

.12 

.32 

T 

.20 

ASHLAND 

S.B6 

.04 

.15 

.36 

.79 

.04 

.23 

.83 

■  12 

•  30 

.93 

•  10 

.88 

.82 

ASHVILLE   *  W 

5  14 

.13 

.11 

.22 

.43 

.63 

.06 

•  19 

2.51 

.02 

.55 

s'ti 

T 

.96 

.01 

•  39 

.10 

UIO 

.30 

.37 

ATHENS  2 

4,57 

■  08 

.70 

.40 

.11 

.21 

•  02 

.14 

1 .80 

.30 

.35 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORD  HISSING 

ATMORE  STATE  FARM 

8.56 

.02 

1.05 

1  .80 

1.90 

.52 

.23 

.05 

.12 

.05 

.02 

.65 

.70 

AUBURN   3  SW 

3  76 

18 

.93 

.02 

l.tl 

.13 

.13 

.46 

•  46 

AUT  AUGAV 1 LLE 

6*  54 

.08 

is? 

.72 

.51 

2.33 

•  13 

.43 

.10 

1,12 

BANKHEAD  LOC<  AND  DAM 

2.83 

•  IS 

.16 

.40 

1  .03 

•  11 

.2C 

.  34 

■  34 

BAY  MINETTE 

8.14 

1  ,45 

•  47 

.01 

.11 

.71 

HFLGRFFN 

3.40 

.05 

.55 

•  23 

.52 

.02 

.22 

1.29 

■  41 

BELLE  MINA  Z  H 

07 

.73 

.15 

.26 

.41 

.60 

•  52 

.25 

.34 

BESSEMER  3  NE 

3  16 

■  08 

.50  T 

1  .03 

T 

.19 

.17 

.28 

■  02 

•  60 

BFTHLEMEM 

side 

Io6 

■  46 

.26 

.36 

■  06 

.96 

.47 

.46 

BILLINr,SLFV 

4,94 

■  06 

•  63 

■  63 

.38 

t 

1.60 

.08 

.22 

.45 

■  06 

.40 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

3.  52 

T 

.16 

.05 

.52 

.64 

.08 

.38 

■  04 

.49 

.01 

■  71 

.02 

BISHOP 

.82 

.16 

■  42 

.06 

.12 

1.16 

.31 

■  48 

BOaZ 

3*19 

T 

.06 

.21 

.39 

.60 

T 

.07 

1.24 

.36 

BRANTLEY 

5.78 

•  05 

.15 

1  .01 

.69 

■  05 

.18 

T 

.06 

■  39 

T 

1  .26 

BREwrON  3  SSE 

6.64 

.07 

•  20 

2.52 

.52 

.75 

•  1 1 

1  .26 

BRIDGEPORT   2  H 

4.41 

T 

.13 

.65 

.20 

.16 

.33 

.46 

•  93 

.  37 

BRUNDIDGE 

5  32 

•  06 

■  04 

1  .40 

.52 

1.22 

.25 

.05 

•  20 

T 

.26 

.56 

CALERA  ?  SW 

•  28 

.23 

■  20 

.62 

.23 

1.22 

.55 

.66 

.55 

CAMDEN   3  NNW 

5.17 

•  01 

.55 

■  54 

1.65 

•  02 

■  44 

.17 

.07 

.17 

.01 

T 

.55 

.53 

CAMP  HILL  2  NW 

5.67 

•  02 

.47 

•  50 

■  62 

T 

1  .80 

T 

.27 

.19 

.45 

T 

■  89 

CARBON  HILL 

T 

.32 

.72 

T 

1.20 

.30 

.32 

1.70 

.30 

.50 

CENTER  GROVE 

3  91 

.11 

.41 

.31 

.11 

.63 

.06 

■  1 1 

T 

1.26 

■  32 

■  42 

4*90 

.25 

.75 

.30 

.30 

.10 

•  50 

1  ^60 

.05 

.70 

CENTHEVILLE 

4.84 

.02 

T 

.  32 

.  30 

.  38 

1.62 

■  01 

.40 

•  16 

•  44 

.42 

•  63 

CMATOM 

6.37 

.04 

1  .04 

.66 

I  .42 

■  22 

.02 

.16 

.27 

.24 

.10 

.93 

CHILDERSBURG 

3.21 

.03 

.25 

.26 

.40 

.93 

.03 

.13 

.14 

■  36 

•  55 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

.03 

•  1  2 

.18 

.81 

•  15 

.64 

.17 

.05 

■  51 

.03 

.63 

C I TRONELLE 

7*37 

.03 

I  .32 

1  .42 

1.36 

.65 

.10 

.53 

CLAIBORNE 

5.11 

.02 

.  30 

1  .22 

.72 

.70 

•  06 

.21 

.02 

.19 

.17 

.01 

.07 

.38 

CLANTON 

3.91 

.40 

.50 

.55 

1.06 

.14 

.25 

.30 

.07 

•  50 

CLAYTON 

6.  30 

.20 

1.70 

1.10 

1.25 

.22 

.43 

.27 

.09 

.27 

T 

CODEN 

- 

,20 

•  21 

•  1  3 

1.12 

.09 

.06 

•  03 

•  14 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

5*98 

T 

T 

1  •eo 

.80 

1.20 

.25 

•  10 

.20 

•  35 

•  25 

COLBERT  STEAM  PLANT 

- 

•  02 

.58 

.04 

.40 

.04 

1.06 

.31 

•  58 

COLLINSVILLE 

3.87 

T 

.06 

.17 

.52 

■  68 

•  04 

.15 

1.57 

.08 

.27 

COLUMBIA 

7.31 

.23 

2.5«. 

.82 

.85 

K20 

.26 

.10 

•  22 

CORDOVA 

5  .34 

.12 

•  S2 

.24 

1,18 

T 

.18 

T 

2.46 

T 

.43 

CUBA 

3*32 

.18 

•  80 

.42 

.23 

.57 

•  33 

.40 

•  20 

.15 

DAOEVILLE 

4.94 

.45 

■  65 

.47 

1  .67 

.01 

.45 

.54 

•  10 

.49 

OANCY   1  H 

3.77 

.47 

.15 

1  .54 

.23 

•  47 

.57 

DANVILLE 

3.90 

■  22 

.53 

•  29 

■  34 

.37 

.09 

U22 

.10 

.57 

DAYTON 

A 

.02 

95 

.79 

•  14 

1.45 

1.03 

•  05 

.07 

■  26 

3.47 

DECATUR 

3*23 

' - 

■  35 

•  15  T 

•  18 

■  48 

T 

•  11 

T 

1.24 

•  05 

.45 

DECATUR  4 

3.59 

.35 

.37 

•  03 

■  47 

.02 

•  47 

1  .06 

■  05 

■  49 

DECATUR  SUBSTATION 

3,55 

*06 

■  56 

.12 

•  10 

•  44 

T 

•  32 

1  .24 

.05 

.50 

DELTA 

3.89 

.09 

^36 

.15 

.66 

•  55 

.05 

•  19 

•  10 

1.04 

.03 

•  50 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

04 

.25 

■  47 

.88 

.41 

•  23 

•  13 

.01 

•  29 

DOT HAN  FA A  AIRPORT 

5*  74 

07 

1.25 

1.21 

.22 

.01 

.07 

.12 

T 

•  28 

T 

•  19 

DOUBLE  SPRINGS 

I 

•  71 

.65 

.35 

■  08 

•  94 

.52 

.  56 

.09 

ELBA 

6.6S 

*25 

2*00 

1*06 

1.15 

.05 

.25 

•  20 

.60 

ELROO 

3,42 

.28 

.42 

.22 

1.30 

.34 

.36 

.50 

ENTERPRISE 

1  'o! 

1.83 

.  1  1 

.02 

.17 

.06 

.42 

.40 

EUFAULA 

*09 

*08 

1  .42 

.16 

T 

.39 

T 

•  26 

.06 

.20 

.09 

.57 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

6.4S 

1  .82 

■  22 

■  02 

.06 

.08 

.06 

1  .66 

.24 

FAIRMOPF 

5.50 

*40 

■ 

*  10 

1.33 

.13 

•  05 

.20 

.24 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

.13 

•  36 

1.45 

1.69 

.17 

.06 

.36 

.02 

.23 

.34 

FALKVILLF 

.66 

.09 

.70 

.05 

.13 

1  .05 

.46 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

4  92 

■  .35 

.41 

1.55 

.07 

•  08 

1  .47 

FARLEY 

3.26 

.37 

.40 

•  02 

.02 

.15 

1  .05 

.04 

.47 

FAYETTE 

4.50 

'  14 

.33 

1.  36 

•  01 

1.73 

.03 

FLAT  ROCK 

2.59 

.0? 

•  23 

.45 

.11 

•  82 

•  10 

.44 

FLORENCE 

■  79 

31 

•  50 

Florence  at  lock 

3~74 

.66 

•  10 

.11 

•  46 

.02 

1.17 

•  50 

FORT  DEPOSIT 

4.27 

'oi 

1  .38 

.02 

.26 

•  05 

.01 

.  32 

FORT  MORGAN 

3.27 

*  10 

*  10 

.85 

30 

FORT  PAYNE 

.06 

- 

.39 

.34 

1.46 

FRISCO  CITY 

•  32 

1.16 

.84 

.  74 

•  21 

•  09 

.14 

•  07 

.64 

GAP^DFN 

5*04 

.16 

.05 

.65 

.08 

•  66 

.06 

.57 

1.97 

.03 

•  54 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4!85 

.12 

.56 

•  71 

•  05 

1  .98 

.03 

•  55 

GAINESVILLE 

4.82 

• 

.40 

.16 

■  04 

2.45 

.  30 

.25 

.47 

•  34 

GAROFS  1*1  TV 

4,33 

T 

.56 

.IR 

■  79 

T 

.34 

1.55 

T 

.62 

•  03 

1  .40 

1.11 

.76 

.12 

•  09 

•  02 

.48 

•  13 

GF  ORG  1  ANNA 

4*83 

.60 

T  T 

T 

•  20 

•  38 

•  25 

T 

T 

1  .45 

GlLBERTOWN 

3.37 

1.01 

•  17 

.14 

•  04 

T 

T 

•  39 

GORGAS 

4.55 

•  23 

46 

1  ,39 

.20 

.56 

1 ,02 

GREEN  BAY 

6.  37 

1  .60 

1.03 

1I16 

•  24 

•  26 

•  30 

.31 

.35 

GREENSBORO 

.41 

.  50 

•  77 

.48 

•  65 

14 

15 

39 

49 

GREENVI LL  E 

5*76 

.06 

.26 

1.36 

1  .02 

*  29 

•  03 

.31 

•  1  2 

'14 

.07 
* 

l61 

GULF  SHORFS  POST  OFFICE 

6,27 

.05 

■  20 

.50 

^63 

•  05 

1 '  70 

•  10 

.50 

.25 

•  06 

GUNTERSVILLE 

3.39 

.10 

•  1  0 

•  70 

•  20 

.07 

•  60 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3.  34 

.03 

.40 

.36 

•  59 

•  03 

.25 

K20 

t39 

GUNTERSVILLE  DAM 

.05 

25 

.4B 

12 

* 

32 

* 

.16 

'43 

1*09 

1  '99 

*Q3 

* 

HAMILTON 

4.00 

.06 

'"Ml 

•  03 

71 

*59 

T 

J  *  _ 

HABRISBURG  CAMABA  TOWER 

4.50 

.10 

.47 

' 

MAYNEVILLE 

5,01 

T 

.33 

1.09 

.55 

.67 

T 

.97 

.37 

T 

.19 

.45 

MF ADLANO 

.05 

■  02 

2.38 

10 

• 

3.50 

.10 

■  26 

.10 

.22 

.80 

50 

.46 

*46 

HIGHLAND  HOME 

4,16 

.18 

MIGHTOWFR 

4,43 

.06 

•  03 

.31 

HODGES 

4.44 

■  67 

.96 

•  07 

.14 

U52 

■  16 

.77 

HUHTSVILLE  SUBSTA 

3.41 

•  04 

.35 

.43 

.28 

.06 

.28 

•  96 

.05 

.52 

HUNTSVILLE  WB  AP 

3.6? 

.30 

.53 

T 

.13 

.20 

.14 

1.12 

.24 

.36 

.01 

MYTOP 

4,05 

.07 

.85 

.27 

.47 

.30 

.57 

IDER 

3.49 

.06 

.40 

.42 

U26 

.14 

.31 

JACKSON  LOCK  I 

6,55 

.39 

1.27 

.74 

.91 

.03 

,25 

.42 

.11 

.09 

.34 

1.16 

JACKSON  SHOALS 

4.83 

I  ^44 

,11 

.S9 

.81 

.35 

.51 

.34 

.52 

JArcSONVILLf   2  SH 

3.94 

T 

T 

.10 

.12 

.46 

.65 

T 

.30 

.10 

1.46 

T 

.33 

JA^Prp 

4.54 

•  14 

.66 

.60 

.34 

.64 

1.20 

.25 

.31 

JOODAN  DAM 

5.40 

•  02 

.73 

.33 

.02 

1.93 

.17 

■  45 

.56 

LAFAYETTE 

•  44 

1  .00 

1.77 

.18 

■  57 

.07 

.34 

•  16 

25    26  27 


28    29    30  31 


.25 
■21  .17 


.12  .50  .17 
.06  .02 


.08 
.04 

■  60 
.10 

.05  .05 
.22 
•  14 

.03 


.30  .01 
.07  .21 
.57 

•40  •ll 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tolol 

Day  of  month 

"'  1 
1 

1 

2 

3 

A  1 

7  1   8  1  9 

10  j 

j 

12 

13 

14  j 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

LAY  DAM 

.04 

.35 

.  I  7 

1.47 

LFFDS 

2,9'. 

.23 

.  1  0 

,55 

T 

.75 

•  05 

*  1  ^ 

•  16 

*  i 

*ti 

• 

,0 

.09 

.10 

.27 

,62 

*?3 

* 

* 

• 

U 1 V  I NGSTON 

3.16 

*01 

.56 

.16 

'  14 

02 

'11 

*  14 

LOCKHAOT 

.03 

1  .42 

1  .32 

.77 

•  07 

•  07 

I02 

.21 

.08 

•  15 

.28 

•  11 

.57 

•  53 

.11 

LOUISVILLE 

B.2<> 

.23 

10 

14 

37 

.05 

37 

.33 

MAD  I  SON 

fc.lO 

•  09 

.36 

•  97 

.32 

•  02 

* 

■ 

* 

MAGftLA 

•  04 

.01 

.06 

.59 

• 

* 

- 

* 

• 

■ 

MARION   1  N 

'65 

.56 

1*05 

*  69 

'05 

.15 

MARION  JUNCTION 

.02 

.02 

.63 

.55 

.70 

1.80 

,05 

T 

.15 

•  30 

.02 

.57 

T 

T 

MARION  JUNCTION  Z  NE 

1.25 

.81 

MARTIN  0AM 

■  01 

,19 

•  51 

1.16 

.02 

.92 

•  43 

• 

,04 

•  05 

•  '  ^ 

MATHEWS   1  S&W 

•  03 

.93 

•  91 

.55 

'&' 

? 

MEL  VI N 

'..06 

.55 

'21 

*  48 

*07 

*02 

05 

09 

*02 

*  1  3 

MERTZ  PONOVILLE  TOwER 

4. 72 

.40 

.31 

.49 

1  .98 

I46 

.18 

•  36 

.42 

.05 

.05 

MILLERS  FERRY 

4.66 

•  09 

1  .01 

.15 

'  *?i 

•  01 

.24 

.05 

• 

.03 

.01 

.01 

1  .00 

.13 

*ft* 

MIL5TEA0 

4.86 

•  03 

.92 

.73 

.13 

.06 

1.65 

.40 

'  ^  5 

• 

.16 

,0c 

MINTER   '1  WNW 

,03 

.02 

*  0 

•  20 

MITCHELL  0AM 

5.48 

.03 

*03 

"^9 

'  *  30 

1.02 

1.21 

*  1  3 

*48 

'54 

'38 
* 

'10 

*6l 

03 

*  J  j 

01 

MOBILE  WB  AIRPORT 

7.19 

.01 

2,22 

•  37 

1.42 

T  .02 

T 

•  32 

.26 

T 

.43 

.06 

T 

T  .07 

T 

1.11 

•  62 

.16 

.10 

MOBILE 

6.27 

.13 

1  •95 

T 

T 

•  *  2 

•  18 

1^11 

18 

* 

* 

• 

MONTE  SANO 

4.36 

.93 

.12 

•  28 

* 

•  i^i 

T^ 

*  fX 

7 

35 

* 

'  ! 

MONTEVALLO 

T 

•  32 

T 

1  .19 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

4,47 

.02 

.98 

•  21 

.77 

•  04 

•  4 

MOULT ON 

3.19 

.55 

.06 

.09 

.50 

.15 

1.15 

.52 

•  10 

.07 

MOULTON  2 

3.66 

T 

.03 

.61 

,25 

.40 

.13 

* 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

3.62 

.43 

.20 

T 

.23 

.25 

•  03 

*n« 

'  cc 

•  5 

•  0 

• 

.25 

NATCHF? 

4,  78 

.12 

•  27 

1  .24 

.68 

T 

.32 

'  1  ^ 
.12 

*  11 

* 

* 

• 

NEWBURG 

3.13 

*  39 

.69 

'41 

1*13 

'46 

05 

NEW  MARKET 

3.52 

•  04 

.56 

.20 

.22 

-09 

.92 

.31 

.66 

.05 

.47 

NEW  MARKET  2 

.10 

,12 

.13 

,09 

* 

' 

*— 

.  72 

•  10 

.54 

NEWTON 

6.12 

.05 

T 

1  .85 

.54 

1.28 

.03 

.17 

-  1  6 

•  02 

.28 

•  56 

.03 

•  62 

.41 

.  0 

NEW  WILSON  LOCK 

RECORD  MISSING 

ONEONTA 

4,57 

.50 

.90 

.60 

.03 

.10 

OPELIKA 

- 

.70 

.65 

,89 

1.10 

.25 

.21 

.80 

•  06 

.10 

.20 

T 

ORRVILLE 

4.  B5 

.07 

.07 

•  52 

1.47 

.25 

.15 

.53 

•  I  8 

.16 

* 

•  76 

.24 

6.94 

1  .80 

,02  T 

.32 

.04 

.05 

•  12 

• 

*in 

.11 

.  0 

PAINT  ROCK 

.  35 

.  10 

PALMEROALE  2  W 

4lo2 

*  15 

*  38 

.93 

*  10 

1  *96 

*  30 

*0' 

PELL  CITY  ■)  NW 

3.52 

.10 

'  n 
.6 

Il2 

.62 

,32 

.21 

.11 

.63 

.06 

.56 

.06 

.13 

PENNINGTON  LOCK  2 

3.45 

.21 

•  93 

.60 

.  36 

*  1  i 

PERRYVI LLE 

3.83 

.05 

•  58 

.42 

.08 

'  ?« 

*  1  ^ 

• 

.04 

PHENIX  CI TY  2  NNW 

6,50 

.02 

•  93 

1.13 

.91 

'  1  ■» 

"qs 

•  33 

.27 

PICKENSVILLE 

3.79 

'65 

1.42 

'03 

'14 

*22 

*  43 

'  80 

PINE  HILL 

It, 1*1 

1 '  1 0 

1.03 

•  30 

.  24 

T 

.16 

•  74 

T 

.25 

,20 

PINE  LEVFL 

6.01 

•  04 

UIO 

* 

.  76 

02 

* 

04 

'  -  _ 

24 

16 

26 

PL ANTER SV I LLE   2  SSE 

5  .00 

.  70 

* 

T 

1.75 

* 

• 

*  1  ^ 
* 

*  , 

*  1  « 

- 

PLEASANT   GROVE  SCHOOL 

3.31 

■  g 

* 

•  15 

1  '  30 
* 

• 

PRATTVILLE 

4,57 

1*19 

.87 

*44 

05 

36 

12 

10 

PRIMROSE  FARM 

*01 

*07 

*  79 

1  .07 

.06 

T 

.37 

.15 

,13 

T 

.41 

T 

.11 

.03 

.01 

.16 

PUSHMATAHA 

3.93 

.33 

•  92 

.59 

•  63 

19 

07 

09 

3.27 

*?a 

• 

* 

•  31 

'  , 

RED  BAY 

4.  32 

*\ 

* 

.32 

*A? 

"40 
* 

1  *  20 

'  72 
* 

*  16 

01 

REDSTONE  ARSENAL 

3.53 

•  22 

'52 

.24 

.34 

*  1  6 

87 

*  23 

'69 

02 

*  1  3 

09 

RFPOHM 

4.*1 

.16 

.41 

.22 

1.58 

•  04 

•  26 

.22 

.41 

,01 

.84 

.03 

T 

,02 

.21 

RIVER  FALLS 

6.56 

,05 

.15 

1.76 

•  07 

ROBERTSDALE    7  E 

4,97 

.10 

•  32 

•  07 

•  96 

1.09 

ROCKFORD 

6.60 

•  60 

1  .50 

1  .40 

*7n 

*?c 
* 

ROCK  MILLS 

4.43 

.37 

*85 

1.07 

*03 

*  30 

05 

* 

*74 

05 

*67 

04 

06 

* 

RUSSELLVILLE 

4,21 

•  05 

.45 

•  08 

.85 

.05 

.12 

ll63 

.85 

•  13 

RUSSELLVILLE  2 

3,82 

.07 

• 

* 

,20 

.41 

1  * 

'i« 

'if 

SAINT  RF PNARO 

3,89 

•  07 

* 

T 

,79 

• 

* 

*  5^ 

*^ 

•  04 

.0 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

3,61 

,01 

,22 

.61 

*  1  c 

•  1  5 

• 

SAYRE 

4,49 

.05 

.16 

*  50 

1.21 

01 

1*81 

'02 

'40 

*03 

03 

05 

04 

SC0TTS60R0 

4.04 

.07 

.38 

.48 

,35 

■  01 

.16 

1.43 

,10 

.40 

.02  .11 

.46 

.05 

SC0TTS60R0  SU6STA 

3.99 

.10 

*w 

T 

.46 

•  01 

*  *  ? 

*2I 

.  37 

•  12 

•  47 

.04 

7.01 

.95 

1.35 

.55 

SELMA 

5,17 

.03 

.02 

.82 

1.26 

"13 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4,13 

,53 

.48 

SLOCOHB 

5.65 

.06 

1.54 

1.13 

1,00 

•  34 

.01 

.36 

.14 

.04 

.39 

,54 

.10 

SNOW  HTLL 

5,14 

.02 

.16 

.98 

.94 

SOUTH  HILL 

3,77 

.04 

,22 

•  58 

.  34 

,11 

.32 

,38 

*ln 

1  .37 

,14 

.05 

•  12 

SUTTLE 

5,  79 

.04 

•  75 

1  .94 

.12 

.11 

SWAIM 

4.12 

'56 

'35 

,10 

*  33 

1*35 

*37 

• 

.44 

SYLACAUGA  2  W 

3,80 

.29 

.27 

.48 

.35 

• 

1,03 

,07 

.34 

.03 

.36 

.43 

.06 

,07 

SYLACAUGA  «  NE 

3.85 

.25 

.15 

•  80 

.22 

.80 

•  47 

.02 

.47 

.03 

.55 

•  09 

SYLVAN  I A 

3.61 

.  34 

•  35 

.22 

.31 

.35 

1.31 

,15 

.23 

•  35 

TALLADEGA 

3.  30 

.06 

•  19 

•  10 

,66 

.21 

•  38 

.25 

.46 

•  60 

•  06 

•  07 

.0<! 

TALLADEGA  HQRN  MTN  TWR 

1  .00 

2*25 

.18 

*03 

.28 

THOMASVILLE 

4.26 

.02 

.28 

.89 

.92 

•  42 

.06 

.30 

.03 

.20 

.03 

,09 

,06 

.51 

T 

.02 

.15 

,14 

.14 

THORSBY  EXP  STATION 

4.38 

.27 

.26 

' 

-50 

1.12 

■  46 

.04 

*  J  ^ 

•  02 

,04 

•  40 

.11 

.01 

*?a 

THURLOW  DAM 

4.99 

.04 

•  77 

.86 

.01 

1.20 

•  02 

•  1  5 

.50 

't* 

•  01 

.20 

•  1  3 

•  01 

TONEY 

.01 

•  14 

,01 

•  03 

,  32 

•  30 

•  40 

.01 

TRAFFORO 

4.92 

.15 

* 

•  41 

.90 

2*  36 

.36 

•  40 

.10 

TROY 

5,65 

,03 

.15 

.99 

1.68 

,  31 

.31 

.25 

.03 

1.47 

T 

•  17 

.26 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

3.16 

.25 

.08 

.57 

1,26 

.05 

.07 

•  09 

,21 

.01 

.28 

■  02 

.02 

.25 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  0AM 

2,94 

.23 

.14 

•  41 

1.17 

•  22 

.  36 

*  1^ 

.03 

.03 

TUSKEGEE  2 

4.95 

.14 

.73 

•  84 

•  03 

,63 

.14 

.  30 

UNION  SPRINGS  5  S 

5,50 

T 

.95 

1*55 

.30 

.90 

'40 

20 

*  70 

•  20 

.30 

UNIONTOWN 

T 

T 

1.19 

Iso 

.40 

.25 

.92 

T 

.13 

,10 

.33 

T 

.36 

VALLEY  HEAD  1  S 

3,57 

.03 

.05 

.07 

.27 

3.01 

.02 

.20 

.07 

1.29 

.  16 

•  15 

•  51 

.02 

.28 

,03 

.05 

VERNON 

4.  98 

.13 

2 .  75 

.  10 

•  03 

.16 

WADLEY 

4.34 

.06 

.03 

•  31 

•  1  9 

•  77 

1.11 

.52 

.04 

.72 

.03 

.43 

,02 

,03 

.06 

.03 

WALLACE  3  SW 

WALNUT  GROVE 

4.33 

.25 

1.17 

2  .00 

.20 

.35 

.  36 

.41 

47 

.52 

WATERLOO 

3.59 

.03 

•  73 

T 

T 

.11 

.36 

T 

.75 

.67 

.68 

T 

.26 

WEST  6L0CT0N 

3.90 

.10 

1^00 

.30 

.05 

1.20 

•  10 

1  .00 

.15 

WETUMPKA 

4.80 

T 

.05 

•  62 

•  58 

T 

1,20 

T 

.23 

.17 

•  26 

T 

•  52 

T 

T 

.06 

,10 

•  15 

WHATLEY 

5,92 

.40 

1.28 

i.oe 

.36 

.06 

,02 

•  54 

.10 

.01 

.03 

.83 

.01 

.12 

.19 

.26 

.19 

WHEELER  DAM 

3.92 

.09 

.50 

.25 

.41 

T 

•  02 

1.30 

.43 

.59 

.33 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.72 

.09 

.90 

.35 

.55 

.72 

.08 

.09 

.11 

.77 

.06 

WIDOWS  CREEK   5TM  PLANT 

4.24 

,12 

•  26 

.41  .05 

.19 

.03 

.62 

T 

1,35 

.34 

.46 

•  04 

.26 

.09 

WILSON  DAM 

4.03 

T 

.62 

.15 

T 

.53 

T 

.05 

1.13 

.54 

.67 

.34 

T 

WINFIELD  2  SW 

4.67 

•  06 

.50 

.21 

•  10 

.89 

.03 

•  21 

1.54 

.02 

.72 

•  03 

.24 

.05 

.05 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.04 

.03 

•  60 

.26 

.96 

1.47 

.02 

•  10 

.17 

.47 

.01 

.51 

,09 

.12 

•  01 

YOUNGS  STORE 

3.72 

.68 

.13 

.40 

1.04 

.20 

.50 

.57 

See  Reference  Rotea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1959 


Station 

Day 

01  Month 

Average 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERT V I LLE  2  SE 

42 

42 

49 

49 

55 

60 

66 

73 

49 

49 

60 

74 

55 

59 

35 

54 

65 

55 

53 

62 

64 

53. 

a 

MIN 

38 

34 

33 

33 

28 

28 

28 

29 

47 

61 

37 

37 

40 

40 

46 

27 

27 

42 

20 

21 

18 

la 

32 

37 

37 

36 

38 

44 

33  f 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

58 

63 

56 

66 

52 

68 

73 

56 

63 

54 

66 

66 

60< 

6 

HIN 

*5 

37 

34 

38 

36 

27 

24 

42 

51 

61 

45 

42 

42 

56 

51 

25 

36 

46 

27 

29 

15 

21 

60 

37 

39 

42 

46 

37 

38* 

6 

AL ICEV I LLE 

MIN 

ANDALUS I A 

47 

53 

62 

57 

63 

62 

74 

80 

63 

70 

77 

75 

68 

67 

58 

59 

68 

63. 

9 

MIN 

i2 

45 

39 

42 

39 

39 

40 

42 

55 

58 

52 

47 

49 

58 

54 

36 

40 

46 

30 

32 

24 

27 

38 

46 

44 

46 

46 

46 

43 

2 

42 

49 

56 

53 

63 

66 

75 

54 

50 

59 

77 

59 

63 

73 

61 

65 

5* 

0 

MIN 

♦5 

36 

36 

40 

29 

29 

28 

61 

54 

53 

40 

41 

43 

57 

37 

29 

40 

34 

27 

26 

17 

26 

48 

37 

42 

42 

47 

41 

38. 

4 

ASHLAND 

55 

68 

48 

68 

67 

70 

63 

58 

5 

MIN 

42 

36 

33 

37 

32 

29 

22 

43 

50 

61 

42 

40 

41 

54 

47 

27 

36 

44 

23 

27 

12 

24 

46 

36 

38 

41 

40 

37 

37 

1 

ATHENS  2 

47 

43 

50 

46 

58 

69 

74 

54 

75 

77 

45 

56 

68 

63 

56 

55 

8 

HIN 

37 

28 

28 

36 

28 

27 

22 

35 

50 

56 

34 

34 

43 

49 

42 

26 

37 

43 

19 

22 

17 

19 

32 

33 

34 

29 

34 

41 

33 

4 

48 

54 

62 

60 

62 

63 

78 

85 

71 

65 

74 

84 

74 

66 

71 

66 

55 

75 

70 

60 

60 

62 

66 

6S 

2 

MIN 

42 

41 

46 

34 

39 

41 

61 

54 

64 

51 

47 

57 

64 

53 

35 

44 

69 

31 

31 

25 

33 

50 

44 

43 

46 

48 

44 

45 

2 

MAX 

46 

47 

56 

55 

56 

62 

57 

67 

77 

56 

50 

65 

80 

65 

66 

67 

48 

58 

66 

66 

58 

48 

60 

61 

»9 

5 

MIN 

*5 

46 

35 

36 

37 

33 

36 

44 

49 

56 

48 

46 

44 

50 

53 

29 

36 

45 

28 

31 

19 

29 

36 

41 

42 

41 

45 

42 

40 

I 

banjchead  lociv  and  DAH 

MAX 

50 

42 

47 

53 

65 

70 

75 

49 

51 

63 

78 

57 

64 

38 

46 

69 

66 

65 

57 

4 

MIN 

40 

39 

38 

39 

30 

30 

26 

26 

51 

56 

45 

45 

43 

49 

47 

29 

30 

39 

25 

25 

18 

18 

33 

36 

39 

33 

33 

39 

35 

7 

BAY  M I NE T TE 

61 

62 

66 

77 

68 

70 

78 

77 

72 

69 

71 

65 

66 

65 

I- 

MIN 

4e 

41 

42 

49 

40 

42 

44 

54 

60 

65 

52 

50 

63 

55 

54 

34 

45 

52 

32 

32 

24 

36 

52 

45 

44 

47 

49 

47 

46 

4 

BELLE  HlNA  2  N 

50 

63 

53 

62 

75 

62 

56 

70 

65 

66 

57 

6 

MIN 

38 

30 

36 

38 

30 

28 

26 

43 

60 

61 

34 

37 

43 

55 

42 

27 

40 

36 

20 

23 

16 

28 

53 

34 

36 

29 

44 

41 

36 

3 

BESSEMER  3  NE 

54 

76 

63 

51 

61 

79 

74 

63 

71 

42 

66 

59 

7 

MIN 

44 

39 

37 

40 

28 

31 

27 

51 

52 

63 

43 

40 

45 

58 

46 

27 

40 

42 

24 

28 

18 

28 

62 

35 

40 

34 

47 

41 

39 

3 

B 1 RM 1 NGHAM  WB  AP 

43 

48 

54 

57 

69 

76 

54 

62 

78 

56 

61 

71 

66 

63 

66 

57 

a 

MIN 

41 

38 

36 

39 

30 

31 

33 

52 

56 

53 

42 

41 

45 

54 

35 

29 

42 

32 

24 

23 

18 

30 

46 

35 

42 

38 

46 

45 

38 

4 

BRANTLEY 

56 

52 

60 

63 

60 

61 

60 

62 

75 

79 

67 

66 

50 

58 

65 

62 

4 

MIN 

53 

45 

39 

39 

36 

32 

34 

43 

54 

57 

53 

47 

49 

57 

56 

31 

40 

55 

30 

34 

20 

27 

35 

45 

45 

45 

48 

40 

42 

5 

BREUTON  3  SSE 

MAX 

59 

50 

55 

63 

57 

63 

66 

78 

85 

74 

65 

77 

77 

72 

69 

75 

62 

49 

59 

75 

77 

70 

52 

60 

68 

69 

66 

6 

MIN 

48 

52 

41 

49 

34 

33 

36 

53 

59 

65 

54 

49 

59 

65 

55 

33 

40 

60 

33 

33 

22 

29 

49 

41 

45 

48 

50 

42 

45 

6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

50 

47 

43 

45 

54 

50 

62 

56 

62 

74 

47 

49 

53 

73 

72 

61 

70 

40 

42 

54 

50 

71 

57 

60 

66 

70 

69 

57 

6 

MIN 

41 

34 

36 

41 

26 

31 

20 

38 

52 

62 

37 

40 

44 

51 

42 

26 

37 

37 

22 

25 

14 

24 

40 

32 

36 

28 

42 

42 

35 

7 

CALERA  2  SW 

53 

64 

56 

72 

76 

66 

50 

64 

79 

79 

65 

70 

45 

62 

70 

65 

55 

66 

63 

65 

60 

9 

MIN 

46 

41 

37 

40 

30 

31 

25 

46 

63 

64 

44 

40 

45 

57 

48 

28 

39 

45 

26 

29 

15 

25 

49 

35 

40 

33 

47 

41 

39 

3 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

46 

52 

59 

57 

66 

59 

76 

77 

71 

59 

75 

78 

74 

65 

75 

54 

49 

65 

67 

68 

55 

58 

65 

67 

63 

5 

MIN 

48 

43 

41 

45 

39 

33 

29 

50 

54 

60 

47 

49 

49 

59 

53 

30 

38 

51 

30 

34 

17 

25 

49 

41 

42 

43 

49 

40 

42 

4 

CAMP  HILL  2  NW 

56 

66 

75 

54 

46 

66 

77 

63 

66 

60 

58 

1 

HIN 

46 

45 

34 

35 

35 

32 

29 

31 

48 

56 

44 

44 

45 

46 

52 

28 

33 

40 

27 

26 

18 

21 

29 

38 

40 

40 

42 

39 

37 

2 

CENTRE 

42 

47 

54 

49 

62 

55 

62 

74 

65 

50 

77 

72 

60 

72 

70 

65 

56 

63 

64 

65 

68 

0 

MIN 

41 

35 

33 

38 

26 

31 

24 

40 

47 

58 

40 

40 

40 

48 

45 

28 

38 

38 

22 

26 

14 

24 

39 

35 

37 

38 

43 

40 

36 

0 

^tni  nCVl  I.L.C. 

54 

45 

45 

45 

58 

55 

56 

78 

75 

54 

52 

62 

80 

62 

65 

70 

65 

58 

7 

HIN 

42 

43 

39 

"37 

32 

32 

28 

28 

49 

50 

45 

42 

48 

50 

56 

30 

30 

40 

28 

30 

16 

24 

38 

38 

38 

33 

35 

46 

37 

»4 

CHATOM 

48 

54 

63 

58 

66 

61 

74 

79 

70 

68 

78 

81 

75 

68 

76 

62 

65 

69 

65 

.1 

HIN 

46 

44 

43 

45 

30 

34 

32 

52 

56 

65 

45 

47 

59 

60 

52 

29 

40 

48 

29 

32 

19 

29 

52 

44 

42 

46 

49 

39 

43 

.1 

50 

54 

68 

59 

78 

74 

64 

72 

56 

64 

62 

65 

60 

.6 

HIN 

44 

38 

36 

40 

32 

29 

22 

41 

51 

63 

43 

39 

44 

53 

49 

25 

39 

44 

25 

28 

14 

23 

44 

35 

39 

38 

44 

41 

38 

.0 

C  I  TRONE LLE 

69 

69 

67 

72 

74 

72 

64 

66 

67~ 

66 

72 

66 

54 

56 

60 

58 

61 

.3 

HIN 

45 

45 

43 

42 

34 

39 

41 

44 

56 

64 

47 

47 

63 

63 

53 

36 

42 

56 

30 

32 

26 

37 

56 

45 

42 

48 

47 

46 

45 

3 

54 

63 

56 

78 

50 

66 

60 

63 

54 

68 

54 

62 

62 

57 

9 

HIN 

46 

42 

35 

36 

36 

31 

25 

34 

49 

55 

44 

43 

45 

46 

51 

29 

33 

43 

26 

29 

17 

22 

33 

40 

43 

39 

43 

41 

37 

7 

42 

63 

69 

80 

63 

58 

70 

78 

70 

68 

74 

50 

59 

54 

55 

60 

67 

65 

.0 

HIN 

48 

40 

36 

39 

40 

40 

40 

40 

39 

50 

53 

46 

46 

64 

34 

33 

44 

57 

30 

34 

26 

34 

50 

44 

44 

41 

50 

45 

42 

4 

CODEN 

73 

70 

73 

54 

58 

66 

67 

65 

.6 

HIN 

50 

47 

43 

51 

50 

33 

46 

54 

62 

61 

56 

51 

63 

62 

56 

39 

44 

62 

33 

34 

28 

37 

54 

47 

45 

48 

49 

50 

48 

.4 

DAYTON 

81 

60 

60 

56 

65 

65 

59 

.8 

HIN 

45 

42 

40 

40 

36 

35 

36 

41 

51 

58 

45 

45 

50 

54 

51 

32 

36 

49 

28 

33 

20 

30 

50 

40 

44 

40 

46 

48 

41 

.6 

DECATUR 

42 

47 

64 

65 

55 

.0 

MIN 

38 

31 

31 

36 

29 

30 

25 

37 

47 

56 

36 

35 

44 

60 

44 

28 

32 

46 

21 

21 

18 

17 

38 

38 

38 

30 

32 

46 

34 

.8 

DEHOPOL I S  LOCK   AND  DAM 

54 

46 

46 

59 

57 

60 

65 

58 

74 

80 

52 

55 

72 

80 

59 

63 

63 

60 

.3 

MIN 

43 

42 

40 

46 

34 

31 

36 

38 

44 

56 

46 

43 

49 

61 

50 

35 

34 

45 

29 

32 

27 

28 

58 

44 

46 

34 

39 

43 

40 

.8 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

73 

SO 

69 

68 

72 

80 

69 

68 

79 

^, 

63 

63 

.7 

HIN 

51 

3? 

38 

49 

40 

41 

42 

53 

57 

64 

55 

50 

65 

66 

49 

39 

46 

44 

36 

36 

28 

34 

51 

49 

46 

46 

51 

48 

46 

5 

DOUBLE  SPRINGS 

HAX 

45 

44 

43 

52 

58 

61 

59 

67 

75 

64 

51 

58 

77 

59 

59 

72 

5G 

66 

67 

66 

69 

7 

MIN 

39 

33 

35 

38 

30 

29 

24 

45 

50 

64 

37 

39 

44 

66 

42 

28 

41 

34 

31 

44 

40 

39 

.2 

ENTERPR I SE 

MAX 

60 

53 

45 

55 

61 

60 

63 

63 

74 

83 

76 

69 

70 

80 

74 

82 

74 

50 

55 

61 

66 

65 

.9 

MIN 

53 

37 

37 

43 

39 

39 

40 

53 

51 

63 

53 

49 

54 

64 

58 

37 

46 

37 

31 

32 

25 

33 

49 

48 

45 

44 

49 

46 

44 

■  a 

EUFAUL A 

58 

62 

69 

68 

53 

65 

50 

60 

61 

.6 

MIN 

5C 

4C 

37 

37 

42 

37 

39 

36 

35 

4S 

5C 

48 

47 

52 

56 

34 

34 

42 

31 

32 

22 

26 

33 

40 

ti 

43 

43 

43 

40 

.4 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

76 

65 

69 

74 

60 

65 

63 

.5 

MIN 

5C 

42 

41 

41 

33 

36 

31 

54 

57 

5e 

50 

47 

67 

61 

44 

33 

43 

44 

32 

32 

23 

28 

52 

46 

45 

47 

60 

41 

43 

.7 

FA IRHOPE 

HAX 

61 

57 

54 

55 

60 

56 

63 

68 

73 

77 

70 

72 

79 

78 

72 

68 

72 

76 

72 

60 

56 

70 

74 

66 

56 

59 

65 

68 

66 

.0 

HIN 

50 

46 

42 

50 

37 

40 

44 

55 

63 

65 

57 

52 

63 

65 

55 

38 

46 

62 

34 

33 

29 

39 

54 

47 

45 

48 

50 

51 

48 

■  6 

FALKVILLE 

HAX 

55 

52 

42 

47 

45 

53 

55 

62 

57 

67 

74 

62 

50 

60 

76 

50 

56 

70 

66 

49 

40 

50 

54 

74 

57 

59 

65 

66 

57 

.2 

MIN 

30 

31 

31 

25 

27 

26 

25 

33 

45 

54 

36 

35 

45 

40 

42 

25 

39 

41 

19 

20 

13 

16 

31 

32 

33 

29 

33 

41 

32 

0 

FArEITE 

HAX 

53 

52 

42 

46 

55 

55 

65 

60 

72 

77 

64 

49 

61 

80 

61 

60 

74 

71 

44 

44 

55 

56 

75 

58 

59 

65 

65 

77 

60 

5 

HIN 

40 

39 

37 

39 

27 

32 

27 

48 

51 

60 

44 

42 

46 

60 

45 

27 

40 

44 

24 

24 

17 

31 

61 

36 

41 

32 

46 

32 

38 

6 

S«e  Relerencc  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  ...bama 

FEBRUARY  1959 

-  4) 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13, 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 

< 

FLORENCE 

MAX 
HIN 

48 
31 

45 
29 

46 
34 

58 

33 

39 

47 

63 

34 

56 
23 

72 
41 

35 

17 

12 

11 

27 

40 

31 

62 
34 

64 

50 

61 
41 

63 
36 

68.1 
34.4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

58 
52 

48 

44 

52 

44 

56 
44 

49 

56 

61 

61 

53 

54 

58 

68 

57 

64 
48 

68 
61 

58 

39 

37 

53 
37 

66 
47 

71 
58 

63 
47 

55 
47 

58 
60 

61 
52 

65 
54 

63.2 
50.6 

FRISCO  CITY 

MAX 
HIN 

57 
46 

55 
46 

47 
45 

5 1 
41 

33 

36 

38 

62 
44 

64 

58 

51 

45 

52 

57 

54 

64 
32 

66 
38 

46 

30 

31 

49 
23 

30 

73 
46 

75 
46 

51 
43 

60 
42 

63 
46 

65 
47 

62.0 
42.8 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

50 
41 

46 

38 

42 
34 

45 
40 

25 

50 
29 

60 
28 

55 
44 

47 

62 

43 

41 

39 

49 

44 

61 
27 

70 
39 

40 

25 

27 

19 

24 

42 

37 

39 

40 

42 

66 
38 

57.1 
37.3 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

44 

41 

42 

39 

42 

31 

30 

30 

32 

61 

55 

47 

41 

49 

60 

50 

67 
32 

64 
33 

45 

27 

22 

23 

24 

36 

42 

43 

69 
34 

35 

66 
44 

59.2 
38.3 

GENEVA 

MAX 
MIN 

62 
56 

49 

39 

39 

43 

38 

39 

45 

54 

60 

56 

54 

66 

60 

61 

67 
38 

68 
41 

46 

34 

35 

25 

30 

45 

51 

47 

52 
47 

48 

62 
46 

64.3 
45.8 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

46 

41 

42 

43 

30 

32 

29 

52 

64 

64 

47 

45 

70 
50 

66 

52 

68 
28 

77 
38 

46 

28 

33 

17 

27 

73 
54 

67 
40 

57 
43 

63 
43 

49 

70 
39 

64.3 
41.7 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

54 
46 

52 
41 

39 

41 

35 

34 

32 

52 

60 

63 

45 

40 

49 

65 

49 

69 
31 

73 
49 

45 

28 

27 

19 

29 

62 

41 

43 

37 

40 

68 

63.3 
41.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

51 

44 

40 

44 

39 

37 

38 

52 

54 

64 

49 

47 

61 

64 

54 

68 

33 

73 
43 

69 
57 

55 
30 

33 

58 
25 

32 

73 
51 

69 
44 

52 
46 

66 
45 

49 

68 
44 

63.5 
45.0 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

41 

31 

33 

39 

24 

30 

34 

44 

49 

61 

63 
37 

39 

42 

51 

42 

69 
27 

70 
36 

65 
37 

36 
20 

23 

15 

49 

25 

72 
45 

67 
34 

58 

38 

63 
34 

62 
41 

66 

37 

57.2 
36.0 

HALEYVILLE 

MAX 
HIN 

52 
35 

30 

34 

39 
35 

40 
28 

55 
28 

24 

27 

55 
50 

54 

72 
40 

39 

42 

46 

42 

62 
22 

60 
22 

46 

19 

24 

13 

24 

38 

73 
32 

34 

53 
32 

34 

36 

65.1 
33.2 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

36 

32 

31 

43 
37 

25 

53 
26 

27 

25 

47 

55 

36 

36 

45 

48 

42 

50 
23 

59 
26 

42 

20 

22 

15 

26 

37 

36 

37 

28 

31 

67 
38 

55.8 
33.2 

HATNEVILLE 

MAX 
HIN 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

52 

45 

36 

37 

38 

38 

40 

42 

52 

51 

53 

51 

51 

58 

78 
61 

66 
37 

67 
38 

46 

32 

33 

25 

29 

32 

47 

47 

51 
43 

52 
44 

60 
47 

63.0 
43.0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

40 

32 

30 

37 

27 

49 

21 

17 

53 

32 

65 
47 

69 
60 

40 

35 

52 
37 

71 
51 

63 
46 

60 
22 

66 

32 

43 

20 

23 

16 

54 
25 

62 
42 

62 
29 

31 

61 
35 

57 
39 

60 
31 

54.5 
33.6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

50 

42 

52 
44 

45 
39 

50 
39 

50 
39 

58 
38 

39 

41 

40 

72 
65 

78 
50 

64 
45 

55 
43 

75 
55 

76 

63 

63 
32 

65 
35 

71 
45 

70 
39 

62 

30 

59 
44 

53 
24 

70 
40 

71 
43 

57 
43 

48 

43 

55 
43 

61.0 
42.3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

36 

31 

37 

33 

30 

29 

59 
28 

47 

53 

75 
48 

48 
34 

44 

44 

62 

32 

66 
28 

70 
42 

30 

21 

23 

16 

27 

41 

35 

35 

30 

45 

65 
42 

55.5 
35.5 

JASPER 

MAX 
MIN 

42 

36 

37 

39 

57 
27 

29 

65 
20 

5  5 
40 

61 

64 

41 

40 

46 

79 
67 

45 

62 
25 

72 
36 

40 

22 

27 

13 

26 

47 

30 

37 

65 
29 

44 

68 
33 

59.6 
36.5 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

44 

36 

33 

40 

35 

34 

28 

44 

50 

61 

45 

40 

42 

67 

52 

67 

30 

74 
41 

48 

26 

30 

18 

28 

51 

37 

40 

40 

47 

65 
42 

60.0 
40.0 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

40 

39 

45 
41 

47 
42 

58 

30 

56 
36 

68 

30 

5  7 
51 

74 

56 

81 
63 

46 

66 
42 

73 
51 

82 
61 

62 
47 

64 
31 

76 
41 

43 

28 

30 

20 

29 

56 

42 

44 

34 

49 

69 
42 

62.1 
41.5 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

54 

48 

39 

40 

39 

38 

41 

47 

54 

55 

57 

49 

47 

69 

69 

65 
39 

68 
43 

49 

32 

33 

24 

32 

46 

49 

60 
46 

51 
46 

60 
47 

62 
45 

63.4 
44.9 

MADISON 

MAX 
MIN 

38 

30 

32 

38 

26 

26 

23 

41 

49 

69 
58 

34 

36 

43 

50 

41 

60 
24 

60 
24 

41 

19 

22 

13 

26 

40 

31 

34 

59 
29 

43 

66 
41 

67.4 
34.0 

MARION   JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

47 

42 

39 

50 
41 

55 
37 

56 
35 

64 

32 

57 
48 

54 

64 

67 
44 

54 
44 

69 
48 

80 
57 

74 
52 

62 
31 

72 
42 

47 

28 

32 

21 

28 

52 

42 

43 

38 

48 

67 
43 

61.6 
42.1 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

47 

40 

36 

40 

38 

35 

36 

47 

51 

79 
62 

47 

45 

68 
46 

64 

64 

64 

35 

72 
39 

49 

30 

32 

29 

29 

50 

43 

42 

42 

47 

67 
42 

60.6 
42.4 

MINTER  3  WNU 

MAX 
MIN 

48 

41 

39 

44 

35 

36 

36 

49 

54 

62 

47 

48 

50 

53 

50 

65 

32 

72 
44 

47 

29 

33 

24 

36 

53 

41 

42 

41 

48 

67 
47 

62.5 
43.1 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 

44 

45 

44 

36 

41 

44 

54 

62 

68 

49 

49 

65 

62 

48 

68 
40 

72 
47 

42 

32 

33 

55 
29 

39 

66 

45 

44 

47 

50 

65 
50 

63.0 
46.5 

MOBILE 

MAX 
MIN 

48 

48 

44 

44 

57 
37 

58 
38 

63 
44 

50 

56 

60 

56 

60 

56 

62 

56 

66 
42 

68 
43 

65 

34 

33 

32 

35 

50 

52 

45 

45 

49 

65 
51 

61  .6 
46.9 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 
MIN 

50 

39 

39 

43 

39 

36 

36 

50 

55 

60 

50 

4  7 

60 

63 

43 

65 
35 

72 
45 

39 

29 

31 

2i 

31 

52 

44 

44 

58 
44 

50 

67 
45 

61.0 
43.3 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

50 
38 

42 

31 

43 

35 

37 

30 

29 

62 
23 

55 
42 

69 

52 

75 
68 

69 
35 

52 
38 

46 

63 

64 

42 

55 
26 

72 
43 

35 

20 

23 

15 

29 

42 

34 

35 

30 

46 

65 
45 

56.8 
36.1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

35 

30 

34 

33 

28 

28 

27 

47 

52 

47 

34 

39 

48 

51 

33 

55 
28 

70 
44 

29 

20 

24 

19 

33 

41 

38 

39 

32 

47 

61 
40 

54.8 
35.7 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

48 

42 

41 

46 

36 

32 

33 

52 

54 

65 

47 

48 

56 

61 

63 

65 
29 

72 
38 

53 

30 

31 

17 

26 

53 

41 

42 

46 

48 

67 
49 

63.2 
43.4 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

29 

29 

27 

22 

42 

50 

59 

33 

37 

46 

56 

40 

72 
25 

51 
41 

30 

20 

21 

12 

25 

31 

34 

56.3 
33.6 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

38 

37 

34 

33 

25 

29 

25 

31 

48 

55 

42 

39 

42 

47 

44 

52 
24 

60 
26 

38 

22 

20 

14 

20 

33 

35 

37 

30 

33 

63 
41 

55.3 
33.6 

OPELIKA 

MAX 
HIN 

52 

46 

35 

35 

37 

29 

29 

32 

48 

54 

42 

43 

43 

46 

67 
28 

67 
37 

38 

28 

27 

19 

22 

37 

39 

40 

41 

42 

60 
38 

56.6 
37.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

45 

40 

38 

43 

38 

36 

40 

52 

55 

61 

53 

48 

51 

65 

57 

68 
36 

75 
45 

60 

30 

55 
35 

25 

25 

50 

48 

68 
45 

43 

66.1 
44.6 

PELL  CITY  5  NW 

HIN 

42 

39 

35 

40 

27 

30 

24 

36 

49 

52 

43 

39 

43 

44 

48 

57 
26 

61 
26 

38 

24 

24 

17 

23 

30 

34 

40 

33 

39 

39 

56.1 
35.1 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 
MIN 

56 
46 

51 
45 

45 
35 

53 
35 

48 

39 

57 
36 

56 
36 

59 
38 

63 
48 

75 
52 

78 
50 

57 
46 

57 
43 

63 
46 

76 
55 

66 
34 

65 
36 

72 
43 

68 

30 

47 
31 

46 

30 

66 
22 

66 

35 

67 
43 

68 
43 

48 
41 

57 
43 

61 
45 

60.4 
40.2 

PRATTVILLE 

MAX 
HIN 

56 

50 

55 
42 

44 

38 

50 
41 

56 

37 

57 
34 

63 

37 

56 
48 

73 
53 

77 
60 

67 
48 

54 
47 

66 
47 

81 
58 

69 
44 

65 

33 

73 
40 

69 
47 

47 

30 

48 

33 

56 
23 

64 

28 

70 
48 

62 
40 

52 
42 

68 
43 

64 
48 

65 
42 

61.3 
42.2 

PUSHMATAHA 

HAX 
HIN 

52 
42 

55 
40 

45 

39 

49 
41 

48 

30 

59 
30 

57 
29 

67 
30 

68 

53 

73 
55 

79 
54 

54 
4S- 

61 
48 

72 
53 

82 
61 

62 
31 

67 
32 

76 
43 

62 
28 

43 
28 

47 

21 

56 

26 

70 
36 

71 
40 

56 
42 

57 
32 

64 

39 

64 

39 

61.3 
38.5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RED  BAT 

MAX 
HIN 

49 

31 

50 
30 

39 
29 

44 

35 

39 
25 

53 
25 

49 

26 

62 
35 

57 
46 

71 
55 

72 
34 

50 
33 

51 
45 

64 
49 

76 
40 

48 

25 

56 
26 

72 
41 

43 

19 

35 
19 

39 
14 

50 
14 

56 

37 

70 
35 

96 

35 

59 
35 

65 

36 

66 
46 

59.0 
32. « 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

MIN 

51 
35 

42 

31 

45 

35 

45 

30 

52 
25 

51 
24 

59 
26 

55 
44 

68 
49 

73 
46 

45 

34 

53 
42 

61 
44 

75 
50 

52 
29 

5i 
24 

66 

35 

57 
28 

35 

20 

39 
17 

46 

12 

54 

24 

70 
36 

54 

32 

68 
31 

63 

27 

64 

41 

65 
39 

59.9 
32.6 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
HIN 

61 
51 

57 
46 

56 
41 

61 

50 

62 
37 

56 

29 

63 
41 

68 
54 

72 
62 

78 
65 

57 

69 
53 

62 

64 

56 

70 
38 

72 
39 

76 
62 

73 
33 

52 
33 

58 

27 

70 
26 

75 
57 

66 
46 

53 
45 

59 
48 

64 

60 

68 
49 

46.6 

47.2 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

55 
»5 

52 
39 

51 
41 

48 

35 

45 

35 

58 
29 

29 

61 
35 

48 

66 
56 

44 

45 

49 

58 
51 

77 
51 

27 

32 

72 
43 

63 
26 

42 

29 

45 

11 

57 
24 

62 
32 

67 
41 

68 

36 

66 
42 

65 
45 

63 
36 

99.6 
J7.T 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

55 
44 

51 
37 

40 

33 

37 

56 

36 

53 
29 

61 
24 

55 
36 

64 

50 

75 
61 

66 
44 

49 
41 

56 
41 

72 
53 

70 
51 

20 

70 
37 

66 
47 

47 

27 

46 

30 

56 
16 

60 
22 

65 
47 

63 
38 

50 
36 

62 
41 

62 
45 

63 
43 

5«.t 
3«.t 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

51 
33 

49 

30 

39 
29 

44 

37 

41 

28 

53 
28 

5 1 
28 

62 

37 

58 
48 

70 
56 

74 

35 

5 1 
34 

53 
46 

66 
49 

78 
41 

23 

23 

71 
41 

46 

19 

35 
19 

36 
11 

52 
11 

58 
36 

71 
30 

55 
35 

58 
25 

66 
24 

64 

32 

69.9 
31.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

50 
37 

50 
32 

42 

33 

44 

34 

44 

26 

51 
28 

51 
24 

62 
28 

55 
47 

67 
54 

73 
37 

49 

36 

52 
43 

63 
45 

76 
42 

25 

25 

72 
37 

46 

20 

34 

20 

36 
14 

49 

17 

55 
30 

71 
35 

54 

35 

59 
30 

64 

30 

66 

36 

69.3 
32.1 

SAND  NT  STATE  FARM  API 

MAX 
MIN 

52 
42 

49 

35 

41 

32 

38 

51 

25 

49 

29 

59 
26 

58 
42 

61 
48 

71 
59 

62 
36 

50 
39 

54 

38 

72 
50 

71 
42 

61 
24 

68 

39 

64 

37 

36 
19 

38 
23 

49 

14 

53 
26 

69 
42 

66 
34 

55 
35 

62 
34 

65 
44 

63 
42 

67.0 
36.6 

SCOTT SBORO 

MAX 

MIN 

41 

35 

43 

36 

36 

46 
24 

50 
25 

22 

60 

22 

53 
45 

50 

37 

36 

52 
43 

55 
44 

43 

51 
26 

58 
25 

69 
38 

48 

23 

47 

22 

39 
13 

50 
13 

62 
31 

70 
33 

66 
34 

57 
29 

63 
31 

66 
40 

55.5 
12.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

55 
50 

46 

40 

42 

38 

3^ 

37 

60 

53 

75 
54 

65 

69 
50 

56 
48 

49 

59 

53 

33 

44 

71 
45 

52 
30 

48 

33 

65 
24 

66 
31 

71 
54 

70 
43 

57 
43 

60 
42 

64 

SO 

66 
46 

62.9 
44.2 

STLACAUGA  «  NE 

MAX 
MIN 

55 
46 

50 
39 

43 
36 

49 

40 

55 
32 

55 
30 

62 
25 

56 
42 

68 

51 

78 
64 

66 
44 

53 
42 

64 
45 

79 
55 

72 
50 

64 

27 

7 1 
39 

67 
40 

47 
28 

45 

30 

55 
14 

59 
24 

69 
40 

64 

35 

54 

39 

66 
42 

61 
46 

65 
40 

60.5 
31.8 

TALLADEGA 

MAX 
HIN 

52 
47 

50 
38 

36 

40 

30 

29 

24 

55 
45 

52 

63 

46 

5 1 
40 

60 
44 

52 

47 

62 
27 

73 
39 

63 
42 

43 

26 

42 
28 

52 
14 

57 
24 

69 
47 

62 
31 

66 
41 

64 
41 

61 
46 

67 
40 

59.3 
38.5 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

44 

41 

40 

41 

33 

59 
35 

33 

36 

57 
50 

73 
56 

47 

45 

51 

53 

60 
50 

30 

45 

75 
45 

64 

27 

43 

29 

48 

21 

56 
25 

71 
43 

72 
41 

52 
40 

50 
40 

65 
44 

66 
42 

60.6 
40.3 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 
HIN 

50 
44 

46 

38 

39 
34 

46 

38 

53 
34 

51 

32 

60 

32 

47 

52 

62 

64 
41 

47 

40 

59 
44 

75 
56 

67 
45 

60 
29 

41 

64 
43 

43 

25 

42 
28 

52 
20 

61 
28 

66 

5X 

63 
39 

50 
40 

60 
34 

59 
46 

61 
45 

57.0 
39.6 

TROT 

MAX 
MIN 

55 
50 

60 
40 

44 

37 

51 
42 

59 
39 

57 
38 

61 

37 

56 
51 

70 
53 

60 
62 

70 
50 

67 
46 

69 
50 

76 
63 

69 
54 

67 
33 

73 
45 

70 
52 

52 
30 

47 

33 

56 
24 

72 
33 

75 
50 

65 
43 

63 
43 

55 
43 

64 
49 

67 
47 

62.9 
44.2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

39 

40 

40 

31 

54 

32 

29 

58 
50 

57 

78 
56 

41 

42 

69 
49 

61 

55 

57 
36 

29 

73 
40 

62 
34 

39 
26 

44 
26 

57 
20 

61 
32 

75 
49 

59 
39 

59 
39 

67 
34 

64 

39 

66 
39 

60.2 
31.9 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

MAX 
HIN 

51 
42 

40 

43 
40 

43 

31 

30 

27 

62 
29 

60 
49 

73 
58 

78 
46 

54 
39 

52 
43 

65 

50 

80 
49 

57 
30 

63 
30 

73 
41 

55 
27 

40 
26 

46 

20 

34 
22 

62 
34 

74 

38 

58 
39 

59 
33 

65 
35 

65 
40 

57.9 
36.6 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

49 

40 

37 

40 

37 

55 
35 

61 

37 

55 
50 

68 

53 

62 

49 

56 
45 

45 

60 
60 

70 
55 

33 

43 

69 
54 

55 
30 

47 
33 

56 
23 

62 

30 

69 
56 

67 
42 

55 
43 

59 
43 

62 
49 

66 
49 

61.4 
43.6 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 
MIN 

60 
48 

42 

37 

49 
42 

50 
37 

36 

35 

44 

50 

75 
58 

49 

60 
45 

70 
46 

74 
48 

77 
54 

34 

40 

71 
56 

70 
29 

47 
28 

47 

21 

60 
29 

61 
41 

70 
42 

56 
44 

50 
45 

66 
47 

60 
42 

61.4 
41.8 

VALLET  HEAD   1  S 

MAX 
MIN 

3S 

34 

34 

44 

34 

25 

27 

24 

57 
28 

48 

53 

39 

51 
39 

39 

45 

42 

52 

61 

66 
36 

49 

21 

36 
20 

39 
11 

52 
13 

53 
30 

67 
34 

59 

32 

64 

37 

62 
35 

65 
43 

54.9 
32.8 

VERNON 

MAX 
HIN 

51 
37 

58 
35 

41 

32 

45 
38 

42 

25 

56 
26 

54 
24 

66 
29 

60 
47 

73 
56 

76 
40 

60 

26 

73 
42 

48 

21 

38 
23 

44 

15 

55 
21 

60 
35 

76 
31 

60 
34 

62 
29 

67 
32 

68 
34 

58.8 
31.8 

HATERLOO 

HAX 
MIN 

50 
30 

48 
28 

45 

33 

42 
21 

54 

25 

55 
20 

61 
28 

58 
44 

70 
55 

73 
33 

56 

39 

53 
45 

58 
47 

65 
49 

70 
32 

50 
22 

55 
34 

70 
40 

41 
16 

35 
21 

36 
9 

49 

25 

59 
39 

69 
29 

57 

30 

59 
26 

61 
31 

66 
35 

66.0 
31.7 

WHATLEY 

HAX 
HIN 

55 
47 

52 
43 

47 
42 

54 

47 

61 
31 

58 

33 

64 
34 

61 

62 

76 
54 

76 
65 

74 
47 

62 
50 

76 
56 

80 
57 

74 

53 

68 
31 

75 
39 

71 
50 

51 

30 

48 

33 

59 
22 

72 
27 

76 
51 

70 
44 

51 
42 

62 
47 

65 
49 

68 
39 

64.5 
43.4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


SUDOO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DKHOPOLIS  LOCK  k  DAH 

EVAP 

.07 

.01 

.06 

.17 

.01 

.49 

.05 

• 

.09 

.02 

.13 

.05 

.23 

.07 

.11 

.13 

.01 

.05 

.16 

.03 

WIND 

62 

37 

139 

48 

49 

42 

79 

14 

103 

136 

107 

69 

96 

32 

117 

73 

13 

110 

129 

119 

88 

27 

78 

70 

43 

49 

28 

17 

1974 

FAIRHOPE 

EVAP 

.06 

.12 

.03 

.06 

.04 

.06 

.01 

.07 

.05 

.11 

.07 

.04 

.09 

.13 

.21 

.00 

.02 

.15 

.09 

.08 

.13 

.01 

.05 

.07 

.01 

.05 

.07 

Bl  .95 

WIND 

26 

44 

50 

27 

30 

16 

38 

32 

7 

50 

37 

52 

20 

32 

50 

44 

14 

98 

84 

60 

36 

19 

38 

65 

32 

7 

36 

12 

1056 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.03 

.02 

.00 

.10 

.07 

.10 

.15 

.00 

.02 

.01 

.07 

.05 

.06 

.10 

.07 

.16 

.10 

.13 

.13 

.11 

.09 

.01 

.10 

.01 

.05 

.05 

.05 

B1.91 

IIND 

25 

45 

20 

20 

50 

30 

5 

15 

20 

SO 

40 

30 

20 

20 

50 

40 

23 

37 

131 

108 

83 

18 

30 

60 

20 

30 

10 

10 

1040 

Sm  R*ler«nc«  Notaa  Following  Slortian  Indsx 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1959 


Corinth,  Mlsa.  VT^ZJ' 
Burosvllle  Substft,  Hlaa   O  f        ^  H«* 

Colber^  3tean  PI. 

NORTHERN 


IToaey         New  Uark^ 


lie 


9  J  Bishop 

OBlngo,  Hiss   •  I  f  „      .  ^ 

•  f  ^  Decatur  4 

issellville  Ruasellvllle  2 

B.i^e.=  00-'  ^  I       -^'»»  I    I  VALLEY 


v»  T~ SeilBt 
pDDcatur  Substa 


.1  To.=  r  °  f'.lk.lll-  ^- 


ALABAMA 


Haleyvllle 

I  "O-  Double  SprlnK 

Falls  City  Blk  Pood  Twr 

O  O 

Arley  3  S 


'ubBta 

/  t 
SylvaolR  1 

/o  I 

±  m  ^     Valley  Head  3  S -O-  A 

'G^ttrSTllle  Da.  -^H* ^  Fort  Pay„f  ^ 
.'.ve      O  -       -  - 

6  I  Gunter 
Guptoreyllle  —O  ) 
Albertvllle  2  ; 


LftFayette,  Ga. 


Saint  Bernard 


Albertvi: 
\  Boa: 


-o- 

Coluabus,  Hiss. I 


UPPER 

Fayette 


[  Arley  3  3  Garden  City 

...per  S-^'^^MOUNT/ 
Carbon  Hill  ■^r"  t    '     ..  Trafford 


APPALAOIlAN '■  / 


90TB  HBRIDIAR  TIKS  ZOKB 
4" 


Rome  WB  AP,  Ga. 


Ooeont. 

MOUNTAIN^'  / 
<K 


Ashvllle  4  W 


BrookBVllle  Exp 


iPlckensvllle 


Shuqualak,  Hiss. 


^  A  \  ^  

Gas  Plant  1^  —^"l   Cedartown,  Ga 

  fT  75TH  MERIE 


GEORGIA 
bTH  UERIDIAN  TIUE  ZONE 


O     ^;       Carrollton,  Ga 


\ 

Talladega  Born ^^wr      I  • 

t'jy^   PIEDMONT  \  o 

miif 


Alexander  City  6  KB 


Centrevlll 


I  <  "A  Hertz  Pondvllle  Twr  I 

i   \       ^        r^'  J-- 

I  ~Oi  ,     Warrior  Lock  k  Dan         I        Harrlsburg  Cahaba  Twr 

i\     Greensboro  i  J  2 

L  o  J...o.i»    .    _j  -j 


Russell  2  WNW,  HlBS 

I  -o 


Craadall  12 


LaFayette 

3adevllle  „      '  ^ 
J  .Camp  Bill  2  NW 
Dadevllle  2^ 


Meridian  WB  AP,  Hiss.  w— mjK 

fPuBhHataha  WhitAe 


■  West  Point ,  Ca. 

6" 


Mltchell_  Dam  _. 


J    Marlon  1  N  1  ^ 

•-erryviiie    |  pi,;t„„ine  2  SSE  1 
iDeaopolliI  Lock  t  Daa         O  Suttla         \  WetuaipkaQ 

(  _J  iMarloD  JuactloD  2  KE  Prattvlll 

0      1  I         ^  Autaugaville  <> 


Dolootowii   I            O  "O"          C      »    Q»  < 

/      UarloD  Juoctloo  Seliaa       XlT^  ^ 

a„oa     I.—  o 

^  Aberta  \ 


f  °\_PRAIRIE  I  r 

Magnolia    I  | 

•i  Mlnter  5  WKW 

^^•Mlllers  Ferry  ■  i 

I  I  For 

"     I   ^  Caadea  3  WW  q  1  


Hontgonery  WB  AP 


Thurlow  Dajn 

-o- 

-  ..ll.te.d  2 

O  Primrose  Fara 
Mathews  1  S3W-^' 7 


Columbus,  Ca. 


'3 


pbell  Pine  am 

-o-  I 

Tboaaavllle 


r 


BacAtonaa,  Hiss. 


State  Line,  Visa. 


LeakenilU,  lUsa.a 


Natchez 

[■■^COASTAL 

I  Peterman  ^ 

Claiborne  " 

c  o 


I  Pine  Level 

Fort  Deposit  1  "  *       2  1 

-fi  rJ    I  ~ 

'i  I     o-     1  I 

I  I  Highland  Home  [ 

-Greenville  ^Greeavllle  2  ^ 


\PLAIN 


Brantley  '-  

-o- 


-o- 

LumpklD  2  NE,  Ga 


— :  R 


Blackman  4  WVW,  Fla.9 


Miltoo  Exp.  Sta. ,  Fla 


o 

Tanc leave , 


I 


o  > 

Falrhope        Bobertadale  7  I 

/   Penaacola  CAA  AP,  Fla. 


-  Abbevll le  1  NKV 

I  » 


j  H.-jdland  S 


Fort  Gaines,  Ga 


-o 

Blakely,  Ca. 


Marlanna  CAA  AP,  Fla. 


STATION  L£G£ND 


6" 


Oalf  Shores  Post  Otfice< 
^Fort  Morgu ,   /  O 


O  •     <»    Prtcipllatfon  ontf 
(P  Prtcfpitotloft,  %torog» 

<y  -♦-  RrtcipitoHon  and  Ttmptroturt 

-<J>-  Pr»clpitothn,  Ttmptrotur*  and  EiMJporof/on 

T/P9  of  gag*:      O  Non'fgconfing; 

•  Btcordlng  ;      9   Both  typ*s. 

Doubtt  clnlt  combination  intflcat*  th«  ovaUabilitf  of 

mart  Ottoli^d  mtttoroloficol  data. 


USLOIW  iP-Ashrvl 1 L 


Isollnes  rre  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
FEBRUARY  1959 


CorlDth,  Uliis 


Burnsvtlla  Substa,  Hi 


I      O  YOUDga  sto 


O  — "^J^^  Plcant  Orov.  ScHWML  ]  

P       "a'ZL.  ;  Xe.  .."^c,  2  ,.L.  Cr..?st.  Pi\a.         AT      A  R  A  \/f  A 

^  ,,^1  HiiftsvlUe       o  Horn.  S.no  H.t  Bock  Q-'^  1 

CAA  AP  Athens  2       |  Subst>«    °         Jf  I  /  \ 

't«  O  I 

'    Idar  5 


\.-0-  w.t 
^  

O  f        I  »f  "ILon  Lock 

Colbert  Steaim  Plant  Florence  at  Lc 
/I  @.u.c 

1-^  i..^-.—  (  Bell©  Hlna  2  N  -O       [-O-        ^nuniBviiie  ftu  At-     acotteDoro  aubeta  Q  I 

.       « /?.Jp  NORTHERN  |p--^H'aA  ro^.S^ro     /""  \ 

Ol   i  T,"'  '                     DecMur  4^          45°     "OoVarlev    V  1  SyW.ol.  | 

BeUont    Ml.,   /          fi">»ellvlu,   BuBsell.llle  2                   |         f-'o.c.tur  fibstOil  1           I           I        /°                   I  b 

•I            Beltr.eo    QQf     „    |               koulton                     .         1            OT  •-,      V.Uey  Head  3  S -O-  1  " 

fcea  Bay       o                   ©   I                 »  VALLEiy_->r*— ^  B.'u.,'u'le  O 


Shoenkke 
I  Daai  p 
,  r— OWhee 
■  '-"'l'         -Vi^  ~      ,  Huntavu, 

HuBCle  Shoals  CAA  AP  Athens  2       |  Subst 
Belle  Ulna  2  «  O  [o- 
ladlaoi 


_  Larayette,  Ga 


rfV        ,  »ewbur«  „       -O-  I         I  ^^M^^UDterevllle  Dan     "{"•"He  O    ^        paynj     t  BOTH  II 

r         I  i  Hoaltoc  2       Da»»ine  „  J  O  S""""  »     /  t 

I            Hodges  Addison  Central  Tower  °  FalkvlUe    C'oter  Orove      "  j     Q  /  I 

\  l-a  — J-      °       J    I  ^   K>P  cuy .  I  ® 

-O  I   I      II    ^!  W  Albertvllle  2  SE  "'  *»■' I        Bo.e  WB  AP 

ilton  3  »_^f""ri     II   -  JL  -6-  Addison  O       I         <>     -     ^  • 

J^^^     \»           1  r  X  •!  Saint  Bernard        /     \        „    O  CoUlns.lUe  | 

4^            /  I  ^onble^ln.,  O  /  \   ,     O  ~.  \ 

/  \  \-  „  I  kppALAGKiAN    y'^  \ 

"O  '   '"■  #  R- 


BOTH  KUIDIAJf  TIO  ZOITI 


Aberdeen,  Uls 


■o- 

Columbus,  Uls 


Wlnfleld  2  SW 


UPPER 


.rden  City  WalnuJ^Crove  .  \ 

rJ*  Oneonta      >V-\jCadBden  Cae  Plant    \  r^rfl^^.n""^ 

sok.on„i.i."T..  \         "TH  UEBI 


IviOUNTAIN     /  / 

Traf ford  V^O  ^  -f 

r'"^  <J\  ^^^f^       Aahvllle  4  W 


/  i      I  PLAINS 

/plckensvlUe  V'""'^     Tuscaloosa  C 


Bankhead  Lock  ft  Oaa 


shuqu 


Jacksonvlll 


GEORGIA 

:dian  tike  zone 


Lhiidersburg    Wtr  PI 
ChHdersburgC>0-  j  | 

r-       Sylac^4  NE  | 


Allcevllle  Tuscaloosa  Lock  t  Da.  ""ee 

J       \  /  o         L         "ler.  2  SW       Z'  Syl.c.nga  2  W 


jn  2  m.  Hiss.  I  ."^X 

{  Dancy  I  "e 

— 0  #^ti=F  ^— >   L_i  

lalak,  Hies.    I  |  Centrevilie  V" 

'  S  A  Hertz  Pondvllle  T»r  I  '  Thoraby  1  SW  ? 

^  i    I  •o-Thor,b*y 

•^lo^^^^^^^^^A^Harrisburg  CaKata  fS^-'  -O 


Ale«ander  City  6  KE 


O 

Franklin,  Ga. 


La  Grange,  Ga. 

-•-I 


Lay  Dan 


KlpllDg,  Uls 


^  Rock ford 

by  Exp  Sta     -O-  11  Dade 

Dadevllle  2^  ^ 


tchell  Dam   


U^rldtan  VB  AP,  Ul 


Billiagsley 

*  ■  A  o  Vi,  '  PlanterBTllle  2  SSS 

, — y-Demopolls  Lock      Das         QSuttle  \ 

../  *  1   _J.M«rl^  Junction  2*HB  Prattv'u 

„  ,       C  '  t  Autaugav 

^  /      Marlon  Junction  Selma 

qFO  Dayton  '.— ' 

•  ^Iber 


Uartln  Dam 

Jordan  Dan 

O  Yatee  Hydro  Plant 


I      LaFayette  fe 
^  Camp  Bill  2  Kl  %> 

"jPLATEAU 


Vest  Point,  Ga. 


Goat  Rock,  Ga . 


Orrvllle 


/Pushmataha     XhnAeid  Lock  3  ^  Alberta 

^  J  Hagnolla    j      "V^AIRIE  I  '  --"."-"y  an  oj  ■-  i  1  , 

of  Pennington 'lock  2  '  |~~  '"iT     "21!  V  T  Haynl^llu     '  Union  Springs  5  S  !"  \  / 

T~                   'nil                     I   J>  Cden  3  NNW  q            |            ""PO'^t  1  "  '       j                      »       1   jLu-pk 

0  Meuin  «^C.^.pbell  .  „."aill  J-.— U  ^       1  L-  T''^'^  


i  ^  laiee  uyoro  fiant  —  . 

let^pkao   r  I  r^Anb-::r"        -  - 

-llle-*^  Thurlo.  DaS  *^  \      \    \  W 

gf^,    ^        -O-  phenV-.:<g'^°'"-""'  <='■ 

1      ^  ®"        Tuskegee  2  J 

O  Primrose  F^rm                                    I      ^eale  6  1 
UathewB  1  8S»— \  I  O 

Uontgonery  WB  AP  \  j 

o      I  I  \ 


51° 


fHelvin 
-O-  ( 
Cllbertown  / 


Lumpkin  2  NE,  Ga. 


^«ii^ble"n  ^he'^ubJlcaf^or'S^^  f  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
avaxiaoxe  in  tne  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

'  DRAINAGE  ! 

U 

z 

2 

5 
p 
< 

& 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABl£S 

OBSERVER 

t 

s 

5f 
gi 

ASBEVILLC  1  NNW 

HENRY 

SI  3! 

46| 

7A 

JOHN  S.  RICHBURG 

006; 

65  1| 

I 

PALMER  GODSEY 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

3*  21 

67  2C 

99( 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ALBERTA 

WILCOX 

32  1* 

67  25 

175 

6A 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR 

ALBERTVILLE  2  SE 

01*0 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

66  10 

1140 

5A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CI  TV  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

65  52 

66C 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

0178 

13 

7A 

H 

ELBERT  H.   KINDLtt  SR. 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  3C 

35c 

J.  RAYMOND  SHREVE 

ANNISTON  FAA  AP 

33  35 

65  51 

599 

MID 

iC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

APlEY  3  S 

0336 

WINSTON 

Z 

3*  0* 

87  13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

03&9 

11 

33  16 

85  50 

1010 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

0377 

ST*%LAIR 

7 

7A 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

3*  *8 

66  59 

70S 

7A 

IVA-62 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

86  59 

720 

9A 

„ 

RADIO  STATION  WJMH 

ATHENS  COURTHOUSE 

0396 

LIMESTONE 

12 

3*  *8 

66  56 

720 

8A 

TVA  62-e 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAWIA 

6 

31  10 

97  29 

4P 

4P 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

0*22 

11 

73C 

8A 

6A 

H 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

70C 

SOIL  CONS.  SERVICE 

AUTAU&AVlLLE 

0**C 

AUTAUGA 

32  26 

66  39 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ZNGiNtLRS 

BAY  HINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

67  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  N.  WOODWARD 

0631 

12 

7A 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

3*  42 

66  53 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

BERRY 

FAYETTE 

33  *0 

67  36 

452 

C 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  NE 

0762 

JEFFERSON 

I 

33  26 

86  55 

523 

6P 

6A 

JAMES  E>  HC  CRAVY 

BETHLEHEM 

0776 

HAD I SON 

12 

3*  59 

66  38 

875 

7A 

BEXAR  2  SE 

0790 

c 

osca"w  LOCKRIDGE 

BILLINCSLET 

AUTAUGA 

32  *D 

86  43 

3B0 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0*31 

JEFFERSON 

33  3* 

86  45 

610 

HID 

D 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6  1  SHOP 

0854 

COLBERT 

12 

3*  39 

86  07 

470 

TA 

TVA-42 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  tluRNS 

1069 

6 

8A 

8A 

H 

BREmTON  3  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

65 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  H 

JACKSON 

12 

34  56 

65  45 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BRUNDIDCE 

117S 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

CALEHA  2  SK 

1266 

SHELBY 

T 

33  05 

86  *6 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRtTT 

1300 

I 

5P 

5P 

H 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

67  59 

93 

JOL  PiCKbNS 

TALLAPOOSA 

32  50 

65  41 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1377 

2 

33  54 

67  3; 

430 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

3*  23 

86  36 

780 

7A 

TVA-66 

1512 

Cherokee 

7 

5P 

CENTREVILLE 

15Z0 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

N.  D.  HOLLIFIELD 

CKATOM 

WASHINGTON 

31  26 

86  15 

195 

6P 

6P 

H 

CHAS.  C.  SMITH 

CHILOERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERsetRG  UTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CI  THONELLE 

1685 

6P 

6P 

H 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

163 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

CHILTON 

32  51 

86  38 

560 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BAReOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 
\ 

5P 

8A 

CHARLES  L.  wtSTON 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

86  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  LHRISTENSEN 

COFFEE  SPR INGS  2  Nw 

1807 

5 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1S19 

COLBERT 

12 

3*  4* 

67  50 

*70 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

D£  KALB 

3*  15 

65  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

65  07 

133 

HLNRY  KILLINGSHORTH 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

33* 

MRS.  C.  URESHAM 

207.9 

13 

TA 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  45 

760 

DR.  W.   B.  FULTON 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  46 

730 

C 

H,  CLAY  PLESS 

DANCV  y  H 

2141 

13 

33  03 

68  17 

217 

BA 

J.  T.  MC  DANIEL 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  05 

TVA-503 

2186 

13 

220 

7A 

7A 

H 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  35 

86  58 

560 

eA 

6A 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

DECATUR  fc 

MORGAN 

3*  37 

66  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

12 

3*  36 

568 

8A 

TVA-*11 

DELTA 

2235 

11 

33  26 

65  42 

990 

7A 

GILBERT  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

13 

6A 

BA 

H 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

FtD.    AVIATION  AGENLT 

DOTHAN  <>  N 

HOUSTON 

31  17 

65  2* 

300 

C 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

830 

5P 

WILLIAM  S.  LOVELADT 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

HERBERT   S.  WHATLEY 

2632 

13 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

65  51 

380 

5P 

RADIO  STATION  wlRb 

BARBOUR 

31  53 

65  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  bRASWELL 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

6P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JH 

falco  o)*en  pond  TOhER 

2832 

MORGAN '^^^ 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

28*0 

12 

34  22 

66  55 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CI  IT  BLK  POND  TMR 

WINSTON 

34  0* 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FORtST  SERVICE 

FARLEY 

2667 

MADISON 

12 

34  34 

86  34 

TA 

TVA-576 

FAYETTE 

2663 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  tJLACK 

29*5 

12 

7A 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

67  41 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

3*  *7 

67  40 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

^6 

31  59 

86  35 

490 

1 

HENRY  BARGANItR 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  1* 

86  01 

10 

8P 

6P 

C  H 

WM.   ^.  LHANDLtR 

FORT  PAYNE 

3043 

8A 

C 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

87  2* 

*10 

6A 

6A 

MIS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

ETOWAH  ■ 

3*  01 

86  00 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

7 

3*  01 

86  00 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  *9 

86  09 

130 

WILLIAM  C.  FIELDS 

3200 

2 

8A 

C 

MRS.  G.  MC  KbNZ IE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

65  52 

107 

7A 

RtBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

BUTLER 

31  39 

06  44 

280 

7A 

MRS  ELMA  F.  BURKETT 

GILBERTOHN 

3306 

CHOCTAW 

13 

31  53 

ea  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3*30 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

COVINGTON 

10 

7A 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  *2 

67  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  CObUS 

GREENVILLE 

BUTLER 

31  50 

66  38 

444 

5P 

CECILL   T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  3B 

420 

c 

CLAUDE  B.  CONN*  SR. 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  17 

67  41 

6 

7A 

GILBERT  W.  HELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

12 

4P 

*P 

H 

lADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  CITY  W  MS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

7A 

TVA-403 

GUNTERSVILLE  DAM 

3563 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  2* 

611 

5A 

TVA-70 

MALEYVILLE 

WINSTON 

2 

3*  1* 

87  37 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

364* 

MARION 

13 

3*  08 

87  59 

498 

7A 

7A 

REX  COOPLR 

HARRISBuRG  CAHABA  TOHER 

3697 

3 

J.S.  FOREST  SERVICE 

MAYNEVILLE 

37*6 

LOWNOES 

1 

32  11 

66  36 

190 

5P 

7A 

H 

MRS  CORRIE  M.  BEvtS 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

850 

5P 

5P 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOHER 

36*2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  2* 

1175 

eA 

THOMAS  J.  HART 

13 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVlLLE  SU8STA 

*060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

SA 

TvA-65 

HUNTSVILLE  HB  AP 

406* 

MADISON 

12 

34  41 

86  35 

605 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HYTOP 

*099 

JACKSON 

12 

3*  49 

66  07 

1615 

7A 

TVA-T6 

IDER 

*115 

OE  KALB 

12 

34  4  3 

S5  41 

15*0 

TvA-745 

JACR£OM  LOCK  1 

*192 

CLARKE 

13 

31  33 

86  01 

11 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

*75 

5 

ALABAMA  POWER  CO 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7A 

c 

MR^.  ELLA  M.  ATERS 

ALABAMA 
FEBRUARY  1959 


r 

'  STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGtTDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

JASPER 

WALKER 

HAROLD  G.  OILL 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

83C 

6P 

6P 

H 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

; 

32  58 

86  31 

420 

c 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

JEFFERSON 

LEES6URG 

CHEROKEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

7P 

PROF.  t.  J.  MURPMLY 

LOCKHART 

*822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

29C 

8A 

8A 

H 

LOUISVILLE 

468< 

BARBOUR 

5 

31  48 

65  33 

470 

HAD 1  SON 

MADISON 

MAGELLA 

JEFFERSON 

ALABAMA  POhER  CO 

MARENGO 

UR.  T.  H.  UAlLLAKU 

MARION  1  N 

510f 

PERRY 

2 

32  36 

67  16 

230 

7A 

c 

ROoERI    J.  CuRRy 

MARION  JUNCTION 

511( 

DALLAS 

1 

32  26 

67  14 

20* 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

ALA.  POLY.  INST. 

HART  IN  DAM 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO 

MELvlN^ 

7A 

E.    PAUL  GOWAN 

5354 

CHOCTAW 

11 

31  56 

68  27 

350 

It 

ERNEST  H.  LAND 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

53Bi 

BIBB 

32  53 

67  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

FRED  HENDERSON 

9P 

C*  D.  HAMMOND.  JR. 

MINTER  3  WNW 

544S 

DALLAS 

1 

32  05 

B7  02 

365 

7P 

7P 

H 

CHARLEY   (..  LlDt 

MITCHELL  DAM 

547! 

CHILTON 

32  *e 

86  27 

350 

ALAbAMA  PUnER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

HOB  I LE 

HI 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

MOBILE 

RObEHT  G.  SETANLOURT 

MADISON 

7A 

TVA-530 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

66  52 

462 

7A 

H.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

555c 

MONTGOMERY 

J* 

32  18 

66  2* 

195 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BURLAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

MOULION  2 

5635 

LAWRENCE 

JOHN  M,  KtLLT 

MID 

FED.  AVIATION  AobNCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  *3 

87  16 

162 

5P 

7A 

M 

S*  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5942 

COFFEE 

5 

31  25 

85  54 

*4  0 

c 

REV.  a.   F.  GRISWOLD 

NEWBURG 

FRANKLIN 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

TVA-624 

5P 

WILLIAM  K.  WAITS.  JR. 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

BASCUM  N.  bROWN 

NEW  WILSON  LOCK 

5890 

LAUDERDALE 

12 

87  36 

578 

7A 

TVA-752 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

KAOlO  :>TAriON  WJHO 

6161 

6A 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  26 

85  39 

390 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRt  OEPARTMLNt 

PAINT  ROCK 

6226 

12 

3*  40 

66  20 

605 

PALHERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

33  4* 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

5A 

A.    F.  BOWMAN 

6335 

13 

32  08 

7A 

CORPS  OF  LNGlNttRS 

PERRYVlLLE 

6362 

PERRY 

3 

32  36 

87  09 

500 

BA 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

8A 

0.  R.  MC  LLMORt 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

165 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

6460 

31  59 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  0* 

86  0* 

506 

7A 

HRi.  LNA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

1 

32  37 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

85  55 

TvA-695 

PRAITVlLLE 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO 

MONTGOMERY 

12N 

M.  E.  ELSbERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

86  21 

260 

SA 

H 

MRS.  JANIE  C.  bRUWN 

RAINSVlLLE 

OE  KALB 

IZ 

34  30 

85  52 

1320 

7A 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

HR5  AuTlt  KILDUKN 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

REDSTUNE  AHSENAi. 

68*7 

7A 

MRS.LOINE  V.  HULLINS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

180 

7A 

RIVER  FALLS  Z  NE 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

KNOx  MC  tWEN 

7025 

6A 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

7A 

TVA-T26 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  44 

980 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

7A 

BRO.    PASCHAL  FuRMAN 

SAND  HT   STATE  FARH  API 

7207 

OE  ILALfl 

12 

3*  17 

ALA.    POLY.  INST. 

JACKSON^'* 

7A 

MRS.   H.    ■.  PRlOMORt 

SCOTTSBORO 

730* 

12 

3*  41 

66  01 

675 

7A 

H 

RADIO  STATION  wCRl 

SCOTT SBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

86  01 

7A 

SEALE  6  W 

RUSSELL 

32  18 

550 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

SELHA 

DALLAS 

32  26 

JOHN  0,  RHODES 

L IMESTONE 

7A 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

31  07 

85  36 

260 

BA 

CITY  OF  SLOCOMB 

SNOW  MILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

TvA-75 

5UTTLE 

7963 

PERRY 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

7A 

IVA-3B5 

SYLACAUGA  2  W 

799* 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  17 

5*8 

8A 

ALABAMA   POWtR  CO 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

! 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVAN lA 

OE  KALB 

TvA-3tt6 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

C.  0.  WEAVER 

TALLADEGA  HORN  HTN  TwR 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

thomasville 

6176 

CLARKE 

13 

31  55 

87  ** 

405 

7A 

7A 

H 

THORSBY   1  SW 

6204 

CHILTON 

1 

32  5* 

86  ** 

200 

c 

ALA.  POLY.  INST. 

TH0R5BY  EXP  STATION 

CHILTON 

ALABAMA  POLY  INST 

THURLQW  DAM 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO. 

7A 

TVA-506 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

Z 

33  49 

66  44 

470 

7A 

c 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

560 

C  H 

THOMAS  J.  Dl LLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

B360 

TUSCALOOSA 

Ml** 

FEU.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  Of  ENGINtEHS 

6P 

LtON  L.  utNNtIT 

UNION  SPRINGS  5  S 

6436 

sullock 

6 

32  06 

65  46 

470 

8A 

H 

LIVINGSTON  PAULK 

UNIONTOWN 

94*6 

PERRY 

1 

32  26 

67  31 

273 

7A 

MAX  C.  KIRKER 

VALLEY  HEAD  1  S 

DE  KALB 

VANCE 

TUSCALOOSA 

33  10 

97  13 

485 

MRS.  WILLIE  H.STYRON 

8517 

13 

33  *5 

88  06 

180 

7A 

7A 

C  H 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  06 

65  34 

ALABAMA  POWER  CO 

WALLACE 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  13 

85 

SA 

MRS  OLLIE  GILHORL 

WALNUT  GROVE 
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RBFEREKCE  NOTES 


Additional   iDfornatloo  refftrdliig  the  cllute  of  Al«bu«  mAj  be  obtained  hy  vrttlDg  to  the  State  CI Isatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Daoaelly  Field,  RFD  3,  HoDtfoaery,  Alabasa  or 
to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

FlKures  and  letters  tollovlos  the  atatlon  naae,  auch  aa  12  SSW,   indicate  distance  in  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  «111  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbty  and  aeasooal  snowfall  and  heatloK  de^eo  days  for  the  preceding  13  months  elll  be  carried  Id  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vhleh  data  are  not  Hated  lo  tbe  tables,  either  are  aisslng  or  vero  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
Dlvlsiona,  as  used  in  "Cllmatoloslcal  Data"  Table  and  on  the  aaps,  becaae  effective  with  data  for  Soptenber  19S6. 

Unless  otbervise  indicated,  dlsenslooal  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  vlad  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  doparturoa  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  othervlse  shown  by  footnote  following  the  "Braporatioa  and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  In  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  aa  recorded  during  34  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  moans  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   3.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1990,   adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

Water  oquivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  tha  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  fro« 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  catises  of  local  variability  in  tbe  snowpack  may  result   in  apparent  inconalstencles  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  lo  the  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  tbe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  tbe  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabls,  when  published,  are  for  the  34 
hours  ending  at  time  of  observation.    The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0:00  a.m.,  C.S.T. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  ia  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount   Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

'  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  colunn  In  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  baeed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

K  One  or  more  days  of  record  mlsalng;    if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,   have  been  adjtisted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (Tbese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

y  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  C.S.T.  of  tbe  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  coIubo  in  Station  Index  means  variable. 

In  the  Station  Index  tbe  letters  C,  G,  H,  and  J  lo  tbe  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.    Bourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preaipltstlon  Datsf  Bullstlo. 
C     "Soil  Temperature"  Table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1953  may  be  found  In  the  publloation  "Submtatlon  Blmtory"  for  this  state.  That 
pubflcatlon  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documetts,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations 
may  be  found  in  tbe  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

General  weatber  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  demcribed  in  the  publications  HONTHLT  WEATHER  REVIEW  and  the  HONTHLT  CLIIUTOLOGICAl,  DATA,  KATIOIUL  nnOUKr,  either  of  which  may  be 
obtained  from  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wamhlngton  25,  D.  C. 

Subscription  Price:  30  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $3.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  35,  D  " 
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ASHEVILLE:  1959 


ALABAMA  -  MARCH  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     83°  on  the  25th  at  Ozark 
Lowest  Temperature:     15°  on  the  4th  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     11.02  inches  at  Slocomb 
Least  Total  Precipitation:     2.53  inches  at  Hamilton 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.43  inches  on  the  6th  at  Columbia 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  16  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  12th  at 

Anniston  FAA  Airport 
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0 

7.62 

1.68 

11 

.0 

0 

ASHLAND 

64  .  7 

37.0 

50.9 

78 

31  + 

21 

4 

431 

0 

0 

9 

0 

8.50 

1.50 

11 

T 

0 

13 

9 

2 

AUBURN  3  SW  AM 

63.9 

39.1 

51.5 

5.0 

78 

27  + 

25 

7 

415 

^ 

0 

6 

^ 

7.  79 

1.43 

2.08 

6 

.0 

0 

13 

5 

3 

CAMP  HILL   2   NW  AM 

63.5 

36.3 

49.9 

77 

27  + 

23 

8 

464 

0 

0 

1 2 

0 

6.43 

2.06 

6 

.0 

0 

11 

4 

2 

HEFLIN 

60.5 

30.5 

45.5 

73 

31  + 

15 

4 

599 

0 

0 

\  7 

0 

4.50 

.90 

5 

.0 

0 

0 

LAFAYETTE 

65.5 

40.0 

52.8 

80 

31  + 

27 

7 

376 

0 

0 

6 

0 

6.56 

1.95 

5 

.0 

^ 

2 

MARTIN  DAM 

66.4 

42.2 

54.3 

78 

31 

29 

8+ 

324 

0 

0 

4 

0 

6.60 

.97 

2.13 

5 

.0 

0 

10 

1 

OPELIKA  AM 

64.  5 

36.5 

50.5 

79 

26 

22 

4 

442 

Q 

8.  86 

2.10 

6 

.0 

0 

9 

6 

4 

65.  2 

35.8 

50.5 

79 

27 

22 

8 

440 

0 

0 

1 1 

0 

6.65 

1  .65 

12 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

65.1 

36.8 

51.0 

79 

31 

22 

8 

428 

0 

0 

12 

0 

7.75 

2.03 

6 

.0 

° 

\  X 

2 

DIVISION 

50.9 

_ 

5.4 

7.15 

1  .06 

T 

PRAIRIE 

DAYTON  AM 

64.9 

42.1 

53.5 

80 

26 

31 

7 

352 

0 

0 

3 

0 

5.23 

1.10 

27 

.0 

0 

11 

5 

1 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM  AM 

GAINESVILLE  AM 

65.5 

39.4 

52.5 

79 

26 

27 

2 

383 

0 

0 

6 

0 

4.38 

.80 

12 

.0 

0 

9 

4 

0 

GREENSBORO 

67.5 

42.4 

55.0 

2.7 

80 

25 

30 

8  + 

308 

0 

0 

6 

0 

5.85 

.72 

1.58 

11 

.0 

0 

9 

5 

2 

HAYNEVILLE 

5.85 

1.36 

12 

.0 

0 

9 

6 

2 

LIVINGSTON 

67.1 

41.8 

54.5 

81 

31 

29 

7+ 

324 

0 

0 

6 

0 

4.14 

1.72 

11 

.0 

0 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

66.4 

41.9 

54.2 

80 

31  + 

28 

4 

332 

0 

0 

5 

0 

4.35 

.90 

5 

.0 

0 

10 

3 

0 

See  Refefence  Notes  Following  Stalion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH  1959 


Tempetalure 


Statioa 

£  1 
<  S 

Average 

5 
< 

I 

■  1 

2  S 

1  E 

*0) 

I 

1 

Q 

Lowest 

1 

Q 

a 

1, 

Q 

No.  o(  Da^ 

s 

III 

o 

1 
d 

1 

Snow,  Sleet 

No  of  Day? 

Max. 

Mm 

s 

t-s 

S  o 

1 

1 
I 

S 
S 

o 

1 

o 

5  . 

II 

«i 

s  S 
bS 

MINTER   3  WNW 

44.3 

55.6 

80 

31  + 

31 

7+ 

290 

0 

0 

2 

0 

4.  86 

1.05 

1 1 

.0 

0 

10 

3 

2 

MONTGOMERY   WB  AP 

66*1 

43.6 

54.9 

_ 

2.2 

82 

31 

32 

4 

314 

0 

0 

1 

0 

4.82 

1  66 

1.35 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

SELMA 

67.6 

44,6 

56.1 

_ 

3.1 

60 

31 

31 

6 

276 

0 

0 

1 

0 

4.35 

- 

1.66 

.90 

12 

.0 

0 

8 

5 

0 

TUSKEGEE  2 

66*  4 

43.5 

55.0 

60 

31  + 

30 

7 

314 

0 

0 

3 

0 

7.09 

1.53 

5 

.  0 

0 

1 2 

6 

2 

UN  I  ON  SPR I NGS  5  S 

AM 

ft*. 3 

42.0 

53.2 

- 

4.9 

79 

27  + 

30 

8 

359 

0 

0 

3 

0 

6.96 

2.88 

2.40 

27 

.0 

0 

10 

7 

3 

D 1 V  I S ION 

54.5 

3.5 

6.44 

79 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUS I A 

AM 

67.1 

43.3 

55.2 

80 

25 

35 

8+ 

302 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.73 

28 

.0 

0 

9 

6 

2 

ATLtnOC     C  T  A  T  C  CADM 

AlMUKt    olAlt  rAKM 

68.9 

44.4 

56.7 

78 

31 

8+ 

260 

0 

0 

2 

0 

5.12 

1  .60 

5 

.0 

0 

12 

5 

1 

DK A N 1  L  t  T 

AM 

67.2 

40.9 

54.1 

80 

25 

5fi 

8 

335 

0 

0 

7 

0 

5.72 

.56 

1.73 

27 

.0 

0 

10 

4 

1 

69.4 

65.2 

_ 

2.7 

80 

31  + 

29 

13 

260 

0 

0 

7 

0 

7.22 

.91 

.0 

0 

CAMDEN  3  NNW 

68.6 

41.4 

56.0 

82 

31 

27 

4 

304 

0 

0 

6 

0 

5.05 

1.29 

11 

.0 

0 

11 

4 

1 

CHA  TOM 

69.9 

41.7 

56.6 

81 

31 

7 

285 

0 

0 

9 

0 

4.97 

1.53 

21 

.0 

0 

9 

3 

2 

CLAYTON 

68.8 

56.3 

81 

31  + 

7+ 

271 

0 

0 

0 

0 

6.39 

2.21 

2.21 

5 

.0 

0 

10 

5 

3 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

66.6 

56.7 

61 

25 

37 

13  + 

262 

0 

0 

0 

0 

8.29 

2.71 

5.02 

5 

.0 

0 

7 

4 

1 

ENTERPR 1 SE 

68.5 

45*6 

57.1 

80 

31  + 

35 

4 

251 

0 

0 

0 

0 

5.70 

2.41 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

EUFAULA 

AM 

68.4 

40.3 

54.4 

4.8 

82 

27 

29 

4 

323 

0 

0 

3 

0 

8.53 

2.75 

2.61 

5 

.0 

0 

7 

'  5 

3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

67.4 

42.2 

54.8 

81 

31 

29 

13+ 

316 

0 

0 

4 

0 

9.20 

3.35 

26 

.0 

0 

9 

4 

2 

FRISCO  CITY 

AM 

66.9 

43.2 

65.1 

79 

26 

32 

7 

303 

0 

0 

1 

0 

7.41 

.66 

2.46 

.0 

0 

11 

6 

2 

GENEVA 

AM 

66.0 

44.2 

56.1 

82 

26 

30 

13 

281 

0 

0 

2 

0 

7.86 

1.99 

3.57 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

GI LBERTOWN 

70.5 

40.1 

55.3 

80 

31  + 

26 

7+ 

299 

0 

1 0 

6.05 

1.90 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

tZD  C  C  hl\/  1  I    1  C 

oKtcNV ILLt 

67.9 

44  .  2 

65.1 

3.1 

60 

31 

7 

281 

0 

0 

3 

0 

8.64 

2.07 

2.32 

27 

.0 

0 

10 

5 

4 

UPAIM  AND 

AM 

66.2 

43.9 

55.1 

81 

26 

8+ 

307 

0 

0 

0 

0 

6.62 

3.66 

5 

.0 

0 

7 

5 

3 

HtrXMI  AND  HflMP 
niuni-Mi'tL'  rnjnc 

AM 

64.5 

42.3 

53.4 

5.5 

77 

2  6 

30 

2 

357 

0 

0 

3 

0 

10.18 

3.75 

•  0 

0 

9 

5 

3 

LOCKHART 

AM 

66.5 

44.1 

55.3 

79 

26 

32 

13 

299 

0 

0 

1 

0 

8.33 

4.19 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

NATCHEZ 

AM 

57.6 

41.5 

54.7 

80 

31 

26 

7 

323 

0 

0 

9 

0 

5.76 

2  .00 

27 

.0 

0 

10 

5 

1 

OZARK 

70.2M 

44.6M 

57. 4M 

- 

2.5 

83 

25 

32 

7 

226 

0 

0 

1 

0 

5.44 

.12 

1.59 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

63.0 

40.7 

51.9 

79 

26 

30 

8 

405 

0 

0 

4 

0 

9.10 

2.35 

6 

.0 

0 

8 

5 

4 

PUSHMATAHA 

AM 

67.0 

37.4 

52.2 

5.2 

79 

27  + 

25 

4 

393 

0 

0 

12 

0 

.0 

0 

THOMASV! LLE 

AM 

66.8 

40.0 

53.4 

_ 

4.8 

80 

26 

28 

7+ 

355 

0 

0 

5 

0 

4.66 

- 

1.87 

1.00 

12 

T 

0 

9 

4 

1 

TROY 

66.  7 

55.2 

3.2 

80 

25 

3  X 

8 

303 

0 

0 

2 

0 

8.17 

1.47 

1.88 

22 

.0 

0 

9 

7 

3 

WHATLEY 

69.3 

41.5 

56.4 

80 

31 

27 

7 

296 

0 

0 

7 

0 

6.53 

2.12 

27 

.0 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

56.2 

3.9 

7.17 

.81 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

67.7 

45.5 

57.1 

78 

25 

33 

2 

247 

0 

0 

0 

0 

7.14 

.0 

0 

CITRONELLE 

64.3 

45.9 

55.1 

6.4 

78 

27 

34 

2 

302 

0 

0 

0 

0 

5.24 

1.57 

1.68 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

COOEN 

59.0 

47.1 

58.1 

78 

27 

34 

13  + 

221 

0 

0 

0 

0 

5.96 

1.70 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

FAIRHOPE 

68.7 

46.4 

58.5 

1.5 

75 

26+ 

37 

13+ 

208 

0 

0 

0 

0 

4.50 

1.70 

1.10 

6 

.0 

0 

10 

4 

1 

FORT  MORGAN 

54.7 

52.5 

68.5 

72 

26 

43 

13  + 

197 

0 

0 

0 

0 

6.60 

2.30 

14 

.0 

0 

5 

4 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

55.9 

45.6 

55.8 

2  .  7 

76 

21 

35 

2 

254 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2.54 

1.71 

5 

T 

0 

11 

2 

2 

MOBILE 

AM 

65.2 

48.7 

57.6 

76 

31 

41 

7 

230 

0 

0 

0 

0 

6.66 

1.90 

1  5 

.0 

0 

9 

4 

2 

ROBERTSDALE   7  E 

69.3 

47.2 

58.3 

79 

27 

35 

8 

219 

0 

0 

0 

0 

8.31 

3.21 

5 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

57.5 

2.9 

5.07 

.65 

T 

PiectpitalK 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   fiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
■unnse  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1. 

'  Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

o 

u 

H 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

H 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

S 

H 

12.2 

34 

SW 

6 

70 

61 

47 

49 

3 

3 

3 

2 

2 

0 

13 

70 

5.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

17 

9.7 

23++ 

N 

21+ 

66 

79 

51 

50 

4 

2 

4 

1 

1 

0 

12 

4.7 

MOBILE  HB  AIRPORT 

SE 

10 

12.5 

35++ 

N 

21 

78 

78 

55 

61 

1 

4 

9 

0 

2 

0 

16 

6.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

10 

8.4 

30 

S 

26 

69 

79 

50 

51 

7 

1 

3 

2 

2 

0 

15 

63 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Starion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
MARCH  195» 


Station 

0 
O 
t- 

Day  ol  month 

1   1  2  1 

3 

4  1 

5  j 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  n  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1 

20  1 

21 

22    23  24 

 1  1  

25  26 

 1  L 

27 

28 

 1- 

29 

1 

30 

31 

ABBFVILLE  1  NNW 

7.07 

.05" 

2.96 

.44 

1.84 

T 

• 

•  40 

.73 

.69 

ADOISON  CENTRAL  TOWE** 

3.87 

'nl 

.15 

*4t 

* 

1 

4.6* 

32 

.10 

.51 

•  29 

.85 

.13 

' 
* 

n? 

ALeERTVILLE  2  SE 

" 

*40 

*_  , 

03 

,10 

_ 

.67 

*  90 

'  ?7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

7.62 

.22 

.33 

ALICEVILLE  2  SE 

5.35 

• 

.02 

.18 

.72 

.01 

.60 

.80 

•  60 

.01 

•  39 

•  07 

.51 

•  19 

•  06 

ANDALUSIA 

6*70 

•  09 

1.44 

•  65 

*t\ 

.46 

'?* 

1,73 

.32 

■  03 

T 

•  36 

1*33 

.59 

T 

.38 

•  31 

_ 

.19 

.  37 

T 

ARLEY   ^  S 

7I03 

.20 

•  10 

*63 

ASHLAND 

S.50 

.20 

.38 

I  *1 2 

60 

1  ,50 

.  35 

.03 

!87 

*  * 

'77 

'  * 

*53 

02 

ASHVILLE  *  W 

S.99 

,29 

.22 

.03 

1.45 

.04 

.50 

,87 

.26 

.19 

.75 

.30 

ATHENS 

.52 

.08 

.07 

.47 

'in 

•  22 

ATHENS  2 

'*oS 

•  65 

.10 

*1  2 

* 

•  1 0 

•  22 

.50 

•  0 

•  03 

74 

.53 

16 

•  09 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORD  MISSING 

ATMORE   STATE  FARM 

6.12 

•  20 

.15 

•  1 2 

,72 

.03 

AUBUPN  3  SW 

7.79 

,43 

.13 

.16 

.10 

2.09 

1.03 

,38 

•  11 

.50 

1.33 

.78 

.35 

.41 

AUTAUGAVILLE 

5,09 

.37 

.62 

bankhead  lock  and  dam 

.25 

.33 

*" 

* 

.55 

•  10 

.15 

* 

BAY  MINETTE 

7,1* 

.40 

•  34 

1*26 

•  14 

.90 

• 

•  03 

*n» 

98 

* 

rFL'".»EEN 

3,77 

.24 

.05 

60 

09 

08 

^82 

.0 

.14 

1  *00 

BELLE  MINA  2  N 

A. 25 

.31 

.06 

.24 

.70 

.45 

.45 

.05 

,06 

•  95 

•  80 

•  18 

BESSEMER  3  NE 

5.90 

.31 

,24 

.11 

1  01 

•  05 

,07 

.43 

T 

betmlehem 

.34 

.07 

I  *04 

.08 

•  19 

,53 

*?1 

'fll 

8ILLINGSLEY 

5.38 

,09 

.60 

• 

,26 

•  54 

• 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

5.13 

.32 

1  21 

T 

1  68 

X 

.71 

•  10 

.04 

,57 

36 

*07 

07 

BISHOP 

,35 

.07 

.08 

.70 

.16 

.15 

•  32 

.07 

.12 

.99 

1.08 

.10 

flOA2 

5.83 

.30 

.06 

T 

•  1  5 

1*7^ 

BR ANTLE^ 

*  _ 

'48 

05 

* 

*57 

•  02 

•  61 

02 

BREWTON  3  SSE 

7^22 

'in 
•  10 

1  'n< 

!  35 

*76 

•  08 

'  1  « 

7 

*  34 

BRIDGEPORT  2  W 

4.79 

.35  ,05 

.19 

'44 

'45 

.19 

06 

.59 

.34 

*  1  8 

*03 
* 

98 

*63 

09 

•  05 

BRUNDIOGE 

T.69 

T 

T 

.09 

2.40 

.93 

•  45 

T 

.21 

1.40 

T 

1.26 

•  30 

.74 

.01 

CALERA  2  5M 

7.44 

.9? 

^  '62 

2  34 

.10 

•  21 

•  58 

'  ?? 

,01 

.17 

1.29 

.69 

'90 

CAMP  MILL   2  NW 

6143 

.13 

* 

•  12 

* 

T 

,  ,29 

,30 

.32 

.59 

• 

' 

CARBON  MILL 

RECORD  MISSING 

CENTER  GROVE 

5.31 

.31 

.07 

T 

1,02 

1  .05 

.66 

,45 

.10 

.20 

•  71 

1.50 

•  29 

CENTRE 

6.35 

.30 

''26 

.05 

T 

1,00 

CENTREV I LLE 

.15 

•  44 

1  '05 

•  20 

,  ■  35 

•  35 

*n^ 

'W 

44 

^  *04 

*37 

•  05 

CMATOM 

4.97 

T  T 

.60 

.34 

.49 

.22 

•  05 

•  02 

•  19 

1.53 

CHILOERSBURG 

8.18 

.24 

.36 

*  1 0 

1  32 

,  .68 

.65 

*  1  ft 
' 

.02 

82 

' 

*03 

2*33 

*  1 9 

.  30 

CHILDERS8URG  WTR  PLANT 

6.35 

.26 

,41 

1.10 

.30 

.82 

•  96 

.03 

.63 

,21 

.20 

.60 

•  12 

.20 

•  49 

•  02 

CITRONELLE 

5.24 

.40 

^**' 

.11 

•  43 

^'«n 

67 

• 

38 

* 

'fie 

;,40 

•  03 

.34 

*59 

* 

18 

CLAHTON 

7.32 

.05 

.44 

•  30 

■  90 

T 

L»70 

•  60 

•  06 

'it 

'an 

•  15 

1 '  35 

*63 

CLAYTON 

S.39 

.23 

1  0 

*04 

•  90 

.30 

'39 

1*12 
' 

2*10 

*  ^  J 

CODEN 

5.96 

.18 

1.70 

.39 

•  32 

.78 

•  02 

•  12 

1.35 

.16 

.92 

•  02 

COEFEE  SPRINGS  2  NW 

6.95 

3  30 

,20 

1*15 

•  40 

T 

COLBERT   STEAM  PLANT 

.11 

,82 

.14 

,17 

•  31 

*08 

50 

1.53 

.10 

COLLINSVILLE 

6*44 

.30 

.14 

* 

1 .35 

1  .08 

1.18 

* 

1  •56 

.15 

COLUMBIA 

9.29 

*  J  J, 

•  25 

1*98 

07 

* 

*  30 
' 

'  1  5 

•  47 

.  52 

CORDOVA 

7,21 

.52 

.20 

.52 

.66 

1  .02 

.86 

•  79 

•  10 

.13 

.56 

•  78 

.97 

.10 

CUBA 

4.22 

.08 

.71 

.36 

.45 

•  06 

•  54 

.35 

•  63 

•  18 

DAOEV I LL  E 

.76 

1.92 

•  02 

.99 

•  25 

* 

•  65 

.58 

DAMCY  3  N 

5,10 

.43 

39 

* 

1  .42 

•  ^75 

•  35 

* 

.6 

06 

* 

DANVILLE 

3.44 

•  20 

1.22 

•  10 

•  16 

•  22 

l67 

•  87 

DAYTON 

5.23 

•  56 

.74 

.33 

.13 

•  36 

.24 

.07 

.65 

•  51 

•  01 

1.10 

•  33 

•  16 

.02 

OFCATUR 

3.26 

.35 

^  *on 

•  04 

T 

.26 

*w 

DECATUR  A 

.34 

.06 

•  07 

.  33 

'no 

1  '42 

'14 

04 

DECATUR  SUBSTATION 

3.46 

.33 

.06 

'ot 

1*1? 

"05 

•  33 

'nn 

*54 

*69 

*,  _ 

DELTA 

7,87 

.24 

.21 

' 

•  87 

' 

' 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

RECORD  MISSING 

•  57 

•  98 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

8.29 

18 

•  02 

•  01 

•  29 

.01 

DOUBLE  SPR 1 NGS 

4.84 

•  01 

.04 

1  0 

•  47 

37 

*42 

* ,  J 

ELBA 

1.20 

I  .50 

•  11 

* 

* 

•  1  2 

.25 

ELKHONT 

RECORD  MISSING 

ELROD 

4.66 

.30 

.40 

.20 

.55 

1.30 

.30 

.60 

.08 

.25 

.16 

.30 

.22 

ENTERPRISE 

5.70 

.02 

^Il5 

.48 

.05 

1  .45 

•  02 

•  02 

* 

36 

51 

.8C 

.04 

.53 

'06 

.01 

1  .87 

•  08 

.94 

01 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

9.20 

.15 

■  42 

.  36 

•  40 

•  32 

T 

.67 

T 

T 

FAIRHOPE 

4,60 

.11 

•  31 

•  75 

.03 

,71 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

.05 

1.58 

- 

.12 

•  05 

•  65 

.20 

.25 

• 

1.72 

•  99 

•  09 

.05 

FALKVILLE 

5.18 

.35 

.05 

.99 

•  27 

•  93 

•  1 3 

,38 

.07 

•  52 

.39 

1*3? 

FARLEY 

4.06 

,30 

.13 

*02 

1  05 

'  15 

.14 

•  21 

*n? 

*13 

!l9 

•  07 

FAYETTE 

6.12 

.43 

•  30 

• 

FLAT  ROCK 

4.39 

.34 

.11 

.05 

.80 

.04 

.54 

•  44 

T 

.19 

.01 

•  20 

1.35 

•  02 

•  30 

FLORENCE 

4.28 

.08 

•  04 

FLORENCE  AT  LOCK 

.33 

.08 

• 

'18 

16 

* 

.03 

,24 

- 

FORT  DEPOSIT 

8,32 

.02 

.14 

1  ^60 

,25  .19 

1  .04 

•  24 

• 

•  06 

FORT  MORGAN 

6.60 

I  '95 

05 

•05  2.30 

•  10 

115 

45 

•  50 

•  09 

FORT  PAYNE 

6.61 

.33 

T 

1,52 

T 

T 

.23 

1.52 

•  78 

.27 

•  38 

1.34 

T 

•  24 

T 

FRISCO  CITY 

7.41 

.16 

.26 

03 

,04 

GADSDEN 

■  44 

.15 

*  ^ 

**« 

:  *  ; ' 

1  '2' 

•  95 

*to 

* 

*  14 

'?3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6.50 

,45 

•  08 

1  '1  ^ 

' 

*09 

*  ?J 

GAINF5VILLF 

4.38 

T  T 

.75 

1  8 

'41 

05 

42 

•  8( 

.  55 

.01 

*53 
* 

'01 

'o4 

*  3C 

*20 

*0" 

.01 

GARDEN  CITY 

5,72 

•  24 

.15 

.56 

.37 

•  30 

.60 

1,06 

T 

.15 

.07 

1^64 

•  94 

T 

GENEVA 

7.86 

.55 

1  'ir 

,04 

•  16 

.39 

•  ^' 

•  88 

'in 

GEORG I ANNA 

•  20 

1  .20 

* 

•  50 

1  .55 

6ILBERT0WN 

5,06 

.10 

1 

I  0 

* 

.0 

'  ■*) 

GORGAS 

5.15 

•  18 

.22 

*97 
* 

02 

*35 

I  •3< 

,71 

'l4 
• 

* 

*84 

'o4 

GREEN  BAY 

6,05 

•  03 

.36 

2.35 

•  26 

1.20 

.53 

•  80 

.06 

.46 

GREENSBORO 

5,85 

•  OA 

,59 

.08 

58 

* 

•  85 

GREENV I LLE 

.04 

.04 

1.6] 

.72 

.01 

.42 

1.29 

*ft? 

2*3' 

*43 

03 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

9,24 

'0? 

1*06 

I  'o* 

.50  .02 

•  1  5 

.01 

3,40 

*rto 

*ni 

'4* 

1*26 

GUNTERSVILLE 

6.77 

.10 

.80 

•  30 

' 

.06 

' 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

4.60 

•  30 

•  03 

.90 

.15 

.71 

•  46 

.25 

.09 

•  45 

uoo 

.29 

.01 

GUNTERSVILLE  DAM 

4.98 

.24 

T 

1 ,03 

.  36 

•  06 

^*  il 

•  30 

HALE YV 1 LLE 

.19 

no 

•  33 

* 

*  t « 

•  21 

■  ' 

HAMILTON 

2.53 

.26 

'?7 

■  11 

•  28 

'  1 1 

*29 

_ 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

- 

•  47 

•  46 

,15 

•  08 

'* 

• 

HAYNEVILLE 

5.85 

•  n  .26 

.08 

T 

I. 06 

U3« 

•  42 

T 

.91 

.81 

.63 

•  59 

HEADLAND 

8.62 

•  3! 

1  .93 

.15 

.  0 

.05 

* 

* 

■ 

HIGHLAND  HOME 

10.18 

.r 

■»*  1 1 

■  50 

*20 

64 

HIGHTOWER 

7.19 

.17 

•  19 

.24 

.25 

* 

HODGES 

4.16 

.41 

.04 

.33 

.5S 

•  01 

•  16 

■  77 

.06 

.15 

•  53 

•  66 

.19 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

3.1G 

•  27 

•  03 

.05 

.82 

T 

■  Ifl 

.27 

.18 

•  16 

•  94 

T 

.20 

•  08 

.95 

T  T 

.10 

T 

.25 

.07 

.14 

T 

1,46 

.24 

MYTOP 

4.et 

.36 

.50 

i,n 

.25 

•  45 

.36 

1.95 

•  20 

lOER 

6»5C 

•  37 

.10 

I.IG 

.31 

.71 

.25 

3.42 

.04 

.18 

JACKSON  LOCK  1 

5.6^ 

.01 

.37 

.50 

.81 

.71 

.69 

.14 

1.01 

.27 

.89 

.17 

.03 

JACKSON  SHOALS 

5,9 

•  .26 

.41 

1.20 

.4< 

•  60 

.1 

•  60 

•  20 

•  1.02 

•  10 

.54 

.41 

JACKSONVILLE  2  SW 

3.71 

T 

.13 

I.2( 

T 

.4* 

•  63 

.31 

.23 

•  06 

,21 

T 

•  29 

JASPER 

5.3 

1.31 

.0 

1.00 

•  55 

•  13 

.20 

U73 

•  18 

.16 

JORDAN  DAM 

5.3( 

.05 

.30 

•  23 

.02 

1.6 

•  01 

.7( 

•  52 

•  05 

.03 

•  85 

•  57 

•  03 

.02 

•  39 

S*e  n»fer«ac«  Votaa  Pollovinc  Station  ladvs 
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Day  of  month 

Station 

1  1 

2 1 

3 

 [- 

4  1 

5  1 

6 

 1  1 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1 

12 

1 

13 

14 

14  1 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEES6UR6 

6*56 
7.42 

.30 

.50 
•  31 

•  08 

1.95 
•  06 

1.30 

1.55 

1.72 

.27 

.68 

.66 

.62 
.14 

1.02 

•  31 
.12 

1^16 

.66 

.93 

6.3B 

>2e 

.40 

T 

.11 

1.30 

.15 

•  70 

1  .01 

.07 

.14 

1.99 

•  06 

•  45 

•  09 

•  11 

•  2k 

.12 

1.51 

.94 

•  22 

.97 

.29 

.21 

•  17 

K17 

•  29 

•  57 

•  01  • 

LIVINGSTON 

A*  14 

•  oe 

.01 

.09 

.79 

1.72 

.19 

• 

* 

• 

•  39 

•  47 

LOCKHART 

8-«33 

.80 

4^19 

T 

•  33 

.04 

.89 

.03 

T 

■  14 

.49 

.03 

•  03 

.98 

■  10 

.28 

T  . 

LOUISVILLE 

10.97 

.05 

.49 

2.95 

U03 

.47 

•  20 

1.44 

1.89 

2*10 

•  83 

MADISON 

4.29 

.29 

.06 

.09 

1.13 

.08 
.08 

1.19 

.39 

.05 

.10 

.69 

1.26 

■  23 

MAGELLA 

5.74 

.3S 

.22 

.14 

1.69 

1  .02 

■  03 

.07 

.26 

.10 

.96 

■  01 

•  06 

MARION  1  H 

7.32 

1.17 

• 

1.46 

.08 

.48 

1.12 

.46 

.10 

1.00 

• 

1.14 

.31 

MARION  JUNCTION 

'••37 

.45 

.25 

.85 

I 

•  57 

•  04 

.23 

■  24 

•  68 

.24 

.07 

.46 

•  08 

.29 

7  a 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.3't 

.46 

.90 

.17 

•  64 

T 

.25 

.21 

.01 

.71 

.29 

.20 

•  47 

T 

MARTIN  0AM 

6.80 

.08 

.23 

2.13 

.41 

•  70 

•  67 

•  02 

.47 

■  18 

.66 

T 

.03 

.94 

■  68 

.29 

MATHEWS  1  SSW 

.07 

.21 

.26 

.25 

2.00 

1^17 

.35 

.21 

1.27 

1.04 

.98 

MELVIN 

6*31 

.13 

.60 

.23 

.51 

.31 

.11 

.72 

.23 

3.09 

.26 

.10 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

5.68 

.05 

.43 

1.20 

.05 

2.25 

.40 

.49 

.30 

•  40 

•  01 

.10 

MILLERS  FERRY 

4.47 

T 

.11 

.12 

.06 

.66 

T 

.14 

1.08 

.24 

.03 

.12 

.37 

.67 

7 

•  69 

.13 

.09 

MILSTEAO 

6.06 

.12 

•  04 

.08 

1.98 

1.05 

1.48 

•  31 

• 

• 

• 

K42 

•  94 

•  09 

.31 

MINTER  3  WNW 

4.86 

.03 

.21 

.78 

.05 

.13 

.10 

.02 

1.02 

.34 

.41 

•  39 

.02 

MITCHELL  DAM 

5.88 

.20 

.37 

.17 

.04 

.90 

.04 

1.37 

.06 

.44 

.03 

.12 

.70 

•  01 

•  66 

.01 

.96 

MOBILE  we  AIRPORT 

5*08 

T 

.16 

1.71 

.21 

1^52 

.19 

.01 

.03 

.01 

.13 

•  01  •U 

•  16 

.23 

.39 

.18  • 

MOBILE 

5.66 

T 

•  10 

.48 

1.52 

T 

T 

7 

.19 

.10 

T 

•  99 

•  93 

Il6 

I  . 

MONTE  SANO 

3*72 

.31 

.07 

.06 

.90 

.18 

.21 

•  09 

1.38 

.02 

.21 

.48 

.01 

.30 

1.10 

.01 

1.83 

•  29 

•  72 

7 

.32 

.68 

•  21 

.45 

.06 

•  20 

T 

MONTGOMERY  W6  AP  R 

T 

.21 

1.11 

T 

1.35 

•  09 

T 

T 

I 

.89 

•  31 

7 

•  61 

T  . 

MOULTON 

3  89 

.32 

.02 

.05 

.10 

1.00 

.09 

.11 

•  20 

.10 

•  99 

1.26 

.09 

MOULTON  2 

3.78 

1.20 

•  03 

.20 

T 

.27 

.07 

.69 

1.00 

•  12 

MUSCLF  SHOALS  FAA  AP 

4.02 

.07 

.78 

T  T 

.26 

.01 

.28 

.02 

7 

.04 

.20 

2.17 

2.00 

•  19 

7 

NATCHEZ 

.07 

.15 

.16 

.60 

T 

.63 

.96 

T 

T 

T 

T 

.60 

.49 

.03 

.27 

•  20 

NEWBURG 

3.52 

.32 

.78 

.06 

.49 

.38 

.12 

.49 

.77 

.19 

NEW  MARKET 

4.95 

.50 

.10 

.02 

.83 

.10 

.30 

.37 

.05 

.07 

.30 

2.18 

.10 

•  03 

NEW  MARKET  2 

RECORC 

MISSING 

1.21 

•  31 

.13 

•  39 

•  01  • 

NEWTON 

6.22 

T 

.16 

2.56 

1.01 

.01 

7 

.34 

.09 

NEW  WILSON  LOCK 

5.14 

.30 

.07 

.20 

.81 

.17 

.13 

.23 

.07 

.07 

.96 

2^34 

.19 

•  09 

ONEONTA 

.»3 

.25 

1.15 

.08 

1.37 

.75 

.19 

.12 

.19 

1^60 

.19 

OPELIKA 

8.86 

.13 

.25 

2.10 

1.40 

.05 

1.67 

1.49 

•  82 

.06 

.76 

ORRVILLE 

5.01 

.34 

.93 

•  51 

.06 

•  33 

.07 

.10 

.81 

.42 

•  62 

.80 

OZARK 

5.44 

T 

.22 

.77 

•  06 

.44 

1.20 

T 

T 

.35 

.07 

■  20 

T 

r 

1.59 

.31 

•  17 

7  . 

PAINT  ROCK 

4,36 

.30 

.15 

T 

.81 

.09 

.27 

•  39 

.30 

.20 

1.60 

•  29 

PALMEROALE  2  W 

5.14 

.36 

•  25 

.75 

* 

1.81 

•  40 

I 

.15 

.49 

.19 

•  72 

•  10 

PELL  CITY  5  NW 

.25 

.01 

1.85 

.98 

1.11 

.05 

.11 

.82 

.69 

•  32 

PENNINGTON  LOCK  2 

6.17 

.22 

.40 

1.15 

.09 

.69 

•  19 

.60 

•  44 

2.10 

•  22 

•  20 

PERRYVILLE 

6,13 

.08 

.50 

•  09 

.48 

.82 

•  05 

1.54 

•  34 

.17 

.46 

.92 

.07 

.44 

.14 

•  34 

PHEN IX  CITY  2  NNW 

.09 

.09 

•  26 

.03 

2.35 

1.26 

•  64 

.07 

.30 

1.79 

1.31 

.06 

.65 

PfCKENSVILLE 

4,71 

.10 

•  51 

.20 

.86 

.03 

.80 

.40 

•  51 

I 

.37 

.40 

.13 

.30 

.08 

.02 

* 

PINE  HILL 

6  02 

•  15 

.70 

.40 

.70 

1.45 

•  19 

T 

1.30 

•  20 

.71 

.26 

7 

PINE  LEVEL 

9,91 

.09 

.13 

•  04 

.12 

1.65 

1  .76 

.03 

1^47 

.02 

2.92 

•  24 

.33 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

5.19 

.10 

.50 

.70 

.60 

.07 

.95 

.37 

7 

.15 

.45 

•  29 

.10 

.95 

7 

•  40 

7  . 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.20 

• 

• 

1.30 

•  20 

.11 

.20 

I 

.20 

.19 

.10 

1.60 

7 

•  19 

PRATTV I LL  E 

6.B4 

.33 

1.10 

.25 

1.01 

.74 

.05 

•  27 

.90 

.04 

.11 

1.97 

•  36 

PRIMROSE  FARM 

6  37 

.11 

1.18 

.41 

.31 

1.27 

.02 

.01 

•  44 

.61 

.65 

.02 

.30 

.90 

.30 

PUSHMATAHA 

1 

.06 

.16 

•  39 

.17 

- 

•  06 

'57 

.09 

.60 

.10 

.59 

.30 

RAINSVILLE 

5.44 

.30 

•  05 

.01 

1.19 

.09 

.36 

.02 

■  17 

1.63 

.15 

•  20 

.35 

•  04 

.19 

.93 

.06 

.09 

.39 

.19 

•  48 

.04 

.14 

■  99 

1.18 

.12 

^edstone  arsenal 

3*15 

.10 

.94 

.09 

•  15 

•  01 

.20 

I 

1>24 

•  23 

REFORM 

5  15 

.21 

.01 

.42 

.20 

.72 

•  03 

1.00 

.07 

•  45 

.05 

.22 

.10 

■  93 

U03 

•  10 

.01 

RIVER  FALLS 

5,95 

.22 

.57 

1.20 

.60 

T 

.95 

•  53 

T 

T 

.34 

.47 

■  03 

i^3e 

•  29 

.36 

7  . 

ROBERTSDALE  7  E 

8.31 

.09 

3.21 

.30 

.06 

.03 

1^41 

.01 

.13 

.11 

U07 

•  94 

ROCKFORO 

.15 

.60 

• 

• 

1.25 

1.65 

.60 

• 

.60 

• 

1.10 

• 

.90 

ROCK  MILLS 

7*75 

.19 

.23 

.21 

.02 

2.03 

1.91 

•  48 

•  02 

.53 

.35 

.06 

•  92 

.19 

.69 

RUSSELLVI LLE 

4  01 

.15 

.15 

.75 

•  10 

.65 

•  55 

. 

.22 

.52 

•  72 

.20 

OUSSELLVILLE  ? 

3,73 

.33 

.07 

.07 

.76 

•  07 

.04 

.62 

T 

•  42 

•  02 

.10 

.14 

■  29 

•  62 

.16 

SAINT  BERNARD 

6,30 

.24 

.10 

.03 

1.33 

.33 

1.07 

•  50 

•  01 

.19 

.04 

•  10 

.61 

1^34 

.20 

.21 

SAND  MT  STATE  FARM  AP I 

.29 

.09 

1.06 

.42 

1.02 

.26 

•  82 

•  30 

.07 

1.55 

•  93 

.33 

SAYRE 

5,96 

.08 

■  06 

.23 

.41 

.87 

1.29 

.41 

•  69 

.10 

•  14 

.69 

.50 

•  39 

.10 

5C0TTSB0R0 

5  22 

.38 

.34 

.25 

.03 

.97 

.02 

.08 

.30 

•  48 

•  05 

.31 

.38 

1.31 

.03 

.29 

SC0TTS60R0  SUBSTA 

4,59 

.37 

.13 

.01 

.91 

.02 

.08 

.26 

T 

.43 

•  06 

.32 

T 

.37 

1.29 

.25 

.07 

SEALE  6  W 

10.05 

.42 

2.70 

2.03 

•  90 

.31 

1.96 

1.40 

.73 

SELMA 

t'  ?e 

T 

.50 

.03 

.02 

.63 

.01 

.90 

.32 

•  04 

.54 

.45 

7 

.72 

.06 

.11 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.2<> 

1.46 

• 

.25 

.59 

• 

1.45 

• 

.20 

SLOCOMB 

1102 

6.17 

.07 

• 

2.00 

.04 

•  49 

.18 

1.49 

.98 

SNOW  HILL 

6*06 

.32 

.86 

.59 

.68 

.49 

.33 

.19 

.60 

.75 

1.29 

SOUTH  HILL 

6.27 

.63 

.10 

.07 

.99 

1.33 

.01 

.82 

•  03 

.31 

■  14 

1.36 

.30 

.18 

SUTTLE 

.10 

.52 

.07 

.62 

.60 

.12 

1.03 

•  32 

.61 

.12 

■  12 

.91 

.90 

SWAIM 

5.21 

.25 

.35 

.12 

.68 

.03 

.38 

.92 

•  09 

.14 

■  16 

2.32 

.06 

.09 

SYLAC'U'jA  2  w 

7  31 

.18 

.54 

.22 

1.05 

.04 

1.65 

• 

.54 

•  20 

1  .38 

.05 

.93 

• 

.93 

SYLACAUGA  «  NE 

7,56 

.77 

T 

1*00 

.42 

1.56 

T 

.05 

•  93 

.24 

•  76 

.67 

.82 

.20 

.92 

T 

SYLVANIA 

5,19 

.31 

•  19 

1.1» 

• 

1.17 

.32 

.18 

1.49 

.39 

.23 

.44 

.93 

.43 

.75 

.06 

.79 

•  15 

.20 

•  75 

.18 

.61 

.48 

TALLADEGA  HORN 

6,15 

•  25 

* 

1.00 

1.60 

.90 

• 

1.65 

.70 

• 

.49 

THOMASVI LLE 

4  68 

.05 

.02 

.41 

.69 

.08 

1.00 

.02 

.35 

7 

.03 

•  10 

.82 

•  15 

.67 

.29 

THOPSBY  EXP  STATION 

8.15 

.09 

.39 

1.60 

.28 

2.02 

.02 

.61 

.03 

•  02 

.43 

•  33 

1.01 

.92 

.60 

THURLOW  DAM 

IS.  56 

.06 

.10 

.18 

.03 

2.30 

.82 

.38 

.04 

•  66 

.01 

1.93 

.09 

.90 

.23 

.05 

.02 

.78 

.01 

.18 

.39 

.02 

.49 

.90 

.19 

TRAFFORO 

5.71 

.33 

•  21 

1.12 

• 

1.70 

.66 

.04 

.21 

.26 

• 

.94 

.24 

TROY 

8  17 

;i2 

.40 

1.15 

.87 

•  52 

.53 

1.88 

.06 

1.64 

.96 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

ftllO 

•  3? 

.75 

T 

1 .22 

.59 

•  02 

.02 

.03 

7  1.09 

.10 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

5,17 

.17 

.38 

.05 

.07 

.82 

.03 

.71 

.95 

.72 

•  03 

.30 

.03 

.06 

.66 

•  08 

.09 

TUSKE6EE  2 

.11 

•  39 

1.53 

.40 

1.08 

.71 

.13 

•  16 

.67 

.21 

•  04 

.78 

.66 

UNION  SPRINGS  5  S 

8.96 

T 

.20 

T 

.90 

.70 

1.60 

.60 

.90 

1.20 

7 

2.40 

.26 

.20 

UN  I  On TOWN 

5  30 

.65 

.73 

.61 

.09 

.86 

.23 

•  08 

.69 

•  11 

•  04 

.76 

.30 

.14 

.09  . 

VALLEY  HEAD  1  S 

5,74 

.38 

•  06 

.08 

1.34 

T 

.89 

■  86 

.13 

1.79 

.16 

.09 

VANCE 

5.E>6 

.15 

.53 

.19 

1.01 

.60 

.59 

.49 

.04 

.25 

1.23 

•  07 

.68 

.03 

VERNON 

o'oJ 

.33 

.3i 

.87 

.65 

.52 

.04 

.29 

1,27 

.13 

•  14 

WADLEY 

a.  80 

.16 

.24 

.17 

.03 

2.21 

1 .94 

•  79 

.01 

.16 

1.07 

•  05 

1.37 

.17 

.41 

WALLACE 

- 

. 

2.00 

.30 

_ 

- 

- 

WALNUT  GROVE 

6.09 

.32 

.20 

1.20 

1.30 

.75 

.22 

1.90 

.20 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4.71 

.05 

.67 

.06 

.75 

.03 

.18 

.85 

.51 

•  02 

.47 

.34 

•  06 

.98 

.10 

~ 

.09 

.44 

.15 

.15 

•  30 

.03 

T 

.12 

.11 

•  01 

.09 

.65 

.60 

.45 

.50 

1.10 

.20 

•  40 

.50 

1.00 

.20 

.30 

.10 

WETUMPKA 

5.44 

.04 

.26 

.07 

.12 

1.27 

.07 

•  78 

.22 

T 

.40 

.22 

.02 

1.43 

.20 

.34 

WHATLEY 

6,53 

.24 

.05 

.12 

.98 

.04 

•  71 

.69 

.03 

.01 

.03 

.98 

.26 

2.12 

•  23 

.04 

WHEELER  DAM 

4,56 

.23 

.07 

7 

.05 

•  27 

■  96 

.04 

7 

r 

.29 

1.81 

•  12 

.15 

WHITFIELD  LOCK  3 

4.72 

.42 

.26 

.75 

.03 

•  63 

.22 

.60 

.63 

.62 

•  21 

.19 

WIDOWS  CREEK  5TM  PLANT 

4.45 

•  30 

.10 

.03 

.94 

T 

.23 

T 

.93 

7 

.32 

.20 

.16 

1.36 

•  08 

.16 

WILSON  DAM 

5.10 

.36 

T 

.02 

1.02 

T 

.17 

.24 

.24 

T 

I 

.28 

.26 

2.24 

.11 

.08 

WINFIELD  2  SW 

5.62 

.48 

.07 

.09 

1.51 

.29 

.64 

.47 

.14 

.18 

•  17 

•  95 

.39 

.23 

.01 

YATES  HYDRO  PLANT 

6.73 

.04 

.12 

.22 

.05 

2.16 

.77 

.31 

.11 

•  73 

•  01 

1.93 

.08 

.60 

YOUNi-.S  STORF 

4.33 

.45 

.05 

.10 

.70 

.10 

.24 

.91 

.07 

.05 

•  14 

.50 

1.27 

.19 

See  Befereoce  Hotes  Follovlog  Statloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1959 


Sicrtion 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

ALBERTVILLE  Z  SE 

MAX 
MIN 

65 

<.o 

60 
30 

56 
30 

56 
24 

65 
24 

64 
36 

62 
30 

59 
29 

63 
30 

68 
27 

66 
37 

59 
33 

48 
30 

63 
30 

68 
41 

60 
36 

66 
32 

26 

28 

62 
38 

47 

32 

33 

69 
33 

46 

52 

51 

58 
35 

66 
35 

37 

63 
37 

61.5 
34.6 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

S8 
40 

62 
29 

60 
32 

68 
21 

66 
51 

62 
38 

59 
24 

66 

20 

69 

35 

73 

26 

70 
38 

62 
36 

67 
26 

64 

38 

69 

60 

66 

37 

63 
28 

65 

33 

67 

35 

63 
49 

66 
40 

72 
26 

77 
36 

78 
37 

76 
55 

72 
55 

67 
39 

54 
42 

71 
39 

79 
46 

67.0 
36.6 

ALICEVILLE  2  S  £ 

MAX 
MIN 

67 
34 

60 
29 

65 
25 

59 
25 

67 
35 

65 
37 

55 
26 

67 
27 

66 
28 

66 
30 

76 
33 

69 
38 

55 
30 

68 
32 

64 
49 

59 
35 

61 
29 

64 
29 

66 
32 

62 
36 

67 
61 

72 
36 

64 
30 

72 
32 

76 
39 

79 
62 

77 
64 

66 
40 

52 
44 

65 
45 

68 
44 

65.4 
35.7 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

67 
45 

58 
35 

65 
36 

58 
37 

73 
41 

66 
39 

59 
36 

62 
35 

70 
43 

73 
41 

77 
44 

63 
39 

54 
38 

70 
41 

73 
49 

72 
44 

66 
41 

60 
41 

64 
44 

66 
45 

53 
64 

66 

42 

68 
41 

76 
44 

60 
45 

79 
56 

76 
61 

75 
47 

72 
50 

53 
44 

66 
45 

57.1 
43.3 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
41 

61 

30 

58 
32 

68 
27 

56 

50 

56 

36 

67 

29 

66 

25 

66 
37 

73 

32 

62 

50 

36 

65 
28 

62 
40 

66 
44 

67 
38 

63 
30 

64 
29 

67 
38 

60 
50 

68 

53 

63 
37 

72 
33 

78 
40 

60 
44 

74 
61 

66 

60 

68 
43 

53 
40 

71 

40 

61 
45 

54.7 
36.7 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

61 
37 

60 
29 

57 
36 

65 
21 

60 
50 

59 
36 

57 
29 

64 
24 

67 

37 

73 
30 

63 
41 

60 
36 

62 
31 

66 

35 

68 
42 

57 
36 

62 
31 

60 
29 

64 

33 

56 
48 

62 
52 

64 
36 

71 
29 

75 
36 

78 

37 

75 
57 

68 
49 

65 
40 

62 
39 

69 

37 

78 
43 

64.7 
37.0 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

55 
32 

55 
25 

60 
35 

56 
26 

57 
47 

59 
36 

59 
34 

55 
24 

60 
26 

66 
36 

69 
45 

62 
34 

60 
30 

67 
46 

67 
48 

61 

32 

59 
23 

55 
31 

61 
40 

67 
46 

60 
50 

68 
31 

60 
29 

71 
34 

76 
44 

79 
58 

70 
49 

66 
35 

62 
33 

51 
38 

55 

52 

62.2 
37.0 

ATHORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

65 
41 

65 
34 

65 
44 

71 
35 

68 
62 

65 
38 

63 
32 

68 
32 

74 
44 

76 
40 

76 
52 

67 
39 

68 
34 

66 
47 

69 
54 

64 
44 

59 
40 

59 
39 

63 
44 

64 
48 

70 
52 

71 
46 

74 
37 

77 
40 

77 
44 

76 
60 

72 
60 

71 
47 

62 
52 

75 
45 

78 
58 

68.9 
44.4 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

64 
43 

55 
32 

60 
36 

57 
28 

67 
42 

62 
40 

55 
25 

69 
28 

63 
36 

66 

30 

72 
42 

61 
37 

51 
26 

62 
36 

62 
50 

72 
42 

55 
36 

61 
35 

61 
39 

67 
42 

58 
63 

63 
44 

68 
37 

72 
38 

76 
42 

78 
48 

76 
60 

70 
40 

68 
45 

48 
40 

71 
43 

53.9 
39.1 

BANKHEAD   LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

66 
36 

54 
27 

63 
27 

58 
28 

68 
28 

64 
40 

54 
26 

66 
27 

66 
28 

65 
31 

72 
32 

66 
39 

63 
30 

67 
32 

65 
51 

58 
34 

59 
29 

62 
29 

61 

33 

61 
39 

63 
60 

75 
37 

60 
30 

70 
32 

75 
36 

79 
39 

71 
51 

66 
44 

53 
44 

56 
43 

69 

64.0 
35.4 

BAT  MINETTE 

MAX 
MIN 

58 
44 

65 
33 

62 
47 

73 
40 

66 
54 

60 
38 

68 
36 

60 
38 

75 
43 

77 
45 

70 
55 

66 
40 

68 
36 

62 
46 

71 
62 

53 
45 

59 
42 

60 
45 

58 
47 

69 

52 

76 
54 

69 
49 

76 
40 

76 
41 

78 
48 

75 
63 

75 
60 

66 
49 

58 
63 

74 
47 

75 
59 

57.7 
46.5 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 
MIN 

58 
33 

61 
25 

57 
37 

62 
29 

59 
45 

56 
37 

62 
29 

63 
25 

63 
44 

68 
30 

62 
45 

58 
35 

67 
29 

67 
42 

62 
47 

58 
29 

58 
28 

60 
29 

65 
36 

61 
49 

70 
50 

63 
30 

72 
28 

77 
36 

74 
44 

72 
57 

70 
50 

61 
35 

59 
43 

52 
41 

79 
45 

53.7 
37.5 

BESSEMER  3  NE 

MAX 
MIN 

58 
37 

63 
27 

58 
42 

68 
25 

62 
52 

55 
38 

58 
27 

66 
24 

66 
47 

72 
32 

66 
49 

60 
36 

67 
32 

64 
47 

60 
52 

59 
36 

63 
28 

63 
2S 

6  1 
42 

62 
50 

65 
52 

61 

36 

74 

30 

77 

38 

79 
41 

74 
60 

70 
53 

65 
45 

61 
45 

72 
40 

79 
46 

56.4 
39.9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
38 

61 
28 

58 
34 

66 
30 

62 
46 

39 

32 

65 
28 

65 
40 

72 
35 

65 
40 

5  1 
37 

66 
32 

62 
49 

61 
39 

58 
36 

62 
31 

62 
31 

61 
44 

62 
52 

72 
48 

60 
36 

73 
34 

77 
42 

79 
43 

73 
60 

68 
48 

64 
44 

57 
43 

70 
40 

78 
47 

54.3 
39.6 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

70 
45 

58 
31 

64 
40 

60 
37 

71 
47 

66 
39 

59 

29 

63 
28 

69 
31 

72 
32 

76 
43 

67 
39 

55 
29 

68 
38 

66 
51 

74 
40 

64 
40 

62 
40 

64 
41 

69 
47 

63 
55 

68 
47 

67 
32 

75 
38 

78 
39 

80 
58 

79 
51 

75 
41 

68 
49 

54 
46 

70 
46 

67.2 
40.9 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

60 
44 

66 
30 

60 
42 

74 
30 

70 
58 

64 

40 

30 

69 
30 

75 
37 

78 

30 

7 1 
49 

6  7 
41 

71 
29 

63 
40 

73 
54 

60 
46 

61 
40 

63 
37 

62 
46 

69 
49 

70 
60 

69 
49 

77 
32 

79 

37 

80 
38 

77 
57 

76 
50 

71 
48 

61 
62 

71 

47 

80 
69 

69.4 
42.9 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 
MIN 

60 
40 

60 
25 

56 
36 

67 
25 

41 

55 
38 

66 
31 

61 
23 

61 
36 

70 
28 

65 
44 

5  6 
35 

28 

41 

49 

58 
27 

57 
26 

61 

27 

60 
28 

60 
48 

66 
51 

61 

34 

70 
29 

75 
37 

79 
41 

76 
54 

57 
62 

61 
35 

56 
42 

67 
44 

77 
40 

63.5 
35.5 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

60 
40 

64 

25 

58 
38 

67 
26 

62 
53 

38 

24 

28 

44 

29 

70 
45 

6  7 
36 

68 
30 

62 
46 

60 
52 

57 
40 

63 
27 

63 
28 

64 
37 

62 
61 

69 
14 

68 

37 

29 

76 

37 

79 
39 

74 
69 

72 
49 

65 
43 

60 
46 

71 
41 

78 
45 

55.5 
39.3 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 
MIN 

60 
43 

66 

30 

65 
45 

71 

27 

68 

57 

67 

38 

61 
28 

67 
28 

69 

42 

74 
31 

72 
47 

70 
40 

69 
35 

68 
40 

65 
54 

«;? 
43 

63 
30 

64 
29 

67 
42 

66 
57 

66 
52 

65 
43 

76 
30 

79 
37 

80 
40 

76 
57 

71 
63 

67 
40 

64 
51 

73 
46 

62 
60 

66.6 
41.4 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

65 
41 

55 
29 

60 
31 

58 
25 

65 
27 

62 

39 

56 
26 

56 
23 

66 
35 

67 
28 

72 
31 

62 
37 

51 
31 

64 
32 

62 
45 

70 
38 

52 

30 

61 

30 

61 

33 

66 
40 

58 
52 

64 
41 

66 
34 

71 

37 

75 
«« 

77 
51 

77 
57 

66 

38 

67 
42 

46 

38 

72 
40 

63.5 
35.3 

CENTRE 

MAX 
MIN 

57 
39 

55 
38 

66 
25 

53 
42 

52 
37 

53 
31 

63 
24 

61 
35 

69 
28 

65 
35 

56 
35 

65 
31 

62 
39 

58 
47 

57 
32 

58 
29 

60 
26 

65 
36 

59 
46 

70 
52 

64 
31 

73 
34 

76 
40 

80 
40 

70 
56 

68 
55 

55 
38 

53 
39 

54 
37 

79 
43 

63.5 
37.6 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

67 
49 

57 
27 

64 
28 

60 
25 

67 
28 

64 
40 

62 
26 

60 
22 

63 
38 

68 

30 

75 
34 

70 
39 

55 
29 

68 

33 

66 
50 

52 
39 

61 
28 

65 

32 

64 

35 

63 
43 

64 
51 

66 
39 

65 
30 

74 

35 

73 
37 

80 
48 

74 

52 

69 
40 

66 
45 

62 
43 

73 
44 

55.4 
35.7 

CHATOM 

MAX 
MIN 

65 
43 

68 
30 

65 
46 

74 
28 

70 
66 

61 

36 

65 
27 

70 
28 

74 

39 

78 
33 

7  7 
54 

62 
41 

71 

31 

62 
45 

66 

56 

60 
40 

62 
31 

64 
31 

63 
41 

7n 

50 

76 
53 

69 
43 

76 

30 

79 

32 

79 
45 

80 
61 

73 
51 

69 
42 

62 
52 

77 
48 

81 
50 

69.9 
41.7 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
39 

63 
25 

62 
38 

67 
23 

66 
48 

62 
38 

66 
23 

65 
23 

66 
47 

73 
28 

70 
43 

66 
36 

28 

66 
44 

49 

57 
35 

63 

27 

62 
29 

66 
37 

62 
61 

69 
53 

63 
36 

74 
28 

77 
38 

79 
40 

76 
69 

73 
61 

67 
43 

55 
45 

71 
40 

43 

57.2 
38.3 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

56 
43 

58 
34 

61 
46 

56 
39 

62 
48 

57 
35 

56 

37 

66 

42 

68 
46 

77 
47 

70 
56 

69 
40 

56 
37 

57 
48 

57 
56 

52 

56 
41 

58 
40 

54 
44 

67 
51 

70 
53 

68 
41 

68 
41 

70 
48 

71 
11 

72 
42 

78 
18 

67 
54 

70 
48 

71 
48 

71 
56 

54.3 
45.9 

CLANTON 

MAX 
MIN 

64 
40 

54 

27 

61 
32 

57 
25 

65 
33 

62 
3B 

54 

27 

57 
26 

65 
30 

65 
29 

72 
38 

70 
37 

52 
30 

65 
41 

61 
48 

61 
41 

57 
29 

60 
30 

61 

37 

64 
43 

59 
52 

63 
39 

62 

30 

72 
38 

75 
39 

77 
50 

72 
11 

67 
40 

61 
41 

48 
39 

71 
43 

53.2 
37.0 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

66 
56 

63 

33 

62 
41 

69 
39 

67 
54 

62 
40 

64 

33 

68 
35 

72 
41 

75 
41 

76 
51 

61 
38 

68 
34 

62 
43 

62 
40 

60 
41 

63 
40 

70 
40 

69 
39 

63 
5? 

63 
52 

73 
41 

76 
45 

79 
45 

81 
46 

81 
16 

75 
60 

68 
42 

65 
42 

70 
40 

8 1 
55 

58.8 
43.6 

CODEN 

MAX 
MIN 

64 
46 

65 
34 

67 
49 

70 
40 

69 
60 

64 

37 

64 
35 

68 
34 

75 
49 

71 
43 

68 
50 

67 
42 

68 
34 

64 
51 

77 
60 

64 
47 

5R 
39 

63 
42 

60 
47 

70 
54 

75 

75 
11 

72 
39 

73 
36 

76 
47 

76 
64 

78 
18 

72 
11 

62 
51 

74 
12 

70 
16 

69.0 
47.1 

DAYTON 

MAX 
MIN 

67 
40 

55 
32 

65 
41 

59 
34 

70 
45 

66 

39 

57 
31 

59 
32 

65 
42 

67 
36 

74 
46 

74 
39 

54 
36 

69 
45 

62 
53 

5« 
42 

60 
35 

61 
35 

63 
41 

59 
41 

65 
59 

66 
40 

63 
35 

73 
44 

77 
47 

no 

57 

72 
55 

65 
42 

64 
50 

65 
45 

67 
47 

64.9 
42.1 

DECATUR 

MAX 
MIN 

65 
35 

52 
27 

61 

32 

56 
29 

62 
34 

57 
37 

52 
32 

51 

26 

64 

61 

35 

67 

6  1 
36 

50 
32 

67 
38 

64 
47 

32 

57 
30 

55 
31 

60 
35 

66 
43 

61 
51 

6a 

33 

56 
30 

72 
38 

76 
45 

79 
57 

72 
49 

61 
37 

61 
40 

50 
41 

67 
43 

61.5 
37.6 

DEHOPOLIS  LUCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
42 

62 

37 

64 
40 

70 
40 

66 
56 

59 

61 
38 

63 
37 

73 
43 

74 
44 

67 
56 

5  7 
40 

67 
37 

63 
47 

80 
50 

64 
46 

59 
43 

57 
45 

65 
45 

62 
55 

68 
17 

49 

73 
45 

76 
11 

81 
10 

78 
60 

77 
56 

65 
48 

58 
45 

61 
45 

78 
56 

65.6 
46.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

52 
31 

62 
27 

56 
37 

64 

25 

68 

68 

35 

55 

65 
26 

62 
45 

70 
31 

48 

59 
35 

51 
27 

68 
29 

65 
46 

<;7 

29 

58 
28 

60 
28 

65 
32 

62 
40 

63 
50 

72 
31 

61 
31 

73 

3"' 

77 
38 

80 
47 

74 
47 

65 
37 

62 

51 
41 

69 
42 

63.1 
36.2 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

60 
40 

63 
36 

66 
41 

72 
35 

69 
54 

66 

37 

61 

37 

66 
41 

73 
41 

75 
•»3 

72 
54 

63 
40 

6b 
36 

63 

77 
53 

63 
46 

42 

43 

66 
40 

6  3 
55 

68 
57 

68 
48 

7  6 
44 

45 

47 

80 
57 

76 
65 

70 
46 

53 
49 

44 

55 

68.5 
45.6 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

66 
40 

65 
35 

62 
35 

66 
29 

67 
31 

65 
42 

64 
39 

66 
37 

66 
38 

71 
31 

74 

36 

65 
41 

67 
34 

67 
40 

71 

78 
43 

55 
40 

62 
41 

61 
41 

68 

6  5 
43 

6  3 
10 

40 

40 

78 
41 

11 
48 

11 

45 

44 

42 

42 

68.4 
40.3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

MIN 

57 
40 

65 
34 

62 
34 

72 
29 

67 
51 

69 
37 

63 
30 

68 

29 

73 
36 

77 
35 

69 
50 

56 
34 

70 
29 

58 
40 

70 
48 

^ 

61 
41 

61 
40 

65 
46 

66 
52 

65 
54 

67 

76 
34 

78 

39 

7fl 

40 

76 
60 

74 
15 

68 
47 

58 
48 

75 
46 

81 
69 

57.4 
42.2 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

64 
46 

63 
39 

62 
44 

71 
43 

74 
60 

64 
42 

65 
37 

68 
38 

75 
46 

76 
46 

71 
58 

68 
42 

65 
37 

65 
48 

72 
59 

60 
45 

43 

63 
45 

59 
48 

71 
53 

74 
57 

72 
12 

72 
39 

75 
41 

76 
61 

76 
65 

76 
63 

69 
10 

52 
54 

73 
60 

73 
56 

68.7 
46.4 

FALKVILLE 

MAX 
MIN 

65 
32 

54 

27 

62 
30 

66 
29 

65 
33 

68 
35 

62 
28 

55 
25 

65 

29 

63 
32 

76 
44 

60 
34 

50 

30 

64 
37 

65 
49 

68 
29 

28 

60 
30 

62 
32 

65 
41 

61 
49 

71 
31 

60 
30 

72 
48 

76 
40 

78 
66 

73 
48 

62 
34 

62 
40 

50 
39 

67 
43 

63.4 
36.9 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

54 

33 

65 

27 

57 
43 

6B 

27 

68 

54 

69 

38 

60 

26 

68 

25 

66 
46 

74 
31 

75 
48 

52 
37 

76 

30 

69 
49 

67 
50 

58 

■>? 

64 
79 

6"^ 

33 

64 

3o 

66 
4? 

72 
11 

61 
34 

72 
30 

76 
4! 

76 
41 

66 
11 

66 
44 

58 
48 

56 
44 

76 
43 

55.8 
39.1 

Se«  Rslsrenco  Noles  Following  Stotion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Monlh 

c 
□ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3C 

31 

> 

< 

FLORENCE 

52 

62 

57 

56 

76 

76 

«9 

61 

78 

63  •  3 

MIN 

31 

23 

34 

24 

40 

39 

29 

28 

47 

31 

45 

32 

30 

51 

36 

21 

27 

29 

34 

50 

51 

31 

26 

34 

51 

so 

38 

34 

38 

4? 

36.6 

FORT  MORGAN 

63 

60 

69 

66 

68 

5  8 

65 

63 

69 

58 

56 

62 

58 

64 

71 

65 

67 

67 

71 

7? 

70 

67 

62 

66 

67 

64.7 

KIN 

US 

48 

52 

53 

54 

43 

52 

50 

54 

53 

55 

43 

43 

58 

57 

47 

47 

50 

50 

54 

58 

55 

60 

46 

53 

63 

65 

55 

65 

54 

61 

52.5 

FR I  SCO  CITY 

69 

69 

65 

68 

56 

66 

66 

66 

75 

79 

76 

72 

68 

55 

77 

66.9 

MIN 

Al 

33 

40 

36 

48 

37 

32 

35 

44 

41 

49 

38 

37 

47 

50 

43 

39 

39 

42 

47 

53 

44 

39 

42 

45 

50 

59 

46 

51 

4' 

47 

43.2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

59 

61 

5B 

59 

60 

59 

7 1 

76 

70 

67 

61 

64 

79 

62,9 

MIN 

28 

38 

25 

26 

38 

30 

23 

40 

29 

41 

36 

29 

44 

49 

33 

79 

29 

37 

40 

'2 

36 

30 

39 

40 

50 

53 

47 

44 

3fl 

44 

37.7 

GA 1 NE  SV I LLE 

58 

58 

65 

69 

60 

77 

79 

76 

66 

61 

66 

66 

66,5 

MIN 

37 

27 

35 

32 

32 

39 

31 

30 

37 

35 

39 

37 

32 

40 

52 

43 

33 

37 

31" 

45 

52 

38 

34 

36 

46 

53 

55 

43 

44 

46 

45 

39,4 

GENEVA 

58 

65 

66 

67 

63 

62 

66 

75 

76 

6  8 

56 

71 

69 

«0 

56 

65 

76 

60 

82 

80 

72 

6  8 

59 

64 

68  0 

MIN 

50 

36 

38 

34 

38 

42 

35 

32 

40 

36 

45 

42 

30 

41 

51 

48 

42 

45 

46 

50 

55 

52 

40 

43 

45 

57 

62 

47 

52 

47 

48 

44.2 

fz.  1 1  or  D  TnutM 
UlLOCK  lUMrl 

65 

6  5 

7 1 

7  3 

78 

80 

75 

72 

69 

65 

62 

63 

63 

70 

73 

68 

76 

80 

80 

75 

73 

71 

60 

76 

80 

70,5 

MIN 

<•! 

26 

47 

26 

56 

35 

26 

28 

40 

30 

54 

40 

28 

45 

55 

37 

29 

30 

39 

45 

47 

41 

29 

32 

40 

63 

50 

42 

49 

46 

49 

40.1 

68 

61 

61 

65 

69 

74 

73 

66 

62 

62 

65 

67 

59 

6  7 

67 

69 

72 

75 

80 

74 

69 

64 

61 

76 

77 

67.5 

MIN 

38 

30 

45 

31 

58 

39 

31 

30 

44 

35 

50 

38 

33 

44 

51 

43 

32 

33 

43 

50 

53 

38 

31 

45 

46 

60 

52 

41 

44 

48 

57 

42.4 

65 

65 

61 

69 

67 

76 

69 

65 

70 

65 

68 

61 

62 

6 1 

62 

65 

60 

6  7 

76 

7  5 

79 

76 

70 

68 

6  3 

75 

60 

67.9 

MIN 

A3 

33 

44 

34 

65 

38 

31 

32 

44 

37 

51 

39 

32 

42 

63 

43 

40 

39 

42 

53 

54 

42 

45 

46 

60 

60 

44 

49 

43 

58 

44.2 

VJU"!  CKoVI  LLC 

60 

54 

62 

70 

64 

54 

66 

60 

56 

55 

69 

62 

56 

7 1 

69 

7  8 

78 

74 

66 

61 

63 

66 

76 

63.6 

MIN 

30 

27 

38 

24 

48 

36 

32 

23 

45 

30 

43 

33 

30 

42 

46 

29 

28 

31 

37 

47 

61 

36 

29 

38 

41 

55 

45 

38 

41 

39 

42 

37.1 

HA  L£  YV I LL  E 

69 

50 

65 

60 

58 

57 

78 

63 

68 

62  1 

MIN 

32 

22 

24 

29 

32 

48 

23 

23 

46 

34 

50 

34 

27 

28 

47 

25 

26 

25 

30 

35 

49 

32 

32 

36 

38 

49 

49 

37 

60 

40 

41 

35.3 

HAM  I L  TON 

56 

58 

69 

62 

62  8 

MIN 

30 

23 

26 

25 

30 

36 

29 

22 

37 

26 

31 

35 

26 

32 

44 

28 

26 

30 

37 

45 

49 

31 

29 

34 

40 

45 

46 

39 

44 

42 

42 

34.2 

MIN 

HEADLAND 

63 

66 

78 

55 

59 

55 

62 

63 

67 

70 

73 

76 

81 

76 

72 

76 

67 

62 

66.2 

MIN 

47 

34 

34 

34 

45 

40 

36 

34 

41 

44 

50 

40 

37 

43 

46 

44 

46 

42 

42 

43 

64 

50 

43 

47 

52 

55 

61 

45 

45 

43 

45 

43.9 

HEFLIN 

57 

62 

58 

5 1 

60 

66 

60 

56 

59 

58 

60 

55 

60 

58 

61 

57 

63 

60 

66 

71 

73 

70 

67 

61 

56 

65 

73 

60.5 

MIN 

28 

24 

26 

15 

36 

34 

22 

30 

34 

24 

30 

27 

22 

40 

40 

29 

22 

17 

26 

39 

47 

35 

21 

30 

31 

33 

45 

35 

35 

34 

35 

30,5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

62 

56 

63 

58 

68 

6  3 

56 

60 

65 

70 

75 

65 

55 

66 

62 

66 

57 

60 

68 

60 

59 

6  6 

77 

70 

66 

55 

70 

64 , 5 

MIN 

42 

30 

34 

39 

42 

39 

31 

37 

44 

45 

47 

39 

32 

34 

46 

42 

41 

39 

40 

44 

52 

43 

42 

60 

49 

57 

58 

43 

47 

41 

42 

42.3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

49 

59 

63 

56 

50 

51 

64 

60 

67 

62 

49 

66 

63 

58 

57 

56 

59 

66 

56 

7  3 

76 

80 

72 

65 

64 

67 

80 

62,2 

MIN 

34 

27 

33 

27 

46 

35 

27 

26 

37 

32 

37 

35 

29 

49 

39 

30 

29 

30 

42 

51 

43 

33 

30 

36 

46 

60 

46 

36 

43 

42 

45 

37,3 

JASPER 

MAX 

54 

63 

58 

67 

62 

59 

56 

67 

64 

73 

63 

52 

72 

60 

60 

60 

67 

63 

62 

61 

74 

78 

80 

74 

69 

62 

66 

70 

78 

65.2 

MIN 

33 

23 

37 

22 

47 

39 

2  3 

22 

40 

26 

42 

38 

28 

47 

46 

29 

26 

27 

35 

50 

53 

34 

27 

32 

36 

55 

51 

42 

47 

43 

42 

36.9 

LAFAYETTE 

MAX 

57 

62 

56 

65 

59 

57 

60 

65 

70 

73 

62 

59 

67 

60 

73 

52 

61 

60 

79 

60 

65 

60 

65  5 

MIN 

41 

28 

40 

28 

48 

40 

27 

28 

39 

34 

46 

37 

28 

42 

50 

40 

34 

31 

33 

60 

54 

41 

37 

41 

46 

56 

54 

40 

40 

37 

50 

40.0 

L I  V INGSTON 

MAX 

67 

60 

69 

69 

61 

68 

68 

68 

61 

60 

63 

63 

60 

68 

72 

61 

72 

77 

80 

74 

71 

61 

57 

68 

81 

67.1 

MIN 

37 

29 

46 

29 

57 

Jfa 

29 

30 

44 

34 

40 

40 

33 

47 

50 

42 

31 

35 

44 

51 

53 

39 

31 

40 

44 

64 

52 

42 

51 

46 

49 

41,8 

LOCKHAR  T 

67 

54 

77 

53 

65 

56 

65 

66  5 

MIN 

45 

35 

41 

36 

42 

40 

35 

33 

41 

40 

51 

39 

32 

41 

54 

46 

42 

44 

46 

48 

54 

49 

40 

40 

45 

59 

59 

48 

52 

46 

47 

44.1 

MAO  I  SON 

MAX 

61 

63 

63 

69 

50 

65 

58 

59 

60 

74 

79 

62 

67 

62  5 

MIN 

32 

23 

30 

26 

43 

36 

32 

23 

42 

31 

43 

25 

26 

46 

41 

26 

26 

28 

33 

45 

40 

29 

27 

39 

43 

68 

49 

34 

42 

32 

47 

36.4 

MARION   JUNCTION  2  NE 

59 

62 

78 

70 

MIN 

42 

30 

46 

28 

54 

38 

30 

29 

45 

34 

48 

39 

35 

44 

63 

42 

35 

31 

37 

61 

52 

40 

34 

42 

45 

56 

54 

42 

48 

43 

53 

41.9 

MARTIN  0AM 

MAX 

61 

61 

65 

65 

62 

62 

57 

64 

66 

74 

72 

62 

66 

60 

70 

61 

60 

65 

67 

78 

MIN 

42 

34 

44 

29 

53 

49 

32 

29 

36 

32 

38 

38 

35 

38 

61 

44 

41 

39 

39 

52 

54 

45 

41 

40 

41 

56 

54 

45 

42 

41 

53 

42.2 

MINTER    3  WNW 

MAX 

58 

66 

60 

70 

65 

64 

61 

68 

70 

76 

70 

60 

69 

59 

63 

64 

64 

MIN 

42 

31 

47 

37 

56 

38 

31 

35 

45 

42 

52 

39 

36 

47 

52 

41 

35 

37 

41 

52 

62 

42 

39 

48 

46 

61 

66 

42 

48 

43 

68 

44.3 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MAX 

5  7 

64 

64 

69 

69 

56 

65 

74 

74 

70 

5  9 

67 

65 

55 

59 

71 

66  9 

MIN 

40 

36 

46 

50 

39 

37 

40 

47 

46 

49 

39 

37 

48 

50 

46 

41 

42 

48 

53 

55 

49 

40 

40 

52 

64 

57 

49 

64 

50 

66 

46.6 

MOBILE 

MAX 

65 

5  7 

62 

63 

69 

67 

60 

66 

65 

76 

69 

68 

67 

71 

54 

59 

66 

69 

70 

68 

67 

56 

75 

66  2 

MIN 

45 

42 

45 

45 

49 

41 

41 

42 

51 

51 

53 

42 

43 

53 

58 

49 

44 

45 

46 

60 

55 

51 

44 

45 

54 

56 

64 

52 

64 

50 

51 

48.7 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

57 

62 

59 

69 

65 

5  5 

60 

68 

67 

54 

67 

59 

67 

56 

63 

62 

66  1 

MIN 

41 

35 

39 

3? 

52 

39 

34 

33 

45 

37 

48 

40 

36 

45 

48 

44 

39 

40 

42 

56 

44 

40 

46 

47 

61 

53 

45 

44 

42 

56 

43.6 

MOULTON  2 

MAX 

56 

59 

53 

65 

58 

60 

6  3.5 

MIN 

32 

25 

35 

29 

36 

27 

25 

46 

32 

46 

28 

30 

48 

30 

27 

27 

27 

37 

49 

45 

31 

28 

38 

48 

59 

47 

36 

43 

41 

46 

36.6 

muscle  shoals  FAA  AP 

50 

63 

62 

67 

62 

49 

66 

58 

5'» 

54 

68 

66 

66 

67 

56 

71 

76 

MIN 

32 

30 

37 

33 

43 

36 

31 

28 

41 

39 

37 

36 

34 

49 

39 

33 

34 

31 

38 

50 

41 

33 

34 

43 

52 

60 

45 

38 

44 

43 

46 

39.1 

NATCHEZ 

MAX 

61 

65 

61 

69 

66 

65 

62 

62 

7X 

75 

72 

69 

69 

63 

66 

56 

60 

67.8 

MIN 

42 

28 

47 

27 

57 

38 

26 

27 

40 

31 

53 

39 

26 

46 

54 

42 

30 

29 

38 

50 

51 

44 

29 

37 

38 

60 

58 

42 

51 

45 

60 

41.5 

NEW  MARKET  2 

MAX 

MIN 

ONEONTA 

MAX 

59 

50 

58 

56 

63 

61 

70 

43 

65 

59 

56 

61  0 

MIN 

37 

26 

28 

24 

26 

36 

31 

22 

29 

29 

42 

34 

31 

34 

49 

29 

27 

26 

30 

43 

50 

34 

29 

31 

39 

42 

51 

39 

40 

38 

40 

34.4 

OPELIKA 

MAX 

62 

5  7 

61 

57 

66 

62 

59 

65 

69 

70 

75 

55 

62 

68 

64  5 

MIN 

42 

29 

31 

22 

50 

39 

24 

29 

30 

29 

40 

37 

28 

36 

39 

40 

30 

31 

33 

40 

54 

42 

33 

35 

37 

41 

66 

38 

37 

38 

40 

36.5 

OZARK 

MAX 

60 

70 

69 

62 

70  2 

MIN 

33 

36 

55 

40 

32 

33 

38 

40 

52 

39 

35 

45 

62 

44 

41 

42 

41 

64 

67 

48 

43 

46 

46 

58 

57 

46 

45 

43 

55 

44.6 

PELL   CITY  5  NW 

MAX 

64 

52 

59 

56 

65 

58 

53 

54 

62 

63 

71 

62 

65 

60 

62 

57 

71 

MIN 

40 

25 

26 

23 

25 

38 

26 

23 

32 

28 

36 

36 

31 

33 

41 

38 

29 

29 

30 

37 

49 

37 

31 

31 

39 

41 

40 

42 

39 

39 

40 

34.0 

PHENJX   CITY   2  NNW 

MAX 

60 

53 

59 

56 

65 

62 

54 

58 

62 

67 

71 

60 

50 

63 

59 

74 

53 

60 

60 

67 

66 

60 

67 

71 

76 

79 

77 

70 

69 

45 

70 

63.0 

MIN 

46 

32 

33 

32 

38 

41 

32 

30 

35 

37 

42 

36 

35 

37 

45 

43 

40 

36 

37 

39 

51 

44 

44 

47 

49 

53 

59 

43 

44 

39 

42 

40.7 

PRATTVI LLE 

MAX 

63 

62 

60 

67 

63 

63 

60 

64 

69 

71 

67 

59 

68 

59 

68 

64 

64 

64 

66 

61 

64 

67 

74 

78 

80 

79 

70 

69 

59 

68 

79 

66.7 

MIN 

42 

31 

40 

29 

54 

40 

28 

29 

40 

33 

45 

40 

31 

42 

52 

45 

34 

38 

40 

54 

54 

43 

34 

41 

40 

59 

65 

44 

47 

43 

65 

42.0 

PUSHMATAHA 

MAX 

68 

58 

68 

61 

68 

69 

58 

62 

69 

70 

76 

79 

52 

71 

65 

64 

60 

63 

64 

62 

68 

74 

63 

74 

76 

76 

79 

69 

62 

56 

72 

67.0 

MIN 

38 

30 

32 

26 

30 

36 

29 

29 

29 

32 

32 

40 

36 

44 

43 

44 

29 

32 

40 

45 

45 

39 

30 

34 

42 

42 

56 

42 

42 

46 

46 

37. » 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


Station 

Day 

01  Month 

! 

ft 

1 
j 

! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 
i 
< 

RED  BAY 

62 

53 

63 

56 

71 

61 

50 

52 

64 

61 

66 

61 

51 

67 

66 

55 

57 

57 

62 

66 

67 

70 

57 

70 

77 

78 

76 

63 

68 

53 

66 

62 

•  4 

MIN 

30 

36 

37 

35 

28 

31 

39 

42 

33 

33 

35 

42 

33 

31 

32 

32 

42 

49 

29 

31 

34 

46 

50 

45 

37 

37 

42 

42 

36 

.0 

REDSTONE  ARSENAL 

S2 

59 

55 

63 

56 

50 

50 

62 

58 

66 

63 

49 

65 

63 

59 

^5 

56 

61 

64 

60 

69 

56 

70 

74 

76 

72 

65 

62 

64 

66 

77 

61 

.6 

MIN 

3 1 

^' 

24 

42 

35 

^' 

22 

32 

28 

36 

34 

26 

47 

33 

28 

25 

25 

36 

48 

40 

30 

26 

32 

40 

50 

43 

34 

41 

40 

41 

33 

,7 

ROBERT SOALE  7  E 

62 

66 

61 

69 

75 

63 

66 

69 

76 

77 

70 

68 

67 

64 

72 

66 

59 

63 

59 

69 

74 

71 

76 

75 

76 

77 

79 

71 

60 

73 

75 

69 

,  3 

HIN 

47 

36 

44 

39 

60 

40 

36 

35 

44 

42 

57 

41 

38 

46 

58 

47 

40 

44 

47 

52 

55 

51 

39 

39 

45 

64 

62 

50 

54 

50 

60 

47 

.2 

ROCK.FORD 

6<| 

54 

62 

60 

67 

62 

56 

59 

61 

67 

68 

73 

60 

68 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

58 

66 

65 

74 

76 

78 

79 

78 

68 

50 

73 

65 

,2 

MIN 

39 

24 

27 

23 

43 

39 

23 

22 

28 

27 

34 

36 

27 

36 

46 

41 

27 

27 

34 

44 

51 

40 

32 

36 

37 

44 

47 

48 

41 

40 

46 

36 

.8 

ROCK  HILLS 

MAX 

63 

59 

55 

64 

58 

61 

58 

63 

66 

72 

58 

58 

64 

62 

72 

58 

62 

63 

66 

69 

65 

68 

72 

75 

77 

76 

70 

67 

63 

67 

79 

65 

,1 

HIN 

42 

32 

30 

2  3 

48 

39 

24 

22 

31 

28 

36 

35 

25 

36 

49 

38 

29 

29 

31 

49 

53 

40 

31 

35 

38 

61 

57 

40 

41 

37 

43 

36 

.8 

RUSSELLV I LLE  2 

59 

55 

61 

55 

65 

60 

50 

53 

65 

62 

67 

63 

52 

67 

68 

58 

59 

68 

61 

67 

65 

72 

68 

71 

77 

80 

77 

61 

59 

63 

68 

62 

8 

MIN 

31 

^' 

30 

30 

30 

36 

2 1 

19 

21 

28 

37 

35 

26 

26 

38 

26 

24 

24 

28 

40 

48 

31 

26 

26 

28 

66 

44 

36 

33 

42 

38 

31 

.6 

SAINT  BERNARD 

67 

52 

61 

56 

65 

57 

52 

55 

65 

61 

69 

59 

49 

68 

65 

57 

56 

58 

61 

67 

62 

71 

68 

73 

78 

80 

72 

62 

61 

60 

67 

62 

4 

MIN 

34 

26 

27 

25 

28 

36 

29 

23 

26 

28 

32 

34 

29 

31 

47 

30 

27 

27 

31 

40 

49 

32 

29 

35 

38 

44 

49 

36 

39 

39 

41 

33 

6 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

bk 

56 

55 

63 

57 

51 

50 

60 

58 

67 

65 

56 

63 

61 

57 

55 

57 

61 

63 

61 

68 

61 

70 

74 

76 

70 

66 

62 

68 

66 

76 

61 

8 

MIN 

37 

27 

38 

2  7 

44 

35 

29 

24 

46 

34 

45 

32 

30 

42 

46 

30 

28 

26 

36 

46 

50 

32 

30 

45 

47 

66 

49 

36 

39 

36 

44 

37 

6 

SCOTT  SBORO 

66 

50 

57 

54 

63 

53 

51 

53 

61 

60 

67 

59 

48 

64 

62 

57 

57 

56 

59 

63 

66 

69 

61 

71 

76 

78 

69 

60 

68 

53 

60 

7 

MIN 

38 

25 

28 

25 

29 

38 

30 

24 

33 

29 

34 

35 

30 

39 

48 

29 

28 

27 

30 

38 

60 

34 

30 

38 

40 

62 

50 

35 

37 

36 

34 

6 

SELHA 

MAX 

66 

64 

62 

67 

66 

65 

60 

66 

68 

74 

72 

59 

69 

66 

63 

59 

63 

65 

66 

64 

67 

66 

76 

77 

79 

77 

70 

67 

64 

70 

80 

67 

6 

MIN 

44 

34 

49 

33 

56 

40 

3  3 

31 

46 

37 

51 

40 

36 

45 

53 

44 

37 

38 

44 

54 

64 

42 

36 

44 

47 

61 

67 

44 

50 

44 

58 

44 

6 

SYLACAUGA   4  NE 

55 

61 

58 

68 

63 

61 

58 

65 

66 

70 

66 

66 

66 

62 

64 

57 

62 

64 

66 

64 

66 

64 

73 

77 

78 

77 

70 

67 

63 

73 

76 

66 

0 

MIN 

40 

28 

36 

25 

39 

2  5 

23 

42 

29 

41 

37 

28 

42 

51 

38 

29 

28 

39 

51 

62 

40 

29 

42 

42 

69 

63 

43 

44 

42 

42 

39 

1 

TALLADEGA 

MAX 

55 

61 

57 

66 

59 

60 

56 

65 

65 

73 

67 

58 

67 

63 

63 

56 

62 

61 

67 

62 

70 

61 

74 

78 

80 

71 

68 

66 

59 

70 

79 

65 

1 

MIN 

40 

2  5 

37 

24 

45 

39 

24 

22 

37 

28 

41 

36 

28 

39 

50 

35 

29 

33 

36 

51 

54 

38 

29 

40 

41 

66 

51 

42 

44 

40 

47 

38 

1 

THOMASVl LLE 

67 

56 

67 

62 

70 

69 

59 

63 

69 

70 

79 

69 

56 

70 

64 

62 

68 

62 

62 

66 

69 

66 

66 

76 

78 

80 

73 

70 

66 

66 

75 

66 

8 

MIN 

40 

28 

35 

32 

43 

35 

26 

32 

41 

34 

45 

38 

32 

44 

52 

42 

33 

35 

40 

40 

62 

40 

33 

39 

46 

64 

52 

42 

46 

44 

46 

40 

0 

TmORSBY   EXP  STAT  ION 

54 

60 

55 

63 

58 

58 

55 

63 

63 

69 

67 

56 

63 

58 

58 

65 

58 

69 

62 

68 

62 

60 

69 

72 

74 

70 

67 

63 

60 

69 

70 

62 

2 

HIN 

38 

28 

43 

29 

36 

30 

27 

45 

36 

48 

35 

32 

44 

50 

40 

36 

32 

36 

50 

62 

37 

36 

43 

46 

67 

53 

40 

43 

39 

52 

40 

7 

TROT 

59 

63 

58 

70 

65 

62 

60 

67 

70 

74 

65 

63 

67 

59 

70 

60 

60 

61 

64 

69 

65 

66 

74 

76 

80 

77 

72 

66 

69 

69 

79 

66 

7 

MIN 

43 

34 

42 

40 

54 

38 

32 

31 

36 

43 

52 

37 

34 

44 

52 

42 

41 

39 

42 

43 

49 

4  6 

43 

49 

51 

57 

58 

43 

46 

41 

55 

43 

7 

54 

64 

60 

68 

65 

56 

58 

67 

66 

74 

72 

52 

68 

65 

68 

59 

63 

64 

60 

64 

73 

63 

71 

76 

79 

73 

69 

65 

73 

58 

77 

66 

6 

HIN 

28 

46 

27 

40 

31 

42 

39 

33 

49 

43 

39 

30 

34 

42 

51 

51 

38 

32 

38 

42 

63 

48 

44 

44 

49 

49 

39. 

7 

TUSCALOOSA   LOCK  AND  DAM 

68 

55 

64 

58 

68 

66 

54 

56 

65 

65 

73 

69 

53 

67 

65 

59 

59 

62 

62 

60 

62 

72 

62 

71 

75 

79 

75 

66 

65 

66 

70 

64. 

5 

MIN 

38 

29 

28 

30 

40 

28 

28 

30 

33 

37 

38 

31 

50 

49 

38 

30 

33 

34 

41 

49 

38 

31 

31 

38 

40 

55 

43 

45 

43 

43 

37. 

2 

1  Uo^cutc  £ 

63 

60 

58 

65 

62 

63 

59 

64 

68 

72 

66 

62 

65 

62 

62 

60 

61 

61 

68 

63 

63 

68 

73 

77 

80 

78 

73 

69 

62 

70 

80 

66. 

4 

MIN 

43 

40 

33 

54 

4 1 

30 

31 

40 

36 

49 

39 

32 

44 

51 

43 

41 

37 

40 

53 

66 

46 

42 

46 

46 

69 

60 

44 

44 

41 

57 

43. 

6 

UNION  SPRINGS  5  S 

65 

56 

59 

58 

59 

64 

55 

58 

66 

68 

70 

62 

50 

65 

75 

60 

54 

60 

60 

60 

69 

69 

67 

76 

76 

79 

79 

70 

63 

51 

70 

64. 

3 

HIN 

42 

40 

40 

^' 

30 

41 

36 

48 

34 

36 

42 

51 

42 

39 

38 

40 

45 

56 

46 

39 

41 

46 

58 

59 

43 

46 

41 

45 

42. 

0 

VALLET   HEAD   1  S 

HAX 

63 

50 

56 

54 

61 

52 

50 

52 

61 

59 

68 

56 

60 

62 

62 

56 

56 

66 

62 

61 

58 

66 

60 

69 

73 

76 

66 

68 

61 

44 

66 

59. 

4 

MIN 

38 

24 

25 

24 

24 

36 

24 

22 

26 

28 

30 

34 

27 

29 

40 

57 

26 

26 

26 

40 

51 

32 

29 

41 

42 

42 

48 

36 

36 

37 

42 

32. 

6 

VERNON 

MAX 

67 

56 

57 

66 

54 

55 

66 

65 

74 

65 

55 

70 

66 

60 

61 

64 

64 

65 

67 

73 

63 

71 

77 

79 

79 

66 

61 

56 

67 

66. 

1 

MIN 

30 

24 

24 

37 

22 

22 

39 

28 

34 

35 

27 

32 

44 

29 

26 

31 

33 

41 

50 

31 

27 

32 

38 

48 

47 

41 

42 

43 

41 

34. 

4 

WATERLOO 

HAX 

62 

53 

61 

62 

51 

55 

50 

51 

65 

61 

68 

64 

51 

66 

67 

51 

58 

55 

69 

68 

64 

65 

68 

68 

70 

76 

77 

60 

60 

59 

61. 

8 

HIN 

26 

22 

33 

35 

31 

35 

28 

21 

34 

39 

43 

36 

27 

35 

43 

23 

2? 

27 

30 

45 

49 

27 

28 

33 

30 

50 

47 

36 

40 

44 

33. 

9 

WHATLEY 

MAX 

65 

66 

64 

71 

68 

69 

64 

69 

73 

77 

73 

70 

70 

65 

65 

56 

63 

63 

67 

67 

69 

67 

75 

78 

79 

75 

72 

68 

63 

76 

80 

69. 

3 

MIN 

42 

29 

42 

28 

51 

38 

27 

28 

39 

33 

50 

40 

29 

42 

56 

41 

33 

32 

41 

49 

63 

30 

35 

38 

62 

56 

46 

63 

46 

55 

41. 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

FAIRHOPE 

EVAP 

.13 

.12 

.04 

.04 

.20 

.14 

.11 

.09 

.13 

.08 

.26 

.15 

.02 

.17 

.09 

.10 

.10 

.08 

.02 

.09 

.23 

.16 

.14 

.13 

.10 

.27 

.14 

.01 

.04 

.07 

B3.57 

WIND 

64 

52 

39 

43 

75 

141 

36 

25 

27 

21 

33 

133 

61 

30 

113 

34 

14 

18 

38 

30 

40 

88 

18 

18 

23 

53 

86 

15 

2 

18 

14 

1402 

HART IN  DAH 

EVAP 

.12 

.10 

.01 

.15 

.12 

.08 

.09 

.12 

.00 

.38 

.08 

.05 

.27 

.19 

.10 

.19 

.11 

.  01 

.02 

.14 

.14 

.15 

.17 

.09 

.19 

.21 

.00 

.04 

.24 

B3.68 

WIND 

50 

40 

20 

30 

40 

40 

20 

20 

20 

25 

17 

94 

18 

41 

35 

90 

45 

95 

22 

3 

15 

80 

30 

20 

25 

45 

0 

lis 

35 

50 

8 

1188 

Sm  R«ierenoe  NoIm  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MARCH  1959 


 0 — 

ShuqualkJc,  Uit 


o- 

KlpllDg,  Hiss. 


/AUccvlUo           Tusc«lonsj  L.ick  t  D; 
,  D.ncy    ,.<\3>  I  

/ 


West  Blockt 


VALLEY  o  t 

i  Calera  2  S»       /->  8yl»cauga  2 

Xo — Jit— ^  i  


Russell  2  mtw, 

1  o- 


HerldUn  VB  AP,  U 


 r 

I  /  >>-L       ,  > 


Talladega  Horo  Vt  Twr      |  ^ 

.\";i<>Ji:  ^         .  piedmont  \  o 

~  "  UlllE 

i 


Rock  HI  11b 


Alexander  City  6  HE 


La  Grange,  Ga, 


-  I  ^^'!XF"^^i^       '  *  Lay  Dam 

C  Hertz  Pondvllle  Twr  '  Thorsby  1  SW    ^  Rockford 

I  I          «0-Thor9by  Exp  Sta  -O 

tarrlor  Lick  i  Dam  '" 

>  rl,  Greensboro 

 ^-O  f      1    O  I  I  I  I  S  Jordan 

r-*  '^^i.rf^f^^      Bllllngsley  I 

/■  ^^Pe^jjyJ^T^j  piantersvllle  2  SSE  ■ 

-hD- Deaopolls  Lock  It  Dam 
^        J  I  iMarlOD  Junction  2'hb 

Q      I  I  \  Autaugavlll 

Unlontown   |  O  -O 

'vJ  Itarion  Junction  Selma 

Id  Lock  3  ^  Alberta 

!  o\_PRAIRIE 
""""""  1  ^ 


j  LaFayette 

Dadeville  ^        ^^^^  ^  ^  m_    ^^^^  Polnt ,  Ga. 

DadevUle  2^  - 


fHelvln 
^  r 
_   CllbertowD  ^' 


•  ^"■■Millers  Perry     " ■ 

o  -O-  I 


Cy  Campbell  p^, 

^  -         o-  ■ 

ThoaasT 


-o 

Waynesboro  1  L.'ui 


t4  Ca..et3  7l  ""^^^l  iV-  > 

.l»e  Hill  HUl   ■•  1        <^  >  1  j  / 

I'u.  6"  I  8"  I  H.gb..„.  Bo.e  I  I  / 

'  J  -y  ■Greenvlll#^Greenvllle  2         ^  ^ 


i  ' — \ 

'^J  •  Lumpkin  : 

^  r\ — 


Fort  Galoes,  Ca 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 

-  38  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MARCH  1959 


51"= 


Shoemaker  Springs 


Tlshoaingo,  H: 

BvlBOOt,  Hl9S 


New  Market  2    SwalB  Vldovs  Creek  Stn  Pl|i 

olberj  Ste\  Plant  "orenoe.t  Lock                            ,                Huntsvl  Ue       „  llonteS.no  »l«t  Rock  Q.'  | 

i         \        •              ©Buscle  Shoals  CAA  *P  «'^«"  2       ISubsta*    °         /  I                      /  I 

I          \                       ^          •             BeUellln.  2NO       |o         „H,.n.,vlfle  .B  «>  Scott.boro  Sub=ta  Q  ^ 

» /?Jp\ORTHERN                I  ""-^  "Tact.  A     t^""' sc™o     /  ; 

lss.«          I     \                            r                             I       JO_,          I    |»<I»toaV  Ar.enaW   .        Sylv.nl.  | 

o  1^    L-ii^-vTTTTLinTi-viu. 2     °"T *pSc.t.r' |=;t.-«S?'"'<-' T    I    J..  1 


Parm  API  |i 


ALABAMA 


LaFayette,  Gk. 


„ec.t.r  4^^^ 


South  Hill 


lirVn    GO*  ! 
<1  Bay        o\  O    ,  a 

^        I  \         Ke-burg  Dan.tlle  ^ 

AddUon  Ccntr.l  To.er  °  fklkvlUe     Center  Crovc 

I  O  I  -O-  -O  GunterevUle  c 

-     ■       ,  j  I  GuntemvlllA  "O" 

yvni< 


Valley  Head  3  S  -Q- 
lU;n.v;.UeO  p.^nj'. 


 !   AlbertvlUe  2  SE  "  I 

saint  Bernerd  Boat -.L  Sf^^' \ 

leTpIr.n,,  <>  y  ^    O  ™«  I 


-3- 

Aberdeen,  Uls: 


-O- 

Colunbus ,  Ui: 


APPALAGKlAN  ^ 


90TH  HBBIDIAX  TIHB  ZOKE 


Rone  WB  AP,  Ca. 


Gadsden  ^ 


rd.nC.ty            ..In^Cro.e            ^  ■                         \          ^  _ 

'  Oneonta      ^"V-'N^Gadsden  Gaa  Plant  1..                            Ccdartown,  Ga. 

Tr.tford  VO  ^-rf   ,,."7..  1        "TH  IIERIDIAK  ' 

<K 


Ashvllle  4  w 


BrooksvlUe  Exp. 


•  Refor 

/■  1 

IPlckenevlUe 
'•,  O  I 


!  f  


,„./ 


Macon  2  NE,  M 


/Allcevllle 
-o 
J  \ 

— D  

alak.  Hiss.     I  ,t  ,r 


Bankhead  Lock   &  Dan 

I  PLAINS 

^}'°''     Tuscaloosa  CAA  AP 

1°    @o  r- 

Tuscaloosa  Lock  l>  Da 

1 


Vane 


West  Blockto 


°       Palnieraln^^lT'l!'^^^^^^^?^ '^y^N 

f   Pell  City  5  K.— ^ 
BlrBilngham  WB  AP       |  O-  /  \  , 

@  Jackson  Shoals 

O  ".gella  1      pj'  Till.. 

o     >  i/ 

Bessemer^NE  1-^ 


Chlldersburg    »tr  PI 
ChlldersburgOO- 

SyUcauea 

VALLEY 

\  O  II 

5  Calera  2  sw  Syl.cauga  2  I 


ertz  Pondvllle  Twr  •  Thorsby  1  SW  ? 


Lay  Don 
^  Rockford 
•q- Thorsby  Ejip  Sta  "O- 

.-to,  V 


I      L.Fayette  k  1 

lUe  I  O-  I  I 

Didev.lle  2_y   '^"i  '  *>  ""'.-<>'«• 

_J|_  IPLATEAU 


"    1'  i     wJ^AIRIE  I  r- 

a-  Penning  A.,.    ,        ""^^'.,1  lerThrr,  .  ^  "7 

aodall  ,2  ».  .l.s'l  ^1  I  °        ^    -»    I        !  J 

 f  H.j  I   h  ^   ^ 

^  <^CaBpbell 


Shubuta ,  His 


Port  Deposit  1  W  ■       S  "1 


Union  Springs  5  3 
Pine  Leiel  O  »ld«; 


"J  -4 


O     •     O  Prtcifiitatlon  only 

<D  Pracipitotlon,  slorogt 

O   ♦    -O-  PrtcipitoUon  and  T^mp^rolart 

-(^  f^tcipitefion,  Ttmp^rgtijrt  ena  evaporation 

T/pa  af  gaga:      O  Non-i-»cofding; 
•  R»cordfng  ;       9    A>«  //ptff. 

AxjM  c//r/#  combinations  inaicott  /A#  avallQbilitf  of 
mer0  d*toil*d  mtttorofogicol  data. 


Xsollaes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 
< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

ABBEVILLE  1  NNH 
ADO I  SON 

0063 

HENRY 
WINSTON 

5 
2 

34  ll 

1?  11 

795 

ADDISON  CENTRAL  TOwER 

LAMRENCE 

2 

3*  21 

87  20 

990 

ALBERTA 

OIAO 

wilcox 

1 

32  14 

87  25 

175 

ALBERTVILLE  2  SE 

01«S 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

86  10 

1140 

ALEXANDER  CITy  b  HZ 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

ALICEVlLLE  2  $E 

0176 

33  06 

88  07 

150 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

350 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

I 

33  35 

85  51 

599 

0338 

WINSTON 

3*  0* 

87  13 

500 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

65  50 

1010 

ASHVILLE  *  M 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  51 

86  20 

590 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

3*  48 

8b  59 

709 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

ATHENS  COURTHOUSE 

0398 

LIMESTONE 

34  48 

86  58 

720 

ATHORE  STATE  FARM 

0*02 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

67  29 

300 

AUBURN  3  SW 

Oi.22 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

AUBURN  SCS  10 

0627 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

AUTAUGAVILLE 

0**0 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

33  29 

87  20 

280 

BAY  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

67  47 

266 

BELCREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

07*8 

33  40 

87  36 

452 

BESSEMER  3  NE 

0762 

JEFFERSON 

33  26 

86  55 

0776 

34  59 

86  38 

675 

BEXAR  2  SE 

0790 

13 

88  07 

570 

BlLLlNGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

380 

BIRHIN&HAM  W8  AP 

0831 

JEFFERSON 

33  34 

66  45 

610 

B I SHOP 

085* 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

BBEWTON  3  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

87  03 

65 

BRIDGEPORT  Z  M 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

BR UNO  I DGE 

1178 

31  43 

85  49 

515 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

CAMP  HILL  2  HV 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

3Z  50 

85  41 

680 

CARBON  HILL 

1377 

33  54 

87  32 

430 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

780 

1512 

CHEROKEE 

3*  09 

65  41 

640 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

CHATOH 

156b 

WASHINGTON 

13 

31  28 

86  15 

195 

CHILDERSBURC 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

CHILDERSBURG  WTH  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

86  20 

416 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

CLANTON 

169* 

32  51 

66  38 

580 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

CODEN 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

68  13 

^2 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

12 

87  50 

470 

COLLlNSVlLLE 

18*9 

OE  KALB 

34  15 

85  52 

734 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  IS 

85  07 

133 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

2 

33  46 

87  U 

334 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  45 

760 

DADEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

21*1 

33  03 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN  ■ 

12 

34  25 

87  05 

600 

OAYTON 

21BB 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

580 

DECATUR  <t 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  59 

570 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

34  36 

86  58 

588 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

990 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

85  24 

300 

DOUBLE  SPR I NGS 

2386 

34  10 

87  24 

600 

25T7 

COFFEE 

10 

31  25 

B6  04 

195 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

85  51 

380 

EUFAULA 

2727 

* 

31  53 

85  07 

220 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

31  25 

87  02 

252 

FAIRHOPE 

2613 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

FALKVlLLE 

2840 

12 

34  22 

86  55 

620 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWfl 

28*8 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

2867 

MAD ISON 

34  34 

86  34 

572 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

590 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

FORT  DEPOSIT 

3024 

31  59 

86  35 

490 

FORT  MORGAN 

3035 

30  14 

86  01 

10 

FORT  PAYNE 

30*3 

DE  KALB 

34  26 

85  43 

879 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

34  01 

86  00 

565 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

3271 

BUTLER 

31  39 

86  44 

280 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

31  53 

121 

3*30 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

GREEN  BAY 

3*96 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

260 

GREENSBORO 

3511 

2 

32  42 

87  36 

220 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

444 

GftEENVlLLE  2 

352* 

31  50 

66  36 

420 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

6 

GUNTERSVILLE 

3573 

12 

34  20 

86  19 

576 

GUNTERSVILLE  CITY  «  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

GUNTERSVILLE  DAM 

MARSHALL 

12 

3620 

34  14 

87  37 

910 

36** 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

496 

HARfllSBURG  CAHA8A  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

67  11 

600 

HAYNEVlLLE 

37*8 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  36 

190 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

05  36 

650 

HIGHLAND  HOME 

3B16 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

3842 

33  32 

85  24 

1175 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

845 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

HUNTSVILLE  W8  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  41 

86  35 

605 

MTTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

lOER 

4115 

DE  KALB 

12 

34  43 

85  41 

1540 

JACKSON  LOCK  I 

4192 

13 

31  33 

86  01 

11 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

475 

JACKSONVILLE  2  SH 

4209 

CALHOUN 

7 

33  48 

85  46 

690 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR 
JESSE  M.  CULP 

DOUGLAS  H.  SANFORO 
C.  L>  MONTGOMERY 
J.  RAYMOND  SHREVE 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  OAVIS 

HENRY  L>  HC  OUEEN 
JOHN  T.  SWINDALL 
TVA-62 

RADIO  STATION  WJMW 
TVA  62-S 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA    I.  MOORE 
SOIL  CONS.  SERVICE 
J.  a.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  MC  CRAVY 

TVA- 75 7 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-42 

DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
Miss  M.   LOUISE  JONES 


^ISS  MARY  C. 


ALABAMA  POWER  CO. 

CITY  WATER  PLANT 
MRS  ESTHER  A  M  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.  EASTERLING 
CHARLES  L.  wESTON 


lES  C. 


6RESHAM 
P.  HARRIS 
a.  FULTON 

PLESS 


JAMES  M.  CREWS 
LOUIS  C.  BLIZZARD 
TVA-63-fl 


NDERS 
ENGINEERS 
ON  AGENCY 


MITCHELL  DRAKE 


FED.  AVI 
JAMES  E. 


ION  AGENCY 

BARRETT*  Jfl 
:ST  SERVICE 
HE  LEE  CROW 


LAWRENCE  W.  ROHLING 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HENRY  BARGANIER 

H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 
JOHN  H.  WILLIAMS 
0.  NATURAL  GAS  CO 

IILLIAM  C.  FIELDS 
IRS.  G.  H0  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

ELMA  F.  euRKETT 
ALTON  G.  LAND 


CO 


ALABAMA  POWE 
JOHN  P.  RHODES 
N.  HANNER  C0B6S 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-403 


LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
VA-65 

I.S.  WEATHER  BUREAU 


TVA-745 
CORPS  01 
ALABAMA  P< 
mS.  ELLA 


ENGINEERS 
OWER  CO 

YEHS 


- 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 

ES 

SPEClAl 

4225 

WALKER 

2 

87  17 

370 

bP 

6P 

HAROCO  G.  OILL 

JORDAN  DAM 

4306 

6b  15 

29C 

11 

LEEDS 

JEFFERSON 

33  32 

7A 

MRS.  MARY  K.  LLE 

4627 

7 

65  46 

569 

7A 

LI V  I NGS TON 

*79a 

13 

68  11 

160 

H 

LOCKMART 

COV INGTON 

LOU  I SVI LLE 

BARBOUR 

470 

JOHN  B*  ARO 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

»A 

MARRY  R.   TAYLOR.  JH 

MAGELLA 

499( 

JEFFERSON 

3 

66  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOL lA 

MARENGO 

1 

87  39 

185 

C 

DR.   I .  H.  GAl LLARD 

MARION  1  N 

2 

230 

MARION  JUNCTION 

0A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  28 

6P 

6P 

ALA.   POLY-  INST. 

51*0 

11 

65  55 

335 

6P 

6P 

6P 

H 

MATHEWS  1  S5W 

5172 

MONTGOMERY 

11 

86  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

CHOCTAW 

li 

MERTZ  PONDVl  LLE  TtWEII 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  04 

MRS.  SARA  0.  HALL 

5417 

1 

87  22 

76 

5A 

FRED  HENDERSON 

5439 

11 

65  5* 

206 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  *{ 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

5*78 

9 

88  15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5483 

9 

86  03 

5529 

12 

1600 

5531 

3 

86  52 

462 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

1 

32  1( 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

12 

87  18 

64  5 

8A 

C 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

87  18 

64  5 

6P 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

MID 

MID 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

5P 

7A 

S.  Ba  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

31  2! 

REV.  a.   F.  GRISWOLD 

NEWBURG 

5647 

FRANKL IN 

12 

87  35 

660 

7A 

5662 

i; 

86  26 

760 

MAO  ISON 

WILLIAM  K*  WAITS.  JR. 

BASCUH  N*  BROWN 

NEW  WILSON  LOCK 

LAUDERDALE 

3*  49 

7A 

TvA-752 

6121 

BLOUNT 

2 

86  29 

857 

7A 

7A 

H 

6129 

11 

65  23 

740 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

34  4{ 

TVA-b9 

PA  MER  A  E  w 

62*6 

JEFFERSON 

33 

86  41 

798 

7A 

GEORG  P 

6326 

■ 

86  21 

950 

H 

PETERMAN 

MONROE 

31  35 

MRS.  HINTA  EDDINS 

p 

6398 

85  01 

570 

SA 

8A 

H 

6414 

12 

88  16 

165 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

32  37 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROvE  SCHOOL 

6521 

12 

65  55 

633 

7A 

6640 

1 

86  28 

290 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO 

PRIMROSE  FARM 

HON  T  GOME  K  Y 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVlLLE 

DE  KALB 

34  30 

7A 

TvA-746 

6605 

12 

88  06 

680 

7A 

7A 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

HAD  I  SON 

12 

86  36 

573 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

KRS.LOINE  V.  MULLlNS 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

flOBERTSDALE  7  E 

6988 

B     D  IN 

9 

3 

87  36 

146 

bP 

6P 

H 

CARL  BOSECK 

7020 

7 

86  13 

650 

H 

12 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

34  31 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

7157 

2 

66  *7 

802 

7A 

7A 

7207 

12 

85  56 

1195 

H 

SCOTT SBORO 

RADIO  STATION  WCRI 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

JACKSON 

34  41 
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12-TENNESSEE,  IS-TOMIGBEE 


REFERENCE  NOTES 


Additional   loforaatloD  regardlDg  tha  elluts  of  Alabama  ujr  b«  obtaloed  by  vrltlog  to  tb«  State  Cliutologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Daoaelly  Field,   RFD  2,  Hontgonery,   Alabama  or 
to  may  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  naae,  sucb  as  12  3SV,   Indicate  distance  In  Biles  and  direction  from  the  pout  office. 
Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  la  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Dlvtsloos,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  saps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  In  miles.     Honthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6S*F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  in  "Evaporation 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.   Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-19S0,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  193I-19S5. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground 
Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  obssrvation.    The  station  Index  shows  observation  tines  in  local  standard  tine.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tlm 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  C,  B,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Onlsslon  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  Indicated  by   no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   Issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

**     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station   is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

'    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that   the  thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  sore  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  is  1:00  a.m.,  GST  of  the  following  day. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,    all  of  which 
■ay  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Governinent  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


APRIL  1959 
Volume  LXV    No.  4 


ASHXVILLS:  1959 


ALABAMA  -  APRIL  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     89°  on  the  30+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:     25°  on  the  14th  at  Russellville  2 

Greatest  Total  Precipitation:     8.84  inches  at  Whatley 

Least  Total  Precipitation:     1.55  inches  at  Phenix  City  2  NNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.77  inches  on  the  10th  at  Bay 

Minette 
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U 1 V 1 5 1 un 

61.3 

2.0 

4.68 

.35 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

74.9 

48.2 

61.5 

88 

7 

32 

14 

136 

0 

0 

1 

0 

2.99 

1.01 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

CALERA  2  SW 

75  •  4 

48.1 

61.8 

85 

30  + 

27 

14 

130 

0 

0 

1 

0 

3.13 

2.30 

.86 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

CENTRE 

75. 5H 

48. 6M 

52. IM 

87 

7 

33 

14 

121 

0 

0 

0 

0 

3.20 

1.10 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

76.7 

48.6 

52.7 

86 

7 

28 

14 

119 

0 

0 

1 

0 

3.22 

1.10 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

74.8 

47.5 

51.2 

85 

30+ 

30 

14 

145 

0 

0 

2 

0 

3.85 

1.27 

29 

.0 

0 

5 

4 

1 

PELL  CITY  5  NW 

AH 

73.1 

45.4 

59.3 

85 

8 

32 

15 

184 

0 

0 

1 

0 

2.89 

1.31 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

75.6 

48.3 

62.0 

66 

7 

29 

14 

130 

0 

0 

1 

0 

3.13 

1.18 

12 

.0 

0 

10 

2 

1 

TALLADEGA 

75.2 

48.0 

61.6 

- 

1.2 

87 

7 

29 

14 

130 

0 

0 

1 

0 

2.82 

_ 

2.03 

.93 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

61.5 

.  6 

3.15 

_ 

1.71 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

76. 5M 

46. 2H 

61. 4M 

86 

7 

30 

14 

134 

0 

0 

3 

0 

3.87 

.0 

0 

ASHLAND 

AUBURN   3  SW 

AM 

75.2 

49.1 

62.2 

1.6 

65 

9 

34 

14 

122 

0 

0 

0 

0 

2.75 

2.36 

.73 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

74.4 

47.9 

61.2 

85 

8 

30 

14 

149 

0 

0 

1 

0 

2.36 

.75 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

HEFLIN 

71.6 

42.9 

57.3 

81 

7 

25 

24 

226 

0 

0 

3 

0 

3.17 

1.35 

12 

.0 

0 

2 

1 

LAFAYETTE 

75.2 

50.5 

0 

0 

2 

0 

•  0 

0 

MARTIN  DAM 

75.5 

49.  5 

62.5 

84 

30  + 

34 

?4 

113 

0 

0 

0 

0 

2.47 

2.55 

.  68 

1 1 

.0 

0 

2 

0 

OPELIKA 

AM 

75.0 

45.4 

50.2 

85 

29 

152 

0 

0 

1 

0 

3.32 

.  70 

12+ 

.0 

0 

7 

3 

0 

ROCKFORD 

AM 

9+ 

14 

0 

0 

1 

0 

3.20 

1.10 

1 2 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROCK  MILLS 

76.3 

47.0 

61.7 

87 

30 

33 

24 

124 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.90 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

61.1 

- 

2.5 

2.97 

2.38 

.0 

PRAIRIE 

OAYTOft 

AM 

74.0 

53.1 

63.6 

85 

10+ 

36 

14 

109 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.30 

12 

.0 

0 

2 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

74.5 

50.4 

62.5 

85 

8 

33 

14 

117 

0 

0 

0 

0 

3.45 

1.06 

2 

.0 

0 

2 

1 

GAINESVILLE 

AM 

74.3 

50.7 

62.5 

85 

8 

34 

14 

122 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.14 

10 

.0 

0 

2 

1 

GREENSBORO 

76.4 

52.0 

64.2 

1.0 

85 

30 

34 

14 

79 

0 

0 

0 

0 

3.31 

1.89 

.69 

19 

.0 

0 

i 

0 

HAYNEVILLE 

76.9 

52.3 

64.6 

86 

7 

35 

14 

80 

0 

0 

0 

0 

5.39 

2.10 

11 

.0 

0 

2 

LIVINGSTON 

75.2 

51.5 

63.4 

85 

30  + 

32 

14 

106 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

Pfecipif  atlon 


See  Reletence  Noles  Following  Stalioo  lnde« 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
APRIL  1959 


\.WI'«  I  <  IN  V  t  L/                                                                                                                                                                                                                                                                                      '  1 

Tempeialure 

p 

tecip 

itation 

Average 

Mmimum 

1 
< 

1  J  i 
See 

1 

X 

a 

-3 

Date 

Degtee  Da^s 

No  of  Days 

Total 

lis 
See 

Gteatesi  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

•  1 

2  1 

<  s 

Max. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

a 

i 

£ 

1 
o 

I  00  ot  More 

o  i 
< 

hi 

MARION  JUNCTION   2  NE 

75.9 

52.3 

64*1 

86 

7 

34 

90 

0 

0 

0 

0 

4.27 

1.28 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

MINTER  3  WNW 

76.0 

53** 

64.7 

87 

30 

33 

1  4 

84 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1  .  58 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

nun  1 UUMtK  T    WD    Mr  n 

53*1 

6*.  8 

87 

30+ 

36 

1  4 

78 

0 

0 

0 

0 

4.01 

_ 

.80 

1  .26 

1 

•  0 

0 

7 

3 

2 

53.7 

65.5 

—  #3 

86 

30+ 

36 

14 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.97 

1.50 

2 

.  0 

0 

7 

2 

1 

52.9 

64  .  9 

86 

30+ 

36 

14 

70 

0 

0 

0 

0 

1.59 

.33 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

UNION  SPRINGS  5   5  AM 

76.2 

51.5 

63.9 

-  1.2 

87 

7 

35 

14 

9 1 

0 

0 

0 

0 

3*28 

2.01 

1  .60 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

64.  1 

_  X  ,  0 

3.65 

1.50 

.0 

/~<*tACTAI      Dl  ATM 

ANDALUSIA  AM 

77.0 

65.1 

89 

8 

37 

1  * 

78 

0 

0 

0 

0 

3  .98 

1.01 

12 

.0 

0 

6 

* 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

76.7 

65.0 

85 

30+ 

35 

1 4 

79 

0 

0 

0 

0 

6.07 

2.60 

10 

.0 

0 

7 

* 

2 

QDAMTI   CV  AM 

dKAN I L t T 

63*5 

86 

3 

30 

1 4 

113 

0 

0 

1 

0 

3*02 

2.19 

.88 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

DDCUTnM     1  CCC 

DKcMlUn    ^  3oC 

77*5 
* 

51.0 

—  •9 

87 

29+ 

32 

91 

0 

0 

1 

0 

5.76 

•  1 0 

2.00 

1 1 

.0 

0 

6 

5 

2 

V.A  ni/C  H    3  H 

77.  3 

50.1 

63* 

86 

30+ 

30 

1* 

101 

0 

0 

1 

0 

4*74 

1.68 

1 

.0 

0 

7 

2 

2 

CHATOM 

77.6 

64.2 

88 

30 

32 

1  4 

96 

0 

0 

1 

0 

5*3* 

1.79 

1 

.0 

0 

7 

5 

3 

CLAYTON 

77.6 

65.7 

88 

8  + 

37 

50 

0 

0 

0 

0 

2*38 

_ 

3.16 

.  82 

30 

.0 

0 

* 

3 

0 

DO  T  HA N  F  A A  AIR  POR  T 

86 

29  + 

37 

1 4 

56 

0 

0 

0 

0 

4.16 

_ 

.55 

1.25 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

FNTPDPR  I  *iP 

77'Im 

54  6M 

66*0M 

87 

9  + 

38 

62 

0 

1 

3.11 

.95 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

PMP  Al  II  A  AM 

77*7 

50.2 

64.0 

_  2,2 

87 

10+ 

36 

14 

93 

0 

0 

0 

0 

3.04 

- 

2.47 

1.27 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

76.6 

51.2 

63.9 

86 

30+ 

35 

14 

95 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.31 

12 

.0 

0 

6 

* 

2 

FRISCO  CITY  AM 

75.9 

53.8 

6**9 

86 

10  + 

36 

14 

93 

0 

0 

0 

0 

5*26 

.60 

1.18 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

GENEVA  AM 

77.7 

53,* 

65.6 

89 

30 

36 

14 

73 

0 

0 

0 

0 

3.71 

- 

1.72 

1.02 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

GI LBERTOWN 

78.  3 

49.5 

63.9 

88 

30 

30 

14 

102 

4.40 

1.2* 

21 

.0 

0 

7 

* 

2 

GREENVILLE 

78*2 

65.9 

•  3 

89 

4 

39 

14 

59 

0 

0 

0 

0 

4.74 

.80 

1.2* 

12 

.  0 

0 

7 

* 

1 

HEADLAND  AM 

76.7 

65.* 

85 

30+ 

36 

69 

0 

0 

0 

0 

3.63 

1.31 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

HIGHLAND  HOME  AM 

75.7 

50  9 

63*3 

-  2.5 

89 

29 

35 

14 

111 

0 

0 

0 

0 

2.90 

2.65 

.  0 

0 

LOCKHART  AM 

75.8 

54.2 

65.0 

85 

30+ 

35 

14 

81 

0 

0 

0 

0 

4.38 

1.19 

2 

.0 

0 

6 

5 

1 

NATCHEZ  AM 

76.2 

50.2 

63.2 

85 

9  + 

30 

14 

113 

0 

0 

1 

0 

4*17 

1.57 

2 

.0 

0 

1 

OZARK 

78*3 

54*4 

66.4 

-  .5 

89 

9 

33 

1* 

56 

0 

0 

0 

0 

3*27 

1*89 

1.50 

«  0 

0 

5 

2 

1 

DHPNIy    riT"    7    MNy  AM 

7U»9 

52.9 

63.9 

85 

^7 

1* 

94 

0 

0 

0 

0 

1*55 

.38 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIICMMATaHA  AM 

75.6 

50.8 

63.2 

fit 

^7 

1* 

117 

0 

0 

1 

0 

3.28 

1.56 

.72 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

THOMASVILLE  AM 

75*9 

50*6 

1  '  o 

1* 

120 

0 

0 

1 

0 

5.10 

- 

.58 

1.73 

2 

.0 

0 

7 

3 

2 

TROY 

76  .  0 

54.4 

65*2 

3 

85 

30  + 

1* 

55 

0 

0 

0 

0 

3.40 

2.1* 

1.2* 

30 

.0 

0 

1 

WHATLEY 

77.6 

49.8 

63.7 

86 

19+ 

31 

1* 

105 

0 

0 

2 

0 

8.8* 

2.73 

2 

*0 

0 

7 

5 

4 

D 1 V 1 5  ION 

64.6 

—  1*3 

**18 

l.*5 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

76.0 

55*1 

65.6 

86 

30 

38 

14 

58 

0 

0 

0 

0 

8**3 

3.77 

10 

.0 

0 

6 

6 

3 

CITRONELLE 

77*5 

5**6 

66.1 

-  1.0 

85 

30 

37 

14 

55 

0 

0 

0 

0 

5*30 

.31 

1.83 

10 

.0 

0 

6 

* 

3 

CODEN 

76.2 

55*5 

65.9 

84 

30 

35 

14 

60 

0 

0 

0 

0 

**98 

l.*7 

1 

.0 

0 

7 

5 

1 

FAIRHOPE 

75*6 

55.6 

66.6 

-  1.2 

84 

30 

38 

14 

62 

0 

0 

0 

0 

5.80 

*21 

l.*6 

20 

.0 

0 

8 

5 

3 

FORT  MORGAN 

73.0 

60.7 

66.9 

80 

30 

50 

14 

24 

0 

0 

0 

0 

5.10 

1.50 

1 

.0 

0 

6 

5 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

7<>*'> 

55.8 

65.1 

-  1.6 

85 

30 

38 

14 

71 

0 

0 

0 

0 

8.17 

3.07 

2.55 

20 

.0 

0 

6 

* 

3 

MOBILE  AM 

73** 

58** 

65.9 

84 

30 

42 

14 

63 

0 

0 

0 

0 

7.28 

2.70 

12 

.0 

0 

8 

5 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

76.3 

55*4 

65.9 

87 

30 

35 

14 

63 

0 

0 

0 

0 

5.93 

1**4 

1 

.0 

0 

9 

* 

3 

DIVISION 

65*9 

-  1.1 

5.50 

.*5 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

StAtiOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  r 
CST 

6:00  p 
CST 

« 
u 
« 

60-I0- 

.10-49 

.50-99 

100-1.99 

200 

and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
aunrise  to  su 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

ssw 

14 

9.5 

29 

SW 

3 

80 

87 

51 

52 

3 

3 

6 

1 

0 

0 

13 

68 

6.3 

HIIHTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNW 

13 

7.7 

24++ 

SSE 

1 

78 

87 

53 

53 

3 

1 

6 

1 

1 

0 

12 

6.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

16 

10.8 

40++ 

N 

20 

87 

90 

58 

68 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

11 

■6.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

13 

6.3 

22 

SW 

27+ 

77 

87 

50 

51 

3 

1 

4 

1 

2 

0 

11 

65 

6.1 

See  Reietence  Notes  Followrng  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE  1  NNH 
ADOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVlLLE   2  S£ 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE   2  5E 
ANDALUSfA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

AHLET   3  S 

ASHLAND 

ASHVILLE  *  H 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATHENS  COURTHOUSE 
ATHORE   STATE  FARM 

AU8URN   3  Sy 
AUTAUGAVILLE 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAV  MINETTE 
6ELGREEN 


3.98 
2.99 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


Day  oi  month 
13  I  14  I  15 


2.60     .10  1.00 


1.00 
1.64 
.90 


22    23  24 


.18 
.16 
1.30 


25    26  27 


BELLE  HINA  2  N 
BESSEMER   3  NE 
BETHLEHEM 
BILLINGSLEV 
BIRMINGHAM  WB  AP 

B I  SHOP 

boa: 

brantley 
brewton  3  5se 
bridgeport  2  w 

brundioge 
calera  2  sw 
camden  3  nnh 
camp  hill  2  h¥ 
carbon  hill 

center  grove 

CENTRE 
CENTREVILLE 
CHA  TOM 

ChILOERSBURG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

CfTRONFLLC 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COOEN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 
COLBERT   STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA 


CORDOVA 
CUBA 

OAOEVILLE 
OANCV  3  N 
DANVILLE 


RECORD  MISSING 


DAY TON 
DECATUR 
DECATUR  k 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELKMONT 


1.32 
1.52 
1.46 


EL  ROD 

ENTf RPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAJRMOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  6LK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLOBfNCF 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CI TY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CI  TV 
GENf VA 
GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GOPGAS 

GREFN  BAV 
'iOFPNSBORO 
NvlLLE 

MORES  POST  OFFICE 
-■^VILLE 

-    ■■    -OSVILLE  CITY  M  WKS 
G'JNTfBSVILLE  DAM 
H»UFrVILLE 
MAMIL  TON 

MABPISBURG  CAHABA  TOWER 


4,91 
5.76 
5.87 
4.53 


.85  1.04  1.10 
1.05  1*00 


.84 
.46 
.49 


.08   1.46  1.00 


.54 
.14 


HODr.f  S 

MUNlSVILLE  SUBSTA 
WJNTSVILLE  MB  AP 

HYTOP 


,75  1.35 
•  1.35 
.81  1.03 


2.08  ,30 
7 

2.05 


1  LOCK  1 
SHOALS 
^VILLE  2 


joooah  dam 


.70  1.46  1,06 
.05     •  • 

.36  1.10 


Sm  Sefereoc«  Rotes  Pollowloc  Stktloa  index 


-  47  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station  « 

Tolal 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4   1   5   I  6 

1  1  1  

7      8  9 

10  1 

11 

 L 

12 

13  1  14  1  15 

'  [  '  

16  17 

!  I 

18 

19 



20 

 ^ 

21 

22    23  24 

 1  1  

25     26  27 

1  1 

28 

1 

29 

30 

31 

LAFAYETTE 

.52 

•  62 

.25 

.20 

•  50 

~25 

LAY  DAM 

3*60 

.38 

.27 

1  ^25 

06 

.10 

.18 

.14 

.72 

2*09 

•  15 

T 

■  05 

•  85 

T 

T 

•  50 

.17 

.07 

T 

.30 

LEESeURG 

3*64 

•  11 

•  08 

1.15 

•  17 

■  51 

.06 

.14 

LIVINGSTON 

■  40 

1.01 

■  38 

LOCKHART 

T 

.97 

•  79 

.01 

•  01 

.06 

■  14 

•  67 

LOUISVILLE 

•  02 

■  18 

■  15 

T 

.34 

MAO I  SON 

4*61 

*42 

.45 

.25 

.63 

.94 

1.43 

•  20 

■  04 

.07 

•  04 

■  14 

HAGELUA 

3.53 

.35 

•  55 

.48 

.76 

•  11 

.01 

.44 

.31 

■  11 

.10 

■  31 

MARION  1  N 

5.16 

1.15 

1  .32 

.90 

•  82 

.21 

.17 

.59 

MARION  JUNCTION 

4.05 

1.20 

.28 

.45 

1.16 

•  03 

.12 

.51 

.05 

.20 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4,27 

1  .06 

•  01 

T^^ 

T 

•  12 

.36 

•  08 

.30 

.05 

MARTIN  0AM 

2.47 

.38 

.68 

'  I45 

.  16 

.21 

■  09 

.50 

MATHEWS  1  SSW 

.71 

.65 

.10 

.68 

MELVIN 

5.33 

.30 

1.21 

90 

.65 

.13 

.15 

.25 

1.30 

.34 

.10 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

•  47 

.18 

.50 

■  49 

■  38 

.51 

■  24 

•  1  0 

MILLERS  FERRY 

6.  3S 

2.20 

.07 

1  .00 

1  .64 

■  02 

.02 

.39 

.08 

•  33 

.63 

M I LSTE AO 

I  .63 

.46 

.48 

.14 

.08 
.06 

.03 

.02 

•  25 

MINTER  3  WNW 

3.5B 

1  .58 

33 

l85 

.34 

■  26 

.16 

MITCHELL  DAM 

3.49 

.42 

.05 

.19 

1  •  30 

■  15 

.25 

.04 

.10 

.99 

MOBILE  WB  AIRPORT 

.65 

■  02 

2.39 

T 

1  .88 

■  11 

•  03 

T 

2.55 

.48 

.06 

.15 

MOBILE 

7.28 

•  35 

.50 

•  06 

T 

•  10 

2.00 

•  55 

■  04 

.86 

MONTE  SANO 

6.01 

.47 

*74 

•  56 

2.30 

•  31 

.09 

MONTEVALLO 

3.79 

.60 

T 

■  46 

•  45 

.05 

•  10 

1.02 

.65 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

4.01 

1.26 

*87 

'23 

'38 

T 

•  02 

.13 

T 

.10 

T 

MOULTON 

4.  30 

•  58 

.05 

.45 

•  09 

•  45 

1.05 

1  .03 

•  52 

.08 

MOULTON  2 

4.48 

.06 

.57 

.25 

1.99 

■  65 

•  04 

.14 

.03 

5.18 

.71 

•  04 

.21  1.49 

T 

.70 

■  67 

■  38 

.39 

.31 

NATCHEZ 

4.17 

1  .67 

•  72 

'50 

T  T 

2.31 

.24 

■  03 

T 

.11 

NEWBURG 

5.44 

•  69 

23 

*93 

'63 

.50 

.04 

NEW  MARKET 

4.21 

.50 

.50 

•  25 

.77 

•  30 

1.55 

•  20 

.10 

■  02 

.02 

NEW  MARKET  2 

RECORD  MISSING 

NEWTON 

•  95 

•  02 

.52 

1 0 

* 

T 

T 

1  •SO 

.15 

.23 

.03 

NEW  WILSON  LOCK 

5.7? 

1,11* 

80 

I  .00 

.35 

* 

.43 

.76 

•  60 

.  14 

■  06 

■  04 

ONEONTA 

4.20 

.15 

•  50 

•  35 

•  52 

•  05 

.05 

.99 

•  25 

1  .34 

OPELIKA 

^'ll 

•  48 

.70 

■  70 

■  60 

.30 

•  20 

.02 

■  32 

ORRVILLE 

44 

I  .96 

•  45 

•  03 

3*27 

l.SO 

•  05 

.12 

•  75 

T 

T 

.38 

•  11 

•  31 

•  05 

PAINT  ROCK 

5.16 

.45 

.35 

.65 

.45 

.15 

2.64 

■  13 

.08 

■  04 

■  22 

PALMERDALE  2  W 

3.59 

.18 

.40 

.75 

.50 

.95 

•  46 

.35 

PELL  CITY  5  NW 

.17 

.25 

1.31 

•  02 

.71 

•  23 

.06 

.09 

.05 

PENNINGTON  LOCK  2 

f 'ns 

.80 

30 

■  08 

•  55 

.20 

.71 

.13 

PERRYVI LLE 

1.09  T 

.15 

.55 

l.Ol 

T 

T 

.27 

•  55 

■  09 

.08 

.40 

PHENIX  CITY  2  NNW 

1.55 

.33 

.20 

.26 

•  11 

•  20 

.05 

■  02 

.38 

PICKENSVILLE 

3.30 

•  32 

.06 

.30 

.26 

•  45 

•  73 

•  07 

•  04 

.05 

PINE  HILL 

* 

• 

1.40 

1.15 

•  30 

•  98 

•  90 

PINE  LEVEL 

1.83 

•  54 

•  17 

.51 

.16 

•  45 

PLANTERSVILLE  2  S5E 

3.07 

.02 

•  25 

•  04 

•  38 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4.05 

*  50 
* 

'to 

■  15 

1.20 

•  60 

•  10 

T 

.10 

PRATTVILLE 

3.57 

1  07 

*ao 

'as 

■  10 

•  22 

•  12 

.33 

PRIMROSE  FARM 

3.77 

.05 

.60 

•  05 

.90 

.53 

•  09 

.44 

.07 

1.04 

PUSHMATAHA 

.72 

.06 

•  43 

.45 

•  42 

.12 

RA I N5VI LLE 

3*95 

•  15 

.23 

.45 

.07 

.03 

2.36 

•  43 

RED  BAY 

6.02 

.85 

.80 

1.38 

.22 

.62 

.72 

•  36 

•  60 

.03 

•  06 

.03 

.35 

REDSTONE  ARSENAL 

4.61 

.20 

.22 

.92 

.51 

.55 

1.87 

.18 

■  16 

T 

REFORM 

.41 

1.05 

.48 

.60 

■  51 

•  73 

.03 

•  06 

•  26 

RIVER  FALLS 

.98 

.40 

X 

•  07 

■  10 

•  53 

•  65 

.16 

ROBERTSDALE  7  E 

1  .44 

-46 

•  1 1 

1  io4 

■  16 

.08 

1  ^29 

■  67 

.45 

•  23 

ROCKFORD 

3.20 

.50 

.20 

1.10 

■  30 

•  50 

■  60 

ROCK  MILLS 

2.56 

•  33 

.90 

.35 

.17 

■  33 

•  15 

■  04 

.03 

.26 

RUSSELLVILLE 

5.50 

.93 

.33 

.90 

.25 

.32 

•  82 

1.05 

.55 

.12 

.13 

.10 

RUSSELLVILLE  2 

5.35 

.88 

■  81 

■  85 

.11 

•  08 

T 

3.69 

•  24 

■  50 

■  02 

* 

.08 

•  01 

.05 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.10 

•  04 

.15 

'1 

1*21 

•  14 

SAYRE 

3.81 

.26 

'70 

• 

*  38 

I47 

.45 

•  65 

•  02 

•  13 

SCOTTSBORO 

5.29 

.26 

.43 

.82 

■  81 

■  13 

2.55 

.15 

•  04 

.10 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5.23 

•  25 

.37 

09 

■  08 

2.66 

■  02 

■  12 

'  35 
* 

'  1  ^ 
* 

•  20 

■  30 

SELMA 

3.78 

1^50 

* 

05 

•  48 

* 

26 

•  10 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3.86 

.65 

.20 

lei 

I7I 

.76 

.65 

•  28 

SLOCOMB 

1.26 

1.01 

.14 

.36 

•  27 

.17 

.62 

SNOW  HILL 

3  84 

1.64 

.30 

•  37 

•  84 

•  27 

■  06 

■  06 

SOUTH  HILL 

•  20 

•  62 

.11 

•  10 

2.49 

•  23 

SUTTLE 

4.38 

1.13 

•  12 

2.02 

•  52 

■  28 

•  12 

•  19 

SMAIM 

6.27 

•  48 

.98 

•  65 

•  60 

2,21 

.58 

.10 

•  19 

SYLACAUGA  2  W 

4,02 

.19 

.04 

2.17 

• 

.70 

.12 

.80 

SYLACAUGA  4  NE 

.18 

.15 

*ie 

1*18 

*15 

■  31 

.21 

.11 

•  51 

•  15 

SYLVAN I A 

4*38 

•  21 

'29 
*  - 

.01 

•  10 

•  34 

.20 

TALLADEGA 

2.82 

.10 

* 

*93 

.46 

^*24 

.05 

■  28 

.02 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3.20 

•  20 

1*60 

.90 

.50 

THOMASVILLE 

5.10 

•  03 

1.73 

•  78 

•  38 

1.34 

.01 

•  07 

•  16 

•  10 

.05 

THORSBY  EXP  STATION 

3.90 

.55 

•  49 

1.10 

•  07 

.54 

2.59 

.40 

1  .04 

.40 

•  Oi; 

*12 

'23 

loi 

07 

.22 

TONEY 

2*50 

.16 

.51 

29 

'fiO 

•  32 

•02 

TRAFFORD 

.31 

'63 

'49 

• 

1^10 

•  28 

•  14 

.10 

TROY 

.75 

.30 

.69 

•  12 

•  10 

•  08 

.12 

1.24 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

.09 

T 

• 

* 

63 

.56 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

4.15 

.16 

•  60 

• 

.08 

•  52 

1  .42 

•  07 

.16 

.46 

TUSKEGEE  2 

1  .69 

.50 

.22 

.02 

.03 

.19 

UNION  SPRINGS  5  S 

3.28 

•  60 

.6 

X 

•  20 

T 

UN I ON TOWN 

4.74 

1.01 

.40 

.74 

1.51 

.07 

.06 

.43 

.16 

.12 

.24 

VALLEY  HEAD   1  5 

4.35 

.24 

T 

VANCE 

3.40 

•  34 

•  30 

•  46 

.70 

.51 

VERNON 

5.66 

1.19 

•  59 

1*45 

*50 

'  32 

.91 

WADLEY 

3.43 

.26 

■  88 

■  69 

•  24 

* 

* 

WALLACE  3  SW 

5.61 

1  .01 

1  .40 

.30 

1.20 

.30 

1.10 

.30 

WALNUT  GROVE 

3>  18 

.20 

.  38 

.65 

1 .05 

.20 

•  39 

RECORD  MISSING 

WATERLOO 

.76 

58 

65 

63 

WEST  BLOCTON 

4.45 

.50 

.35 

.50 

ilio 

1 30 

1.00 

•  70 

WETUMPKA 

2.82 

•  88 

•  50 

.52 

T 

•  12 

•  10 

.37 

•  09 

•  24 

WHATLEY 

8.84 

2.73 

2.36 

1.60 

1.04 

•  22 

•  62 

.21 

.06 

WHEELER  0AM 

3.83 

.49 

.20 

.95 

.19 

.41 

.34 

.43 

•  64 

T 

•  10 

T 

•  08 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.66 

•  72 

•  94 

•  55 

.69 

•  05 

.05 

.34 

•  23 

.40 

•  09 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

5.00 

.52 

•  30 

•  74 

.71 

•  04 

•  05 

2^29 

•  25 

T 

.03 

.04 

•  03 

WILSON  DAM 

6.89 

1  .85 

.33 

1.63 

•  39 

.61 

T 

■  23 

.47 

1.08 

•  20 

•  OS 

T 

.02 

WINFIELO  2  SW 

6.85 

•  90 

.07 

•  92 

.31 

•  54 

.57 

1.83 

.23 

U05 

.20 

•  2) 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.19 

.43 

•  91 

•  34 

•  01 

.17 

.11 

■  05 

•  05 

•  12 

YOUNGS  STORE 

5.44 

•  68 

.18 

•  90 

•  13 

•  56 

.60 

.83 

.76 

.37 

•  41 

See  Reference  Hotea  Follovlnc  StAtloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1999 


Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 
HIN 

75 
»7 

72 
47 

64 
47 

78 
37 

66 
41 

75 
46 

78 
52 

84 
57 

83 
61 

85 
60 

67 
53 

55 
48 

59 
38 

62 
40 

67 
37 

65 
37 

73 
40 

78 

52 

65 

55 

78 
48 

82 

50 

67 
47 

60 
42 

71 
42 

77 
44 

79 
45 

77 
57 

73 
63 

77 
52 

79 
44 

72.4 
47.3 

MAX 

KIN 

75 
47 

72 
54 

80 
38 

78 
38 

79 
33 

85 
40 

(6 
49 

85 
48 

64 

50 

80 
59 

73 
59 

69 
54 

56 
43 

63 
30 

70 
32 

75 
41 

80 
41 

77 
60 

76 
53 

76 
53 

68 
47 

71 
33 

77 
31 

80 
40 

80 
46 

80 
60 

78 
64 

80 
56 

85 
42 

76.5 
46.2 

MAX 

MIN 

77 
60 

69 

53 

74 
46 

82 
36 

73 
39 

79 
42 

84 

53 

85 

55 

82 
62 

78 
56 

65 
96 

72 
49 

57 
38 

56 
30 

65 
33 

65 
40 

74 
42 

78 
47 

70 
61 

82 
56 

81 
60 

68 
60 

66 
37 

70 
38 

74 
42 

80 
42 

81 
95 

80 
62 

84 

91 

82 
46 

74.4 
47.9 

MAX 
MIN 

eo 

55 

68 
59 

72 
47 

80 
49 

77 
44 

81 
60 

86 

55 

89 
54 

85 
59 

86 
61 

75 
54 

74 

52 

63 
49 

64 

37 

64 
45 

72 
42 

78 
52 

83 
61 

79 
65 

82 
65 

72 
60 

68 
54 

65 
44 

71 
44 

SO 
46 

82 
50 

84 

61 

82 
64 

S3 
65 

85 
58 

77.0 
53.2 

MAX 
MIN 

MAX 

74 

52 

69 
45 

79 
41 

70 
43 

79 
38 

84 

43 

88 
52 

85 

55 

85 

55 

74 

62 

71 
58 

61 
46 

47 
34 

63 
32 

70 
36 

78 
44 

81 
45 

68 
60 

77 
60 

79 
54 

66 
54 

65 
49 

70 
38 

76 
36 

81 
45 

SO 
51 

79 
62 

80 
61 

81 
50 

87 
^6 

74.9 
46.2 

MIN 

MAX 
MIN 

78 
55 

74 
47 

66 
49 

75 
37 

66 
36 

79 
47 

60 
52 

85 
51 

80 
63 

70 
50 

59 
47 

60 
45 

50 
40 

56 
31 

63 
34 

67 
44 

75 
45 

79 
58 

70 
57 

80 
56 

83 

51 

63 
44 

62 

37 

67 
37 

74 
49 

80 
50 

78 

59 

79 
63 

80 
55 

79 
47 

72.0 
47.9 

MAX 
MIN 

77 
59 

73 
57 

79 
46 

76 
44 

78 
43 

83 
52 

85 
56 

83 
58 

84 
65 

80 
64 

69 
59 

67 
52 

62 
42 

64 

35 

69 
43 

76 
41 

77 
53 

76 
61 

83 
65 

82 
64 

73 
60 

66 
54 

71 
42 

78 
41 

80 
47 

81 

52 

81 
60 

81 
64 

82 
60 

85 
56 

76.7 
53.2 

MAX 
MIN 

79 
52 

74 
58 

72 
42 

75 
41 

80 
37 

78 
44 

82 

51 

84 
50 

85 
50 

83 
59 

76 
59 

76 
60 

68 
46 

59 
34 

63 
39 

69 
39 

73 
46 

79 
47 

67 
62 

79 
56 

78 
54 

69 

51 

66 
42 

70 
38 

75 
42 

80 
45 

80 
58 

82 
64 

79 
62 

80 

75.2 
49.1 

MAX 
MIN 

76 
53 

70 
52 

70 
45 

80 
40 

75 
36 

78 
46 

82 
50 

85 

53 

80 
55 

79 
60 

65 
55 

70 
48 

55 
41 

51 

30 

63 
36 

67 
40 

76 
45 

SO 
50 

70 
60 

80 
56 

80 
59 

69 
50 

65 
37 

69 
36 

76 
46 

79 
52 

78 
58 

79 
64 

80 
52 

79 
46 

73.6 
48.4 

MAX 

HIN 

70 
60 

75 
56 

78 
45 

76 
49 

79 
44 

82 

67 

84 

55 

82 
60 

84 

66 

77 
66 

70 
60 

67 
54 

65 
44 

64 

38 

69 
45 

76 
43 

74 
55 

77 
63 

S3 
66 

74 
65 

76 
67 

68 
52 

71 
45 

78 
44 

77 
60 

71 
54 

80 
61 

81 
66 

85 
62 

86 

76.0 
55.1 

MAX 
HIN 

75 
55 

67 
48 

72 
50 

68 
37 

80 
39 

82 
46 

85 
54 

82 
60 

76 
62 

63 
51 

63 
48 

54 
46 

52 
39 

64 

32 

70 
35 

75 
46 

80 
48 

73 
58 

79 
59 

85 
58 

83 
52 

63 
46 

70 
38 

77 
38 

82 
49 

80 
56 

79 
63 

80 
64 

80 

52 

85 

74.2 

MAX 
MIN 

71 
61 

71 
50 

81 
47 

71 
38 

78 
38 

82 
48 

86 
51 

83 
59 

82 
62 

69 
61 

70 
52 

65 
47 

50 
41 

63 
29 

68 
34 

76 
46 

78 
45 

71 
60 

81 
64 

82 
56 

74 

56 

67 
49 

70 
37 

77 
36 

80 
48 

80 
54 

82 
59 

80 
64 

81 

51 

86 

75.2 

MX 
MIN 

71 
60 

71 
51 

81 
48 

70 
38 

80 
41 

82 
50 

86 
55 

84 
61 

81 
62 

70 
60 

69 

63 

56 
47 

48 

35 

63 
30 

68 
36 

76 
48 

79 
48 

69 
62 

80 
62 

S2 
58 

69 
52 

64 
46 

70 
39 

77 
40 

82 
49 

SI 
59 

81 
62 

80 
62 

80 
52 

86 

74.5 

MAX 
HIN 

SI 
63 

70 
59 

73 
41 

81 
41 

74 

37 

80 
46 

85 
50 

86 
48 

85 
55 

85 
59 

79 
61 

76 
55 

66 
42 

64 

30 

65 
37 

72 
37 

75 
61 

80 
60 

78 
66 

81 
64 

74 
56 

69 
55 

65 
39 

70 
36 

78 
40 

82 
45 

83 
61 

82 
66 

82 
64 

84 

75.8 
50  •  1 

MAX 
MIN 

73 
54 

75 
60 

82 
41 

76 
42 

80 
37 

85 
47 

87 

63 

83 
52 

S5 
60 

76 
64 

72 
63 

67 
54 

64 
44 

64 

32 

72 
40 

77 
36 

80 
51 

76 
62 

84 

61 

SO 
66 

70 
68 

67 
55 

71 
39 

79 
36 

80 
41 

82 

50 

82 
57 

84 

63 

87 
61 

86 
52 

77,5 
51.0 

MAX 

MIN 

79 
46 

68 
48 

77 
46 

70 
35 

77 
35 

84 
44 

86 
49 

84 

54 

81 
62 

70 
60 

72 
54 

62 
42 

50 
40 

64 
29 

69 
32 

75 
42 

81 
42 

70 
59 

76 
61 

S3 
56 

78 
57 

63 
49 

70 
36 

75 
36 

79 
44 

78 
51 

79 
62 

78 
69 

78 
49 

84 
43 

74.6 
47.4 

MAX 
HIN 

71 
53 

71 
52 

81 
41 

75 
34 

79 
35 

85 
45 

86 
50 

84 
62 

82 
69 

71 
60 

70 
55 

67 
49 

51 
40 

62 
27 

70 
33 

76 
43 

76 
42 

74 
60 

S2 
65 

SO 
54 

71 
67 

66 
50 

70 
37 

77 
34 

SO 
43 

80 
52 

81 
60 

80 
64 

79 
53 

85 
44 

75.4 
48.1 

MAX 
MIN 

77 
52 

72 
57 

84 
45 

80 
37 

79 
37 

84 

50 

86 

53 

86 

53 

86 

58 

74 

63 

71 

59 

67 
51 

60 
41 

65 
30 

68 

37 

76 
39 

80 
45 

79 
62 

85 
67 

85 
53 

75 
66 

65 
53 

69 
37 

77 
36 

SO 
44 

81 
47 

81 
60 

81 
57 

81 
63 

85 
51 

77.3 
50.1 

MAX 
HIN 

78 
50 

72 
54 

66 
42 

78 
41 

73 
36 

77 
40 

82 
48 

86 
57 

83 
62 

82 
56 

76 
61 

71 
62 

66 
44 

62 
30 

62 
35 

70 
38 

75 
44 

78 
47 

77 
62 

78 
57 

78 
56 

67 
50 

61 
37 

76 
34 

75 
38 

79 
45 

79 
69 

81 
50 

77 
60 

79 

74.4 

MAX 
MIN 

79 
49 

67 
49 

80 
42 

69 
41 

78 
36 

82 
44 

87 
60 

85 
54 

83 
58 

71 
66 

70 
56 

69 
49 

57 
40 

66 
33 

75 
43 

74 
43 

81 
41 

72 
58 

83 
55 

79 
55 

63 
50 

67 
43 

75 
37 

81 
43 

80 
53 

80 
61 

74 
64 

78 
51 

85 

75.5 

MAX 
HIN 

79 
54 

69 

66 

73 
41 

78 
36 

75 
38 

80 
45 

82 

50 

86 

62 

86 
54 

84 
60 

74 

56 

82 
50 

61 
40 

68 
31 

66 
34 

70 
40 

78 
43 

8' 
50 

77 
62 

S3 
55 

78 
60 

69 
51 

70 
37 

73 
36 

7S 
42 

80 
55 

81 
60 

81 
63 

82 
56 

83 

76.6 
48.4 

MAX 
HIN 

73 
61 

77 
65 

83 
44 

76 
38 

80 
37 

85 
49 

85 
54 

84 

67 

83 
63 

78 
64 

69 
68 

67 
50 

65 
40 

66 
32 

71 
38 

77 
37 

75 
47 

82 
62 

86 

65 

77 
60 

73 
59 

68 
53 

73 
38 

79 
36 

SI 
42 

83 
45 

83 
55 

80 
67 

82 
62 

88 
53 

77.5 
50.7 

MAX 
HIN 

79 
56 

71 
61 

81 
48 

78 
37 

79 
36 

84 

48 

86 
49 

85 
64 

S3 
59 

80 
68 

70 
66 

67 
49 

52 
42 

66 
28 

68 

35 

76 

79 
46 

77 
59 

82 
63 

SO 

63 

80 
56 

66 
46 

69 
34 

76 
34 

SI 
41 

SI 
54 

82 
60 

80 
65 

79 
50 

85 
49 

76.7 
48.5 

MAX 
HIN 

72 
61 

76 
56 

81 
49 

76 
48 

79 
45 

82 
57 

83 
65 

83 
60 

S3 
64 

75 
64 

77 
61 

70 
50 

64 
41 

65 
37 

69 
44 

77 
46 

75 
44 

79 
66 

84 

65 

SI 
62 

78 
60 

75 

52 

71 
43 

79 
45 

79 
50 

SO 
64 

81 
60 

81 
66 

84 
66 

86 
59 

77.5 
54.6 

HAX 
HIN 

77 
55 

67 

55 

71 
42 

80 
36 

70 
37 

77 
46 

83 
50 

84 

52 

82 
58 

81 
61 

71 
58 

66 
51 

59 
40 

64 
36 

63 
36 

68 
41 

73 
4  3 

78 

55 

72 
61 

81 
54 

77 

56 

65 
48 

58 
38 

59 
35 

75 
42 

79 
49 

79 
59 

80 
63 

78 
55 

79 
46 

73.5 
48.6 

HAX 
HIN 

76 
58 

75 
58 

80 
45 

82 
45 

83 
49 

85 
50 

88 
57 

88 
56 

86 
56 

79 
60 

74 
60 

70 
59 

62 
46 

65 
37 

72 
44 

77 
49 

81 
53 

74 
61 

73 
62 

78 
64 

70 
60 

67 
53 

72 
43 

SO 
48 

84 

50 

82 
53 

79 
62 

82 
62 

80 
60 

85 
62 

77.6 
63.7 

HAX 
HIN 

69 
60 

80 
65 

76 
47 

77 
48 

77 
46 

80 
66 

81 

55 

82 
61 

83 
64 

76 
67 

75 
63 

71 
54 

71 
42 

69 
36 

70 
44 

75 
44 

71 
58 

74 

65 

80 
67 

75 
63 

68 
61 

73 
56 

75 
44 

75 
43 

76 
48 

80 
58 

81 
64 

81 
68 

83 
58 

84 
51 

76.2 
66.5 

HAX 
HIN 

79 
67 

67 

65 

70 
60 

82 
43 

70 
47 

79 
54 

63 

67 

85 
67 

84 

62 

85 
66 

72 
58 

69 
50 

60 
41 

57 
36 

63 
41 

67 
44 

73 
52 

78 
58 

77 
63 

S3 
58 

77 
60 

65 
62 

64 
50 

62 
41 

74 
49 

79 
53 

80 
60 

80 
66 

75 
50 

SO 

53 

74.0 
53.1 

HAX 
HIN 

78 
63 

73 
48 

68 
48 

78 
48 

66 
44 

SO 
49 

80 
53 

83 
60 

81 
65 

75 
52 

60 
48 

61 
46 

60 
40 

51 
35 

62 
37 

69 
46 

74 
47 

79 
58 

64 

59 

79 
60 

83 
53 

58 
46 

61 
41 

67 
40 

77 
51 

81 
66 

79 
61 

80 
65 

80 
54 

77 
49 

71  .8 
50.4 

MAX 
MIN 

79 
67 

60 

57 

73 
49 

82 
43 

72 
40 

79 
52 

64 

52 

86 
56 

83 
56 

84 

55 

67 
58 

71 
50 

57 
42 

57 
33 

64 

35 

68 
44 

74 
53 

78 
63 

76 
64 

64 
56 

79 

59 

59 
52 

66 
40 

68 
40 

77 
48 

80 
47 

80 
53 

79 
59 

81 
59 

79 

74.5 

MAX 
MIN 

72 
61 

73 
63 

80 
49 

73 
62 

80 
45 

82 
65 

86 

57 

85 
55 

85 
57 

80 
57 

70 
63 

72 
66 

65 
43 

64 
37 

69 
45 

74 
45 

80 
56 

76 
64 

78 
66 

75 
63 

70 
60 

69 
52 

71 
46 

77 
48 

80 
60 

82 
53 

82 
60 

82 
66 

86 
51 

84 

58 

76.7 
54.  8 

MAX 
MIN 

77 
54 

69 
46 

71 
44 

79 
36 

71 
39 

80 
47 

84 

51 

86 

55 

82 
60 

75 
52 

61 
48 

68 
46 

50 
40 

52 
26 

65 
34 

67 
37 

77 
45 

81 
43 

65 
57 

SO 
56 

88 

53 

61 
42 

65 
35 

70 
35 

77 
45 

82 

52 

79 
62 

81 

63 

79 
49 

SI 

73.4 

HAX 
HIN 

16 
59 

72 
60 

80 
49 

74 

60 

80 
44 

84 

61 

87 

68 

85 
54 

87 
59 

81 
58 

75 
62 

70 
69 

65 
48 

64 

38 

72 
46 

75 
44 

80 
52 

72 
64 

60 

79 
68 

71 
61 

68 
56 

70 
46 

81 
46 

84 

51 

83 
59 

82 
64 

85 
66 

85 

77.4 

MAX 
HIN 

81 
56 

77 
59 

73 
46 

77 
38 

77 
43 

80 
43 

84 
54 

87 
63 

86 

63 

87 
55 

80 
59 

76 
64 

73 
48 

62 
36 

66 
38 

72 
40 

75 
44 

80 
63 

78 
62 

74 
64 

80 
56 

71 
55 

79 
43 

71 
39 

78 
38 

82 
42 

84 

66 

82 
60 

79 
55 

82 
54 

77.7 
50.2 

HAX 
MIN 

67 
57 

74 
49 

82 
43 

77 
43 

80 
40 

86 
49 

86 
55 

83 
53 

86 
62 

73 
65 

70 
62 

67 
49 

62 
39 

65 
35 

70 
41 

77 
38 

80 
50 

76 
63 

84 

66 

74 
60 

68 
57 

65 
50 

70 
44 

79 
39 

82 
43 

82 
49 

82 
60 

82 
65 

83 
58 

86 

52 

75.5 
51.2 

MAX 
MIN 

70 
60 

76 
59 

76 
48 

75 
51 

78 
46 

82 
69 

83 
57 

82 
59 

81 
61 

77 
67 

74 
63 

69 
54 

66 
45 

65 
38 

70 
45 

73 
45 

73 
58 

75 
64 

80 
66 

75 

60 

69 

60 

67 

56 

72 
46 

76 
44 

77 
49 

81 

55 

79 
60 

SO 
68 

83 
54 

84 
51 

76.6 
55.6 

HAX 
HIN 

78 
63 

72 
47 

69 
47 

78 
35 

68 
41 

78 
46 

83 

52 

85 

57 

82 
69 

80 
51 

60 
47 

67 
44 

53 
38 

52 
28 

64 

33 

68 
43 

75 
45 

79 
66 

66 
57 

78 
58 

S6 
51 

60 
44 

63 
36 

67 
36 

76 
36 

80 
59 

78 
50 

78 
62 

78 
48 

79 
45 

72.7 
46.8 

MAX 
HIN 

76 
64 

71 
49 

80 
46 

72 
38 

80 
38 

83 
36 

86 
61 

82 
67 

80 
60 

66 
56 

72 
50 

68 
47 

53 
38 

67 
29 

68 
34 

76 
44 

80 
44 

76 
68 

81 
62 

86 
58 

70 
55 

66 
48 

72 
38 

78 
38 

82 
47 

81 
66 

83 
60 

80 
64 

82 
48 

87 
46 

75.1 
48.3 

Station 


ALBERTVILLC  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE  2  SE 
ANDALUSIA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARH 

AUBURN   3  SW 

BANXHEAO   LOCK   AND  DAM 

BAT  HINETTE 

BELLE   HINA  2  N 

BESSEHER  3  NE 

BIRHINGHAH  MB  AP 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIOGEPORT  2  w 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL   2  NW 

CENTRE 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

COOEN 

DAYTON 

DECATUR 

DEMOPOLIS  lock  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

VERGREEN  FAA  AIRPORT 

AIRHOPE 

ALKVILLE 

ATEITE 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

s. 

g 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave] 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

75 
51 

71 
46 

76 
57 

67 
31 

78 
39 

63 
49 

87 
52 

85 
60 

77 
56 

60 
47 

63 
45 

58 
44 

59 
39 

64 
29 

70 
33 

76 
46 

80 
46 

77 
69 

75 
61 

83 
57 

81 

61 

62 
40 

68 
34 

76 
35 

80 
52 

80 
58 

80 
57 

61 
62 

80 
52 

86 
44 

74.6 
47,7 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

66 
56 

75 
61 

72 
57 

70 
59 

70 
55 

76 
62 

77 
62 

76 
65 

75 
67 

75 
61 

75 
66 

70 
57 

66 

S3 

74 
50 

68 

55 

68 
55 

58 
64 

76 
66 

77 
56 

75 
64 

68 

56 

68 
59 

69 
66 

77 
53 

72 
57 

74 

62 

77 
68 

79 

69 

78 
67 

80 

66 

73.0 
60.7 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

80 
60 

68 

57 

74 
49 

80 
46 

75 
45 

78 
55 

84 

56 

86 

59 

63 
64 

66 
64 

73 
59 

67 
51 

61 
42 

62 
36 

66 
38 

70 
43 

77 
54 

78 
59 

80 
55 

83 
62 

76 
59 

67 
52 

64 

43 

70 
43 

78 
49 

62 
54 

63 
62 

82 

66 

82 
65 

84 

57 

75.9 
53.8 

OADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
49 

66 

50 

79 
42 

69 
43 

78 
34 

83 
48 

65 

49 

83 

53 

63 
60 

70 
59 

70 
55 

67 
51 

50 
40 

62 
30 

68 

32 

76 
42 

81 
41 

74 
42 

78 
64 

82 
54 

76 
59 

63 
49 

72 
37 

75 

35 

79 
43 

81 
46 

79 
61 

77 
64 

78 
53 

85 
44 

74.8 
47.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
55 

68 
49 

73 
50 

83 
45 

73 
43 

79 
52 

64 

53 

85 
60 

62 
66 

79 
57 

63 
57 

70 
50 

57 
40 

66 
34 

64 
39 

66 
43 

75 
44 

79 
51 

72 
62 

83 
65 

79 
60 

59 
51 

66 
40 

67 
41 

76 
48 

80 
54 

81 

55 

80 
61 

83 
56 

SO 

50 

74.3 
50.7 

GENEVA 

MAX 
HIN 

80 
58 

71 
54 

74 
45 

82 
49 

76 
41 

82 
51 

85 
53 

88 

52 

87 
57 

87 
57 

80 
63 

70 
66 

70 
46 

57 
36 

64 
44 

71 
42 

77 
52 

82 
57 

78 
67 

61 
67 

77 
50 

59 
57 

65 
46 

72 
41 

79 
4S 

81 
49 

82 
60 

62 
65 

82 
56 

69 
56 

77.7 
53.4 

6ILBERT0WN 

MAX 
HIN 

77 
58 

78 
54 

S3 
40 

76 
35 

81 

37 

85 
49 

86 

52 

66 

52 

83 
60 

73 
64 

69 
63 

66 
50 

63 
38 

66 
30 

71 
36 

77 
37 

77 
44 

80 
61 

85 
66 

86 
54 

75 
59 

70 
52 

73 
37 

80 

35 

82 
43 

83 
47 

S3 
54 

81 

65 

86 
59 

88 

S3 

78.3 
49.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

71 
58 

74 

55 

83 
47 

77 
41 

78 
45 

63 
52 

84 

57 

82 
56 

83 
61 

72 
62 

72 
57 

67 
49 

60 
40 

67 
34 

67 
41 

74 
45 

78 
49 

74 
61 

83 
66 

80 
57 

73 
69 

72 
51 

72 
41 

75 
42 

81 
49 

80 
53 

81 
58 

61 
65 

83 
57 

86 
51 

76.4 
52.0 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

77 
56 

72 
59 

83 
45 

89 
48 

82 
43 

65 
51 

88 

55 

85 
55 

66 
59 

78 
64 

71 
62 

68 
52 

62 
45 

65 
39 

72 
42 

78 
42 

80 
57 

75 
62 

83 
65 

77 
61 

73 
59 

57 
54 

72 
45 

79 
43 

83 
46 

83 
51 

82 
61 

80 
65 

83 
65 

86 
56 

78.2 
S3. 6 

GUNTERSVILLt 

MAX 
MIN 

74 
50 

66 
48 

79 
42 

72 
45 

79 
37 

82 
44 

65 
52 

65 

56 

79 
62 

66 

57 

67 
49 

66 
45 

46 

38 

68 
33 

69 
38 

74 
42 

60 
43 

75 
57 

75 
50 

85 
56 

83 
54 

61 

47 

67 
38 

74 
36 

84 
44 

82 
54 

78 
62 

74 
54 

78 
50 

85 
44 

74.7 
48.2 

MALETVILLE 

MAX 
MIN 

76 
58 

62 
48 

69 
49 

76 
33 

76 
41 

79 
44 

63 
51 

61 

54 

76 

59 

70 
51 

68 
47 

69 
45 

51 
39 

51 
26 

63 
34 

58 
47 

75 
49 

74 
45 

79 
68 

79 
58 

86 
54 

64 

42 

62 
34 

52 
39 

77 
48 

80 
53 

80 
61 

80 
62 

80 
49 

81 
45 

72.6 
47.5 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

74 
49 

68 
46 

69 
48 

77 
40 

69 

37 

78 
45 

62 

57 

84 

56 

80 
61 

67 
50 

59 
48 

66 
46 

63 
36 

52 
27 

53 
33 

56 
43 

74 
47 

76 
53 

66 
69 

76 
66 

84 

52 

58 
42 

62 
35 

58 
36 

74 
47 

77 
55 

77 
61 

78 
62 

79 
50 

78 
45 

71.3 
47.6 

HAYNEVILLE 

MAX 
HIN 

77 
51 

72 
57 

81 
49 

74 

45 

79 
42 

83 
51 

66 
52 

84 

56 

64 

58 

80 
64 

71 
62 

69 
53 

61 
43 

65 
3S 

70 
41 

77 
43 

78 
50 

75 
62 

83 
65 

78 
57 

75 
56 

65 

62 

71 
41 

77 
39 

80 
47 

61 
52 

81 

60 

81 
55 

82 
65 

85 
55 

76.9 
52.3 

HEADLAND 

MAX 
HIN 

78 
60 

73 
60 

72 
49 

78 
47 

73 
46 

78 

51 

61 

57 

85 

55 

84 

55 

85 

57 

60 
60 

76 
62 

72 
48 

62 
36 

63 
42 

70 
45 

73 
53 

77 
56 

80 
61 

76 
65 

60 

59 

71 
55 

57 
45 

76 
45 

80 
47 

82 
57 

79 
58 

82 
63 

82 
65 

86 
55 

76.7 
54.0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

69 
40 

63 
40 

74 
31 

71 
38 

73 
36 

76 
44 

81 
41 

78 
42 

78 
43 

76 
55 

76 
54 

70 
49 

47 
40 

62 
33 

69 
35 

71 
35 

75 
34 

70 
63 

71 
50 

73 
46 

59 

51 

64 

45 

54 
30 

70 
26 

75 
34 

75 
41 

75 
54 

73 
60 

80 

52 

79 
44 

71.6 
42.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

78 
51 

69 
51 

71 
45 

81 
40 

70 
40 

78 
42 

83 
56 

85 
56 

63 
57 

65 
57 

76 
58 

77 
59 

62 
43 

61 

35 

61 
41 

70 
45 

74 

60 

78 
56 

74 
61 

79 
63 

74 
60 

67 
52 

64 

41 

79 
42 

77 
45 

80 
46 

61 

50 

81 
64 

89 
65 

83 
55 

75.7 
50.9 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAX 
MIN 

74 
57 

66 
49 

76 
50 

67 
38 

80 
<i0 

81 
49 

67 
53 

85 
62 

77 
53 

62 

53 

61 
49 

53 
42 

49 

36 

61 
31 

69 
35 

76 
46 

81 
46 

57 
58 

78 
61 

84 

68 

62 
61 

60 
47 

67 
38 

76 
38 

82 
52 

83 
57 

80 
64 

80 
58 

79 
53 

85 
47 

72.9 
49.0 

JASPER 

MAX 
HIN 

70 
49 

72 
50 

79 
40 

71 
34 

80 
35 

84 
42 

67 
49 

62 
52 

80 
64 

65 
57 

70 
52 

61 
48 

53 
42 

64 
29 

68 

31 

77 
44 

81 
41 

58 
59 

82 
60 

84 
55 

78 
56 

66 
49 

71 
36 

77 
35 

60 
54 

79 
63 

81 
47 

86 
43 

74.9 
47.3 

LAFAYETTE 

MAX 
HIN 

75 
51 

70 
56 

80 
46 

70 
43 

80 
40 

65 
50 

87 
55 

65 
53 

85 
53 

76 
60 

73 
66 

67 
55 

54 
44 

62 
28 

68 
40 

75 
44 

79 
47 

66 
60 

73 
56 

73 
50 

70 
56 

76 
50 

59 
39 

75 
31 

80 
47 

79 
51 

80 
56 

78 
63 

81 
60 

85 
51 

76.2 
50.5 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

70 
61 

74 

55 

84 
47 

72 
39 

79 
42 

64 

50 

65 
56 

62 
60 

76 
65 

66 
58 

67 
56 

66 
50 

57 
40 

64 

32 

67 
36 

75 
43 

77 
46 

76 
62 

85 
54 

60 
57 

71 
56 

57 
52 

70 
40 

78 
40 

81 
47 

62 
52 

80 
60 

83 
57 

81 
57 

85 
50 

75,2 
51.5 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

79 
58 

68 

60 

72 
45 

79 
48 

73 
42 

81 

50 

84 

54 

85 
54 

84 
60 

83 
62 

71 
63 

72 
64 

67 
47 

63 
36 

52 
43 

69 
42 

75 
53 

80 
53 

75 
65 

82 
67 

75 
68 

69 

55 

53 
46 

76 
45 

78 
45 

79 
52 

81 
62 

81 

56 

83 
56 

85 
57 

76.8 
54.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

80 

55 

75 
48 

68 
46 

77 
36 

69 
39 

80 
47 

82 
54 

86 
56 

63 
63 

76 
51 

61 
46 

63 
45 

54 

39 

54 
30 

65 
34 

70 
44 

75 
47 

79 
57 

69 
50 

79 
57 

85 
52 

69 
47 

63 
36 

55 
42 

75 
48 

80 
52 

80 
63 

80 
63 

SO 
51 

79 
47 

73.4 
48.2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
56 

70 
55 

81 
49 

74 
44 

80 
42 

83 
52 

86 

57 

65 
57 

65 
61 

71 
63 

70 
56 

67 
60 

56 
41 

65 
34 

70 
40 

73 
45 

79 
47 

78 
51 

82 
56 

78 
58 

70 
60 

65 
52 

69 
41 

76 
41 

80 
47 

81 
53 

82 
58 

60 
57 

81 
60 

84 

53 

75.9 
52.3 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
53 

70 
57 

82 
40 

76 
42 

78 
36 

62 
45 

84 

52 

84 
51 

82 
52 

77 
60 

79 
61 

67 
55 

58 
46 

61 
41 

68 
38 

74 

42 

79 
45 

71 
60 

79 

63 

77 
66 

72 
54 

68 
51 

70 
37 

74 
34 

78 
42 

80 
41 

80 

67 

77 
64 

80 
62 

84 
47 

75.5 
49.6 

MINTER   3  NNW 

MAX 
HIN 

72 
58 

72 
56 

83 
52 

73 
44 

80 
47 

84 

55 

86 
58 

84 

57 

65 
59 

75 
64 

68 
60 

65 
51 

60 
42 

55 
33 

68 
42 

75 
43 

77 
52 

78 
51 

82 
56 

73 
58 

68 
61 

54 

50 

70 
39 

77 
44 

82 
60 

63 
54 

81 
52 

80 
56 

83 
64 

87 
55 

75.0 
53.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

71 
61 

74 
55 

76 
49 

76 
49 

76 
46 

80 
59 

61 
59 

79 
63 

80 
66 

75 
66 

68 
61 

66 
51 

63 
43 

64 
38 

67 
47 

73 
48 

72 
59 

74 
54 

83 
66 

73 
67 

68 
61 

65 
51 

71 
45 

76 
46 

75 
51 

78 
55 

79 
52 

60 
57 

83 
66 

86 
61 

74.4 
56.  8 

MOBILE 

HAX 
MIN 

71 
62 

69 
59 

76 
58 

77 
54 

76 
52 

75 
62 

76 
61 

80 
65 

79 
66 

76 
66 

77 
60 

69 
54 

63 
47 

64 
42 

63 
47 

67 
49 

57 
52 

72 
53 

76 
66 

82 
66 

73 
63 

68 
55 

57 
47 

72 
51 

74 
58 

72 
62 

75 
67 

78 
59 

80 
62 

84 
62 

73.4 
58.4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
59 

73 
54 

81 
48 

73 
48 

80 
44 

83 
52 

87 
56 

64 
57 

85 
57 

77 
64 

71 
62 

67 
51 

60 
41 

65 
36 

70 
42 

77 
45 

61 
51 

75 
62 

83 
65 

76 
69 

59 

57 

55 
51 

71 
45 

76 
42 

60 
48 

82 
52 

82 
50 

79 
66 

82 
52 

87 
56 

76.4 
53.1 

HOULTON  2 

HAX 
HIN 

72 
57 

69 
48 

76 
53 

67 
37 

80 
41 

63 
49 

85 
69 

66 
61 

76 

57 

66 
51 

63 
47 

54 
46 

52 
40 

63 
32 

69 
35 

75 

80 

74 
58 

79 
61 

66 
61 

75 
52 

52 
42 

67 
37 

75 
36 

81 
53 

80 

57 

80 
55 

82 
66 

80 
52 

66 
47 

74.2 
49.6 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
58 

70 
58 

74 
50 

66 
42 

79 
45 

63 
55 

84 

56 

79 
62 

64 

50 

58 
50 

59 
49 

51 
43 

51 
40 

64 
36 

58 
39 

74 
49 

76 
53 

70 
60 

81 
61 

64 
60 

50 
50 

51 
45 

68 
41 

75 
42 

79 
56 

78 
56 

77 
66 

81 
59 

SO 
63 

86 
53 

71.7 
61.9 

NATCHEZ 

HAX 
MIN 

78 
58 

73 
58 

80 
40 

74 
39 

78 
36 

83 
47 

85 
54 

83 
53 

85 
62 

76 
64 

70 
59 

65 
51 

61 
41 

55 
30 

69 
35 

75 
36 

76 
45 

79 
52 

83 
67 

76 
55 

72 
57 

65 
53 

70 
37 

77 
34 

81 

40 

82 
47 

81 

60 

60 
67 

81 
57 

80 
50 

76.2 
50.2 

NEW  MARKET  2 

HAX 
HIN 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

76 
53 

72 
49 

68 
44 

79 
35 

69 
36 

73 
43 

82 
49 

86 
54 

84 
61 

83 
60 

67 
50 

66 
46 

56 
40 

48 

33 

63 
31 

59 
37 

70 
41 

60 
42 

57 
52 

79 
54 

64 

65 

57 
42 

61 
35 

68 
34 

76 
39 

82 
47 

81 
67 

84 
64 

74 
49 

78 
43 

73.1 
45.2 

OPELIKA 

HAX 
HIN 

79 
46 

76 
58 

72 
37 

80 
36 

73 
34 

77 
41 

82 
46 

65 
41 

84 
40 

63 
54 

75 
57 

72 
57 

64 
46 

58 
29 

65 
34 

70 
37 

75 
42 

72 
52 

72 
52 

78 
51 

75 
50 

70 
50 

57 

36 

72 
33 

75 
40 

80 
46 

81 
52 

80 
58 

77 
61 

81 
48 

75.0 
46.4 

OZARK 

HAX 
HIN 

76 
59 

73 
60 

75 
58 

75 
49 

82 
45 

85 
50 

86 

55 

67 
55 

89 
58 

85 
58 

75 
62 

70 
59 

64 
48 

65 
33 

73 
43 

77 
42 

79 
56 

79 
51 

78 
64 

78 
65 

72 
69 

69 
55 

72 
44 

79 
43 

82 
46 

64 
51 

S3 

69 

S3 
64 

87 
65 

85 
66 

78.3 
54.4 

PELL  CITY   5  NW 

HAX 
HIN 

76 
45 

72 
52 

69 
40 

80 
39 

70 
36 

76 
39 

82 
44 

85 
50 

83 
55 

81 

59 

71 
56 

69 
50 

59 
42 

48 
34 

51 

32 

62 
40 

74 
41 

78 
42 

57 
60 

79 
54 

80 
64 

65 
47 

63 
42 

66 

33 

76 
34 

81 
42 

SO 
48 

SO 

59 

78 
51 

78 
43 

73.1 
45.4 

PHENIX   CITY  2  NNW 

HAX 
HIN 

78 
56 

79 
59 

70 
45 

79 
49 

70 
44 

77 
50 

62 
57 

65 
57 

64 

57 

83 
60 

77 
61 

75 
62 

70 
46 

53 
37 

62 
42 

70 
44 

73 
47 

78 
59 

75 
61 

74 

62 

76 
58 

70 
53 

65 
45 

70 
48 

75 
42 

78 
52 

SO 
58 

SI 
60 

78 
53 

80 
53 

74.9 
52.9 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

56 

56 

44 

41 

41 

46 

53 

53 

66 

63 

62 

65 
54 

60 
44 

66 
35 

70 
39 

75 
42 

60 
46 

52 

63 

57 

57 

52 

45 

38 

44 

52 

59 

64 

63 

86 
50 

76.7 
51.0 

PUSHMATAHA 

HAX 
HIN 

SO 
57 

69 
55 

75 
47 

83 
36 

72 
40 

79 
54 

63 
56 

64 

62 

83 
63 

80 
59 

66 
57 

65 
50 

68 
40 

59 
32 

54 
37 

59 
40 

72 
45 

75 
55 

78 
63 

86 
57 

80 
60 

70 
61 

68 
37 

72 
37 

79 
49 

82 
49 

82 
69 

80 
55 

S2 
58 

82 
49 

75.6 
50.8 

S««  Relerence  Notes  Following  Slobon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RED  BAY 

MAX 

7» 

69 

70 

75 

69 

79 

•2 

86 

81 

63 

57 

65 

53 

63 

63 

62 

75 

78 

70 

78 

85 

55 

62 

69 

75 

78 

79 

80 

SO 

so 

71 

5 

MIN 

*3 

44 

46 

40 

42 

42 

55 

58 

69 

48 

47 

45 

40 

34 

34 

36 

41 

50 

56 

58 

52 

41 

39 

42 

47 

53 

56 

62 

56 

66 

47 

,4 

REDSTONE  ARSENAL 

HAX 

72 

66 

75 

66 

76 

80 

S3 

81 

78 

61 

62 

54 

50 

62 

69 

74 

78 

65 

77 

83 

62 

62 

67 

74 

79 

77 

76 

79 

77 

84 

71 

6 

51 

47 

43 

34 

36 

43 

50 

57 

52 

51 

48 

41 

35 

29 

32 

42 

43 

57 

57 

56 

49 

43 

36 

36 

46 

57 

64 

55 

49 

44 

44 

1 

ROeERTSDALE  T  E 

MAX 

6« 

75 

77 

77 

78 

S3 

83 

81 

81 

SO 

75 

70 

67 

64 

70 

76 

74 

74 

61 

81 

70 

68 

72 

78 

76 

79 

79 

80 

S3 

87 

76 

3 

MIN 

60 

59 

49 

49 

45 

55 

54 

60 

65 

66 

64 

55 

44 

36 

44 

42 

55 

63 

65 

66 

64 

56 

45 

43 

47 

58 

63 

66 

67 

59 

ROCKFORD 

MAX 

7$ 

78 

77 

77 

71 

78 

86 

86 

85 

84 

73 

74 

60 

64 

64 

67 

70 

80 

79 

78 

75 

65 

62 

72 

76 

73 

80 

81 

78 

79 

74 

9 

MIN 

»7 

48 

47 

34 

34 

42 

47 

47 

49 

66 

60 

54 

42 

30 

36 

36 

42 

54 

62 

50 

52 

46 

35 

34 

41 

44 

55 

64 

55 

3 

ROCK  NILLS 

MAX 

79 

70 

78 

73 

78 

85 

86 

84 

83 

77 

72 

70 

57 

64 

66 

75 

79 

76 

77 

77 

77 

66 

72 

77 

SO 

81 

80 

78 

82 

87 

76 

3 

MIN 

4i 

55 

37 

41 

34 

41 

49 

47 

47 

67 

59 

56 

43 

34 

34 

40 

40 

57 

62 

51 

51 

50 

39 

33 

40 

47 

59 

64 

55 

43 

47 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

76 

70 

71 

76 

69 

SO 

82 

86 

81 

67 

67 

63 

64 

52 

63 

67 

74 

60 

70 

60 

86 

57 

62 

66 

75 

78 

80 

81 

83 

81 

72 

3 

MIN 

47 

46 

39 

34 

44 

44 

47 

57 

49 

47 

46 

39 

26 

28 

34 

42 

44 

57 

54 

53 

41 

32 

33 

34 

42 

63 

63 

47 

43 

43 

9 

SAINT  BERNARD 

HAX 

SI 

73 

68 

79 

68 

79 

84 

86 

86 

83 

61 

66 

53 

49 

60 

68 

76 

61 

65 

77 

85 

64 

60 

65 

77 

82 

86 

79 

78 

79 

73 

2 

MIN 

♦  7 

48 

45 

38 

37 

43 

50 

56 

61 

64 

49 

46 

39 

39 

32 

42 

42 

50 

56 

54 

54 

46 

40 

35 

45 

51 

58 

63 

SO 

46 

47 

2 

SAND  HT  STATE  FARM  API 

HAX 

72 

64 

77 

66 

76 

80 

83 

82 

81 

67 

67 

67 

49 

60 

66 

72 

78 

72 

73 

82 

74 

61 

65 

72 

79 

79 

78 

76 

75 

83 

72 

6 

MIN 

52 

46 

49 

38 

42 

48 

52 

56 

60 

58 

51 

46 

37 

32 

33 

45 

46 

56 

60 

58 

54 

47 

37 

37 

50 

52 

68 

62 

50 

46 

48 

6 

SCOTTSBORO 

HAX 

7i 

75 

67 

78 

67 

77 

S3 

85 

83 

82 

70 

71 

48 

63 

69 

74 

60 

64 

77 

84 

65 

62 

69 

71 

79 

79 

79 

78 

78 

73 

6 

MIN 

46 

49 

47 

39 

35 

45 

49 

57 

54 

61 

52 

46 

30 

33 

41 

41 

51 

58 

54 

54 

49 

36 

36 

44 

43 

61 

64 

49 

44 

47 

2 

SELMA 

MAX 

75 

73 

83 

79 

79 

es 

86 

86 

86 

74 

71 

69 

60 

66 

69 

75 

79 

77 

83 

SI 

75 

66 

71 

76 

62 

82 

82 

80 

83 

66 

77 

3 

MIN 

59 

58 

47 

45 

44 

52 

58 

58 

61 

64 

60 

52 

44 

36 

42 

47 

50 

62 

66 

59 

66 

54 

42 

42 

47 

53 

60 

67 

62 

53 

53 

7 

SYLACAUGA  *  NE 

HAX 

73 

71 

80 

75 

79 

84 

86 

84 

82 

78 

68 

67 

63 

63 

66 

76 

79 

71 

81 

79 

77 

65 

70 

76 

78 

81 

82 

80 

79 

85 

75 

6 

MIN 

51 

51 

42 

37 

36 

41 

51 

52 

53 

61 

58 

49 

43 

29 

34 

44 

44 

61 

65 

54 

56 

49 

36 

36 

44 

48 

62 

62 

56 

TALLADEGA 

MAX 

7» 

70 

80 

71 

79 

84 

87 

86 

86 

75 

68 

66 

52 

62 

70 

76 

62 

71 

79 

79 

68 

64 

68 

76 

82 

81 

31 

80 

77 

85 

75 

2 

MIN 

51 

52 

43 

38 

35 

45 

50 

54 

55 

61 

57 

51 

41 

29 

33 

41 

43 

60 

64 

54 

59 

46 

37 

33 

43 

49 

59 

64 

52 

42 

0 

THOMASVILLE 

HAX 

S3 

67 

76 

82 

75 

80 

84 

86 

85 

86 

71 

67 

56 

60 

66 

70 

76 

78 

79 

85 

77 

68 

66 

70 

79 

82 

81 

82 

80 

62 

75 

9 

MIN 

59 

49 

46 

42 

41 

62 

57 

57 

56 

62 

57 

49 

39 

32 

39 

40 

49 

56 

64 

57 

59 

51 

38 

38 

46 

51 

50 

65 

62 

54 

50 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

68 

67 

76 

71 

74 

79 

81 

60 

79 

71 

70 

61 

55 

60 

64 

71 

74 

69 

78 

75 

67 

67 

66 

76 

76 

76 

75 

73 

76 

86 

72 

1 

MIN 

55 

51 

49 

46 

42 

51 

55 

65 

57 

69 

60 

43 

39 

34 

37 

44 

46 

58 

62 

56 

57 

50 

42 

45 

48 

52 

62 

60 

56 

56 

50 

5 

TROY 

HAX 

73 

72 

80 

71 

80 

83 

85 

83 

83 

76 

76 

67 

63 

65 

71 

75 

80 

75 

76 

75 

69 

65 

70 

76 

SO 

82 

61 

81 

80 

85 

76 

0 

HIN 

59 

59 

59 

46 

49 

52 

67 

56 

57 

62 

60 

65 

46 

35 

45 

45 

54 

62 

65 

64 

59 

52 

42 

46 

50 

53 

59 

64 

65 

55 

64 

4 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

HAX 

69 

72 

82 

75 

79 

84 

84 

S3 

80 

67 

74 

57 

51 

64 

66 

76 

78 

73 

81 

62 

69 

65 

71 

77 

80 

80 

79 

80 

82 

86 

75 

0 

HIN 

60 

51 

47 

45 

39 

49 

55 

68 

64 

69 

55 

60 

36 

33 

37 

46 

46 

61 

65 

59 

55 

51 

41 

39 

50 

55 

61 

66 

56 

49 

5X 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

HAX 

75 

69 

70 

87 

72 

77 

82 

84 

82 

81 

67 

72 

67 

52 

69 

66 

74 

79 

73 

60 

60 

69 

65 

70 

76 

79 

79 

80 

82 

80 

74 

3 

HIN 

52 

53 

46 

45 

39 

42 

48 

53 

56 

60 

55 

46 

40 

30 

33 

37 

46 

46 

60 

56 

59 

50 

40 

44 

44 

50 

60 

60 

53 

TUSKEGEE  2 

HAX 

78 

72 

82 

72 

79 

84 

86 

85 

86 

77 

75 

70 

57 

64 

71 

76 

79 

73 

60 

77 

74 

67 

70 

77 

81 

83 

84 

79 

82 

86 

76 

8 

MIN 

58 

59 

45 

47 

45 

49 

65 

55 

66 

61 

60 

56 

46 

36 

43 

44 

52 

62 

64 

61 

58 

52 

45 

42 

47 

51 

58 

64 

63 

53 

52 

9 

UNION  SPRINGS   i  S 

MAX 

SI 

72 

74 

80 

71 

79 

87 

86 

86 

84 

76 

77 

66 

60 

66 

71 

72 

60 

74 

79 

76 

74 

64 

70 

60 

81 

80 

82 

80 

SO 

76 

2 

MIN 

56 

58 

48 

47 

46 

48 

64 

52 

53 

59 

60 

67 

46 

35 

37 

40 

47 

61 

63 

54 

57 

52 

44 

43 

46 

47 

57 

64 

64 

52 

61 

5 

VALLEY   HEAD   1  S 

MAX 

76 

74 

65 

77 

66 

75 

81 

S3 

82 

60 

72 

66 

68 

44 

61 

62 

73 

76 

66 

74 

82 

64 

61 

67 

72 

78 

77 

78 

76 

77 

71, 

6 

MIN 

55 

50 

40 

33 

36 

39 

47 

54 

57 

59 

53 

46 

39 

28 

31 

42 

41 

46 

60 

53 

56 

47 

34 

36 

41 

46 

51 

60 

46 

44 

46. 

7 

VERNON 

MAX 

7* 

69 

71 

78 

72 

79 

83 

86 

81 

72 

61 

70 

55 

53 

65 

66 

65 

80 

70 

80 

85 

63 

67 

71 

75 

60 

80 

81 

81 

82 

73 

2 

MIN 

50 

48 

44 

34 

36 

44 

49 

56 

60 

62 

51 

47 

36 

27 

32 

38 

44 

51 

56 

55 

54 

47 

35 

36 

44 

52 

57 

62 

48 

44 

46 

4 

WATERLOO 

MAX 

79 

70 

72 

74 

69 

80 

76 

85 

78 

63 

56 

62 

50 

53 

61 

70 

74 

76 

72 

73 

71 

68 

69 

67 

72 

76 

74 

75 

76 

79 

70. 

7 

MIN 

49 

42 

43 

30 

34 

46 

51 

69 

65 

46 

46 

45 

41 

27 

31 

41 

44 

62 

62 

60 

52 

44 

40 

39 

50 

59 

57 

56 

54 

57 

47. 

6 

KHATLEY 

HAX 

78 

74 

82 

79 

79 

S5 

86 

84 

86 

78 

68 

66 

63 

65 

70 

76 

77 

80 

66 

82 

74 

68 

71 

78 

81 

62 

82 

61 

84 

65 

77. 

6 

MIN 

56 

57 

42 

39 

37 

48 

54 

52 

59 

64 

59 

52 

40 

31 

36 

32 

46 

62 

67 

55 

58 

53 

38 

35 

41 

46 

52 

67 

63 

62 

49. 

8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  k  DAK 

EVAP 

.04 

.06 

.53 

.16 

.11 

.27 

.23 

.20 

.16 

.04 

.14 

.10 

.15 

.15 

.30 

.05 

.01 

.25 

.07 

.09 

.10 

.17 

.34 

.15 

.27 

.23 

.27 

.13 

B4.93 

WIND 

98 

66 

92 

29 

45 

11 

32 

62 

76 

62 

73 

95 

88 

61 

1 

20 

62 

56 

46 

26 

79 

73 

47 

31 

64 

73 

121 

80 

23 

B1750 

rAIRHOPE 

EVAP 

.07 

.14 

.21 

.23 

.12 

.24 

.17 

.19 

.15 

.10 

.09 

.07 

.26 

.12 

.14 

.09 

.00 

.10 

.12 

.11 

.18 

.18 

.16 

.22 

.13 

.17 

.16 

.27 

B4.49 

WIND 

26 

6S 

37 

40 

10 

20 

12 

24 

17 

27 

10 

52 

50 

36 

8 

16 

15 

23 

45 

25 

23 

36 

33 

20 

12 

9 

26 

53 

38 

58 

866 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.00 

.13 

.20 

.25 

.20 

.15 

.22 

.22 

.19 

.10 

.07 

.13 

.20 

.23 

.16 

.18 

.19 

.04 

.01 

.06 

.08 

.16 

.17 

.21 

.26 

.18 

.14 

.14 

.21 

84.63 

WIND 

18 

50 

34 

40 

15 

15 

20 

25 

25 

20 

20 

80 

150 

130 

40 

20 

30 

20 

20 

20 

IS 

96 

68 

32 

29 

32 

53 

57 

40 

23 

1240 

Sm  R«i«r«noe  NotM  Following  Stobon  Ind«ai 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1959 


Burnsvllle  Subst&,  Hiss  Q 


K  I       O  Youngs 

I  I  N«w  Wilson  Lo< 
Colberk  Steam  Plant  Floreni 


Idgeport   2  I 


iB^Kpi«B9ant  Grove  ScM^M 

I  J"  s    °  ^  \ 

ICOAtheos  Courthoufe  \  Hytop  Flat  Rock  o'  1 

«r»  Stean  Plant  Florence  at  Cock         •si^^      I      ^         Huntsv  1 1 U   Vp  llont^«to  |  7  1 

I         I  •  — '       ©llAcli  Shoale  CA*  *  Athens  2       j  Siib8t««  1<Jj|,jj»^  Scottsboro  Subnta  Q  I 

I  VI  BeliyBlna  2  »  O      jO        @  |-T>alnt  Rock-OO  /  Iiler  5 

.  /?i.hol   NORTHERN  ""l  T^t^e  *r.ena!!  """'T"  sn^/.i.  \ 

mlngo,  m.B.*  1  /  Decatur  '     ^<    -OO  Farley    \  I  /O  \ 

'  -        -     -  f-'D.catur  Sabata-lk  ■  I         v'. . .  ./pead  3  3 -O-  1 

^    FoN^yng  5; 


ALABAMA 


Tfp0  of  ffOff0:      O  HOlt-rtcoraing, 

DeuM  dnlt  eombinatlont  imfkaH  tit*  oya/iaOilH,  of 
man  Otfolfd  mtfforofotieal  data 


■B-Aah.*!  H.  C- 


T^^TiS^re  drawn  through  points  of  approximately  e.ual  values.  Hourly  precipitation  data  fro,  recorder  su.statioas  ,111  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
APRIL  1959 


rnsvlllo  Substa,  Hlas  Q 


\  I      O  Youagfl  store 


-8-^  o 


Colb«rk  Steau  Pltnt  Florence  at  Lock 


^,-o......o„      CO....; ""'''V  '"l-o  -r-'^-^T  ALABAMA 

-        _-ck         *  *                    HJ»         u .  .     Ill                        ~  Hytop 

HuBcle  Shoali  CAA  AP  Atheo.  2       |  Substa*    "  ^   ^ 

»  (r.-.o'p  NORTHERN  .r^  I  <"\^i 

n  r  '  -'  D«c.tur  tHO       :  , 

Houlton                 w«.    .                 A               ^  v.llcy  Hod  J  S -<>  1 

 s      ,1  vALLtv  iV--:';;;^  o  ,.,„f\ 

I                                   ^"      lloulton  2       Dicvllle                                         ^  Soutk  Hill                -  ? 


.fejp  NOF 

fced  Bay        Q  O  , 

/            Hod«i                    Addj.on  C.utr.l  To.er  °  r'.lkvine    CenterTf           W         "^^^^£L                        X  1 

/ —  —  1-    °      J   I  ^      .1!  ^°  ^:;Trr^^T»^  ..^^  I 

-O              •             I                   S.1.,.111.  J                                                    All>.rtvllle  J  SE                            >■".  API  « 

/•            I                              .  •!                           Bernard                  \        „„„    -    I  ,                ^^Cul^  p..  1 1  le  % 


L«r«yett«,  Gft. 


I  HBBIDIAM  Tin  ZOnt 


A^ory  4  ff,  m, 

 C3  


f  I  rails  City  Blk  Pond  Tvr  j 

J-  \.  j  o  o 

f  -R  1  ^-^4 

I  'tofleld  2  SI  j  T 


APPAL  AGKl  AN  y 


Culuabus.  Uisi 


Brooksvllle  Exp.  St. 


MacoD  2  RE,  Mia 


j .... 

■ 

/ 

t 

./-- 
f— 1 

|Plckeii..llle 


"carbon  Hill  ■'"'^ 
UPPER  !  '°"cordo.. 


Rome  KB  APl  Ga. 


Garden  City  Waloui  Grove  Q 

— *|   X  .  rO-  \ 

Oneonta  v-N^Gadaden  Gas  Plant  I. 


Gadsden  ^ 


\ 


Ashvllle  4  « 


Palaerdale  2  «l 
BlrmlngbaB  WB  AP  ^ 


-0  ta= 

lak,  lllsa.  / 


MOUNTAIN  / 

Trafford  ^  O 

'    ^-  a(^EA$TERN 

Pell  City  5  HW       ^  Annlst 

(  ■ — oorgae'        imrmingba«  WB  AP      f  "O  ^ 

 ;  @  "^A^"  J.ct.oj"sboal. 

^  OH..eU^/^"l— ,      /•./>   Tanade^aJ^l-TJi^;  ^\ 

CbUder.b^r,    '.,r  p/-'':::^'"'"  L  1 

I  1°        •"^--V"""  Cbnder.bur.00-  PIEDMONT      \  O 

Aiic.iiie     Tusc.io„,r7;ca » X      '.nc.    f     VALLEY     r"         -c*-*  I 

V       I  V-  o         !  Calera  2  SI  Sylacauga  2  w 


GEORGIA 
MERIDIAN  TIHE  ZONE 


— 

1  SW  1 


J  Lay  Dan 
;  Thoraby  1  3W    ^  Hockford 
•O-  Thoraby  B»p  Sta  -O- 


-o 

Klpllag,  Hiss. 


Is  A  Mvrtz  PoDdvllle  Ty 

/    CalaelTl'll-e   -"'V"'                    |"                          cX^Si'  11 

/                  S                          Or«„boro                                    K  —V-i""  J|— 

^•=>'2                 r              »          o       UT^^^  '    JordanDa.  A 

V    JO                                   Perry.°ill.-        4      » iT**,*^  I           O  ,a^.  By, 

'-qp- Oeaopoll.  Lock  ft  Daa          O  Suttle         t  ^^^k^^M^^^^Mf" 

f               I  I   L'Urlo.  Ju.ctiob  2V'  __  I 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


STATION  INDEX 


ALABAMA 
APRIL  1959 


dTATIOPi 

INDEX  NO.  1 

DRAINAGE  I 

g 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

'STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY  : 

3 

LONGITUDE 

as 

O 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LONG1 

TCMP. 

Eb 
u 
§ 

i. 
S 

SPECIAL  1 

% 

1  ^ 
1  £ 

ABBEVILLE  1  NIIW 

000  a 

9 

89  19 

465 

7A 

C 

JOHN  S<  RICHBURG 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

7    33  46 

85  46 

690 

C 

MRS.  ELLA  N.  ATERS 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

34  IS 

87  11 

795 

PALMER  GOOSEY 

JASPER 

4225 

WALKER 

1     33  50 

370 

6P 

6P 

HAROLD  G.  DILL 

ADDISON  CENTRAL  TO«£l) 

LAWRENCE 

990 

7A 

U>S>  FOREST  SERVICE 

JORDAN  DAM 

4306 

66  15 

6A 

ALBERTA 

01*0 

WILCOX 

1 

$7  25 

175 

SIDNEY  J*  HAROYi  Sft 

4502 

CHAMBERS  I 

85  24 

H 

ALBERTVILLE  2  SE 

oi«e 

12 

34  14 

66  10 

1140 

5A 

9A 

4603 

ALEXANDER  CI  TV  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

13 

32  59 

65  52 

660 

5P 

5P 

DOUGLAS  H.  SANFORD 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3     33  33 

636 

MRS.  MART  K,  LEE 

ALICEVlLLE  2  SE 

0178 

PICKENS 

33  06 

88  07 

150 

7A 

C.  L.  MONTGOMERY 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7      34  11 

509 

7A 

RUFUS  M*  SEWELL 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

31  19 

7A 

7A 

[J 

J  •  RA  YMON  D  SHR  £ V  E 

L  I  VINGSTON 

4798 

80  11 

7P 

7P 

A/WISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

MIO 

MID 

H 

FED*  AVIATION  AGENCY 

LOCKHART 

4822 

86  22 

H 

ARLET  3  S 

033B 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  50 

1010 

6P 

C  H 

HENRY  L<   HC  QUEEN 

MADISON 

4976 

MADISON  1 

2     34  42 

86  45 

573 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR*  JR. 

ASHVILLE  *  W 

0377 

ST.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SHlNDALL 

JEFFERSON 

3     33  3D 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATHENS 

LINESTONE 

34  48 

TA 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

07  39 

C 

ATHENS  2 

039S 

LIHESTONE 

12 

34  48 

66  59 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

5108 

87  10 

c 

ATHENS  COURTHOUSt 

0398 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  58 

720 

MAW  ION  JUNCT I  ON 

5116 

67  14 

ATHORE  STATE  FABX 

0«02 

ESCAMBIA 

e 

3t  10 

87  29 

300 

C  M 

ATMORE   STATE  FARM 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3     32  28 

87  13 

200 

ALA.  POLY.  INST. 

AUBURN  3  SM 

0422 

LEE 

11 

32  3* 

85  31 

730 

eA 

8A 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

MARTIN  0AM 

5140 

ELMORE  1 

1     32  40 

335 

6P 

6P  6 

ALABAMA  POWER  CO. 

AUBURN  SCS  10 

0*A0 

LEE 

1 

32  36 

SOIL  CONS*  SERVICE 

517Z 

66  01 

7A 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J*  B>  NEIGMflORS 

5354 

CHOCTAW  1 

88  27 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAN 

0»0» 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MEftTZ  PONDVILLE  TOwER 

BAT  NINETTE 

03S3 

BALDWIN 

9 

30  53 

67  47 

268 

7P 

GROVER  H.  WOODWARD 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

4     32  04 

85  32 

490 

c 

MRS*  SARA  0.  HALL 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1      32  06 

07  22 

78 

5A 

FRED  HENDERSON 

BELLE  NINA  2  N 

LIMESTONE 

34  42 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

MILSTEAD 

5*39 

65  54 

9A 

BERRT 

07*$ 

FAYETTE 

2 

33  *0 

87  36 

452 

C 

HISS  CLARA  R.  OLIVE 

HINTER  3  WNW 

5449 

67  02 

H 

CHARLEY  C.  L 1 DE 

BESSEMER  3  NE 

0762 

JEFFERSON 

2 

33  26 

86  55 

523 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

5454 

BETHLEHEM 

MAO 1  SON 

12 

3*  59 

B6  38 

875 

7A 

TVA-757 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7     32  48 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  H.  LOCKRIDGE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54TB 

MOBILE 

9     30  41 

2U 

MID 

MID 

^  h"* 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BILLINGSLEY 

AUTAUGA 

380 

6P 

JOHN  ft.  TMOMAS 

54  83 

OB  03 

6A 

8A 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0031 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  «5 

610 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S .  HEATHER  QuREAU 

MONTE  SAHO 

5529 

MADISON  1 

06  31 

BISHOP 

089* 

COLBERT 

12 

34  39 

68  07 

4  70 

7A 

5537 

flOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

MONTGOMERY  WS  AP 

5550 

HONTGOMERT 

I     32  18 

195 

MIO 

U.S.  HEATHER  BuREAu 

BRANTLEY 

1069 

* 

31  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE  1 

2     34  29 

64  5 

8A 

TVA-3B1 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

31  04 

[J 

MRS.  CLARA  T •  PEAVY 

MOULT ON  2 

5635 

67  10 

6P 

6P 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

H 

MISS  N.  LOUISE  JONES 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT  I 

87  37 

H 

SRUNDtOGE 

1176 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

519 

7A 

5785 

87  16 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

66  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  BROCKTON  3  NE 

584Z 

COFFEE 

5     31  25 

440 

REV.  B.   F.  GRISWOLD 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

87  19 

110 

5P 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEweURC 

FRANKLIN  1 

2     34  29 

660 

7A 

TVA-b44 

CAHPeELL 

CLARKE 

C 

JOE  PICKENS 

NEW  MARKET 

5862 

66  26 

7A 

CAW  HILL  2  NM 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  *1 

680 

6A 

6A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEW  MARKET  2 

5867 

06  26 

H 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

67  32 

430 

7A 

HISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

780 

TVA-66 

NEW  WILSON  LOCK 

5890 

LAUDERDALE  1 

2     34  49 

576 

TVA-752 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

34  Ov 

85  *1 

640 

5P 

9P 

EMORY  G.  JOHNSON 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2     33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

CENTHEVILLE 

BIBB 

32  57 

7A 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELO 

OPELIKA 

6129 

LEE  1 

85  23 

6A 

6A 

RADIO  STATION  HJHO 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

68  IS 

195 

6P 

H 

CHAS.  C.  SMITH 

6161 

87  14 

CHIL0ERSBUR6 

1615 

TALLADEGA 

33  IT 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

6218 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

*18 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  POCK 

6226 

JACKSON  1 

2     34  40 

655 

TvA-69 

CITRONELLE 

1685 

MOB+LE 

31  05 

68  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PALMEROALE   2  W 

JEFFERSON 

3     33  44 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

CLAIBORNE 

MONROE 

31  32 

7A 

TOLLIE    L.  HASKEW 

6328 

86  21 

5A 

9A 

H 

CLANTON 

169* 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

88  02 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

65  27 

9P 

CKARLES  L.  WESTON 

6362 

CODEN 

1603 

MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1     31  35 

67  16 

199 

MRS.  MINTA  EDDINS 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

1807 

GENEVA 

5 

31  U 

85  96 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6396 

RUSSELL 

4     32  30 

65  01 

570 

8A 

8A 

D.  R.  MC  LEmORE 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

34  «* 

7A 

c 

rvA-462 

88  16 

TA 

COLLINSVlLLE 

1849 

OE  KALB 

*7 

3*  15 

85  52 

73* 

TA 

8*  W>  APPLETON 

6*60 

87  36 

COLUMBIA 

1B65 

HOUSTON 

85  07 

139 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

6468 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

Z 

33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS.  C.  GRESHAM 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

1     32  37 

86  54 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

CUBA 

Z079 

SUMTER 

13 

32  26 

68  23 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON  1 

2     34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

OADEVILLE 

TALLAPOOSA 

32  50 

SA 

DR*  W.  e>  FULTON 

AUTAUGA 

86  20 

6P 

6P 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

prTtwose  farm 

6684 

MONTGOMERY 

86  15 

DANCT  3  N 

3141 

PICKENS 

13 

33  03 

88  17 

217 

J.  T*  MC  DANIEL 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW  \ 

DAN VI LLE 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

87  05 

TVA-503 

RAINSVlLLE 

6762 

OE  KALB 

2     34  30 

1320 

TVA-T46 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

RED  BAY 

6805 

2     34  26 

08  08 

680 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

DECATUR 

34  35 

8A 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

REDSTONE  ARSENAL 

06  36 

HID 

MID 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

66  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

6847 

86  01 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  98 

588 

8A 

TVA-411 

RIVER  falls 

6937 

COVl NGTON 

6    31  22 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

89  42 

990 

GILBERT  LANDERS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6    31  2Z 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22*5 

MARENGO 

13 

32  31 

67  90 

100 

8A 

eA 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSERTSDALE  7  E 

6968 

BALDWIN 

9|    30  33 

148 

6P 

6P! 

CARL  BOSECK 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ROCK FORD 

7020 

86  13 

6A 

6Al 

H 

DOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

65  2* 

300 

Ic" 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

65  18 

H 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2 

67  24 

600 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  0* 

195 

7A 

HERBERT  S.  WKATLEY 

RUSSELLVlLLE  2 

7131 

FRANKLIN  1 

2  1  34  31 

860 

RADIO  STATION  WWwR 

ELKHONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

3*  53 

66  55 

766 

TVA-760 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2     3*  12 

602 

7A 

7Ai 

BRO.  PASCHAL  FuRMAN 

ELROD 

TUSCALOOSA 

5 

33  15 

7A 

K.  V.  BERRY 

SAND  NT  STATE  FARM  API 

7Z07 

65  56 

6R 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

31  19 

85  51 

360 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WIRB 

7ZB2 

86  58 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

7A 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SCOTTSBORO 

7A 

7A| 

Evergreen  faa  ap 

2763 

CONECUH 

31  25 

87  02 

252 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SC0TTS60R0  SUBSTA 

7310 

JACKSON  ,1 

2     34  41 

660 

IVA-76-A 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

5P 

5P 

JANES  E.  BARRETT.  JR. 

SEALE  6  W 

7  329 

RUSSELL 

4     32  16 

550 

7A 

WILLIAM   G.  GALLUPS 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

31  06 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

67  00 

5P 

7A 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN 

34  22 

86  59 

620 

7A 

7A 

MRS.  MINNIE   LEc  CROW 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

67  12 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

28*8 

WINSTON 

3*  0* 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SLOCOMB 

7575 

8A 

FMLEY 

MADISON 

3*  3* 

86  34 

572 

7A 

TVA-S76 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1      32  00 

87  01 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

33  *1 

87  50 

370 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

SOUTH  MILL 

7671 

DE  KALB 

2     34  24 

86  02 

1120 

7A' 

TVA-T5 

FLAT  ROCK 

34  *6 

7A 

TVA-387 

7A 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

3*  *9 

87  41 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLlNG 

SWAIM 

7966 

66  13 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

3*  *7 

67  40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STLACAUGA  2  W 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOwNDES 

31  59 

86  35 

490 

IP 

HENRY  BARGANIER 

STLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

7     33  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  1* 

88  01 

10 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

2     34  34 

65  49 

1400 

7A 

TVA-386 

FORT  P*YNE 

OE  KALB 

3*  26 

6A 

c 

JOHN  W.  PATE 

TALLADEGA 

8024 

86  06 

6P 

6P; 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

67  24 

410 

8A 

8A 

MRS.  NELlA  MCKENZIE 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

603Z 

TALLADEGA 

86  04 

&A| 

GADSDEN 

9151 

ETOWAH 

3*  01 

66  00 

970 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

THOMASV I LLE 

8170 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

3*  01 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO* 

THOR'BY   1  SW 

8204 

CHILTON 

1     32  54 

200 

ALABAMA  POLY.  INST. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

86  09 

130 

7A 

7A 

WILLIAM  C*  FIELDS 

THORSBT  EXP  STAT  ION 

0209 

CHILTON 

1     32  53 

660 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY  INST* 

GARDEN  CITY 

34  01 

8A 

c 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

THURLOW  DAM 

Elmore 

89  94 

6A 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

8259 

MADISON 

86  44 

c 

CCORGIANN* 

3271 

BUTLER 

31  39 

86  44 

280 

7A 

MRS  ELMA  F*  BURKETT 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

86  4* 

c 

GILSERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

31  53 

88  20 

121 

ALTON  G.  LAND 

TROY 

PIKE 

0     31  49 

85  59 

560 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

GORGAS 

3*30 

WALKER 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8300 

TUSCALOOSA 

2     33  14 

87  37 

170 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

31  11 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

Tuscaloosa 

7A 

C  H 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMMER  coaas 

TUSKEGEE  2 

6403 

85  42 

6P 

GREENVILLE 

3919 

BUTLER 

31  50 

86  38 

5P 

CECILE  T*  LEWIS 

UNION  SPRINGS  5  S 

6438 

89  46 

GREENVILLE  2 

}»Z4 

BUTLER 

31  50 

86  36 

420 

c 

CLAUDE  a*  CONN.  SR. 

UNIONTOWN 

84*6 

PERRY 

1'    32  26 

67  31 

273 

MAX  C.  KIRKER 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

VALLEY  HEAD  1  5 

8*69 

DE  KALB 

7     34  33 

1090 

&A 

6A 

, WILLIAM  0.  CARR 

GUNTERSVlLLE 

3573 

MARSHALL 

3*  20 

66  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

VANCE 

6477 

Tuscaloosa 

3     33  10 

67  13 

7A 

GUNTERSVlLLE  CITY  H  HKS 

MARSHALL 

3*  22 

7A 

VERNON 

68  08 

7A 

7A 

C  H 

GUNTERSVlLLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

34  26 

66  24 

611 

9A 

TVA-TO 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

1     33  08 

85  3* 

3620 
36*4 

W  NSTON 

34  1* 

67  37 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.   SLAT TON 

WALLACE   3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

6     31  11 

87  16 

225 

C.  W.  BEASLEV 

HAMILTON 

MARION 

3*  08 

67  59 

498 

7A 

7A 

REX  COOPER 

WALNUT  GROVE 

8646 

ETOWAH 

2     3*  0* 

86  19 

650 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

HARfllsBuRG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

32  48 

87  11 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WARRIOR  LOCK  ANO  DAM 

6673 

GREENE 

2     32  47 

67  50 

C 

HATNEVlLLE 

37*8 

LOWNOES 

32  11 

86  36 

190 

9P 

WS  CORRIE  H.  BEVIS 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

2     ?*  59 

66  0* 

8A 

6A 

>CADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

65  20 

370 

7A 

7A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

WEST  BLOCTON 

6809 

87  07 

WFLIN 

3775 

CLEBURNE 

33  39 

85  36 

650 

9P 

CITY  OF  HEFLIN 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

7     32  32 

86  12 

205 

MRS.  D.  R.  WHITAKER 

HICHLAMD  HOME 

3B16 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

LUKE  JORDAN 

WHATLEY 

CLARKE 

3     31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

LEONARD  L*  COLEMAN 

KIGMTOWER 

38*2 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

1175 

eA 

THOMAS  J.  HART 

WHEELER  DAM 

8675 

LAWRENCE 

2     34  47 

87  21 

980 

5A 

TVA-52 

HODGES 

FRANKL IN 

34  20 

67  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

WHITFIELD  LOCK  3 

092! 

CHOCTAW 

3     32  17 

00  01 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTSVlLLE  SU8STA 

4060 

MADISON 

34  4  3 

66  35 

611 

9A 

TVA-45 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 

JACKSON 

2     34  53 

625 

TA 

TVA-704-A 

HUNTSVILLE  KB  AP 

406* 

MADISON 

34  41 

86  35 

605 

MIO 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WILSON  0AM 

8960 

COLBERT 

2     34  48 

07  37 

530 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSON 

34  49 

66  07 

1619 

7A 

TVA-78 

WINF^LD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

3     33  55 

67  50 

468 

7A 

W.  H.  COTNEY 

IDER 

4115 

DE  KALB 

34  43 

85  41 

1540 

TA 

TVA-745 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE  1 

1     32  34 

85  54 

335 

GA 

ALABAMA  POWER  CO. 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

31  33 

86  01 

11 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

2     34  57 

67  53 

790 

TA 

IVA-621 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

475 

«P 

ALABAMA  POWER  CO. 

J  1-ALABAMAi     2-BLACK  HARRlORi     S-CAMABA,     6-CHATTAH00CHEE|     9-O*0CTAWATCH£E,     6-CONECllHt     7-<005A,     B-ESCAMBIA|     9-GULFi     10-PEA,  ll-TALLAPOOSA,     12-TEHNESSEE i  13-TOWIGBEE 
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REPEREHCE  NOTES 


rdlDg  the  dilute  of  Alabama  say  be  obtained  by  vrltlog  to  the  State  Cllna tolog Ist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field,  RPD  2,  Hontgoaery,  Alabama  o 
e  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  atatlou  name,  auch  as  12  3SV,    Indicate  distance  In  Biles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  to  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  soovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  montha  vlll  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Divisions,   as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inchea  and  wind  movement  in  miles.    Monthly  degree  day  totals 
lly  temperatures  from  65*P, 

is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherelse  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table.     Uax  and  Hln  in  "Evaporatio 

nlng  measurenents  are 
latencies  in  the  reco 

al  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  anowfall  table  Include  snow  and  sleet. 

when  publlshe 

daylight 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 
G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     CnlsslOD  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Ho  record  in  the  "CI Imatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by   no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   Issue  of  this  publlcn t ion . 
-    No  record  In  the  "Dally  Ihrec Ipita t Ion"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  nod  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*     Amount   Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

V  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelti 
located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
All    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
8     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  whully  or  partly  estimated,   using  a  ration  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inchea  of  new  snowfall. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Tnble  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If 

carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Z    Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 
VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

nd  STORM  DATA,    all  of  which 

loforsation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state. 
That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
■tatlooa  may  be  found  in  the  latest   issues  of  Local  CI imatologlcal  Data,  obtained  as   indicated  above,   price  15  cents. 

the  Annual  Suctnary.) 
Superintendent  of  Docu 

USCOHU-WB-Asheville,  H.  C.    6/3/59    850 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LEWIS  L  STRAUSS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


MAY  1959 
Volume  LXV   No.  5 


ASHEVILLE:  1959 


ALABAMA  -  MAY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     98°  on  the  9th  at  Ozark 
Lowest  Temperature:     35°  on  the  13th  at  Madison 

Greatest  Total  Precipitation:     13.26  inches  at  Bay  Minette 

Least  Total  Precipitation:     2.30  inches  at  Wallace  3  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5,10  inches  on  the  20th  at  Bay  Minette 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
MAY  1959 
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1 
S 
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NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

AM 

82.5 

55, 

9 

69.2 

91 

6 

40 

14 

24 

1 

0 

0 

0 

7.04 

1  .90 

1  3 

.0 

0 

9 

5 

2 

BELLE   MINA  2  N 

B't.'tM 

59 

8M 

72. IM 

92 

5  T 

43 

15 

16 

7 

0 

0 

0 

6.44 

1.52 

12 

.0 

0 

11 

5 

3 

DECATUR 

83.0 

61, 

4 

72.2 

1.2 

90 

6+ 

44 

15 

19 

2 

0 

0 

0 

5.49 

2.37 

1.56 

13 

.0 

0 

12 

3 

1 

FALKV 1 LLE 

AM 

83.6 

58 , 

5 

71.1 

90 

6+ 

40 

1  5 

25 

2 

0 

0 

0 

4.57 

•  96 

I  3 

.0 

0 

12 

4 

0 

FLORENCE 

84.2 

58, 

4 

71.3 

92 

5 

39 

15 

19 

4 

0 

0 

0 

4.85 

1.70 

12 

HUNTSVILLE   WB  AP 

84.3 

60, 

8 

72.6 

44 

15 

21 

6 

0 

0 

0 

5.53 

1.18 

22 

0 

MADISON 

AM 

83.4 

57. 

5 

70.5 

.7 

91 

6 

35 

13 

31 

2 

0 

0 

0 

6.25 

2.79 

1.15 

23 

.0 

0 

11 

5 

2 

MOULT ON  2 

83.4 

60. 

71.8 

91 

5 

4  1 

1 6+ 

20 

3 

0 

0 

0 

6.15 

2,75 

30 

0 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

81.7 

62. 

2 

72.0 

91 

5 

45 

15 

19 

1 

0 

0 

0 

3.85 

1.83 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

NEW  MARKET  2 

RED  BAY 

AM 

REDSTONE  ARSENAL 

82.2 

57. 

6 

69.9 

90 

5 

40' 

16+ 

30 

1 

0 

0 

0 

4.54 

1.10 

30 

.0 

0 

10 

4 

1 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

82.5 

56. 

3 

69.4 

91 

6 

38 

15 

31 

2 

0 

0 

0 

5.02 

1.70 

13 

.  0 

WATERLOO 

AM 

82. IM 

58. 

5 

70.  3M 

37 

14 

20 

4 

0 

0 

0 

4.54 

1.72 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

D  I V  I S I  ON 

71.0 

1.1 

5.35 

1.95 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE  2  SE 

AM 

81.4 

58.6 

70.0 

1.2 

88 

8  + 

43 

15+ 

25 

0 

0 

0 

0 

6.92 

3.30 

2.22 

27 

.0 

0 

8 

5 

2 

BESSEMER  3  NE 

85.6 

59. 

8 

72.7 

91 

7  + 

42 

15 

11 

7 

0 

0 

0 

10.01 

5.03 

31 

.  0 

0 

10 

6 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

84.5 

61. 

3 

72.9 

3.4 

91 

7 

45 

15 

12 

3 

0 

0 

0 

8.27 

4.53 

2.80 

30 

.0 

0 

11 

5 

2 

BRIDGEPORT  2  W 

84.  2 

59. 

1 

71.7 

92 

5 

39 

J  5 

1  9 

1 

0 

0 

0 

6.33 

2.67 

1.57 

J 

GUNTERSVILLE 

84.5 

58. 

4 

71.5 

92 

6 

40 

15 

15 

4 

0 

0 

0 

5.45 

1.10 

20 

.0 

0 

13 

4 

1 

ONEONTA 

AM 

84.0 

57. 

9 

71.0 

90 

8  + 

39 

15 

23 

4 

0 

0 

0 

7.44 

2.43 

27 

.0 

0 

9 

6 

2 

SAINT  BERNARD 

AM 

83 .  3 

58. 

4 

70.9 

2.1 

92 

6 

41 

15 

24 

0 

0 

0 

6.85 

3.35 

1.13 

20 

.0 

0 

10 

5 

4 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

81.9 

58. 

5 

70.2 

89 

5 

40 

15 

24 

0 

0 

0 

0 

7.39 

1.59 

30 

.0 

0 

10 

5 

4 

SCOTT SBORO 

AM 

83. 8M 

57. 

IM 

70. 5M 

1.3 

90 

6 

40 

14 

20 

1 

0 

0 

0 

.  0 

VALLEY  HEAD   1  S 

AM 

82.0 

56. 

5 

69.3 

2.6 

89 

8  + 

38 

15 

37 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.88 

1.11 

13 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

71.1 

1.8 

7.14 

3.68 

.0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE   2   S  E 

AM 

85.6 

60, 

0 

72.8 

91 

8 

44 

15 

14 

9 

0 

0 

0 

3.84 

.95 

1  3 

.0 

0 

7 

4 

0 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

AM 

83.9 

59. 

5 

71.7 

90 

8  + 

44 

15 

15 

3 

0 

0 

0 

9.81 

1.95 

31 

.0 

0 

9 

8 

3 

CENTREV I LLE 

AM 

86.2 

60. 

0 

73.1 

1.1 

94 

8 

42 

17 

12 

12 

0 

0 

0 

6.32 

2.08 

2.64 

20 

.0 

0 

7 

4 

2 

CLANTON 

AM 

64.  2 

59. 

1 

71.7 

.2 

90 

25 

42 

1  5 

1  5 

1 

0 

0 

0 

7.51 

3.48 

2,23 

2  6 

.0 

0 

9 

5 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

AM 

84.0 

58. 

4 

71  .2 

92 

6 

39 

15 

22 

4 

0 

0 

0 

4.88 

1  .05 

20 

,  Q 

Q 

1 1 

I 

FAYETTE 

85.5 

59. 

6 

72.6 

e,+ 

43 

16 

10 

7 

0 

0 

0 

3.95 

1.31 

13 

.  0 

Q 

2 

I 

HALEYVILLE 

AM 

82.9 

58. 

5 

70.7 

90 

6 

40 

15 

23 

1 

0 

0 

0 

7.55 

1.37 

31 

.0 

0 

11 

5 

3 

HAMILTON 

AM 

81.3 

58. 

8 

70.  1 

41 

15 

25 

1 

0 

0 

0 

6.72 

1  .36 

13 

.  0 

Q 

10 

^ 

2 

JASPER 

84. 3M 

58. 

9M 

71  .6M 

91 

5 

41 

16+ 

19 

5 

0 

0 

0 

8.70 

1.89 

30 

.0 

0 

10 

7 

4 

PRATTVlLLE 

88.0 

62. 

0 

75.0 

48 

16+ 

2 

1  5 

0 

0 

0 

6.53 

2.90 

1  .99 

30 

.0 

0 

8 

5 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

81.6 

59.5 

70.6 

87 

7  + 

43 

1  5 

15 

0 

0 

0 

0 

5.45 

2.35 

25 

.0 

0 

8 

3 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

85.0 

62. 

3 

73.7 

93 

7 

47 

15 

8 

7 

0 

0 

0 

7.51 

1.40 

26 

.0 

0 

10 

7 

4 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAK 

84.  3 

60. 

4 

72.4 

.3 

90 

28 

45 

15 

13 

1 

0 

0 

0 

10.00 

6.01 

2.31 

31 

9 

VERNON 

AM 

84.5 

56. 

8 

70.7 

91 

8  + 

39 

16 

18 

5 

0 

0 

0 

4.91 

1.22 

31 

.0 

0 

11 

4 

1 

DIVISION 

72.0 

.7 

5.76 

3.02 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

86.0 

59.9 

73.0 

93 
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43 

15 

11 

9 

0 

0 

0 

6.  36 

2.24 

30 

.0 

0 
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3 

2 
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85.5 

58. 

5 

72.0 

91 

7 

40 

1 3 

7 

0 

0 

0 

6.10 

2.49 

1.58 
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0 

CENTRE 

84. 8M 
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4M 

72. 6M 

91 

5 

41 

15+ 

19 

5 

0 

0 

0 

.0 

0 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

86.0 

57. 

9 

72.0 

91 

7  + 

42 

1 7+ 

6 

0 

0 

'■^ 

2.35 

30 

.0 

0 

10 

4 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

84.6 

58. 

1 

71.4 

92 

5 

41 

16+ 

18 

5 

0 

0 

6.43 

1.94 

31 

.0 

0 

9 

5 

2 

PELL   CITY  5  NW 

AM 

83.2 

56. 

4 

59.8 

90 

8  + 

40 

15 

22 

2 

0 

0 

0 

7.59 

2.34 

31 

.0 

0 

1 1 

9 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

85.0 

59.7 

72.4 

90 

24+ 

42 

16 

12 

5 

0 

0 

0 

5.56 

2.42 

25 

,  Q 

Q 

1  0 

2 

2 

TALLADEGA 

86.0 

58. 

9 

72.5 

1.6 

92 

6+ 

41 

15 

14 

5 

0 

0 

0 

5.05 

1.62 

1.93 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

72.0 

1.7 

5.32 

3.01 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

82.  *M 
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7M 

69. IM 
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9 
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1.52 
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kSHLAND 

83.7 
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70.5 
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41 
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19 
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0 
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»UBURN  3  SW 

AM 

85.5 
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44 

15 

8 

5 

0 
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6.42 
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AM 

59. 
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0 
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2 

HEFLIN 
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4,35 
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.0 

0 

11 
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1 

Lafayette 
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61. 
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73.1 

92 

9 

43 

15 

10 
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0 

0 

0 

5.59 
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.0 
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MARTIN  DAM 

85.5 
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Q 

0 
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1.50 
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.0 
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3 
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AM 
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0 

71.1 
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41 

17 

15 

3 

0 

0 

0 

3.88 

1.24 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

ROCKFORD 

AM 

85.5 

57. 

6 

71.6 

92 

9+ 

40 

15 

18 

7 

0 

0 

0 

8.45 

2.40 

30 

.  0 

0 

6 

ROCK  MILLS 

86.0 
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7 

71.9 

91 

9+ 

42 

17 
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0 

0 

0 

4.83 

1.09 
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.0 

0 
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2 
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.0 
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AM 
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91 

10 
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0 
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I 
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AM 

84.6 

61  . 

3 
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90 

10  + 

47 

1  5 

10 

3 

0 

0 

0 
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2.25 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 
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AM 
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1 

73.3 

90 

2 

47 

15 

12 

1 
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0 
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1  •  35 

21 

.0 
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11 

5 

2 

-.cr-N^BORO 

85.7 
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7 

74.2 

1  .0 

92 

7 

47 

15 

5 

6 

0 

0 

0 

4.04 

-  .35 

1.34 

12 

.0 

0 

10 

3 

1 

■  VILLE 

87.7 

62. 

1 

74.9 

93 

9 

47 

15 

3 

12 

0 

0 

0 

5.75 

2.41 

30 

.0 

0 

8 

5 

2 

'IGSTON 

85.6 

62.5 

74.1 

90 

9  + 

47 

15 

4 

3 

0 

0 

0 

6.54 

2.00 

21 

.0 

0 

12 

6 

1 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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MARION  JUNCTION   2  NE 

85.0 

61.3 

73.2 

91 

9 

47 

15 

6 

1 

0 

0 

0 

5.38 

2.18 

19 

.0 

0 

7 

4 

2 

MINTER   3  WNW 

86*  5 

62.9 

74.7 

93 

8 

43 

15 

5 

10 

0 

0 

0 

7.  95 

1.49 

22 

.0 

0 

11 

6 

4 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

87.2 

63.4 

75.3 

2.8 

93 

9 

50 

15 

2 

11 

0 

0 

0 

6.53 

3.07 

2.39 

29 

.0 

0 

10 

5 

1 

SELMA 

87.7 

63.8 

75.8 

2.3 

93 

9  + 

50 

16+ 

1 

12 

0 

0 

0 

4.68 

.68 

1.36 

30 

.0 

0 

7 

4 

2 

TUSKEGEE  2 

86.6 

63.8 

75.2 

95 

9  + 

50 

15 

2 

10 

0 

0 

0 

4.07 

1.03 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

87.4 

61.6 

74.5 

1.6 

92 

8  + 

46 

15 

4 

1  1 

0 

0 

0 

4.01 

.58 

1.22 

30 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

74.3 

1.2 

6.46 

1.82 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA 

AM 

88.7 

62.6 

75.7 

96 

10 

52 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

4.96 

1.28 

31 

.0 

0 

8 

4 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

87,5 

63.0 

75.3 

93 

Q 

5  3 

1 5 

0 

8 

0 

0 

0 

6.56 

2.05 

1 9 

.0 

0 

8 

4 

4 

BRANTLEY 

AM 

88.2 

58.8 

73.5 

95 

10 

44 

16 

3 

13 

0 

0 

0 

5.37 

1.22 

1.03 

30 

.0 

0 

9 

6 

2 

BREWTON   3  SSE 

87.4 

60.4 

73.9 

1  .3 

94 

9 

47 

16 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7.08 

2.46 

2.44 

20 

.0 

0 

10 

6 

2 

CAMDEN   3  NNW 

86.3 

60.1 

73.3 

91 

26+ 

45 

16+ 

7 

7 

0 

0 

0 

4.42 

1  .08 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

CHATOM 

86.6 

59,9 

73.3 

92 

8 

48 

3 

2 

8 

0 

0 

0 

6.99 

1.37 

29 

.0 

0 

12 

6 

1 

CLAYTON 

87.5 

63.5 

75.5 

96 

9 

60 

1  5 

0 

12 

0 

0 

0 

2.83 

-  1.32 

.  70 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

86.7 

64.9 

75.8 

94 

9 

62 

17 

0 

1 1 

0 

0 

0 

5.86 

2.49 

1.70 

31 

.0 

0 

9 

4 

2 

ENTERPRISE 

87. 5M 

63. 7M 

73. 6M 

96 

9 

64 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

5.94 

1.43 

20 

.0 

0 

8 

5 

2 

EUFAULA 

AM 

87.7 

62.0 

74.9 

1  .0 

96 

10 

47 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

4.01 

-  .19 

.95 

23 

.0 

0 

9 

4 

0 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

86.6 

61.5 

74.  1 

92 

9+ 

49 

16 

0 

14 

0 

0 

0 

4.99 

1.10 

19 

.0 

0 

12 

5 

1 

r  K 1 iLU    L  I  1  T 

86.  7 

63.6 

92 

9 

51 

1 6 

Q 

10 

0 

0 

0 

.20 

1.12 

30 

.0 

0 

11 

3 

1 

GENEVA 

AM 

88.6 

62.1 

76.4 

95 

10  + 

51 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

6.90 

2.83 

2.18 

30 

.0 

0 

9 

7 

1 

fill  QPOTt^MlU 

87.8 

59.2 

7 

46 

16 

4 

15 

0 

0 

0 

3.84 

.94 

23 

.0 

0 

7 

4 

0 

GREENVILLE 

88.  1 

63.0 

76.6 

1.7 

95 

9 

51 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

4.84 

.45 

1.61 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

HEADLAND 

AM 

87.6 

62.5 

75.1 

96 

10 

51 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

3.52 

.90 

31 

.0 

0 

8 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

AM 

86.0 

63.0 

74.5 

1.1 

93 

10 

50 

15 

2 

5 

0 

0 

0 

4.47 

.53 

1.65 

29 

3 

2 

LOCKHART 

AM 

66.5 

63.3 

74.9 

94 

10 

53 

16 

0 

6 

0 

0 

0 

7.32 

1.56 

30 

.0 

0 

10 

6 

4 

NATCHE  Z 

AM 

OZARK 

89.5 

62.5 

76.0 

1.8 

98 

9 

51 

15 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.0 

0 

PHENIX  CITY   2  NNW 

AM 

84.3 

63.1 

73.8 

92 

10 

49 

15 

2 

4 

0 

0 

0 

7.70 

2.16 

25 

.0 

0 

9 

6 

3 

PUSHMATAHA 

AM 

86.  1 

60.9 

1.7 

2 

46 

16 

6 

6 

0 

0 

0 

4.54 

1.66 

2.73 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

THOMASVILLE 

AM 

85.0 

61.3 

73.2 

.4 

92 

10 

48 

16+ 

3 

5 

0 

0 

0 

5.92 

1.50 

1.29 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 

TROY 

87.0 

63.7 

75.4 

2.1 

94 

9 

50 

16 

2 

10 

0 

0 

0 

4.40 

.21 

1.61 

30 

WHATLE  Y 

86.5 

59.5 

73.0 

93 

9  + 

47 

16 

3 

9 

0 

0 

0 

6.26 

1.84 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

74.6 

1  .  1 

5.35 

1.15 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

84.5 

63.0 

74.8 

91 

8 

55 

17+ 

1 

3 

0 

0 

0 

13.26 

5.10 

20 

.  0 

0 

CITRONELLE 

84.4 

64.6 

74.5 

.3 

91 

9  + 

53 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

6.88 

1.67 

1.86 

29 

.0 

0 

11 

3 

2 

CODEN 

75.8 

91 

6  5 

1 6 

0 

3 

0 

0 

0 

4.64 

1.92 

1 2 

.0 

0 

7 

2 

2 

FAIRHOPE 

FORT  MORGAN 

83.4 

71.3 

77.4 

88 

8 

66 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.20 

1 1 

.0 

0 

5 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

84.4 

66.  1 

73.3 

1.9 

91 

8 

57 

15 

0 

3 

0 

0 

0 

7.40 

2.76 

1.54 

19 

.0 

0 

9 

6 

4 

MOBILE 

AM 

84.6 

68.3 

76.4 

94 

9 

59 

16+ 

0 

3 

0 

0 

0 

7.60 

2.00 

23 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROBERTSDALE   7  E 

85.5 

64.0 

74.8 

91 

8  + 

65 

16+ 

0 

4 

0 

0 

0 

6.71 

1.93 

19 

.0 

0 

10 

6 

2 

DIVISION 

75.6 

1  .3 

7.13 

2.14 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

^nset 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-10- 

10-49 

.50-99 

1.00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  ai 

BIRUINGHAH  WB  AIRPORT 

S 

11 

7.8 

34 

W 

22 

84 

88 

54 

61 

1 

5 

6 

3 

1 

1 

17 

74 

6.S 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

21 

6.8 

23++ 

E 

19 

82 

86 

56 

62 

2 

3 

4 

5 

1 

0 

15 

6.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

22 

9.7 

26++ 

S 

30 

89 

91 

60 

68 

3 

2 

3 

2 

4 

0 

14 

6.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

11 

5.4 

25 

S 

12 

80 

86 

52 

59 

3 

2 

5 

4 

0 

1 

15 

68 

6.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  60  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMI 
HAV  1999 


Statioo 

Total 

Day  of  month 

1  72  1  3 

4  I  S  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

 1  1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IBBEVILLE  1  NNW 
DDISON  CElNTftAL  TOWER 

•  62 

T 

.82 

.91 

•  19 

•  33 

.17 



.56 

•  61 

5*00 

.23 

■  70 

.20 

1^24 

•  42 

.39 

•  14 

.06 

1.62 

LBERTA 

A. 06 

.10 

.02 

■  83 

•  62 

•  44 

•  06 

7 

.13 

•  01 

1.47 

•  36 

LBCRTVIL.LE  2  SE 

.03 

•  01 

.02 

U25 

.07 

.84 

.29 

•  43 

•  60 

.06 

•  >7 

2.22 

.72 

•  01 

L.EUNDER  CI  TV  6  NE 

*!79 

.06 

.16 

.11 

.17 

.19 

.49 

1.92 

.42 

.49 

1.00 

.30 

LICEvILLE   2  $E 

3.04 

•  41 

.05 

■  95 

.09 

•  16 

.53 

•  02 

•  61 

•  07 

•  04 

.16 

•  73 

NOALUS lA 

A. 96 

.28 

■  17 

UIO 

■  29 

•  44 

•  79 

•  61 

U2S 

HHISTON  FAA  AlRPOflT 

6*36 

.2S 

■  08 

.06 

■  75 

•  09 

•  41 

•  19 

T 

U60 

.26 

•  21 

•  17 

2^24 

.02 

8*01 

.25 

2^6B 

•  85 

.51 

.91 

.33 

•  22 

•  65 

•  06 

•  73 

•  •2 

kSHLA  D 

T 

.88 

■  08 

.09 

.05 

•  07 

•  18 

.43 

2^33 

.19 

.68 

•  09 

•  31 

U34 

1.45 

U21 

SHVILLE  h  H 

10.63 

•  12 

■  03 

.80 

1  •Qd 

.43 

.42 

2^00 

2^47 

•  34 

.04 

•  42 

THEhS 

7.26 

•  09 

.16 

1.93 

■  05 

■  •58 

.12 

.67 

•  46 

U64 

r.ii 

THENS  2 

7.06 

•  09 

.16 

1^90 

.05 

1  ^46 

.18 

.60 

.45 

•  98 

•  95 

•20 

RECORD 

MISSING 

THORE   STATE  rARH 

6.%6 

■  10 

.40 

2.05 

l.>0 

.02 

.02 

.20 

.10 

1.28 

U24 

•  05 

UBURH  3  $W 

6.62 

■  37 

1^47 

.09 

•  55 

.08 

1.25 

.09 

•  09 

.88 

1^08 

.51 

UTAUGAVlLLE 

9.6S 

.33 

.28 

.99 

•  27 

.98 

•  24 

.48 

1.52 

•  76 

AWHEAO  LOCK  AMO  DAM 

9.S1 

•  46 

.04 

.91 

.02 

1  .64 

•  89 

•  92 

1.98 

.72 

■  04 

.68 

1.95 

AY  HINETTE 

13*26 

•  30 

.03 

1.75 

1.08 

5.10 

•  66 

•  27 

.49 

• 

3.58 

elgreen 

».61 

.20 

1.09 

.08 

.61 

•  10 

1.04 

.04 

.60 

•  03 

•  20 

1.08 

•  >4 

ELLE  NINA  2  N 

6.66 

.03 

.18 

1.52 

•  10 

1.32 

.43 

UOO 

.10 

•  78 

•  39 

.03 

.90 

ESSE  HER  3  NE 

10.01 

•  05 

T 

T 

•  25 

.51 

1.44 

•  87 

T 

.60 

7 

•  66 

•  10 

.38 

5.03 

ETHLEHEM 

•  40 

1^80 

.04 

.85 

•  44 

.24 

.08 

U03 

.29 

.16 

1 LL I NG  S  L  E  Y 

6.29 

.20 

.12 

1.54 

•  74 

.68 

.9V  .03 

•  08 

1.98 

.42 

8.27 

.1* 

•  13 

.05 

•  38 

•  36 

.90 

•  93 

.01 

U31 

.09 

•  12 

7 

.17 

2.80 

•  02 

I  SHOP 

5.67 

.26 

•  10 

•  57 

.07 

uoo 

.70 

.71 

.06 

.25 

•  11 

U04 

.42 

•  18 

OA  2 

8.29 

T 

.13 

T 

•  04 

U16 

•  72 

.18 

.98 

1.28 

1  •SO 

.80 

1.20 

RANTlEY 

5.37 

.15 

•  17 

•  78 

1.01 

•  09 

.72 

.02 

'  * 

.54 

1.03 

.56 

REwTON  3  SSE 

.42 

•  20 

2^44 

.10 

•  56 

1.12 

.92 

.95 

.42 

.75 

RIDGE  PORT   2  U 

6.33 

1.57 

.15 

.06 

.09 

•  26 

•  45 

T 

•  99 

.21 

.11 

■  04 

7 

.93 

•  95 

•  08 

.84 

7 

nuND I  DOC 

3.99 

•  14 

•  97 

•  41 

.38 

.17 

■  29 

.98 

.01 

.98 

•  46 

ALERA  2  SH 

6.10 

.53 

•  20 

1.58 

.38 

.57 

•  90 

.22 

•  16 

1.56 

AfCEN  3  NNW 

6.62 

•  01 

.22 

.08 

•  04 

U08 

.22 

.31 

.30 

.03 

•  02 

•  09 

.65 

1.06 

7 

ANP  H  I H.  2  NW 

.10 

.68 

.60 

.33 

•  20 

.19 

T 

.63 

T 

.30 

U82 

1.31 

•  94 

ARBON  HILL 

6.23 

•  45 

.65 

.90 

1.64 

•  12 

•  64 

.43 

.59 

•  81 

ENTER  GROVE 

5*65 

•  %1 

T 

.13 

1.13 

.04 

•  70 

.13 

.48 

.22 

•  93 

■  11 

•  45 

•  92 

ENTRE 

.40 

•  80 

1^05 

.10 

•  45 

•  05 

■  70 

U85 

•  60 

ENTREvILLE 

6.32 

.01 

1.24 

2^64 

.10 

.59 

'31 

•  99 

•  40 

•  96 

.92 

.37 

•  08 

.30 

•  27 

.52 

•  56 

•  91 

.03 

•  17 

1.37 

•  43 

•  10 

1^1  LOER  SBURG 

6.69 

1.05 

.20 

•  72 

.40 

.40 

.62 

•  88 

.15 

•  95 

1.12 

^I LOER SBURG  WTR  PLANT 

6.06 

.12 

.29 

.07 

ill 

•  52 

.46 

•  55 

.05 

•  02 

.49 

•  63 

•  02 

.31 

2.39 

.07 

ITRONELLE 

6.86 

.22 

•  47 

1.74 

.08 

.73 

•  43 

•  19 

•  16 

.18 

•  07 

.36 

1.66 

.39 

•  04 

LAIBORNE 

9.86 

.21 

.59 

1. 11 

.29 

•  26 

I  ^92 

.05 

U20 

.21 

I 

•  10 

•  37 

.05 

1.40 

.64 

.50 

2.23 

•  34 

1^40 

•  48 

LA  1U« 

2.83 

T 

.44 

.39 

.66 

.10 

.12 

•  02 

.40 

.70 

OOEN 

6.56 

.16 

•  04 

1^92 

.16 

.18 

•IS 

.02 

.  •"S 

1.43 

.45 

OFFEE    SPRINGS  2  NW 

6.75 

T 

.30 

•  10 

1  .05 

1.50 

•  52 

U09 

7 

•  35 

1.45 

.43 

OLSEHT   STEAM  PLANT 

6.72 

•  10 

.94 

•  14 

.89 

•  27 

•  10 

.70 

•  14 

DLL  I NSVI LLE 

.04 

.03 

•  29 

•  17 

2.21 

•  02 

1.58 

.12 

7 

•  11 

7 

!o2 

U03 

•  10 

1.03 

1.21 

7.51 

1.45 

•  10 

•  67 

2.10 

•  10 

.19 

•  54 

•  33 

.97 

1.10 

ORDOVA 

7.06 

•  61 

•  98 

■  74 

•  98 

.99 

.92 

.97 

.98 

OTTONTON 

T 

1  ^25 

.36 

•  26 

•  76 

T 

T 

.07 

1.04 

.87 

UBA 

9.62 

•  05 

•  89 

•  08 

■  10 

•  14 

.03 

•  06 

U32 

•  34 

.33 

.04 

1.39 

.65 

ADE  V I L  L  E 

5.12 

•  10 

•  30 

•  30 

•  58 

.29 

.29 

li30 

■  80 

1.20 

ANCY    3  H 

RECORD 

MISSING 

AHVI LLE 

6.82 

1^11 

■  08 

UOO 

.19 

•  38 

.99 

■  73 

.38 

AYTON 

5.66 

•  05 

•  15 

•  70 

■  20 

•  85 

•  72 

U65 

.29 

.72 

.33 

ECATUR 

5.69 

•  22 

•  28 

1.56 

■  11 

.78 

.22 

T 

•  46 

.48 

.69 

•  13 

.37 

.19 

.18 

•  27 

1.44 

■  08 

.75 

.04 

•  21 

.17 

.69 

•  25 

.47 

.33 

ECATUR  SUBSTAT ION 

5.23 

.22 

•  28 

1.61 

■  08 

.75 

.24 

.40 

.18 

.82 

•  07 

.37 

.21 

ELTA 

6.65 

.54 

•  09 

1.00 

.88 

•  10 

•  08 

•  94 

.08 

1.38 

1.36 

ENOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

5.66 

•  57 

.07 

.68 

.22 

.21 

•  30 

2.25 

.39 

•  05 

.43 

•  47 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

5.06 

.29 

.02 

•  62 

.38 

.49 

•  17 

T 

•  05 

T 

.29 

•  03 

1.06 

.74 

U70 

3UBLE    SPR 1 NGS 

6.00 

.43 

•  02 

.63 

■  23 

1  .05 

.20 

•  18 

•  OS 

.10 

.69 

•  15 

.70 

•  46 

LBA 

5.01 

.07 

.20 

■  02 

.99 

.97 

.10 

•  40 

1.60 

.70 

LKMONT 

6.90 

•  10 

.10 

2.73 

.83 

.23 

.93 

•  23 

•  84 

.57 

•  34 

LROD 

7.21 

.22 

.12. 

.98 

.48 

1.80 

.24 

.12 

•  85 

.30 

2^10 

NTERPR ISE 

5.9* 

.01 

.02 

.44 

■  •01 

1  .43 

.39 

•  18 

•  72 

.77 

•  97 

6.01 

.06 

T 

.09 

.35 

■  13 

.11 

.56 

.58 

T 

•  95 

T 

•  02 

7 

•  10 

•  05 

.38 

•  63 

VERGREEN  FAA  AIRPORT 

6.99 

.37 

.04 

.10 

1.10 

.15 

.65 

.35 

•  13 

•  52 

•  10 

7 

•  61 

.79 

•  12 

A I RHOPE 

RECORD 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

6.37 

•  51 

.22 

.05 

•  81 

.83 

.41 

•  03 

.47 

•  75 

.66 

U63 

ALAVlLLE 

6.67 

.18 

.96 

•24  .18 

.68 

.21 

•  38 

•  20 

.60 

•  24 

.70 

.10 

ALLS  CITY  9LK  POND  TWR 

0.06 

.14 

1.72 

.90 

.53 

1^00 

.12 

.74 

U24 

•  02 

■  70 

•  93 

6.62 

•  26 

.19 

.02 

■  90 

.05 

1.27 

.18 

•  86 

.06 

•  60 

.87 

•  02 

.67 

.25 

AYETTE 

3.96 

.21 

•  10 

.02 

U31 

.42 

.24 

•  39 

•  05 

.31 

•  91 

LAT  ROCK 

5*61 

■  25 

.10 

U30 

.05 

.64 

.99 

•  02 

•  78 

.29 

•  22 

•  28 

.48 

•  45 

LORENCE 

6.05 

1.70 

.23 

.38 

.35 

•  24 

•  16 

•  08 

•  01 

.70 

lorence  at  lock 

3.96 

.90 

.17 

.71 

.05 

•  12 

•  68 

•  29 

•  03 

.22 

•  57 

3RT  DEPOSIT 

5.26 

.12 

.05 

.61 

.36 

.92 

•  36 

•  17 

.03 

.41 

U73 

.34 

•  16 

ORT  MORGAN 

3.60 

1.20 

.90 

.50 

•  85 

■  15 

ORT  PAYNE 

7.03 

.06 

•  05 

.21 

•  25 

1.56 

1.12 

T 

•  60 

7 

.94 

•  04 

•  16 

T 

■  60 

1^42 

RISCO  CITY 

4.66 

•  13 

.26 

■  14 

.05 

T 

•  81 

.22 

•  04 

•  38 

•  18 

■  23 

7 

•  16 

U12 

•  72 

6.82 

•  IB 

■  17 

1.03 

.02 

•  87 

.14 

•  25 

.02 

.07 

U42 

•  05 

.76 

1^84 

ADSDEN  GAS  PLANT 

6.63 

•  17 

■  29 

.95 

■  02 

•  72 

.16 

•  21 

.02 

.06 

.19 

.70 

1^94 

A I NE  SV I LLE 

5.31 

T 

.16 

■  80 

.50 

.05 

•  12 

1.39 

•  10 

UIO 

.19 

•  20 

7 

■  68 

•  10 

ARDEN  CITY 

6.95 

.15 

•  51 

T 

.32 

.14 

U05 

.30 

•  75 

.96 

•  72 

.12 

■  30 

U63 

ENEV* 

6.90 

•  41 

.03 

.09 

•  05 

.75 

•  63 

•  61 

•  56 

T 

.04 

.80 

.92 

2^16 

•  23 

EORQ  1  ANNA 

5.17 

2.00 

T 

•  96 

•  60 

.66 

•  35 

■  60 

1 LBERTOWN 

3.04 

.06 

•  05 

■  56 

T 

■  27 

•  30 

•  94 

.10 

7 

.88 

■  69 

7 

OR  GAS 

7  63 

•  28 

.42 

.64 

.15 

1.48 

•  57 

•  40 

•  46 

U31 

1.89 

•  03 

flEEN  BAY 

7.00 

.29 

2.00 

2^09 

.03 

•  03 

.10 

•  14 

.49 

1.15 

•  76 

REENSBORO 

6.06 

•  15 

1.34 

■  01 

.02 

•  41 

.02 

.24 

•  10 

•  97 

.12 

.99 

.34 

•  17 

RCENV I LLE 

6.06 

T 

■  03 

■  04 

1  .61 

.08 

•  09 

•  46 

.04 

.64 

.16 

1.29 

•  38 

UlF   SHORES  POST  OFFICE 

6*68 

.01 

.05 

•  30 

.58 

■  15 

•  IS 

.78 

.67 

3.42 

.74 

ONTERS Vl LLE 

5.65 

•  20 

.20 

.40 

■  50 

1.10 

.20 

•  40 

.10 

.80 

•  10 

.47 

.88 

•  10 

UNTE8SVILLE  Cllf  W  WK5 

5.10 

•  06 

.10 

■  80 

.80 

■  12 

•  30 

•  90 

.98 

■  70 

.72 

UNTERSVILLE  DAM 

5.96 

.56 

.25 

■  18 

1.18 

■  47 

•  40 

.87 

.97 

■  37 

1.11 

7,56 

.10 

■  48 

■  35 

1.15 

•  65 

.2n 

.27 

1.34 

.09 

.96 

.07 

.45 

1.37 

AMI L  < ON 

6*72 

.02 

.27 

1.36 

.15 

•  43 

•  52 

U32 

.79 

.05 

.20 

.98 

.67 

ARRlSBuRG  CAHABA  TOwER 

1.13 

1 .49 

.78 

.45 

.49 

U07 

AYNEvlLLE 

5.76 

•  63 

T 

7 

.11 

•  •14 

.14 

■  62 

.06 

.12 

7 

2.41 

.53 

EAOLAND 

3.52 

.34 

.72 

•  30 

.23 

.13 

.20 

.70 

.90 

.15 

.15 

.15 

■  30 

.05 

•  30 

.25 

•  35 

•  45 

.20 

•  09 

.05 

4.35 

.30 

1  On  LAND  MO*<t 

6.67 

•  07 

■  04 

.90 

.05 

•  18 

•  18 

.13 

.17 

1.65 

1.03 

.07 

JGhT  OhER 

7.96 

.10 

.15 

■  49 

.20 

.06 

1.17 

.76 

U15 

■  2ft 

•  16 

.59 

.43 

2.50 

3DGES 

■  42 

■  96 

.59 

.39 

.23 

.36 

JNT5V I LLE  SUBSTA 

5.05 

■  15 

.35 

■  86 

.01 

.94 

■  14 

.47 

.65 

.73 

•  84 

.03 

.01 

.18 

.49 

UNTSVILLE  HB  AP 

5.53 

•  26 

■  16 

.03 

■  72 

.06 

•  96 

.14 

uia 

7 

.59 

.54 

•  03 

7 

.68 

.18 

YTOP 

7.02 

.>2 

.32 

■  55 

.70 

.10 

1.49 

.72 

•  08 

.52 

.49 

•  SI 

.90 

.40 

^R 

5-57 

.61 

1.40 

.88 

.92 

.31 

.54 

.10 

.12 

■  49 

.80 

KCKSON  LOCK  I 

RECORD 

MISSING 

.12 

■  12 

.28 

.06 

kCKbON  SHOALS 

•  12 

■  35 

.20 

•  25 

.39 

.41 

.44 

kcKSOHVlLLE    2  SM 

6.91 

.90 

■  04 

■  55 

1.13 

1.96 

.17 

7 

.04 

■  04 

7 

.63 

1.85 

ASPER 

0.70 

.23 

1^08 

.49 

.43 

•  B? 

■  50 

U38 

.52 

U32 

.04 

1.89 

3e«  BeferoDce  NotMi  Pollowlog  Station  lodes 


DAILY  PRECIPITATION 

ALA 5AM 

CONTINUED  ^  '^'^ 


Station 

1 

Total 

Day  ot  month 

1   1   2  [  3 

4   1   5  j  6 

7  1   8   1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17  1  18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



JORDAN  DAM 

4.81 

.05 

1.00 

•  58 

L AFAYET  T  E 

S,59 

■  12 

.17 

I32 

.13 

•  47 

I13 

.75 

1.56 

'.io 

^12 

•  31 

'  ,97 

!i 

LAY  OAM 

.60 

.10 

.07 

1 .62 

.69 

.10 

.26 

•  38 

1^60 

•  20 

U37 

1 .4 

LEE.DS 

7.ee 

.07 

.09 

.04 

.24 

.09 

.75 

.85 

.25 

•  53 

T 

.47 

2.70 

•  60 

1 .2' 

LEESBURG 

b^lk 

.07 

.09 

.79 

1.95 

.17 

•  44 

.10 

.12 

.77 

•  97 

I  .2 

b*S4 

40 

•  29 

67 

08 

.50 

LOCKHART 

7.32 

.03 

.67 

.01 

1  .06 

1I06 

Iso 

.23 

Il3 

l04 

.01 

.20 

1 56 

I  ^56 

U4l 

LOUISVILLE 

4.62 

.42 

.48 

.14 

1.76 

.16 

.46 

.67 

•  5 

MADISON 

6.2S 

.12 

.24 

.25 

.74 

.02 

.96 

.69 

1.15 

.45 

1.04 

•  03 

•  05 

.38 

.1 

MAGELLA 

10.1<> 

.09 

.01 

.27 

.24 

.28 

1.86 

1.29 

.95 

.01 

.12 

1.43 

.37 

3.2: . 

<>.61 

29 

1.82 

',11 

I'.lo 

MARION  JUNCTION 

.30 

1.36 

*05 

.70 

^23 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

&.3e 

T 

.03 

.24 

?.lfi 

.11 

T 

.80 

.01 

.24 

•  04 

•  58 

1.14 

.01 

MARTIN  DAM 

6.74 

1.15 

.63 

.02 

.  37 

.28 

.10 

.03 

T 

1.30 

•  38 

.96 

1.5C:: 

MATHEWS   1  SSW 

4. 14 

.15 

T 

.49 

T 

.85 

.09 

.25 

1.59 

•  7S 

4.62 

13 

'.11 

.05 

'  I97 

''50 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

.19 

4I00 

.50 

.60 

t4S 

MILLERS  FERRY 

6.69 

.02 

.11 

.51 

.08 

.60 

.03 

.12 

.62 

1.50 

T 

.80 

T 

1.07 

1.23 

MILSTEAD 

3.96 

T 

.18 

.03 

.02 

.23 

.20 

.56 

.19 

.62 

T 

.96 

.85 

7.95 

.24 

.16 

.03 

.24 

1.11 

.13 

.75 

I  .49 

.03 

.91 

.05 

.02 

U41 

1.10 

.28 

6.10 

06 

05 

1.01 

•  01 

.68 

M06I LE  W6  A IflPORT 

7.40 

.01 

T 

.94 

.44 

K54 

1I06 

III 

T 

.58 

!o5 

!l8 

U24 

U21 

MOBILE 

7.50 

T 

1.65 

•  10 

.55 

.40 

.10 

2.00 

•  60 

•  45 

1  .40 

.25 

MONTE  SANO 

6.30 

.09 

.30 

.72 

1.21 

.25 

.53 

1.32 

.15 

.96 

.77 

MONT  E VALLO 

5.45 

.16 

T 

T 

.07 

1.59 

.45 

.68 

.73 

.38 

•  12 

.97 

.30 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

6.53 

.11 

.02 

.60 

.38 

.11 

Il7 

6.06 

.13 

.76 

.03 

I'At 

'05 

.10 

.20 

ulo 

K50 

MOULTON  2 

6.15 

.13 

.77 

.03 

•  05 

i.22 

.65 

.13 

T 

.42 

T 

2.75 

MUSCLE   SMOALS  FAA  AP 

3.85 

.01 

T 

.49 

.13 

■  64 

.10 

.13 

.01 

.45 

.04 

•  02 

1  .83 

T 

RECORD  MISSING 

NEWBURG 

4.76 

68 

NEW  MARKET 

3.23 

.15 

.10 

.35 

I  75 

.04 

'.n 

.11 

^^65 

.28 

'  '.09 

NEW  MARKET  2 

RECORD  MISSING 

NEWTON 

4.44 

•  15 

•  49 

•  08 

.30 

.73 

.18 

.55 

.13 

•  16 

.57 

1.06 

NEW  W ILSON  LOCK 

3.59 

.05 

•  50 

•  13 

•  02 

1 .44 

.05 

.05 

.28 

.07 

1.00 

.05 

2.43 

•  08 

1.10 

3.88 

.06 

.73 

1^24 

•  80 

C04 

^02 

Il5 

.32 

.17 

.04 

I16 

'15 

ORRVILLE 

3.63 

1.75 

.38 

.30 

.40 

.60 

.20 

OZARK 

.06 

T 

•  22 

- 

- 

1.16 

.06 

.09 

T 

.05 

1.07 

T 

•  46 

.85 

.95 

5.67 

.52 

.10 

•  34 

.69 

.59 

.72 

T 

.63 

.70 

1  .03 

.35 

PALMERDALE   2  W 

6.30 

.20 

.08 

.  30 

.23 

PELL  CITY  5  NW 

7.69 

.26 

•  70 

•  05 

1 52 

.53 

.16 

^56 

•  03 

.05 

'74 

'I55 

•  54 

.05 

.61 

2*34 

PENNINGTON  LOCK  2 

6.55 

.29 

.57 

•  64 

•  23 

•  35 

.55 

.48 

.62 

1.29 

1.05 

.48 

PERRYVILLE 

4.92 

T 

T 

T 

T 

1^14 

.20 

1.36 

.24 

1.34 

.62 

PHENIX  CITY   2  NNW 

7.70 

1^27 

•  04 

•  04 

•  73 

.67 

.16 

.29 

2.16 

.56 

•  05 

•  44 

1.09 

P I CKENS V I LLE 

4.69 

1  93 

T 

.12 

•  76 

.14 

.11 

l.OS 

PINE  MILL 

4.42 

•  70 

^65 

I32 

2^75 

PINE  LEVEL 

4.18 

.01 

•  18 

•  04 

•  63 

.62 

.06 

.10 

.11 

1  •SI 

.92 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

7,54 

T 

T 

2^03 

.04 

1.05 

U04 

.79 

.48 

T 

T 

W23 

.86 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4.20 

.05 

.40 

•  40 

U30 

T 

•  35 

.50 

.80 

•  40 

T 

PRATTVl LLE 

6.53 

01 

.07 

PR IMROS E  FARM 

4.27 

.08 

.13 

•  16 

'loi 

lie 

'.01 

•  08 

I37 

I53 

^!94 

U26 

PUSHMATAHA 

4*54 

.06 

.63 

.06 

T 

2^73 

.20 

•  64 

.20 

RAINSVILLE 

5.94 

.16 

.05 

.09 

.06 

1^73 

.04 

W21 

.03 

.02 

•  48 

.10 

•  14 

.73 

•  56 

•  52 

RECORD  MISSING 

REDSTONE  ARSENAL 

4.54 

04 

19 

•  56 

.24 

•  64 

•  09 

8.57 

.16 

.16 

•  82 

illi 

1.32 

•  24 

'.11 

ilii 

1 46 

^•36 

2I4I 

RIVER  FALLS 

5.49 

.35 

•  13 

U45 

.63 

•  11 

•  19 

.40 

.25 

•  65 

1.33 

ROBERtSDALE   7  E 

6.71 

.10 

.10 

.33 

.53 

U93 

.10 

•  87 

T 

•  86 

.06 

1.04 

•  74 

.10 

ROCKFORD 

8.45 

1.10 

.70 

•  85 

.40 

•  30 

•  20 

1.40 

2^40 

1.10 

ROCK  MILLS 

4.63 

.05 

.21 

•  30 

•  02 

•  81 

Russell V I LLE 

5.68 

1.62 

.12 

'11 

•  74 

^78 

'^40 

RUSSELLVILLE  2 

5.02 

T 

T 

T 

1.70 

T 

•  79 

.09 

•  41 

.31 

T 

•  07 

1^05 

.60 

SAINT  BERNARD 

6.85 

.20 

.12 

.05 

.69 

.07 

K>3 

.02 

T 

•  96 

I. Oh 

1.00 

•  17 

•  35 

1.03 

SAND  NT  STATE  FARM  API 

7.39 

.03 

.11 

.25 

.69 

1.02 

•  02 

I, It 

.78 

•  06 

•  07 

1.11 

•  42 

1^59 

.16 

SAYRE 

8.94 

.30 

1.50 

•  46 

SCOTTSBORO 

.50 

'.ol 

•  60 

1.60 

'40 

'A2 

•  20 

'.20 

'.to 

•  45 

"55 

^'.39 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

6.99 

.56 

.03 

.54 

1.64 

.02 

1.10 

.35 

•  03 

•  14 

•  18 

.25 

.57 

•  08 

•  38 

•  72 

.40 

SEALE  6  W 

7.21 

.11 

1.30 

.22 

1.60 

.26 

.53 

•  87 

•  40 

•  75 

•  55 

.42 

4.60 

T 

•  25 

.04 

T 

•  85 

.12 

.05 

I  ^09 

T 

.55 

l.^6 

.37 

SHOEMAKER  SPRINGS 

5.66 

2^05 

.16 

•  73 

.55 

•  42 

.16 

SLOCOMB 

6.92 

•  29 

•  17 

.05 

.55 

•  44 

1.30 

.34 

.11 

U14 

.19 

.16 

•  78 

i'.ll 

.02 

SNOW  HILL 

5.03 

.09 

•  03 

•  05 

U30 

1.21 

U25 

1.10 

SOUTH  MILL 

9.71 

.32 

.14 

•  32 

2^12 

•  13 

.76 

.03 

1.10 

•  28 

•  18 

•  83 

.57 

I  •SO 

.12 

.66 

•  49 

.14 

SUTTLE 

4.15 

•  25 

1.37 

1.44 

•  12 

•  97 

SWAIH 

5.56 

.41 

.46 

•  24 

•  29 

1  ^07 

.62 

•  87 

•  26 

•  72 

SYLACAUGA  2  W 

5.19 

.53 

.28  .02 

•  40 

•  36 

.30 

Il5 

'.ll 

2,21 

SYLACAUGA  *  HE 

6.56 

T 

•  41 

T 

T 

•  30 

•  36 

.10 

.45 

2^42 

•  40 

•  47 

1.47 

•  16 

SYLVANIA 

6.73 

.16 

.06 

.36 

1^53 

•  06 

1^43 

.29 

.02 

•  58 

.09 

•  85 

.77 

•  51 

TALLADEGA 

5.06 

.20 

•  39 

•  07 

.17 

.22 

.41 

•  64 

•  07 

•  61 

.10 

.21 

1.93 

•  04 

TALLADEGA  HORN  MTN  TVR 

.60 

26 

TMOMASVILLE 

5.92 

.80 

•  30 

•  30 

•  15 

.01 

1.16 

.05 

•  25 

•  47 

•  06 

.62 

•  01 

1.29 

•  43 

THORSBY  EXP  STATION 

6.45 

•  04 

•  32 

•  02 

.60 

•  35 

•  37 

•  02 

2^35 

.13 

•  37 

1.68 

THURLOW  DAM 

6.61 

•  03 

•  63 

•  04 

•  34 

•  23 

.13 

•  03 

•  75 

.57 

.92 

2^94 

TONEY 

5.88 

.11 

.16 

1^1» 

T 

•  97 

.10 

•  15 

.63 

1.96 

.18 

•  39 

TRAFFORD 

5.62 

.25 

•  20 

•  60 

•  75 

•  32 

.58 

.05 

.31 

TROY 

4.40 

•  23 

•  66 

•  37 

I45 

•  65 

.02 

.14 

1.61 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

7. SI 

.10 

.03 

1^03 

•  18 

.61 

1.25 

T 

•  56 

.46 

1  ^40 

•  52 

1.10 

•  05 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

10.00 

.22 

.04' 

t^l4 

•  05 

.87 

1.17 

•  65 

•  65 

1.95 

.95 

2^31 

TUSKEG£E  2 

4.07 

•  26 

1.03 

•  44 

.05 

.22 

.03 

.52 

.02 

•  44 

1.01 

•  05 

UNION  SPRINGS  5  S 

4.01 

•  15 

.33 

.16 

•  19 

.70 

•  72 

1*22 

•  54 

UN lOMTOWN 

6.94 

•  10 

.45 

.86 

1.63 

1.07 

•  16 

•  96 

U69 

VALLEY  HEAD  1  S 

5.58 

.18 

.07 

.72 

1^11 

•  06 

.90 

•  03 

.19 

T 

.03 

1.06 

T 

•  34 

•  89 

VANCE 

7.30 

.51 

•  55 

•  21 

1.82 

•  60 

•  05 

.66 

.36 

.01 

U34 

UI9 

VERNON 

4.91 

.17 

•  14 

•  24 

•  34 

.56 

•  20 

.91 

.19 

.30 

.64 

U22 

WADUEY 

6.48 

•  03 

•  50 

•  07 

.61 

•  56 

•  11 

.57 

.24 

.64 

.62 

.48 

2*05 

WALLACE   3  5W 

2.30 

.40 

1.20 

.70 

WALNUT  GROVE 

6.74 

.14 

1^10 

.65 

2.90 

.75 

1.20 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

3.73 

•  21 

.16 

•  21 

•  02 

.60 

•  25 

•  44 

.72 

.08 

.05 

.64 

,3i 

WATERLOO 

4.54 

.15 

•  08 

.46 

•  04 

1.30 

•  12 

.46 

.15 

1  .7? 

.04 

WEST  BLOCTON 

8.10 

.10 

1^00 

•  05 

2.50 

1^60 

.40 

.30 

.15 

I. 00 

•  50 

.50 

WETUHPKA 

5.19 

•  18 

.20 

•  22 

.70 

•  90 

.24 

2.03 

WHATLEY 

6.26 

•  37 

.45 

•  21 

•  64 

1.35 

•  06 

T 

.26 

.01 

.08 

.62 

.12 

1.84 

.29 

WHEELER  OAM 

4.58 

•  96 

•  50 

.74 

•  28 

.60 

.35 

.07 

.27 

.81 

WHITFIELD  LOCK  3 

6.53 

.32 

.69 

2^00 

•  34 

.40 

•  20 

.56 

1.13 

•  15 

.41 

.31 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 

4.71 

.27 

T 

.04 

•  66 

•  05 

1.70 

•  49 

T 

.05 

T 

T 

.37 

•  06 

•  08 

.41 

•  53 

WILSON  OAH 

3.84 

.55 

•  08 

1.46 

•  06 

.10 

•  12 

.45 

.19 

•  81 

WINFIELD  2  SW 

5.95 

.09 

.02 

.07 

.61 

•  16 

.51 

.42 

•  38 

2.51 

•  10 

•  01 

.28 

•  77 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.27 

.10 

1.09 

.06 

.25 

.18 

•  08 

•  17 

•  08 

l.ll 

1.08 

3^07 

YOUNGS  STORE 

5.71 

.27 

.67 

•  68 

.62 

.71 

•  65 

•  28 

•  78 

•  35 

.15 

.39 

See  Reference  Notes  Follovlng  Ststioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
t^WY  1959 


Day    Oi  Month 

Ot 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 
WIN 

54 

59 

61 

56 

59 

60 

60 

60 

55 

56 

54 

61 

64 

59 

43 

43 

45 

66 

61 

64 

63 

64 

50 

63 
50 

85 
50 

82 
65 

63 

64 

64 

61 

60 

81.4 
68.5 

MAX 
MIN 

89 
45 

45 

89 
49 

90 
53 

90 
61 

90 

55 

89 
57 

91 
48 

88 
64 

61 

59 

83 
62 

81 
66 

79 
56 

73 
41 

87 

86 

69 
53 

87 
61 

82 

65 

87 

63 

66 
56 

85 
61 

84 
65 

65 
66 

66 
65 

83 
65 

64 
65 

82.4 
55.7 

MAX 
MIN 

51 

57 

50 

55 

90 
59 

57 

59 

67 

54 

60 

65 

85 
65 

77 
66 

84 

62 

44 

45 

46 

60 

63 

69 

61 

67 

53 

65 

65 

57 

56 

55 

69 

66 

70 

86.5 
60.0 

MAX 
MIN 

57 

52 

56 

59 

60 

60 

62 

64 

63 

64 

62 

62 

62 

67 

63 

64 

57 

69 

67 

68 

65 

63 

64 

65 

67 

66 

58 

58 

69 

69 

58 

88.7 
52.6 

MAX 
MIN 

50 

92 
57 

90 
54 

89 
54 

92 
54 

93 
61 

92 
67 

90 
60 

90 
55 

66 

65 
64 

67 

80 
66 

77 
54 

72 
43 

45 

48 

55 

65 

67 

65 

62 

60 

61 

89 
65 

66 
66 

70 

87 
69 

6 1 
65 

60 
66 

69 
57 

65.0 
59.9 

MAX 
MIN 

89 
50 

86 

50 

86 
51 

86 
51 

90 
53 

61 

86 

55 

87 
60 

67 
50 

84 

63 

80 
69 

6  2 
58 

78 
56 

78 
67 

71 
41 

41 

43 

51 

59 

65 

60 

63 

58 

60 

61 

64 

58 

83 
63 

64 

65 

66 

83.7 
57.3 

MAX 
MIN 

49 

51 

54 

85 
54 

89 
60 

91 

62 

89 
58 

60 
55 

46 

65 
52 

85 
61 

8  1 
64 

60 
54 

40 

43 

70 
43 

54 

52 

63 

66 

79 

54 

54 

56 

61 

64 

86 
64 

85 
41 

82 
54 

88 
57 

62 
62 

71 
63 

82.5 
65.9 

MAX 
MIN 

89 
56 

89 
59 

66 
56 

69 
64 

91 
55 

91 
58 

90 
62 

93 
64 

92 
62 

88 
66 

66 
67 

83 
64 

84 
66 

87 
64 

61 
53 

64 

56 

57 

67 

67 

89 
67 

64 

87 
65 

89 
64 

69 
66 

90 
66 

90 
65 

86 
66 

85 
69 

6 1 
71 

88 
71 

67.5 
53.0 

MAX 
MIN 

48 

67 
53 

88 
51 

53 

69 
64 

90 
65 

90 

69 

90 
61 

91 
55 

93 
64 

67 
64 

64 
67 

83 
66 

80 
61 

80 
44 

46 

54 

57 

64 

65 

65 

55 

62 

63 
63 

89 
65 

65 

87 
67 

66 
67 

66 
68 

78 
69 

86 
71 

85.6 
60.5 

MAX 
MIN 

85 
50 

90 
55 

86 
51 

85 

55 

66 
56 

90 
56 

86 

57 

90 
61 

66 
54 

60 
63 

66 
62 

84 
66 

60 
66 

84 
60 

74 

44 

46 

75 
49 

56 

61 

67 

80 
64 

65 

53 

62 

87 
56 

69 
65 

87 
66 

88 
67 

87 
67 

8  1 
67 

74 
69 

83.9 
59.5 

MAX 
MIN 

86 
63 

85 
61 

87 
61 

85 
66 

86 
64 

69 
60 

90 
64 

91 
66 

90 
67 

66 
65 

63 
69 

75 
65 

83 
65 

66 
64 

72 
65 

57 

56 

60 

75 
67 

78 

69 

80 

67 

67 

62 
66 

87 
55 

87 
69 

69 

68 

85 
71 

85 
69 

84 

66 

80 
71 

86 
72 

84.5 
55.0 

MAX 
HIN 

52 

92 
58 

90 
55 

59 

90 
61 

90 

58 

83 

57 

64 

65 
60 

87 
64 

64 

63 

55 

71 
43 

44 

62 

66 

65 

63 

65 

59 

67 
66 

65 

85 
64 

64 

66 
63 

61 

7  6 
62 

66 
66 

64.4 
59.8 

MAX 
MIN 

50 

55 

53 

55 

56 

67 

57 

60 

52 

65 

65 

67 

64 
65 

57 

42 

44 

46 

56 

67 

66 

64 

64 

62 

53 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

68 

65.6 
69.8 

MAX 
MIN 

54 

60 

56 

56 

90 
60 

63 

91 
60 

62 

57 

67 
66 

65 

68 

64 

52 

45 

46 

51 

59 

67 

65 

67 

64 

60 

61 

65 

66 

67 

66 

66 

77 
67 

70 

84.5 
61.3 

MAX 
MIN 

86 
47 

90 
51 

91 
50 

89 
50 

90 
50 

92 
63 

92 
54 

92 
66 

94 

66 

96 
62 

89 
61 

89 
63 

90 
63 

85 
63 

68 
49 

80 

49 

53 

63 

66 

64 

64 

62 

63 

92 
55 

64 

66 

68 
66 

67 
68 

81 
70 

64 
69 

86.2 
56.8 

MAX 
MIN 

89 
51 

88 
64 

90 
51 

69 
56 

91 
49 

9 1 

62 

91 
56 

93 
57 

94 
57 

65 
61 

66 
65 

82 
67 

85 
64 

69 
66 

60 
54 

47 

90 
60 

90 
53 

8 1 
66 

62 
68 

68 
66 

90 
62 

69 
66 

90 
64 

86 
64 

90 
54 

67 
65 

67 
55 

82 
70 

82 
71 

89 
70 

67.4 
60.4 

MAX 
MIN 

88 
51 

67 
57 

86 
55 

69 
52 

92 
57 

69 
60 

89 
54 

86 
56 

87 
51 

81 
61 

83 
67 

60 
65 

81 
65 

78 
57 

70 
39 

41 

60 
46 

57 

61 

68 

66 

63 

67 
63 

86 
63 

67 

83 
57 

86 
64 

66 
65 

84 

57 

76 
61 

88 
67 

84.2 
69.1 

MAX 
MIN 

48 

52 

52 

53 

56 

55 

55 

6C 

85 
51 

63 

6C 

64 

85 
64 

55 

40 

41 

45 

53 

83 
62 

65 

65 

55 

53 

90 
60 

64 

67 
55 

65 

69 
66 

79 
66 

80 
66 

89 
70 

86.5 
56.6 

MAX 
MIN 

54 

8  8 

55 

67 
50 

66 
59 

69 
55 

89 
54 

91 
66 

91 
60 

91 
56 

67 
63 

85 
63 

81 
65 

8C 
63 

63 
62 

75 
46 

80 
45 

50 

91 
54 

89 
62 

66 

83 
66 

87 
67 

69 
63 

54 

54 

91 
65 

90 
64 

86 
64 

83 
68 

82 
70 

90 
70 

66.5 
60.1 

MAX 
MIN 

49 

51 

54 

56 

90 
56 

60 

56 

56 

53 

69 

5( 

66 

82 
67 

79 
59 

76 
42 

43 

47 

50 

63 

67 

67 

67 

61 

64 

54 

86 
65 

65 

66 

61 

6C 

65 
69 

84.5 
59.3 

MAX 
HIN 

49 

57 

54 

54 

82 

61 

5« 

ec 

62 

6e 

6C 

64 

55 

41 

41 

45 

58 

64 

65 

66 

64 

51 

63 

64 

55 

65 

5: 

6{ 

63 

62 

84.8 
60.4 

MAX 
MIN 

49 

91 
53 

90 

52 

67 
56 

91 
57 

90 
55 

90 
55 

94 
63 

53 

8e 

62 

6C 
63 

65 
66 

60 
65 

63 
63 

80 
44 

45 

80 
42 

80 

55 

91 

63 

67 

67 

90 
67 

89 
53 

66 

91 
66 

90 
57 

67 
67 

69 
67 

89 
66 

77 
67 

62 
70 

66.2 
60.0 

MAX 
MIN 

53 

54 

46 

57 

51 

53 

56 

6C 

58 

55 

85 
65 

77 
64 

85 
64 

61 

49 

49 

61 

54 

62 

68 

66 

66 

65 

52 

61 

63 

64 

63 

7( 
69 

7e 

66 
71 

66.6 
59.9 

MAX 
MIN 

89 
47 

89 
50 

68 
51 

68 
51 

90 
54 

91 

58 

91 
55 

69 
58 

86 
60 

86 
66 

86 
60 

82 
60 

82 
64 

81 
56 

73 
46 

42 

42 

53 

61 

66 

86 
64 

54 

85 
53 

90 
65 

9C 
64 

84 

53 

67 
54 

86 
64 

63 

82 
64 

88 
58 

66.0 
67.9 

MAX 
MIN 

62 

63 

60 

62 

62 

61 

65 

9C 
67 

66 

85 
66 

84 
67 

77 
63 

84 

64 

86 
64 

78 

53 

56 

69 

62 

66 

67 

66 

68 

65 

64 

6! 

66 

70 

6t 

79 
56 

7< 

85 
72 

64.4 
64.6 

MAX 
HIN 

49 

54 

53 

54 

68 

56 

5« 

6C 

53 

63 

5! 

53 

6< 

6( 

42 

43 

46 

66 

61 

65 

66 

55 

52 

62 

51 

65 

66 

6! 

6( 

6< 

56 

84.2 
59.1 

MAX 
HIN 

55 

6C 

62 

62 

94 

65 

64 

6> 

64 

65 

60 

61 

66 

65 

6" 

50 

54 

58 

62 

66 

65 

65 

66 

65 

67 

6( 

5e 

57 

51 

85 
66 

86 
69 

65 
59 

87.5 
63.5 

MAX 
MIN 

63 

61 

61 

63 

5e 

69 

62 

5< 

65 

73 

T 

65 

6( 

63 

58 

55 

67 

63 

70 

70 

62 

73 

66 

65 

61 

89 
69 

72 

6" 

71 

61 
73 

89 
71 

66.1 
56.6 

MAX 
HIN 

6C 

6C 

57 

62 

6C 

57 

81 
62 

6< 

59 

6: 

6< 

67 

6; 

6' 

48 

50 

57 

60 

66 

66 

60 
66 

65 
62 

85 
66 

85 
66 

6( 
56 

86 
66 

66 
68 

87 
69 

67 
70 

6' 
70 

60 
71 

64.4 
63.2 

MAX 
MIN 

5" 

6C 

60 

56 

bi 

64 

6( 

6( 

56 

6: 

6: 

66 

6! 

51 

44 

46 

70 
55 

78 
59 

87 
65 

67 

80 
66 

56 

52 

67 

85 
66 

8C 
65 

84 

65 

82 
66 

66 
65 

8C 
63 

80 
64 

63.0 
61.4 

MAX 
MIN 

5C 

5" 

53 

52 

5! 

58 

51 

6( 

59 

61 

6: 

67 

6! 

6t 

47 

49 

50 

52 

63 

69 

66 

57 

64 

65 

6< 

89 
66 

66 

8' 
69 

g' 
71 

75 
70 

82 
70 

84.6 
61.3 

MAX 
HIN 

5! 

6C 

69 
68 

b'. 

6: 

62 

6( 

6( 

64 

61 

61 

69 

61 

61 

66 

65 

52 

60 

66 

69 

67 

66 

56 

57 

9( 
70 

65 
69 

69 

84 

69 

78 
70 

64 
71 

86 
72 

85.7 
54.9 

MAX 
HIN 

87 
51 

90 
57 

90 
54 

65 
54 

90 
66 

92 
58 

68 
56 

89 
56 

66 

52 

82 
62 

85 
61 

85 
65 

79 
63 

63 
63 

71 
39 

73 
41 

76 
47 

79 
54 

86 
61 

62 
55 

77 
63 

67 
65 

81 
51 

86 

63 

89 
65 

87 
55 

63 
53 

89 
54 

68 
61 

82 
63 

76 
65 

84.0 
58.4 

MAX 

90 
56 

90 
56 

90 
58 

93 
63 

93 
61 

91 
66 

93 
61 

96 
65 

94 
67 

85 
66 

82 
67 

88 
67 

81 

59 

82 
64 

92 
59 

69 
58 

62 
64 

77 
66 

66 
66 

69 
64 

66 
64 

90 
66 

69 
68 

88 
62 

68 

67 

85 
68 

60 
65 

86  84 
70  72 

87.5 
53.7 

MAX 
MIN 

51 

5; 

53 

5« 

6- 

63 

6i 

6: 

58 

6( 

92 
65 

86 
67 

6' 

6! 

51 

47 

51 

55 

66 

67 

66 

64 

53 

61 

92 
68 

68 
66 

88 
65 

66  85     83  86 

67  69     70  71 

67.7 
62.0 

MAX 
MIN 

MAX 

91 
52 

90 
56 

66 
52 

90 
60 

91 

52 

92 
65 

91 
58 

92 
60 

92 
68 

85 
61 

85  80 
66  67 

84 
67 

67 
62 

77 

53 

62 
49 

90 
53 

91 
56 

75 
64 

80 
66 

90 
66 

84 

64 

86 
55 

90 
65 

90 
65 

68 

67 

86 
55 

86     60  81 

67      71  71 

90 
72 

66.5 
51  .6 

MIN 

MAX 
MIN 

86 
54 

89 
58 

88 
57 

86 
66 

90 
56 

90 
62 

89 
55 

89 
56 

84 

60 

65 
61 

65 
62 

88 
62 

80 
62 

60 
65 

67 
40 

70 
42 

72 
47 

87 
57 

67 
67 

64 
65 

80 
63 

64 

65 

87 
60 

85 
60 

67  88 
53  64 

67 
53 

83     65     79  72 
56     66     62  63 

83.6 
56.6 

MAX 
MIN 

90 
50 

69 
57 

66 

53 

91 
56 

91 
60 

90 
55 

90     89  63 

68     69  53 

86 
62 

86  80 
63  67 

84  79 

64  59 

75 
46 

76 
43 

81 
46 

89 

55 

83 
60 

60 
66 

64 

62 

66 

66 

85 

63 

90 
63 

89  69 
55  66 

90 
65 

69     65     77  88 
65     67      66  57 

85.5 
59.6 

Se«  Roleronce  Notes  Following  StoUon  Indox 
-  63  - 


DAILY  TEMPERATURES  ,u^bama 

CONTINUED  M*Y  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

0) 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FLORENCE 

MAX 

90 

90 

88 

90 

92 

88 

88 

82 

S3 

83 

87 

81 

81 

78 

70 

72 

80 

86 

86 

80 

85 

82 

83 

87 

86 

85 

86 

88 

87 

75 

87 

84.2 

MIN 

50 

58 

58 

56 

59 

57 

58 

53 

55 

56 

64 

66 

62 

51 

40 

39 

49 

68 

61 

60 

62 

66 

64 

64 

64 

67 

64 

63 

61 

62 

63 

58.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

80 

82 

82 

83 

S3 

87 

88 

87 

84 

84 

78 

80 

84 

80 

78 

83 

83 

82 

83 

85 

84 

84 

84 

85 

86 

85 

S6 

85 

82 

85 

83.4 

MIN 

67 

68 

70 

72 

69 

68 

72 

76 

70 

74 

71 

67 

71 

73 

67 

67 

66 

70 

69 

74 

74 

74 

71 

71 

74 

75 

74 

74 

72 

74 

76 

71.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

85 

89 

89 

90 

89 

91 

90 

89 

92 

91 

85 

86 

80 

84 

85 

78 

89 

89 

91 

74 

79 

90 

89 

86 

91 

88 

90 

91 

88 

81 

81 

86.7 

MIN 

59 

60 

58 

65 

57 

60 

62 

65 

63 

66 

67 

65 

66 

64 

52 

67 

68 

68 

66 

65 

65 

65 

67 

68 

67 

68 

70 

70 

73 

63.6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

90 

90 

87 

88 

92 

91 

90 

87 

85 

86 

83 

82 

63 

76 

71 

74 

60 

90 

84 

84 

85 

86 

83 

89 

85 

85 

85 

87 

83 

75 

88 

84.6 

MIN 

49 

55 

52 

52 

54 

63 

55 

62 

52 

57 

64 

64 

65 

59 

41 

41 

46 

61 

61 

65 

63 

63 

60 

61 

63 

64 

65 

64 

65 

63 

64 

58.1 

GAINESVILLE 

MAX 

85 

90 

88 

SS 

89 

89 

86 

89 

86 

89 

85 

84 

77 

S3 

73 

73 

74 

83 

88 

79 

64 

88 

84 

87 

89 

87 

86 

88 

69 

77 

84 

84.5 

MIN 

52 

60 

54 

60 

60 

60 

61 

63 

59 

64 

64 

65 

66 

64 

47 

49 

50 

61 

64 

69 

63 

66 

64 

66 

67 

67 

66 

67 

70 

68 

70 

62.1 

GENEVA 

MAX 

85 

90 

90 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

90 

91 

63 

83 

90 

80 

84 

91 

92 

83 

79 

88 

90 

87 

92 

92 

90 

89 

88 

80 

87 

88.6 

MIN 

52 

56 

54 

53 

53 

57 

52 

60 

60 

67 

65 

66 

66 

69 

55 

51 

56 

67 

68 

6S 

66 

64 

63 

65 

67 

66 

68 

69 

70 

70 

72 

62.1 

GILBERTOWN 

MAX 

91 

90 

90 

90 

90 

89 

93 

92 

92 

87 

85 

79 

88 

89 

77 

80 

87 

90 

84 

84 

90 

86 

88 

91 

91 

91 

91 

90 

S3 

86 

88 

87.8 

MIN 

51 

54 

47 

50 

53 

54 

55 

62 

57 

59 

64 

65 

63 

60 

46 

47 

50 

65 

60 

67 

63 

66 

65 

63 

62 

64 

62 

62 

68 

70 

70 

59.2 

GREENSBORO 

MAX 

89 

89 

86 

89 

89 

88 

92 

90 

91 

90 

85 

78 

83 

78 

75 

78 

86 

89 

76 

82 

88 

85 

88 

90 

90 

89 

87 

88 

79 

81 

89 

86.7 

MIN 

57 

60 

55 

62 

62 

59 

62 

64 

59 

65 

65 

68 

66 

63 

47 

50 

53 

61 

61 

68 

67 

66 

64 

57 

69 

68 

67 

69 

68 

60 

71 

62.7 

GREENVILLE 

MAX 

91 

91 

89 

91 

92 

93 

92 

93 

95 

89 

87 

63 

62 

85 

79 

84 

90 

94 

83 

82 

68 

88 

88 

91 

91 

91 

90 

86 

82 

84 

88 

88.1 

MIN 

55 

58 

57 

60 

58 

62 

60 

66 

62 

65 

64 

67 

67 

63 

51 

52 

56 

59 

67 

67 

66 

65 

63 

65 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

63.0 

GUNTERSVILLE 

MAX 

89 

90 

90 

87 

91 

92 

87 

85 

86 

85 

83 

82 

81 

79 

74 

74 

80 

88 

65 

82 

84 

83 

87 

89 

82 

87 

86 

88 

80 

73 

89 

84.6 

MIN 

50 

56 

54 

51 

57 

63 

56 

62 

53 

60 

60 

64 

64 

58 

40 

43 

53 

61 

65 

63 

64 

59 

61 

63 

66 

63 

63 

66 

61 

65 

68.4 

HALEYVILLE 

MAX 

85 

89 

89 

85 

88 

90 

87 

87 

82 

82 

81 

84 

77 

62 

70 

70 

73 

79 

87 

87 

77 

83 

77 

63 

87 

86 

86 

86 

86 

67 

78 

82.9 

MIN 

51 

52 

56 

55 

57 

58 

56 

56 

53 

61 

60 

65 

65 

54 

40 

41 

49 

56 

63 

66 

66 

65 

58 

60 

66 

65 

63 

66 

65 

63 

66 

68.5 

HAMILTON 

MAX 

85 

87 

87 

83 

88 

90 

85 

87 

82 

78 

83 

84 

72 

81 

67 

70 

72 

76 

86 

80 

72 

82 

78 

61 

86 

65 

84 

64 

86 

60 

78 

81.3 

MIN 

51 

56 

54 

55 

59 

55 

57 

57 

54 

63 

64 

65 

63 

54 

41 

56 

62 

65 

62 

67 

62 

64 

64 

65 

63 

64 

66 

63 

** 

58.8 

HATNEVILLE 

MAX 

89 

89 

90 

89 

91 

90 

91 

92 

93 

87 

85 

82 

82 

82 

78 

80 

87 

92 

89 

S3 

90 

88 

89 

92 

90 

90 

89 

89 

83 

86 

91 

87.7 

MIN 

62 

56 

56 

59 

58 

59 

58 

59 

58 

58 

64 

67 

66 

65 

47 

48 

56 

67 

67 

67 

65 

62 

65 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

62.1 

HEADLAND 

MAX 

85 

88 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

95 

93 

88 

87 

80 

87 

84 

83 

89 

90 

80 

86 

82 

69 

86 

89 

89 

84 

87 

85 

84 

90 

87.6 

MIN 

51 

59 

59 

57 

60 

62 

65 

64 

62 

62 

63 

63 

66 

66 

53 

60 

67 

66 

66 

64 

62 

62 

67 

67 

67 

67 

69 

67 

65 

62. S 

HEFLIN 

MAX 



MIN 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

S<> 

89 

89 

89 

89 

91 

90 

89 

90 

93 

86 

86 

80 

83 

75 

80 

88 

91 

87 

61 

87 

67 

66 

86 

89 

86 

85 

85 

86 

81 

SO 

86.0 

MIN 

57 

60 

60 

59 

59 

62 

63 

66 

69 

65 

63 

66 

66 

58 

50 

63 

65 

65 

64 

61 

66 

65 

65 

66 

57 

64 

68 

70 

70 

63.0 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

91 

90 

90 

89 

94 

92 

88 

83 

87 

86 

86 

83 

81 

66 

70 

72 

81 

90 

88 

62 

85 

83 

85 

84 

87 

86 

83 

89 

83 

70 

89 

84.3 

MIN 

56 

59 

60 

55 

60 

64 

56 

60 

56 

63 

66 

67 

61 

49 

44 

46 

52 

66 

68 

66 

67 

65 

61 

65 

65 

64 

64 

69 

69 

63 

68 

60.8 

JASPER 

MAX 

86 

90 

91 

88 

90 

87 

78 

86 

84 

81 

84 

79 

72 

75 

81 

88 

79 

67 

84 

86 

90 

88 

86 

88 

89 

84 

72 

88 

84.3 

MIN 

51 

53 

57 

56 

55 

58 

50 

60 

60 

65 

66 

59 

41 

64 

67 

63 

64 

62 

61 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

68 

58.9 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

91 

88 

90 

91 

88 

90 

91 

92 

87 

84 

86 

76 

81 

72 

77 

83 

89 

85 

82 

84 

85 

82 

88 

86 

84 

86 

85 

77 

86 

85 

85.1 

MIN 

55 

58 

58 

60 

60 

62 

61 

62 

61 

62 

61 

66 

66 

60 

43 

58 

64 

56 

64 

62 

61 

65 

64 

65 

63 

65 

66 

69 

70 

61.1 

LIVINGSTON 

MAX 

90 

89 

87 

88 

88 

89 

90 

88 

90 

87 

86 

78 

84 

76 

75 

84 

88 

37 

63 

86 

86 

88 

88 

89 

88 

88 

88 

80 

84 

86 

77 

85.6 

MIN 

54 

60 

52 

60 

61 

59 

50 

63 

62 

65 

65 

65 

66 

64 

47 

61 

67 

68 

61 

68 

66 

66 

67 

65 

69 

69 

69 

72 

70 

62.5 

LOC  (CHART 

MAX 

85 

88 

89 

89 

89 

91 

91 

91 

93 

94 

88 

89 

77 

84 

87 

77 

82 

89 

90 

78 

63 

84 

89 

88 

89 

89 

88 

86 

84 

78 

81 

86.5 

MIN 

54 

58 

56 

59 

58 

57 

61 

62 

63 

67 

66 

67 

66 

69 

55 

58 

69 

69 

64 

64 

63 

66 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

63.3 

MADISON 

MAX 

88 

90 

88 

86 

88 

91 

88 

89 

82 

85 

84 

84 

81 

82 

67 

70 

71 

79 

87 

87 

81 

84 

83 

85 

86 

86 

64 

82 

87 

81 

78 

83.4 

MIN 

57 

59 

56 

55 

50 

63 

57 

58 

53 

51 

63 

64 

35 

55 

41 

68 

63 

66 

62 

66 

50 

59 

64 

64 

64 

65 

66 

62 

64 

57.5 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

87 

89 

86 

88 

88 

89 

89 

88 

91 

85 

63 

60 

83 

78 

74 

77 

64 

38 

79 

81 

86 

86 

85 

89 

89 

89 

87 

87 

79 

82 

89 

85.0 

MIN 

55 

58 

56 

60 

61 

58 

61 

55 

58 

64 

56 

63 

65 

63 

47 

56 

64 

66 

62 

65 

64 

66 

66 

67 

67 

63 

69 

70 

70 

61.3 

MARTIN  DAM 

MAX 

88 

88 

88 

89 

89 

94 

66 

85 

90 

85 

63 

62 

61 

86 

78 

75 

82 

87 

83 

82 

85 

88 

85 

88 

68 

87 

86 

85 

86 

82 

88 

86.6 

MIN 

48 

58 

52 

54 

55 

65 

57 

64 

55 

67 

62 

64 

67 

64 

53 

46 

67 

57 

66 

65 

64 

64 

62 

53 

66 

66 

68 

67 

69 

69 

70 

61.8 

MINTER  3  WNW 

MAX 

92 

91 

89 

90 

91 

91 

92 

93 

92 

87 

85 

79 

60 

82 

75 

62 

87 

91 

79 

81 

66 

86 

88 

86 

89 

90 

68 

86 

78 

83 

68 

86.5 

MIN 

60 

61 

58 

63 

59 

60 

60 

73 

63 

65 

64 

68 

65 

62 

43 

54 

59 

59 

67 

66 

65 

63 

66 

66 

68 

67 

67 

69 

69 

70 

62.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

■  83 

85 

85 

86 

88 

90 

91 

90 

87 

82 

75 

85 

37 

79 

62 

85 

84 

78 

63 

85 

65 

84 

66 

66 

86 

66 

87 

76 

81 

83 

84  .4 

MIN 

65 

64 

61 

64 

61 

63 

65 

66 

67 

69 

64 

65 

67 

65 

57 

64 

70 

67 

69 

72 

67 

66 

66 

70 

71 

70 

70 

72 

73 

66.1 

MOBILE 

MAX 

85 

85 

81 

82 

85 

84 

86 

92 

94 

86 

83 

86 

76 

83 

90 

78 

84 

84 

84 

78 

83 

84 

86 

66 

67 

87 

86 

86 

87 

80 

82 

84.5 

MIN 

64 

66 

63 

66 

64 

66 

69 

70 

73 

74 

73 

63 

69 

69 

69 

59 

66 

71 

70 

69 

73 

67 

67 

73 

73 

73 

66 

71 

71 

74 

68.3 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

90 

91 

89 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

88 

65 

84 

81 

83 

76 

80 

85 

92 

80 

83 

90 

89 

87 

91 

89 

89 

89 

89 

78 

86 

89 

87.2 

MIN 

55 

59 

59 

62 

61 

63 

62 

66 

61 

66 

64 

65 

67 

59 

50 

63 

67 

67 

68 

64 

64 

62 

68 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

63.4 

MOULTON  2 

MAX 

90 

90 

86 

89 

91 

88 

89 

82 

84 

83 

85 

79 

82 

69 

72 

72 

80 

69 

64 

78 

85 

80 

65 

87 

67 

84 

85 

87 

81 

75 

67 

83.4 

MIN 

56 

58 

60 

56 

60 

61 

58 

55 

53 

64 

63 

66 

64 

63 

41 

59 

62 

67 

65 

67 

62 

63 

70 

66 

65 

65 

68 

62 

62 

60.1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

89 

89 

84 

89 

91 

86 

85 

79 

76 

83 

84 

73 

83 

67 

59 

71 

79 

67 

83 

78 

62 

76 

87 

63 

67 

84 

66 

86 

81 

70 

86 

81.7 

MIN 

61 

63 

64 

60 

65 

62 

64 

58 

56 

66 

65 

66 

64 

50 

45 

60 

65 

65 

65 

66 

64 

68 

67 

66 

66 

67 

70 

64 

68 

62.2 

NATCHEZ 

MAX 

MIN 

NEW  MARKET  2 

MAX 

MIN 

ONEONTA 

MAX 

84 

89 

90 

87 

88 

•»o 

90 

90 

86 

86 

85 

82 

61 

82 

70 

72 

74 

61 

88 

84 

82 

86 

86 

86 

89 

89 

84 

85 

86 

79 

73 

84.0 

MIN 

49 

55 

52 

51 

55 

61 

54 

57 

51 

62 

64 

65 

65 

59 

39 

42 

45 

52 

60 

60 

64 

64 

60 

61 

62 

61 

64 

66 

65 

64 

65 

67.9 

OPELIKA 

MAX 

85 

88 

89 

87 

69 

89 

88 

91 

91 

91 

85 

65 

84 

77 

80 

76 

79 

83 

88 

88 

60 

86 

86 

60 

86 

87 

85 

67 

87 

76 

86 

85.2 

MIN 

43 

49 

47 

49 

51 

61 

53 

52 

51 

51 

59 

64 

64 

60 

43 

63 

62 

66 

64 

62 

60 

59 

64 

64 

64 

65 

68 

66 

69 

57.0 

OZARK 

MAX 

90 

90 

92 

92 

95 

92 

92 

92 

98 

93 

91 

88 

84 

68 

89 

86 

90 

94 

69 

78 

85 

90 

89 

68 

92 

90 

92 

89 

83 

86 

67 

89.5 

MIN 

55 

57 

59 

57 

61 

61 

62 

62 

63 

57 

65 

64 

65 

64 

51 

60 

58 

64 

6] 

65 

63 

62 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

70 

70 

62.9 

PELL   CITY   5  NW 

MAX 

85 

89 

89 

87 

87 

89 

90 

90 

87 

85 

84 

81 

61 

82 

72 

72 

75 

79 

67 

83 

79 

86 

62 

84 

88 

87 

83 

83 

83 

78 

71 

83.2 

MIN 

45 

47 

51 

52 

53 

54 

55 

57 

51 

53 

60 

60 

64 

61 

40 

42 

46 

46 

53 

60 

63 

64 

61 

52 

61 

62 

65 

61 

64 

65 

67 

66.4 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

84 

85 

89 

87 

88 

90 

88 

90 

90 

92 

86 

83 

86 

78 

82 

73 

77 

63 

68 

8'. 

79 

83 

85 

64 

88 

66 

66 

84 

64 

78 

61 

84.5 

MIN 

55 

57 

57 

58 

62 

66 

65 

67 

65 

65 

65 

66 

66 

64 

49 

62 

56 

60 

65 

67 

66 

66 

60 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

69 

70 

63.1 

PRATTVILLE 

MAX 

90 

93 

90 

92 

92 

91 

94 

93 

93 

88 

86 

84 

83 

84 

78 

82 

88 

92 

81 

62 

90 

90 

88 

92 

91 

66 

89 

89 

80 

86 

90 

88.0 

MIN 

50 

55 

55 

58 

59 

58 

58 

63 

57 

65 

64 

66 

67 

64 

48 

48 

54 

67 

67 

67 

68 

66 

63 

65 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

62.0 

PUSHMATAHA 

MAX 

87 

91 

88 

89 

88 

88 

88 

90 

90 

90 

86 

87 

78 

85 

80 

75 

85 

68 

69 

74 

86 

90 

86 

67 

89 

89 

90 

89 

66 

75 

83 

86.1 

MIN 

57 

58 

50 

59 

58 

58 

60 

60 

60 

63 

62 

65 

62 

64 

46 

47 

50 

62 

65 

67 

65 

67 

55 

64 

64 

64 

63 

64 

69 

69 

71 

60.9 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUES  '«Y  1959 


Station 

Day 

01  Monlh 

age 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

RED  BAY 

MAX 

MIN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

67 

88 

85 

88 

90 

88 

88 

82 

84 

83 

63 

81 

60 

66 

69 

71 

78 

86 

84 

80 

84 

9  2 

94 

84 

94 

63 

62 

86 

80 

71 

87 

62. 

MIN 

49 

56 

54 

51 

56 

58 

55 

66 

62 

61 

64 

64 

63 

46 

40 

40 

47 

53 

63 

64 

65 

63 

59 

61 

63 

64 

63 

64 

66 

61 

66 

57. 

6 

R06ERTS0ALE  7  E 

MAX 

86 

85 

86 

67 

88 

90 

91 

91 

90 

67 

85 

77 

82 

87 

85 

84 

86 

81 

80 

83 

85 

67 

97 

86 

85 

66 

66 

85 

80 

82 

86 

66. 

MIN 

59 

58 

57 

60 

55 

59 

63 

66 

66 

65 

70 

66 

63 

61 

57 

55 

56 

5» 

67 

70 

6' 

69 

66 

65 

66 

66 

71 

69 

70 

71 

73 

64 

0 

ROCKFORO 

MAX 

87 

90 

89 

89 

90 

91 

92 

92 

92 

89 

88 

81 

61 

80 

70 

74 

78 

63 

85 

87 

80 

87 

87 

87 

85 

MIN 

51 

51 

50 

51 

55 

68 

66 

57 

61 

68 

69 

61 

66 

56 

40 

44 

48 

56 

58 

67 

62 

63 

60 

61 

60 

63 

67 

64 

66 

67 

67 

57 

6 

ROCK  MILLS 

MAX 

90 

90 

88 

89 

91 

69 

91 

90 

91 

65 

63 

82 

80 

80 

76 

76 

85 

90 

88 

81 

86 

89 

85 

89 

87 

66 

86 

63 

84 

86 

MIN 

16 

51 

50 

60 

51 

61 

56 

51 

53 

63 

61 

65 

66 

56 

43 

43 

42 

52 

59 

66 

65 

62 

61 

63 

62 

63 

66 

65 

62 

69 

68 

57 

7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

86 

89 

89 

86 

90 

91 

87 

86 

81 

82 

66 

86 

72 

78 

66 

69 

73 

61 

86 

83 

78 

94 

79 

83 

66 

99 

83 

82 

^ 

MIN 

46 

51 

50 

53 

56 

63 

55 

63 

61 

54 

63 

63 

63 

49 

36 

39 

45 

54 

57 

63 

63 

64 

59 

60 

62 

66 

64 

62 

64 

61 

63 

56 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

86 

90 

90 

87 

67 

92 

89 

87 

82 

66 

86 

84 

81 

80 

67 

70 

72 

78 

89 

85 

80 

94 

64 

86 

87 

89 

85 

85 

79 

83 

MIN 

49 

56 

54 

54 

57 

59 

66 

68 

53 

60 

61 

63 

63 

56 

41 

44 

47 

53 

61 

65 

68 

64 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

62 

65 

58 

4 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

86 

66 

85 

86 

89 

66 

68 

84 

86 

84 

60 

80 

79 

74 

67 

70 

76 

66 

80 

82 

91 

82 

84 

83 

85 

63 

81 

MIN 

56 

58 

55 

52 

57 

62 

56 

66 

66 

57 

63 

63 

63 

58 

40 

42 

46 

57 

63 

64 

63 

64 

59 

62 

63 

65 

63 

62 

66 

61 

63 

58 

5 

SCOTTSeORO 

MAX 

85 

88 

89 

87 

87 

90 

89 

89 

86 

86 

64 

83 

60 

79 

69 

74 

78 

86 

85 

8  3 

64 

8  3 

68 

84 

95 

66 

81 

73 

83 

9 

MIN 

50 

57 

55 

52 

55 

57 

55 

55 

61 

56 

63 

66 

58 

40 

42 

43 

54 

55 

67 

64 

63 

59 

60 

67 

63 

63 

64 

62 

61 

57 

1 

SELMA 

MAX 

90 

90 

88 

91 

93 

92 

92 

92 

93 

88 

85 

81 

84 

82 

78 

83 

88 

91 

86 

84 

86 

88 

89 

92 

92 

89 

86 

66 

84 

82 

90 

87 

MIN 

55 

56 

57 

60 

62 

60 

63 

65 

60 

66 

64 

69 

66 

66 

50 

50 

53 

61 

67 

68 

69 

68 

65 

68 

68 

70 

68 

69 

72 

71 

71 

63 

8 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

89 

89 

67 

88 

90 

90 

90 

68 

68 

65 

81 

61 

61 

76 

73 

77 

84 

88 

84 

80 

90 

96 

83 

90 

86 

86 

87 

97 

80 

8  3 

89 

85 

MIN 

49 

54 

53 

54 

56 

69 

57 

59 

52 

66 

62 

62 

66 

57 

43 

42 

45 

54 

66 

67 

65 

64 

61 

63 

60 

65 

68 

66 

66 

67 

70 

59 

7 

TALLADEGA 

MAX 

88 

91 

89 

69 

92 

92 

90 

66 

91 

69 

87 

85 

83 

76 

73 

76 

84 

91 

66 

83 

89 

89 

84 

89 

88 

85 

86 

81 

79 

88 

86 

MIN 

48 

53 

51 

53 

53 

61 

66 

61 

52 

66 

61 

63 

66 

56 

41 

43 

44 

55 

63 

66 

64 

64 

60 

62 

63 

65 

68 

66 

65 

67 

69 

58 

9 

THOMASVILLE 

MAX 

85 

90 

87 

89 

68 

89 

69 

90 

90 

92 

84 

84 

78 

63 

81 

75 

79 

66 

89 

7  3 

81 

85 

86 

87 

88 

90 

88 

68 

86 

82 

85 

^ 

MIN 

55 

56 

56 

52 

57 

56 

59 

63 

59 

65 

65 

63 

63 

62 

46 

48 

52 

57 

65 

67 

66 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

70 

61 

3 

TH0RS8V  EXP  STATION 

MAX 

86 

85 

84 

84 

86 

87 

87 

86 

63 

83 

80 

76 

76 

75 

66 

75 

80 

66 

78 

78 

85 

82 

85 

83 

83 

78 

85 

81 

MIN 

57 

56 

55 

56 

61 

56 

62 

59 

59 

62 

61 

60 

60 

61 

43 

48 

51 

59 

63 

64 

62 

61 

61 

63 

65 

64 

64 

65 

64 

64 

67 

59 

5 

TROY 

MAX 

89 

90 

86 

90 

93 

92 

91 

92 

94 

89 

90 

82 

82 

86 

76 

86 

88 

91 

82 

61 

85 

88 

67 

MIN 

59 

67 

60 

60 

62 

62 

64 

66 

65 

61 

66 

65 

67 

68 

50 

55 

58 

59 

67 

65 

65 

64 

62 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

63 

7 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

89 

86 

92 

90 

87 

93 

89 

65 

84 

83 

76 

85 

73 

74 

76 

63 

69 

77 

79 

89 

83 

90 

92 

90 

89 

79 

79 

67 

85 

MIN 

53 

60 

54 

58 

63 

58 

60 

62 

57 

67 

66 

70 

67 

53 

47 

49 

51 

59 

65 

68 

67 

66 

66 

66 

68 

68 

69 

69 

66 

67 

72 

62 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

MAX 

84 

69 

67 

85 

89 

89 

66 

86 

66 

87 

65 

86 

78 

83 

74 

73 

75 

62 

8  R 

76 

80 

99 

84 

89 

89 

88 

88 

90 

87 

80 

61 

84 

MIN 

53 

55 

54 

54 

58 

62 

69 

56 

56 

64 

65 

63 

66 

62 

45 

46 

49 

52 

59 

66 

64 

66 

64 

64 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

60 

4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

90 

91 

90 

91 

93 

92 

91 

95 

95 

90 

65 

81 

78 

63 

75 

80 

86 

89 

80 

81 

87 

88 

83 

89 

87 

63 

68 

87 

80 

67 

89 

86 

MIN 

54 

58 

57 

59 

67 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

66 

67 

64 

60 

51 

57 

61 

66 

67 

66 

66 

63 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

71 

63 

8 

UNION    SPRINGS   5  S 

MAX 

66 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

89 

86 

86 

85 

81 

60 

79 

84 

88 

90 

8  8 

89 

87 

69 

90 

90 

65 

89 

86 

86 

64 

87 

MIN 

65 

56 

53 

54 

62 

62 

62 

65 

65 

62 

63 

62 

66 

64 

46 

47 

52 

55 

64 

65 

65 

65 

64 

66 

64 

66 

67 

67 

67 

68 

70 

61 

6 

VALLEY   HEAD   1  S 

MAX 

83 

87 

86 

86 

67 

69 

89 

89 

85 

65 

81 

83 

79 

79 

68 

66 

70 

78 

84 

82 

MIN 

50 

51 

53 

50 

53 

58 

64 

53 

50 

59 

60 

64 

64 

54 

38 

40 

42 

44 

59 

64 

65 

63 

58 

60 

65 

66 

64 

63 

67 

60 

61 

56 

5 

VERNON 

MAX 

85 

66 

89 

90 

91 

90 

67 

91 

87 

85 

84 

84 

76 

64 

74 

76 

78 

82 

88 

82 

80 

87 

86 

96 

90 

88 

87 

88 

87 

76 

76 

84 

6 

MIN 

48 

49 

50 

54 

54 

54 

55 

53 

5  1 

60 

62 

64 

63 

66 

40 

39 

46 

56 

WATERLOO 

MAX 

87 

86 

79 

79 

85 

79 

76 

80 

73 

82 

81 

88 

83 

83 

82 

75 

77 

85 

67 

84 

86 

67 

85 

82 

1 

MIN 

43 

45 

51 

48 

51 

63 

60 

53 

54 

65 

67 

61 

64 

37 

39 

63 

55 

58 

67 

65 

67 

64 

57 

65 

69 

67 

70 

68 

65 

69 

64 

56 

5 

WHATLEY 

MAX 

91 

68 

69 

66 

90 

69 

91 

93 

93 

86 

84 

79 

82 

84 

76 

81 

87 

89 

86 

80 

91 

85 

87 

69 

90 

90 

90 

87 

80 

82 

88 

86 

5 

MIN 

51 

53 

49 

58 

51 

52 

63 

53 

55 

58 

70 

66 

61 

58 

49 

47 

50 

54 

62 

69 

65 

66 

65 

64 

6J 

63 

63 

63 

70 

71 

72 

59 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  oi  month 


DUOon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEHOPOLIS  LOCK  1.  DAM 

EVAP 

.07 

.40 

.12 

.25 

.20 

.30 

.19 

.22 

.31 

.19 

.49 

.10 

.15 

.27 

.16 

.04 

.41 

.15 

.02 

.14 

.17 

.25 

.18 

.24 

.24 

.15 

.34 

B6.15 

WIND 

10 

29 

22 

28 

19 

12 

19 

IS 

27 

44 

51 

60 

25 

30 

73 

29 

19 

4 

30 

29 

58 

31 

48 

34 

14 

26 

60 

28 

48 

82 

43 

1050 

MARTIN  DAK 

EVAP 

.20 

.27 

.25 

.07 

.25 

.31 

.27 

.29 

.26 

.10 

.18 

.11 

.08 

.21 

.26 

.22 

.21 

.17 

.19 

.08 

.00 

.37 

.02 

.26 

.16 

.16 

.05 

.22 

.01 

.06 

B5.47 

WIND 

17 

25 

22 

18 

10 

30 

10 

50 

0 

30 

30 

30 

12 

33 

90 

30 

20 

20 

25 

25 

15 

30 

22 

8 

20 

10 

20 

10 

10 

10 

20 

702 

Sm  R«[«r«nc»  No(«a  ToUowing  Station  Indei 
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TOTAL  PRECIPITATION 


Burnsvlllo  Subst 


V -O  Wttterl 



Colbcr)  Steam  Plant  Plorencettt  Lock 

S         I  #  —         ©Uuscle  Shoals 

lo  I 

jBlshoi 


I  — »<j  .1   II  Ple.aant  Grove  SclillMII.%  I 

ToBcy        New  UarkejJ^  I     °         O'  \ 

.e. ^^fepf .^Vs.4.  ALABAMA 


O   I  Rusaellvlll. 

leelgreeo  ( 
feed  Bay  Q 


O      I  /I 

«theiia  Courthome              \          „  t„p  Vok  o  ' 

^  Huntsvllle       q  Monl^  3ano                  |  1  / 

I          I  Substaa             ^  ,           ^     Scottsboro  Sulsta  O 

i.,^,-,-,-.                  (            B«le  Ulna  2  "  O  „  jO-  ^><*M             |>teli.t  Rock-OO  // "er 

NORTHERN  P     /     |  oecU.r  "=<lii«;Cr.     Jw*  X  .^^^^        i  e- 

 6"       Decatur  4  I. 

Russellvllle  \  TD^tur  SubQt 

«>•  o  ; 


Fultoa  3  w,  uiBs. 


Falls  City  Blk  Pond  Twr  I 

i  O    O  I 

Arley  3  3 


LaFayette ,  Ga, 


• — J  ValleifHead 
RalDsv'luX 


90TB  ItBRIDIAN  TIME  ZOVB 


Newburg 


APPALACHIAN  jr* 

Garden  City  Walnui  Grove  _Q 

 — ^- 


o- 

Columbus,  Ul! 


Brooksvllle  Exp.  Sta..  Hiss,  q 


nkhead  Lock   &  Dam 


•  _  /    South  HlUy  (t^J"  \ 

,T  Crove  /        ;     0|  iii^VJr  I 

O  I  ^^^Guntersvl  1  le  city  W  Itkql;  I 

GujtersvllU_Hnr  ,       j^^^,        state  Far.  API  I 

w  AUlWtvllle  2  SE  » 
T^ColMn.vllle  ■ 

 4-- 

Caa  Plant  '   ,fl  Cedar 

JacksoDvllle  2  SW  I 
0     ,A  af^EASTERN  «J[}'-'  »  TaUap„„sa  2  ™,,  Oa. 


Rome  WB  AP,  Ga. 


^.'^MOUNTAIN     /  '^•t 

■  .Trafford  - 

y —  Ashvllle  4  1 

■•—til  > 


GEORGIA 
5TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


AnolstOD  CAA  AP 


Hlghtower 

O    ^      Carrollton,  Ga. 


\ 

^  Talladega  "-rp-^^J" —      I  * 


Calera  2  SW  Sy 


Kipling,  Miss.  • 


1  ® 

Meridian  VB  AP,  Mis 


Crandall  12  M.  Mli 


I  -^O-^  .     Harrier  Lc 

I    Gaioeavllle              jtKT                          ,  w  v 

I                                                                    I  I  BlteffPfr^Dam  __ 

J  Marion  1  K            S  J  ~| 

r  o  vTx — °  ' 

p  ^  O       1  BlUlngsley  I 

>      y                 !  Perryvlllell  pirStersville  2  SSB          I  ^ 

Demopollfl  Lwk      Dam  O  Suttll        \^  WetfmpkaO 

I  I  "  ; Marlon  Junc^^  2  HE  Prattvll 

Q  I                                I^^^^^Autaugavllle  -<> 

Dnlontovn  .            O  O 

/  Marlon  Junction  3eli 


Rock  mils 
8"      ""o"''  0» 


1 


La  Grange,  Gr. 

■o-l 


I      LaFayette  k 

lUo         \  O  II 

7  Canp  Hill  2  NW  lO-  West  Point,  Ga. 

Dadeville  im<    <y  \ 


'IPLATEAU 

J%  I'V— 


Hart  In  Dam 


O-  Orr.Ule 
Daytoa     L-j-  q 

ck  3  cAberta 


i  wPRAlRIE 

nolla  I 

•  twiners  5rry 


J.   I  1  O  I    Fort  Deposit  1  "  "       S  "I 

I  ^     \     \     \t  I   Caniden  3  NNW  1  ,  ^  |  1  J  ^ 

p  Kelvin  t;;;;^ Campbell  p^e  Hill  Snow  Hill  "  ■  *^  I  "     J         I  \  * 


Goat  Rock,  Ga . 

Columbus  tB  AP,  Ga . 


O  Primrose  Farm 
Mathews  1  SSW-^'\ 

tB  AP  

Union  Springs  5  3 


o  \    ^  ^ 

Gllberto' 

Shubuta,  Hiss.  ■ 


^1  '    -  ' 

k'  J  'Greenville        Greenville  2  ( 

^    ^  \  \  1 


(Georglanna 
o 

\PLAIN 


LeakeBvllle,  Hiss.* 


..I 


/  Frisco  City     /  ^vorgpeen  CA*  AP  | 


LuiDpklD  2  NE,  Ga. 


nElba 
O 
..... 


Green  Bay 

o  j- 

Falco  Open  Pood  Twr  Coffee  Springs  2  NW 


New  Brockton  3  NE 


Lockhart 


Blackman  4  WNV,  FIa.9 


iHoblle  VB  AP 


Geneva  Slocomi 
-O- 


Port  Gaines,  Ca . 


6"0 

dlakely,  Ga. 


Donalsonvllle  3  w,  Ga 

^1  o 


Gracevllle,  Fla 


Harlanoa  CAA  AP,  Fla. 


o 

Vancleave,  Hli 

Codec 

-o-     ^>  --p- 

Pascagoula  .Tr  HS,  Hiss. 

V^^^^         Gulf^hpres  Post  Offj 
^_^Fort  Morgan  /  O 


Palrhope        Robertsdal^T  ] 

'l^PensftCola  CAA  AP,'Fla 


STATION  LEGEND 
O    •     9    Prtciplfotlon  only 
<S>  Preclpitallon,  storage 

O  -O-  Preclpltotfon  ana  Tgmp^roturo 

^  Praclpitofhn,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:      O   tJon- recording; 
•  Recording ;      »   Bottt  lypes- 
Dauble  circle  combinations  Indicate  ttie  ovollobililf  of 
more  detailed  meteorological  data. 


Isollnes  £.re  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  su6stations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


-  66  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MAY  1959 


72° 


Corlnth,  Utas 
Ule  Sub9t»,  Uls 


'In  Sho.iuior  Springs  *                   ^   f       O                              O  I 

/             ■7l"i„°c,°.^?Jv"J'-'»                 P          A.ie^.  »e.  .3,....  J  Wlao«  Crock  St.  PlT„, 

■         I                                        1             Belle  mn.  5  » ^  ^Wintsvlfio  WB  «■     Scottsboro  Subotk  Q  I 

» /?Jp  northerI        »...e.i,.,„^  .  ,<>   _  1 


— - 

ALABAMA 


■  |B.l,r..D  00-' 

■Rod  Bay  rt 

JO  I 

I  Hodges 


Mton  3  »,  Hi,g.   |8e»«r  2  9E 


{.'Paint  RuckOO  /' laer  5 

IreenaV  Scottsboro  ✓  • 

y— I    I  /o""  \ 

Valley  Head  3  S -O"  A 
tfjfTuie  Da.     «*;-«;'■'"  O  p.,„f\ 


STATUTE  MILES 

0  10  ?o  30 


0OTH  MERIDIAK  TIKI  ZOWB 


Haleyvllll 


1  I 

ry  4  «,   Hies.  | 

-n  — f  >■ 


iBemr  2  SB  ■  ■>  ^   . 

I  Barton  j  -O-  DoubU.  Sp'lo, 

I  I  Palls  City  Bl 


Mi  n  South  Hill  <i     ■^  k 

*er  Oro«e      °  :     0\  ^  \ 


k  Pond  T«r 

O  O 


Aberdeen.  Hl^ 


4 — -h  1  

I  «larield  3  SW  ; 

I  VerPi 
I  -<»- 


Brooksvllle  Exp.  Sta 


I  Carbon  Bill  •'••P""' 

j    UPPER  !  cordo.. 

i  Payette 

I  o- 

I  ,  — ! — ,  Gorgi 

-1-  ^ 


I  PLAINS 

Irod     Tuscaloosa  CAA  AP 

1°  ©o- 


Uacon  2  KE,  Uii 


 D — 

ShuQualak,  Hli 


-o- 

KlpUag,  nil 


Galneavllle 

S 


@ 


Herldlsn  WB  AP 


.Miss.  — — — --^ 


»                            J                 ...nol.a   i  I 
a,d.ll  13       ...s9'              -"'^S:^'--  ^             'r          o  \^( 
;  ^  Canden  3  NN»  q- 


■ 

I 

» 

/  1 

fPlckensvlUe 


/AUce.lllc  TL«caloo,ri?r<-k  t  Da.  ""O        t  VAL 

Joan,..    ».Air  I  "«•«  Blockton  „_>"--J 


I  <  ^  "ertj  Pond.lU,  T.r  "°"  I 

I  "Oi  ,     tarrlor  Lock  i  Dan          I'      Harrleburg  CaRaba'  iVr 


/ 

/Livingston 


(T     \  "|    Jordan  Dam 

Pe  BllllngBley  |  Q 

11  (  erryvllle    |  piaJtersv 1 1 le  2  SSE  I 

.--¥>- Denopollg  Lock  <•  Dan  O  Suttle         %  iptumpk, 

(  J  1  Mar  Ion  Junct  ion^'WE 

0 


|#p  Union  S 

tl                    Pine  Level 
  M          J—i             o  J^*S 
Port  Dej^lt  1  W  ■       \  %  \  
-.-/fi  rJ  J     ,        i     W  t 

\  .  J  I  ir        Clayton  Bufaula 

Blgblaod  Boae  I  |  W  -O-  ''T 

fine  2         C  Troy  (  » 


v\  r 


River  Falls  2  NE  | 


Fal iB 

A  I 
Greeo  Bay 

o  j- 

Palco  Open  Pood  Twr  |        Coffee  Springs  2  M* 


■  Abbeville  1  NH« 


Ozark 

-o- 


V 

s 


Mew  Brockton  3  HB 

-o- 1        o  t>« 


,  Mi  Jdland  Jf 


Enterprise       Bfton^  ^'w  Coluib.a 
 I        /       Dothan  CAA  AP 


Lockhart 


Port  Gaines,  Oa. 


Blakcly,  Ga 


Gen. 


Donalsoovllle  3  ■,  Ga. 


Gracevllle,  Fla 


tUrlaaoa  CAA  AP,  Pla. 


STATION  LEGEND 
O    •     9    Prtcipifvfiofi  only 
<D  Pr9Clpitallo(^,  tfomg* 

■O-  -♦-    -O-   Prtcipitatioft  ofKf  T0mfi0retur0 
-<}>-  Praclpi lotion,  Tamp^rofurt  ona  EfOporotion 

Tfpm  of  gog«:      O  Nor-roconSing-, 

•  Rocord/n^  ;       9    A>/A  //pM. 

Doubt*  cinit  cotnbinations  indlcot*  tho  ovolloMity  of 

mor«  dttollod  mttoorological  dote 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
MAY  1999 


DfDEZ  Na 

COUNTY 

M 
P 
i« 

bi 
P 

2 

QXVATIOM 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TAm.RR 

r 

OBSERVER 

-  STATION 

INDEX  Na 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

VDSCn  V  CM 

8 

1 

SPBCIAJ 

< 

ABBEVILLE   1  MNH 

oooa 

469 

7A 

C 

JACKSON 

4209 

33  48 

65  46 

690 

c 

ADO 1  SON 

0063 

795 

C 

*225 

33  50 

87  17 

370 

ADOISOM  CENTRAL  TOhER 

7A 

U>Si  FOREST  SERVICE 

jordAn  dah 

8A 

SIDNEY  Jt  HARDY*  SR • 

LAFAYETTE 

ALBERTViLLE  2  SE 

MARSIiALL 

12 

9*  t* 

S6  10 

JESSE  H,  CULP 

LAY  DAM 

CHILTON 

Alabama  power  co. 

ALEXANDER  CITT  6  N£ 

0143 

TALLAPOOSA 

32  59 

65  52 

660 

5P 

5P 

H 

DOUGLAS  Ht  SANFORD 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

ALICCViLLE  2  SE 

01  T« 

150 

7A 

** 

C>  L>  MONTGOMERY 

LEESBuRG 

4627 

CHEROKEE 

3*  11 

85  *6 

969 

7A 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

L I  VlNGSTON 

7P 

PROF.  E.   J.  MURPHEY 

CALHOUN 

D 

FED*  AVIATION  AGENCY 

COVI NGTON 

ARLEV  9  S 

WINSTON 

3*  0* 

a?  13 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

jomn*bI°aho 

ASMLAND 

CLAY 

93  16 

85  50 

1010 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L*  MC  Queen 

MADISON 

4976 

HAD I  SON 

12 

3*  42 

86  *5 

673 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR.  JR. 

0377 

590 

7A 

JOHN  T*  SWINDALL 

4996 

JEFFERSON 

39  30 

86  51 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

7A 

HAGNOL 1A 

L 1 MESTONE 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

7A 

ATHENS  COURTHOUSE 

LIMESTONE 

12 

3*  *6 

86  56 

8A 

TVA  62-a 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

MRS.  MARGARET  SHllH 

ATHORE  STATE  FARM 

0*02 

ESCAWIA 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALABAMA   POLY .    INST • 

0A22 

730 

6A 

MRS >  MARTHA   I •  MOORE 

MARTIN  DAM 

91*0 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POmER  CO. 

AUBURN  SCS  10 

SOIL  CONSERVATION  SVCa 

MATHEWS  1  SSW 

MONTCOHERY 

7A 

E>  PAUL  GOwAN 

6A 

Ji  fi*  NEIGHBORS 

7A 

8ANKHEA0  LOCA  AND  0AM 

TUSCALOOSA 

33  29 

67  20 

7A 

7A 

CORPS  UF  ENGINEERS 

HERTZ  PONDVILLE  TOwER 

BIBB 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

0S«3 

30 

268 

7P 

7P 

K 

GROvER  W>  WOODWARD 

MIDWAY 

9397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

c 

SARA  0 

0631 

910 

7A 

MILLERS  FERRY 

9*17 

32  06 

87  22 

76 

5A 

5P 

MISS  Clara  r>  olive 

7P 

ChARlEY  C.  LlOt 

BESSEMER  3  NE 

JEFFERSON 

33  26 

66  55 

* 

kA 

JAMES  E.  HC  CRAVY 

MINTER  5  NW 

DALLAS 

T.  E.  LIDE 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

9* 

879 

7A 

TVA- 75 7 

MITCHELL  0AM 

9465 

CHILTON 

32  46 

06  27 

350 

ALABAHA  POMER  CO. 

BEXaR  2  SE 

0790 

570 

c 

OSCAR  M •  LOCKR 1 DGE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54  78 

30  41 

86  15 

211 

MIO 

U.S.  WEATHER  Bureau 

AUTAUGA 

6P 

JOHN  R>  THOMAS 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

JEFFERSON 

0 

u*St  WEATHER  Bureau 

MONTE  SANO 

HAD  1  SON 

7A 

bi$hop 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

7A 

TVA-42 

MONTEVALLO 

SHELBY 

H.  P.  JETER.  JR. 

80AZ 

09S7 

MARSHALL 

3*  13 

66  10 

1070 

7A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

MONTGOMERY  HB  AP 

5590 

MONTGOMERY 

32  16 

66  24 

199 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

1069 

274 

lA 

H 

R*  E*  HENDERSON 

9625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

8A 

10»* 

6A 

MRS>  Clara  t.  peavv 

HOULTON  2 

LAWRENCE 

JOHN  M.  KELl  Y 

BR  I OOC  POR  T  2  H 

5P 

MISS  M*  LOUISE  JONES 

MUSCLE   SHOALS  faa  AP 

COLBERT 

MID 

FED.  AVIATION  AUENCY 

BRUNOIOGE 

1176 

PIKE 

31  *3 

85  49 

7A 

GEO.   L.  HICKS 

NATCHEZ 

MONROE 

S.  a.  HELTON 

CALERA  2  SH 

I28S 

SHELBY 

33 

86 

540 

5P 

9P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  BROCKTON  3  NE 

9842 

COFFEE 

31  29 

85 

440 

c 

REV.  B.   F.  GR 1 SwOLO 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

110 

5P 

Alabama  poly .  1n$t * 

NCWBURG 

5847 

12 

34  29 

87  35 

660 

ALABAMA  POLY.  INST. 

6P 

CARBON  MILL 

MALKER 

2 

33  5* 

B7  32 

7A 

HISS  MARY  C.  RAY 

NEWTON 

DALE 

BASCUM  N.  BROWN 

1*92 

MORGAN 

7S0 

7A 

TVA  66 

5890 

LAUOEROALE 

12 

3*  *9 

87  38 

578 

TVA  752 

1912 

Cherokee 

640 

5P 

EMORY  G.  JOHNSON 

6121 

BlOUNT 

33  57 

86  29 

897 

LONNIE  R.  NORRIS 

7A 

6P 

CHILDERSBURG 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

iA 

ALABAMA  POWER  CO. 

OZARK 

DALE 

CITY  FIRE  OEPARTMtNT 

CH1LDER5BURG  HTR  PLANT 

1620 

39 

86 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

3*  40 

86  20 

655 

IVA-69 

CI TRONELLE 

331 

6P 

MRS.ESTHER  A.M.  JONtS 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

66  41 

798 

CLAIBORNE 

7A 

7A 

MARION  w.  EASTERLING 

PENNINGTON  LOCK  2 

13 

32  08 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAYTON 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

lA 

CHARLES  L.  WESTON 

PERRYVILLE 

PERRY 

32  36 

8A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CODEN 

1603 

MOBILE 

30  23 

Ba  19 

5P 

5P 

H 

AGNES  C>  CHRISTENSEN 

PETERHAN 

6370 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

MRS.  HI  NT A  EDO INS 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

250 

bA 

HENRY  F.  KELLEV 

6398 

32  30 

89  01 

970 

8A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

7A 

TVA-462 

PICKENSVILLE 

13 

39  13 

7A 

MRS  MART  A.  HEDRICK 

COLLINSVILLE 

3*  15 

7A 

31  59 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

COLUMBIA 

HOUSTON 

31  18 

65  07 

7A 

HENRY  KILLINGSHORTH 

PINE  LEVEL 

MONTGOHERY 

32  04 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CORDOVA 

1940 

ALKEB 

33 

87 

93* 

BA 

MRS.  C.  GRESHAh 

PLANTERS Vl LLE  2  SSE 

6908 

32  37 

66  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

2079 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

6521 

12 

34  57 

89  55 

633 

7A 

OADEV ILLE 

T  A  L  LA  POO  S  A 

SA 

DR.  W.  S.  FULTON 

32  28 

6P 

OADEVILLE  2 

21^* 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

MONTGOMERY 

32  18 

12N 

DANCY  3  N 

PICKENS 

13 

39  03 

68  17 

8A 

J.   T.  MC  DANIEL 

Pushmataha 

CHOCTAW 

13 

32  12 

6A 

mr:>.  janie  c.  bRowN 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

87 

600 

7A 

TVA-503 

6762 

12 

34  30 

85  52 

1320 

7A 

21  aa 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

6609 

12 

34  26 

96  08 

680 

7A 

DECATuR 

lA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

34  35 

HID 

HID 

DECATUR  A 

7A 

IVA-63-6 

13 

33  29 

230 

7A 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

12 

3*  36 

86  58 

8A 

TVA-411 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

7A 

RUSSELL  FINLAY 

DELTA 

2235 

CLAY 

33  26 

85  42 

990 

7A 

GILBERT  LANDERS 

6942 

31  22 

86  31 

190 

c 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

22*S 

100 

8A 

eA 

CORPS  OF  ENGINEtRS 

6966 

9'    30  99 

67  36 

1*6 

6P 

6P 

dothan  faa  airport 

HOUSTON 

D 

FED.  AVIATION  AGENCY 

7;    32  59 

HOUSTON 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

*     33  09 

6A 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

9*  10 

67  2* 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

12     34  30 

TVA-725 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

91  25 

66  04 

196 

7A 

HERBERT   S.  WMATLEY 

7131 

FRANKLIN 

12,    3*  31 

87  44 

680 

7A 

RAUlO  ilATlON  WWWR 

2600 

768 

7A 

TVA-T60 

7157 

2     94  12 

86  47 

802 

7A 

ELROD 

TUSCALOOSA 

33  15 

7A 

K.  V.  BERRY 

12     34  17 

6P 

ALABAMA   POLY.  INST. 

ENTERPRISE 

5P 

RADIO  STATION  HIRB 

JEFFERSON 

Zi    33  43 

7A 

EUFAULA 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

7A 

oris  c.  braswEll 

SC0TTS80R0 

12f    9*  41 

7Ai 

7A 

i  " 

RADIO  STATION  WCRI 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

31  25 

67  02 

252 

MID 

D 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SC0TTS60R0  SUBSTA 

7910 

JACKSON 

12'    34  41 

86  01 

660 

T. 

TVA-76-A 

FAIRHOPE 

2013 

23 

5P 

5P 

JAMES  E.  UARRtTI •  JR. 

7329 

92  18 

89  15 

650 

7A 

i 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

COVINGTON 

8A 

U>S.  FOREST  SERVICE 

32  29 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

3*  22 

MRS*  MINNIE  LEE  CROW 

SHOEMAKER  SPRINGS 

L IMESTONE 

12 

34  51 

610 

7A 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

WINSTON 

3*  0* 

67  20 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SLOC0M6 

GENEVA 

31  07 

8A 

CUY^OF  SL0COM6 

FARLEY 

2667 

MADISON 

3*  3* 

86  34 

572 

7A 

TvA-576 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1     92  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

2603 

370 

iA 

** 

GORMAN  J.  BLACK 

7671 

12 

34  24 

86  02 

1120 

TA 

JACKSON 

7A 

TVA-38T 

32  32 

7A 

1 

J.  F.   SUTTlE.  jr. 

Florence 

LAUDERDALE 

5P 

LAWRENCE  W.  ROmLING 

34  53 

7A 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUOEROALE 

3*  *7 

67  40 

7A 

CORPS  OF  ENGINELRS 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

33  10 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNOES 

31 

490 

IP 

HENRY  BARGANIER 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

LLAOEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6p! 

CITY  WATER  PLANT 

FORT  NORCAN 

3035 

10 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

8012 

12 

34  94 

85  49 

1400 

7A 

iA 

JOHN  H.  PATE 

39  27 

6P 

6P 

1  „ 

FRISCO  CITY 

8A 

MRS.   NtLlA  HCKtNZlE 

33  '-8 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

GADSDEN 

ET0WA>4 

3*  01 

66  00 

JOHN  H.  WlLLlAMb 

thohasville 

CLARKE 

13 

31  55 

7A 

LEROY  GATES 

GAO&OEN  US  PLANT 

315* 

ETOWAH 

3* 

66 

565 

6P 

7A 

H 

SO.  NATURAL   GAS  CO. 

T  OR  ' 

8204 

TO 

32  54 

86  ■>4 

200 

c 

ALABAMA  POLY  INST 

GAINESVILLE 

3160 

130 

7A 

M 

WILLIAM  C.  FIELDS 

6209 

32  53 

86  42 

680 

6P 

6P 

Alabama  poly.  insi. 

GARDEN  CITY 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

8215 

11 

32  32 

ALABAMA  POWER  CO. 

GENEVA 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

12 

34  54 

7A 

c 

GEORGIANNA 

BUTLER 

31  39 

66  *4 

MRS  ELHA  F.  euRKETT 

TRAFFORO 

8285 

JEFFERSON 

2 

39  49 

470 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

GIlBERTOwN 

330« 

CHOCTAW 

31  59 

68  20 

121 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J  OILLARO 

3*30 

300 

iA 

ALABAMA  POWER  CO. 

Tuscaloosa  faa  ap 

6380 

Tuscaloosa 

93  14 

87  37 

170 

HID 

10 

FED.  Aviation  agency 

COVINGTON 

7A 

JOHN  P.  Rhodes 

6365 

93  13 

CORPS  OF  engineers 

GREENSBORO 

6P 

N.  HAMNER  C0B6S 

11 

92  26 

6P 

GREENVILLE 

BUTLER 

31  50 

86  38 

5P 

A 

CECILE  T.  LEWIS 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

32  06 

8A 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

31 

86 

CLAUDE  B.  CONNi  SR. 

6446 

92  26 

273 

7A 

MRKER 

GULF  SHORES  POST  OFFICE. 

3559 

BALDWIN 

8 

7A 

GILBERT  W.  HELCHER 

34  39 

65  37 

1090 

6A 

6A 

GUNTERSV 1 LLE 

3573 

MARSHALL 

57a 

6P 

RADIO  STATION  WGSV 

8477 

33  10 

87  13 

465 

GUNTCRSVILLE  CITT  H  WK.S 

3578 

610 

7A 

• 

TvA-403 

8517 

33  49 

88  06 

180 

C  M 

GUNTERSV ILLE  DAM 

35a3 

MARSHALL 

IZ 

3*  26 

86  24 

611 

5A 

TVA-70 

WADLEY 

RANDOLPH 

11 

33  08 

7A 

ALABAHA  POWER  CO. 

HALCrvlLLE 

3620 

INSTON 

3* 

37 

910 

6A 

6A 

C  H 

JOHN  L.   SLAT TON 

ALLACE 

8637 

31  11 

67  16 

225 

7A 

C.  W  BEASLEY 

HAMILTON 

364* 

498 

7A 

7A 

REl  COOPER 

66*8 

94  04 

86  19 

850 

MRS.FlORCNCE  PARKLR 

HARftlSBuRC  CAHABA  TOmER 

3697 

600 

IA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

32  47 

87  90 

110 

8A 

C 

CORPS  OF  tNGINEERS 

HATNEVlLLE 

37*« 

190 

5P 

7A 

MRS  CORRIE  M.  BEVlS 

nil 

12 

94  55 

88  04 

BA 

HEADLAND 

3761 

7A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

8809 

33  07 

,   67  07 

900 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

heflin 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

650 

9P 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

WETUMPKA 

6699 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6A 

MRS.  0.  R.  WHITAKER 

HIGHLAND  HOME 

3ai6 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

7A 

H 

LUKE  JORDAN 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  99 

87  43 

170 

5P 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

HIGHTOWER 

36*2 

CLEBURNE 

11 

93  32 

65  24 

1175 

SA 

THOMAS  J.  HART 

WHEELER  OAH 

SB  lb 

LAWRENCE 

12 

34  47 

67  21 

580 

5A 

TVA-52 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

3*  20 

87  56 

845 

6A 

FRANK  L>  HAYNES 

WHITFIELD  LOCK  3 

6925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

86  01 

93 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

*060 

MADISON 

12 

3*  43 

611 

5A 

TvA-65 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

629 

7A 

HUNTSVlLLE  MB  AP 

*06* 

MADISON 

12 

34  41 

86  35 

605 

HID 

HID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

590 

5A 

CORPS  OF  ENGINEtRS 

MYTOP 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

7A 

TVA-7a 

WlNFIELD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

U 

93  55 

87  90 

7A 

W.  W.  COTNEY 

IDER 

6115 

OE  KALB 

12 

34  4  9 

85  41 

1540 

7A 

TVA-7*5 

YATE&  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  34 

65  5* 

395 

bA 

ALABAHA  POWER  CO. 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  99 

SB  01 

11 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

3*  57 

87  93 

790 

7A 

TVA-621 

JACKSON  SHOALS 

*i9a 

TALLADEGA 

93  92 

86  12 

5P 

ALABAHA  POwER  CO. 

NEW  STATIONS 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

69  0* 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Uontgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stat  Ions  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Win  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat ion . 

Ixjng-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observa t ion .     The  stat Ion  Index  shows  observat Ion  t Imes  in  loca 1 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat Ions  on  day 1 ight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Ra In  Gage  Stat  Ion .     Hour ly  precipltat Ion  va lues  are  processed  for  spec la  1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table, 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  preclpl ta t ion  tota Is  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentia lly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amoun ts  to  be  published  la ter  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Acting  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHXVIIXI:  19S9 


ALABAMA  -  JUNE  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     102°  on  the  30th  at  Prattville  and  Ozark 

Lowest  Temperature:     49°  on  the  15th  at  New  Market  2  and  on  the  18th 

at  Bridgeport  2  W 

Greatest  Total  Precipitation:     14.32  inches  at  Citronelle 
Least  Total  Precipitation:     1.07  inches  at  Dayton 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.67  inches  on  the  1st  at  Citronelle 
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65  .  6M 

97 

30 

59 

4 

0 

1 4 

Q 

Q 

Q 

3.79 

0 

OZARK 

91.5 

59.0 

80.3 

.2 

102 

30 

53 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

1.22 

- 

3.20 

.63 

18 

,0 

0 

3 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

86.2 

68.3 

77.3 

96 

30 

62 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

6.51 

3.66 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

PUSHMATAHA 

AM 

87.9 

66.7 

77.3 

1.5 

97 

30 

59 

21  + 

0 

12 

0 

0 

0 

2,73 

_ 

.97 

.  69 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

SEALE 

89.0 

67.1 

78.1 

99 

30 

61 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

3.95 

2,01 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

THOMASV I LLE 

AM 

87.2 

66.2 

75.7 

2.9 

95 

30+ 

58 

4 

0 

5.12 

1.64 

1,56 

10 

.0 

0 

6 

4 

2 

TROY 

87. 9M 

58. 6M 

78. 3M 

_ 

1.3 

98 

30 

64 

4 

c 

13 

0 

c 

0 

5.03 

1,79 

2.20 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

WHATLEY 

88.8 

56.1 

77.5 

95 

30+ 

58 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

7,10 

3,25 

10 

.0 

0 

10 

4 

I 

DIVISION 

78,3 

- 

1.6 

5,06 

.75 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

87.1 

69.6 

78.4 

93 

29 

66 

5+ 

0 

1  1 

0 

0 

0 

8,55 

1.95 

9 

.0 

0 

8 

6 

5 

C 1 TRONELLE 

87.3 

69.4 

78.4 

1.6 

97 

27 

66 

20+ 

0 

9 

0 

0 

0 

14,32 

9.36 

6.67 

1 

.0 

0 

9 

5 

3 

CODEN 

88.7 

70.9 

79.8 

95 

30+ 

65 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

9,40 

4,14 

8 

.0 

0 

9 

5 

2 

FAIRHOPE 

88.1 

70.6 

79,4 

.6 

93 

27  + 

53 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

6,00 

,19 

3,20 

8 

.0 

0 

7 

3 

1 

FORT  MORGAN 

86.1 

75.3 

80.7 

91 

30 

70 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

6,23 

2,00 

8 

.0 

0 

8 

4 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

87.3 

70.5 

78.9 

.7 

96 

29 

57 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

9,47 

3,38 

2,86 

8 

,0 

0 

8 

5 

4 

MOBILE 

AM 

87.2 

72.5 

79,9 

96 

30 

59 

6+ 

0 

10 

0 

0 

0 

8,03 

1,97 

6 

.0 

0 

11 

6 

3 

ROBERTSDALE  7  E 

87.2 

59.3 

78,3 

95 

29 

66 

5  + 

0 

11 

0 

0 

0 

9,31 

1.79 

10 

,0 

0 

12 

7 

4 

DIVISION 

79.2 

1,0 

8,91 

3,21 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

f 

d 

III 
<   m  m 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

u 
H 

60-10' 

.10-.49 

66-OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

8 

7.8 

40 

SW 

23 

85 

87 

57 

62 

3 

2 

7 

1 

0 

0 

13 

71 

6.8 

RUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

6.0 

20++ 

WNW 

23 

83 

86 

57 

59 

2 

2 

S 

0 

1 

0 

10 

6.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

22 

9.2 

44++ 

NE 

29 

88 

89 

62 

69 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

12 

6.4 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

s 

8 

5.4 

28 

SW 

23 

86 

89 

57 

62 

2 

3 

4 

1 

0 

0 

10 

59 

6.5 

See  Reference  Noles  Follov/ing  Slation  lnde» 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

JUNE  1959 


Station 

TotQi 

Day  of  month 

.   1  2  1  3 

1 

5 

 L 

6 

7 

 ^ 

1 

9 



10 

1 



1 

12 

13 

 '- 

14 

 '- 

15 

16  1 

17 

 ^ 

18 

19     20  21 

 '  '  

22 

 '- 

23 



24 

25 

1 

26 

1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

SEVILLE   1  NNW 

-  •() 

1  69 
* 

•  91 

•  01 

•  29 

•  12 

•  12 

•  17 

•  30 

.79 

DISON  CENTRAL  TOMER 

2*91 

.20 

1.19 

.22 

.88 

lERTA 

zIti 

.16 

.21 

•  09 

.0» 

.27 

1.70 

.01 

.0* 

•  04 

.18 

»ERTVILLE  2  SE 

1*99 

.01 

.06 

.06 

.20 

.49 

.06 

•  81 

.09 

EXANOER  CI TY  6  NE 

1.49 

.31 

.02 

.29 

.49 

.02 

.20 

.02 

T 

.16 

CEVILLC   2  SC 

2.29 

*38 

.03 

.13 

.13 

.13 

ll: 

3ALUS  lA 

•  73 

.03 

1.06 

.4C 

1.04 

.76 

.12 

•  18 

•  11 

.03 

.02 

1IST0N  FA*  AIRPORT 

3.1I 

.32 

.32 

.45 

•  01 

.13 

.49 

.06 

.39 

1.09 

.EY   J  S 

2.41 

.12 

.30 

.13 

.43 

.19 

•  16 

1.08 

4LAND 

2. 79 

.18 

•  12 

U13 

•  02 

.02 

.01 

.28 

.07 

.02 

.68 

•  24 

.02 

iVILLE  ♦  ¥ 

)*AT 

.02 

.05 

* 

1  03 

20 

20 

.90 

ICNS 

9*89 

•  04  1 

•  10 

T 

.06 

.39 

1.07 

.01 

Wl 

•  26 

lENS  2 

9*991 

; 

•  20 

.02 

•  05 

l.OS 

.04 

1.09 

.03 

.03 

1.09 

I. 01 

■<ENS  COURTHOUSE 

RECORD 

MISSING 

.20 

"•ORE   STATE  FARM 

9. OA 

1.90 

.19  .03 

■  16 

.08 

.60 

.99 

1.00 

.70 

.02 

•  05 

.20 

.28 

2.60 

.10 

lURH  3  SW 

4*41 

.79  1 

.33 

.20 

29 

19 

02 

18 

10 

rAUCAVILLE 

4*0| 

.08 

1.38 

.26 

.06 

•  06 

WCHEAO  LOCK  AND  OAH 

3«8I 

•  39 

•  19 

.29 

.•3 

.13 

.27 

1.33 

.39 

.» 

•  07 

1-  MINETTE 

e.99 

1.41 

.81 

.02 

1.99 

1.10 

.38 

.15 

1.22 

■  •91 

.GREEN 

4.72 

.26 

.10 

.75 

1.40 

1.75 

.04 

.39 

•  01 

.LE  MINA  2  N 

9.0 

.04 

l.M 

55EMEP  ♦  $H 

T 

•  19  T 

T 

T 

.12 

.60 

.08 

.62 

.01 

.20 

.07 

.06 

T 

'Ai 

7 

ML EMC M 

3.46 

1 

.62 

.06 

.16 

.18 

.52 

.50 

.14 

.12 

•u 

.LINGSLEY 

6*44 

.07 

.71 

.17 

1.32 

.15 

2.25 

.32 

1.30 

.19 

fCHAM  MOUNTAIN 

RECORD 

MISSING 

M INGHAM  WB  AP  R 

2.09 

.16 

T 

02 

20 

.22 

.16 

02 

3.63 

1 

.20 

.  17 

.69 

.14 

.05 

•  20 

,n 

.90 

7 

1.48 

.15 

.06 

.40 

T 

•  •9 

INTLEY 

4.13 

.44 

•  82 

1.05 

.2» 

.12 

.58 

.60 

.05 

.18 

7 

WTON  3  SSE 

7.29 

.59 

.89 

.78 

.ao 

.94 

.36 

1.54 

.15 

.30 

1.04 

•  IB 

.08 

OG  E  POR  T  Z  W 

3.96 

•  67  1 

.06 

•  10 

.03 

.21 

JHO I OGE 

9.49 

•  10 

•  71  T 

T 

2.74 

.84 

.06 

Io5 

.09 

T 

.91 

•  3< 

.ERA  2  SW 

2,T5 

■  26 

.76 

•  21 

.35 

.21 

.94 

40EN  3  NNW 

4.69 

•  86 

.05 

.08 

•  02 

•  53 

.09 

2.67 

.26 

.01 

•  02 

.09 

•  09 

2.13 

.49 

•  19 

.10 

.99 

.17 

.07 

.02 

•  07 

.03 

BON  HILL 

9.01 

■  81 

•  >4 

.10 

.10 

.08 

<TER  GROVE 

9.16 

.06 

•  11 

1^90 

.05 

.30 

.25 

.34 

.83 

1.10 

.03 

•  99 

ITRE 

RECORD 

(TREVlLLE 

2.U 

T 

m^SSING 

•  20 

•  01 

.02 

.18 

.32 

.01 

.57 

T 

•  09 

.99 

ITOM 

12.71 

2.09 

•  15 

1.42 

T 

.99 

5.67 

.13 

.16 

1.87 

.15 

.03 

7 

7 

T 

.01 

.06 

LDEPSBURG 

3.29 

•50  •OA 

.34 

.14 

•  44 

LDERSBURG  HTR  PLANT 

1.93 

■  44 

■  03 

.04 

•  IB 

.02 

.06 

.41 

.34 

.41 

RONELLE 

14.32 

6*67 

•  22 

.69 

.06 

1.90 

2.80 

.02 

•  46 

•  90 

.14 

•  09 

.04 

•  >1 

IBORNE 

10.90 

.49 

.32 

•  41 

1.24 

2.52 

3.23 

1^29 

.09 

•  99 

NTON 

1.94 

.46 

.10 

•03 

.07 

.64 

.24 

.35 

•  0! 

9.48 

•  30 

.04 

T 

.03 

•  46 

En**" 

•  27 

■  09 

.01 

.02 

t.l* 

.50 

.42 

.65 

.60 

1^88 

.05 

•  39 

.38 

FEE   SPRINGS   2  NH 

3.76 

•  52 

■  75 

.10 

T 

.08 

.42 

.40 

.25 

T 

.48 

•  10 

•  20 

•  46 

7 

T 

BERT  STEAM  PLANT 

2.33 

.08 

.14 

1.26 

.30 

.19 

.06 

•  20 

•  Ifl 

L I N5 VILLE 

2.43 

.04 

.73 

.08 

.19 

.03 

.61 

.16 

7 

•  99 

T 

4.47 

•  42 

.35 

•  21 

1.64 

•  28 

•  11 

I  ^27 

dova* 

3.60 

T 

.26 

.14 

.12 

.50 

1.82 

.53 

•  23 

TONTOM 

4*78 

•  19 

•  70 

.86 

.17 

T 

.22 

.06 

.02 

•  i; 

.70 

•  96 

•  0! 

lA 

3  aft* 

.31 

.08 

•  09 

.48 

.12 

2.24 

.04 

.24 

•  01 

)EVILLE 

2.24 

.71 

.10 

1.04 

.16 

.14 

.04 

T 

.05 

•  49 

IVILLE 

9.21 

2 

.10 

•  11 

.99 

.19 

.22 

.85 

.49 

•  26 

rTON 

1.07 

.04 

.25 

.16 

.30 

.29 

.02 

•  01 

ATUR 

3.19 

.03 

•  21  T 

.19 

.13 

.32 

.07 

.73 

.05 

.85 

•  61 

2.69 

•  23 

.17 

.07 

.30 

.07 

.99 

.25 

•  97 

ATU     SUBSTAT ION 

3*96 

T 

•  09 

•  13 

4.19 

.60 

.62 

2.00 

.07 

.20 

.16 

.32 

.06 

.08 

<o: 

.01 

40POL IS  LOCK  AND  DAH 

2.29 

•  12 

.17 

.32 

.02 

.02 

.35 

.36 

.04 

.26 

.38 

•  01 

.19 

HAN  FAA  AIRPORT 

2.90 

.52 

•06  .13 

1.18 

T 

.10 

.02 

T 

•  7« 

•  i; 

T 

JBLE  SPRINGS 

4.47 

•  03 

.36 

.17 

1.27 

1.25 

.07 

.32 

.31 

•  61 

ilONT 

3*07 

1.35 

.25 

.25 

•  10 

.i( 

•  10 

2,31 

•  69 

.09 

.03 

.30 

.06 

.67 

•  21 

.30 

K)D 

4.49 

.30 

•  08 

.52 

.90 

1.20 

.94 

.10 

•  41 

ERPfi ISE 

1.68 

•  45 

.04 

.10 

•  05 

.12 

.10 

.05 

.15 

•  17 

•  2( 

.p 

•  10 

AULA 

2.46 

.02 

.66 

.04 

•  55 

.52 

.07 

.18 

T 

.12 

T 

•  1< 

kGREEN  FAA  A IRPORT 

7«90 

2.20 

.01 

.65 

.05 

•  0! 

6.00 

•  40 

.37 

.23 

3.20 

.36 

.53 

.05 

.08 

175 

.09 

CO  OPEN  POND  TOWER 

9.99 

2*07 

•  06 

1^2I 

.14 

.74 

.58 

.25 

1.82 

1.86 

.53 

.14 

•  H 

.KVILLE 

2.79 

.14 

■  35 

U13 

.17 

.41 

.9' 

-LS  CITY  BLK  POND  TwR 

4.46 

•  04 

.44 

.14 

.60 

1.61 

.56 

1.0' 

3.99 

■  03 

ETTE 

3.19 

.03 

.04 

.iO 

.12 

•  64 

•  44 

.36 

.36 

•  61 

T  ROCK 

2.35 

■  69 

•  03 

•  10 

•  30 

.04 

.10 

.30 

•  71 

.09 

RENCE 

•  90 

.37 

.84 

•  16 

.75 

- 

WENCE  AT  LOCK 

2.64 

.08 

.04 

.40 

.23 

.56 

•  08 

.12 

.64 

.10 

•  3^ 

T  OEPOS 1 T 

9.06 

1.16 

.10 

.10 

.15 

•  92 

T  MORGAN 

6.23 

•  15 

.60 

2.00 

.45 

1.80 

.90 

.20 

.13 

T  PAYNE 

3.62 

T 

T 

.60 

.87 

.30 

T 

.25 

.06 

1^9< 

T 

SCO  CITY 

5.88 

.89 

.64 

.26 

.04 

.51 

2.06 

.06 

7 

.29 

.26 

T 

.32 

•  91 

iSOEN 

4.17 

1 

•  28 

•  12 

.14 

.22 

.04 

.02 

.30 

2^0! 

SOEN  GAS  PLANT 

4  14 

61 

.11 

.33 

.14 

.38 

RECORD 

DEN  CITY 

3.47 

1.01 

.43 

.07 

.47 

.93 

•  2( 

.17 

EVA 

3.53 

.07 

.36 

•  96 

.14 

.19 

.08 

1.16 

.15 

7 

.22 

•  16 

•  0. 

ROI ANNA 

4.05 

1 

.76 

.15 

.30 

.14 

1.49 

•  21 

T 

8ERT0WN 

* 

•  41 

.17 

1.27 

.60 

GAS 

•  19 

.14 

.15 

.09 

.46 

1  .44 

1.38 

•  31 

.09 

EN  BAY 

9*86 

99 

■  06 

.14 

.  26 

.67 

1.94 

.12 

.13 

.41 

.02 

.  1 1 

•  02 

.91 

ENSBORO 

3^20 

.29 

.02 

•  41 

.03 

.64 

.07 

•  85 

.08 

.81 

ENV I LLE 

5.71 

1.14  2 

.54 

.03 

T 

.08 

.28 

.74 

.01 

.31 

.19 

•  4^ 

F   SHORES  POST  orFKE 

8.52 

•  75 

.17 

•  76 

.36 

.02 

•  25 

.01 

.03 

TERSVILLE 

.29 

.40 

•  10 

.80 

.50 

.90 

•  3( 

TERSVILLE  CITY  w  WKS 

1.72 

.17 

.03 

•  20 

.16 

.20 

•  7! 

.09 

.18 

TERSVILLE  0AM 

2.18 

T 

.18 

.14 

.23 

.61 

.22 

•  80 

ETVlLLE 

6.16 

•  91 

.50 

.10 

.08 

1.09 

1.06 

.63 

.66 

1.9! 

ILTON 

4.03 

•  21 

.09 

.02 

.01 

.24 

.38 

1.47 

.56 

.02 

1.00 

*ISBURG  CAHABA  TOWER 

las 

.42 

.13 

.10 

leviLLE 

.05 

.31 

.93 

.05 

.40 

.15 

T 

T 

.09 

7 

>LAND 

2.84 

•  26 

.96 

■  22 

.36 

.10 

.05 

.92 

.18 

.11 

1  .10 

.10 

.05 

.38 

.10 

•  20 

■(LAND  HOWE 

4.09 

I 

■  91 

.17 

.22 

•  27 

ftOMER 

3.36 

.06 

.88 

■  75 

.06 

.20 

.25 

•  43 

.02 

!>i 

2.84 

.31 

.22 

1.74 

.97 

rSVlLLE  5UBSTA 

4.93 

•  03 

•  09 

.15 

.11 

.31 

•  34 

.64 

.97 

2.21 

.01 

rSVILLE  WB  AP 

3.65 

•  41 

.04 

T 

7 

.19 

.47 

•  35 

.30 

1.80 

•  01 

JP 

2.91 

.65 

.42 

.10 

.65 

.50 

•  9! 

•  04 

4.54 

3 

.05  .06 

.28 

.16 

T 

.91 

:SOM  LOCK  1 

11.11 

1^26 

.21 

.63 

1.24 

4,79 

.43 

1 .23 

.54 

.02 

.19 

■  01 

•  91 

:S0N  SHOALS 

4.71 

2.48 

.03 

1.05 

.29 

.43 

.08 

.13 

.22 

CSONVILLE  2  SH 

1.26 

.2) 

.17 

.05 

■  10 

T 

■  12 

T 

.10 

.27 

.22 

8*«  RAteranc*  MotM  rollovlnc  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  { 

5  1 

6 

7  1 

 L 

8  1 

 L 

9 

10 

1 

1 

12 

13 

1 

14  {  15 

 1  

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25    26  27 

28  29 

30 

31 

JASPER 

•  40 

•  03 

ill 

.09 

•  25 

•  06 

JORDAN  DAM 

3  7a 

.41 

•  58 

•  12 

2^22 

.06 

loi 

- 

•  08 

LAFAYETTE 

.47 

.16 

.44 

.30 

•  35 

.35 

•  08 

LAV  DAM 

•  39 

.03 

.02 

.02 

.51 

.07 

•  10 

.05 

•  2e 

LEEDS 

2.71 

.02 

.77 

T 

.02 

T 

.10 

.06 

.53 

■  16 

■  10 

.*2 

•  53 

T 

LEESBURG 

2,97 

.39 

1  tie 

•  12 

n 

LIVINGSTON 

.40 

.30 

.25 

1.40 

.04 

.54 

.05  .06 

•  02 

1 

LOCKHART 

1.23 

.41 

.09 

.80 

.67 

1.01 

.36 

■  16 

.03 

•  05 

•  02 

•  37 

•  03 

•  49 

It 

LOUISVILLE 

4.62 

.29 

.42 

2.30 

.42 

.07 

.08 

•  24 

•  11 

•  09 

•  33 

MADISON 

6.52 

.04 

.37 

.01 

.29 

.36 

.04 

■  12 

1.72 

2.57 

MAGELLA 

.17 

.01 

.09 

.07 

.40 

.01 

•  16 

MARION  1  N 

.80 

.09 

.26 

1)53 

.19 

•  53 

MARION  JUNCTION 

5  2* 

.25 

.05 

.17 

.50 

.32 

3.10 

.02 

•  S3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.13 

.32 

.08 

.01 

.07 

2.57 

.67 

T 

•  *1 

MARTIN  DAM 

3.70 

.90 

.09 

.12 

1,81 

T 

.26 

.07 

.40 

.05 

MATHEWS   1  SSH 

2  91 

.50  1 

.20 

•  60 

MELVIN 

2.34 

.40 

.43 

.07 

1.36 

,02 

.08 

.32 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

.48 

.25 

.40 

.91 

.02 

.52 

MILLERS  FERRY 

5*80 

.67 

T 

.15 

.01 

.1* 

.32 

3.22 

.15 

.08 

.73 

T 

•  33 

MILSTEAD 

■  23 

.83 

T 

.02 

.90 

2.10 

.08 

.11 

.70 

MINTER    3  WNW 

4.95 

.59 

•  09 

MITCHELL  DAM 

.  51 

.03 

.08 

.32 

.49 

.36 

•  02 

•  1* 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*7 

1.28 

1.05 

.49 

2,86 

.49 

.99 

T 

.32 

•  01 

T 

1.96 

MOBILE 

8.03 

•  52 

.40 

1.97 

T 

,70 

1.75 

.65 

.10 

1.35 

.20  .25 

•  1* 

T 

MONTE  SANO 

4.73 

.20 

,31 

.08 

.18 

.31 

.88 

.24 

1.28 

U25 

MONTEVALLO 

_ 

T° 

1*12 

•  33 

MONTGOMERY  WB  AP  P 

1  Ql 

.37 

.01 

.40 

.02 

.13 

.23 

.09 

T 

•  66 

HOULTON 

.15 

.55 

.58 

•  60 

MOULT ON  2 

2.19 

.15 

T 

T 

.02 

T 

.28 

1.13 

.02 

T 

•  33 

•  26 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

2.01 

.06 

.07 

.05 

.63 

.25 

.74 

.01 

•09 

•  11 

NATCHEZ 

3.79 

•  33  1 

.24 

2.00 

•  19 

•  03 

NEWBURG 

.22 

.29 

.17 

•  76 

NEW  MARKET 

.03 

.35 

•  42 

.10 

.10 

.60 

T 

.30 

T 

•  40 

•  17 

NEW  MARKET  2 

2.6* 

.47 

.32 

.10 

.10 

.63 

.50 

•  52 

NEWTON 

2.87 

.43 

•  48 

.10 

.14 

1  .44 

.10 

.07 

.02 

.04 

•  09 

T 

NEW  WILSON  LOCK 

RECORD 

MISSING 

ONEONTA 

5* 

.15 

•  36 

.15 

.05 

.21 

.05 

.07 

1*50 

OPELIKA 

3*9* 

•  S2 

1.15 

1.05 

.18 

.60 

T 

.09 

T 

•  01 

,0l 

•  05 

ORRVILLE 

5.79 

.38 

.80 

•  62 

.44 

.85 

2.00 

.15 

.09 

.06 

•  40 

OZARK 

1.22 

.08 

.05 

.08 

.07 

T 

T 

.10 

.05 

•  6) 

T 

•  16 

PAINT  ROCK 

3.65 

''' 

.09 

.10 

.10 

1  »9i 

•  33 

PALMEROALE   2  W 

.45 

.31 

.27 

•  30 

PELL  CITY  5  NW 

RECORD 

MISSING 

PENNINGTON  LOCK  2 

2.70 

•  43 

.14 

.90 

.20 

.36 

.12 

•  9» 

PERRYVILLE 

2.14 

•  22 

.05 

.13 

.16 

1.40 

.02 

T 

.16 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6.51 

.66 

.47 

1.7* 

.12 

•  03 

•  14 

PICKENSVILLE 

1*71 

.54 

.03 

.13 

T 

.25 

.15 

.13 

.15 

•  33 

PINE  HILL 

5.9C 

.20 

.45 

T 

T 

.22 

1,10 

2.30 

.25 

.36 

.42 

T 

•  60 

PINE  LEVEL 

2.*9 

.48 

.81 

.01 

.36 

.03 

.02 

.08 

•  09 

•  *9 

•  12 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

3.94 

T 

.35 

T 

.30 

.10 

2.95 

T 

T 

T 

•  24 

PLEASANT  GRO^E  SCHOOL 

1  .49 

•  40 

•04 

PRATTVI LLE 

•  45 

.10 

■  OS 

l.OC 

.20 

.42 

.06 

•  10 

•  17 

PRIMROSE  FARM 

2.1* 

.49 

.31 

.02 

T 

T 

T 

.30 

T 

.11 

.60 

•  10 

•  21 

PUSHMATAHA 

2.73 

•  69 

.22 

.16 

.53 

.07 

.65 

.10 

•  31 

RA INSV ILLE 

2.27 

.03 

.18 

.21 

.02 

,04 

.20 

.14 

.1  1 

.19 

.03 

1.12 

RED  BAY 

1.93 

.95 

REDSTONE  ARSENAL 

.50 

.12 

.12 

.32 

.46 

.46 

.7< 

•  99 

•  11 

•  10 

REFORM 

1.2C 

.23 

.07 

.04 

T 

.33 

.03 

.32 

.11 

T 

.02 

•09 

RIVER  FALLS 

5.36 

.28 

.93 

T 

T 

2.57 

.35 

.63 

.17 

•  03 

•  06 

•  11 

•  07 

•  16 

ROBERTSDALE  7  E 

9.31 

.75 

.36 

.15 

1.05 

.73 

1.79 

.29 

U69 

.12 

.41 

1*31 

•  02 

•  64 

ROCKFORD 

2.65 

.40 

.85 

-45 

•  79 

ROCK  MILLS 

.72 

•  21 

.02 

.25 

.07 

•  15 

•  50 

•  46 

RUSSELLVILLE 

.20 

.63 

•  17 

.11 

•  68 

•  64 

RUSSELLVILLE  2 

3.47 

■  41 

T 

T 

T 

.02 

.12 

.90 

.09 

•  35 

.93 

•65 

SAINT  BERNARD 

3.78 

.05 

1.43 

.40 

.67 

•  23 

.59 

•  41 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3  39 

•  19 

1.71 

•  82 

•  07 

5AYHE 

1*81 

.02 

.04 

.3* 

.39 

.19 

•  n 

.39 

.14 

•  16 

SCOTT SBORO 

2.9C 

.57 

.22 

T 

.01 

.30 

.10 

.05 

.60 

•  85 

•  20 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

2.26 

T 

.20 

.26 

.13 

.21 

.0* 

.03 

.31 

•  88 

•  20 

SEALE 

3.95 

.18 

.85 

.17 

.38 

.08 

•0* 

2.01 

•  2* 

SEALE  6  W 

5.30 

SELMA 

5.11 

T 

.51 

T 

.11 

.52 

.0* 

.2' 

3.35 

.01 

.03 

.09 

T 

T 

•  21 

SHOEMAKER  SPRINGS 

RECORD 

MISSING 

SLOCOMB 

3.22 

.62 

•  12 

.20 

.05 

.77 

.05 

.35  .64 

T 

•  11 

•  31 

SNOW  HILL 

4.39 

.06  1 

.14 

•  30 

.34 

2.04 

.26 

.21 

T 

SOUTH  HILL 

1  .94 

.64 

•  41 

.72 

.2( 

1.97 

.17 

•  2< 

SWAIH 

.20 

.14 

.73 

.08 

.10 

■  15 

1.27 

.23 

•  50 

•08 

SYLACAUGA  2  W 

5.56 

1.88 

.17 

2.45 

.12 

.*7 

.12 

•  27 

.08 

SYLACAUGA  *  NE 

2.78 

.22 

T 

1.50 

.03 

.25 

.23 

.25 

•  29 

•09 

SYLVAN I  A 

2.26 

•  2] 

.22 

1  ^27 

•09  104 

TALLADEGA 

.12 

1*03 

.50 

.02 

.39 

.07 

•  10 

.61 

•  0* 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

.40 

• 

• 

ft 

•  80 

•  42 

THOMASVILLE 

5.12 

1.35 

.89 

.18 

.03 

T 

.94 

1.56 

T 

T 

& 

T 

•  01 

THOftSBY  EXP  STATION 

2.39 

•  68 

.11 

.13 

.39 

■  20 

.01 

.37 

•  50 

THURLOW  DAM 

T  ii 

.78 

•  07 

1.33 

.22 

.13 

.12 

.05 

.05 

.26 

•  15 

TONEY 

.11 

.80 

•  04 

.03 

.07 

•  59 

•  37 

•  38 

•  12 

TRAFFORO 

3  3 

.52 

.12 

.17 

.10 

.56 

.6* 

1*16 

•  09 

TROY 

5)03 

1.2S 

.53 

2.20 

.14 

.06 

.16 

•  13 

.40 

•  11 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

1.45 

T 

T 

.07 

.06 

.04 

.03 

.  19 

.94 

.03 

•  06 

•  03 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

RECORD 

MISSING 

TUSKEGEE  2 

OQ 

•  44 

.32 

.01 

.02 

.50 

.46 

.46 

.07 

,30 

.31 

1*01 

UNION  SPRINGS  5  S 

3  8* 

.70 

.65 

T 

T 

.80 

.10 

T 

•  15 

•  98 

•  91 

UNIONTOWN 

2.04 

,09 

.20 

■  12 

.28 

.76 

.48 

•  11 

VALLEY  HEAD  1  S 

4.00 

.03 

.03 

.18 

.32 

.11 

.06 

•  13 

1.24 

•  8( 

1^02 

VANCE 

3.*3 

.49 

,03 

1.38 

•01 

VERNON 

.60 

.30 

.0' 

.09 

1*31 

WAOLEY 

2.7! 

.02 

.76 

■  73 

.04 

.11 

.05 

.06 

.37 

•  26 

•  0* 

•  29 

WALLACE   3  SW 

8*07 

1.50 

3.10 

1.00 

•  94 

.43 

■  9C 

•  60 

WALNUT  GROVE 

1.60 

.  10 

.30 

.37 

.25 

•  10 

•  «( 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

1.88 

.52 

.07 

.13 

.15 

.20 

WATERLOO 

3.96 

WEST  BlOCTON 

2.35 

.50 

.30 

.20 

.50 

.30 

.20 

.10 

.20 

.05 

WETUMPKA 

1.35 

•  50 

T 

.09 

T 

.19 

.20 

.06 

.06 

.05 

T 

•  11 

WHAT LEY 

7.10 

•  91 

.66 

.** 

.04 

,69 

3.25 

.09 

.19 

.1* 

•  33 

•  19 

•01 

•  lA 

wheeler  dam 

1.95 

.03 

.14 

.28 

.60 

.22 

.06 

.08 

T 

•  11 

•  39 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.69 

.06 

.11 

.21 

.02 

.63 

.17 

.05 

1.17 

.09 

•  1 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.5S 

.25 

.2* 

.08 

.11 

.02 

.1* 

T 

.49 

•  9< 

•02  •SO 

WILSON  DAM 

2.13 

•  12 

.02 

■  03 

.05 

.24 

■  53 

.08 

.04 

.21 

•  8 

T 

WINFIELD  2  SM 

*.32 

•  30 

.29 

■  65 

.04 

.20 

.14 

.60 

.57 

.32 

1^2 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.15 

.15 

.75 

.25 

.57 

.58 

.12 

■  06 

.02 

.30 

•  3" 

YOUNGS  STORE 

6.5B 

.95 

.20 

2^20 

1.24 

•  45 

1.06 

•  4 

3«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Season  of 

1958  - 

-  1959 

ALABAMA 

Station 

July 

August 

Septembei 

October 

Novembei 

December 

Jaouary 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

BBEVILLE   1  NNW 
LBEPTA 

LBERTVILLE  2  SE 
LEXANOER  CITY  6  HE 
LICEVILLE 

T 
1.9 

T 

T 
T 

T 
0 

0 
1.5 

NDALUSIA 
NNISTON  FAA  AP 
RLEY   3  S 
SHLANO 
SHVILLE   *  W 

T 
T 

T 
T 

T 

0 

T 
T 

THENS  2 

TMOOF    5TATE  FARM 
UBURN  3  SW 
UTAUGAVILLE 
ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

; 

T 

0 

AY  MINETTE 
ELLE   HINA   2  H 
ES5EMER  4  SW 
ILLINGSLET 
IRMIttGHAM  WB  AP 

3.0 
1.7 

T 
3.3 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

0 
3.0 
1.7 

T 
3.3 

OAZ 

RANTLET 
REWTON  3  SSE 
RIOGEPORT   2  W 
RUNDIDGE 

- 

T 

T 

T 

T 
0 

0 

ALERA  2  SW 
AHDEK  3  imw 
AMP   HILL    2  NW 
ARBOK  HILL 
ENTRE 

- 

5.7 
1.0 

0 
1.0 

ENTREVILLE 
HATOM 

HILOERSBURG 
HILDERS6URG  WTR  PLANT 
ITRONELLE 

T 

.7 

T 

T 

T 
T 

.7 

0 

LAIBORNE 
L  ANTON 
LAYTON 
OOEN 

OFFEE  SPRINGS  2  NW 

1.7 

T 

0 
1.7 

0 
0 
T 

OLLINSVILLE 

OLUMBIA 

CRDOVA 

OTTONTOH 

UBA 

- 

- 

- 

2.0 

*.o 

T 

- 

2.0 
0 

*.o 

0 

AOEVILLE 

«NCY 

AYTON 

;CATUR 

:LTA 

l.O 

T 
1.5 

T 

1.0 

T 
1.5 
0 

;mopolis  LOCK  and  dan 

(THAN    FAA  AIRPORT 
)U8LE  SPRINGS 
.BA 
.ROD 

4.0 

3.5 

T 

0 

0 
«.0 

0 
3.9 

iterprise 
ifaula 

'ergreen  faa  ap 

IIRHOPE 

lLCO  open  POND  TOWER 

T 

T 

T 
T 

0 
T 
T 
0 
0 

iLKVILLE 

lLLS   CITY   BLK   POND  TWR 

LYETTF 

.ORENCE 

WT  DEPOSIT 

2.0 
2.8 
6.5 
2.0 

T 

.5 

T 

2.0 
2.8 

T 

Mr  MORGAN 
H»T  PAYNE 

ISCO  CITY 

OSDEN 

DSOEN  GAS  PLANT 

- 

T 

T 

0 
0 

INESVILLE 
RDEN  CITY 
NEVA 

ptGIANNA 
LBERTOWN 

T 
k.O 

T 

T 

0 
0 
0 

kcAS 
EEN  BAY 

EENSBORO 
CENVILLE 

i-F  SHORES  POST  OFFICE 

T 

T 

0 
T 
0 
0 

Wtersville 
leyville 

MILTON 

RRISSURG  CAHABA  TOWER 
YNEVILLE 

3.5 
'•.O 

T 

T 

3.5 

*.o 

0 

AOLANO 

>^LIN 

INLAND  HOME 
GHTOwFR 

X- '  ' 

<>.5 

2.0 
<i.6 

T 

- 

0 

0 
2.0 
4.6 

LLE   Wfl  AP 
LOCK  I 
■•  SHOALS 
vILLE  2  SW 

.7 

.  5 
k.O 

T 
T 

T 

T 
T 

,7 

0 

.5 
4.0 

See  Reference  Notea  rollowlnc  StatloD  Index 
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JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  0AM 
LEEDS 
LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  SSW 

MELVIN 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MINTER   3  WNW 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ON EON T A 
OPELDCA 
ORRVILLE 
OZARK 

PALMERDALE   2  W 

PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PHENIX  CITY 
PHENIX  CITY  2  NNW 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND   MT    STATE   FARM  API 

SAYRE 

SC0TTS80R0 
SEALE 

SEALE  6  W 
SELMA 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  l>  NE 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  1  S 

VANCE 
VERNON 
WADLEY 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 

WARRIOR.  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 

WHITFIELD  LOCK  3 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 


July 


August 


September 


October 


!•<> 
2.0 


January 


4.0 
1.0 


February 


See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JUNE  1959 


Station 


Day    Of  Month 


10     11     12    13  14 


16  17 


f4AX 
MIN 

HA 

66 

80 

67 

80 

63 

79 
59 

81 

59 

79 
62 

79 
64 

82 
63 

82 

63 

81 
67 

82 
68 

81 
67 

82 
66 

87 
57 

87 
55 

96 
56 

83 
59 

97 
59 

86 

59 

82 
59 

95 

60 

88 

59 

86 
65 

88 

67 

87 
65 

87 

67 

91 
70 

91 
73 

91 
69 

90 
70 

84.5 
63«4 

MAX 
MIN 

»» 

67 

85 
66 

85 

62 

as 

53 

80 
64 

81 
62 

76 
67 

81 

67 

86 
66 

86 
65 

90 
66 

67 
62 

66 
59 

69 
58 

90 
65 

89 
57 

87 
59 

89 
59 

88 

68 

90 
69 

92 
64 

94 

62 

91 
63 

93 
64 

96 
65 

100 
65 

88.0 

61.2 

MAX 
MIN 

nil 

70 

80 
66 

85 
65 

84 

59 

85 
65 

79 
62 

84 
6* 

85 

67 

78 
70 

84 

69 

66 
68 

87 
69 

85 
68 

90 
63 

64 

61 

91 
68 

92 
67 

93 
65 

89 
55 

86 
55 

87 
56 

90 
60 

93 
70 

90 
69 

91 
66 

91 
67 

93 

67 

93 
72 

94 
69 

96 
69 

87.6 
65.1 

MAX 
MIN 

87 

71 

78 

69 

85 

67 

88 

65 

88 
66 

86 

68 

88 

66 

S7 
68 

78 

69 

81 
70 

SO 
69 

68 

67 

69 

70 

90 
69 

69 

68 

91 
67 

85 

66 

91 

70 

92 
67 

93 
67 

9? 
66 

94 

68 

94 

72 

93 
70 

93 

69 

95 
68 

96 
70 

100 
71 

97 
74 

94 

71 

89.4 
68.7 

MAX 
MIN 

S3 
67 

86 
68 

85 
64 

87 

57 

75 
65 

84 

63 

84 

67 

85 
65 

76 
67 

82 

70 

82 
67 

88 
66 

92 
69 

88 
61 

93 
61 

90 
62 

90 
67 

88 

62 

87 

63 

90 
60 

94 

62 

91 
65 

90 
70 

90 
71 

92 
71 

95 
67 

93 
69 

98 
68 

99 

70 

100 
69 

66.9 
65.8 

MAX 
MIN 

ao 

6S 

85 

67 

82 
62 

85 
56 

74 

62 

80 
63 

81 
60 

80 
59 

74 

67 

80 
67 

83 
66 

85 
64 

86 
64 

84 

60 

86 
56 

89 

59 

68 

66 

86 

58 

65 

59 

87 

57 

90 
59 

90 
61 

87 

62 

88 

67 

90 
61 

93 

62 

88 

65 

93 
64 

94 

67 

97 
66 

85.9 

62.5 

MAX 
MIN 

87 

69 

85 

65 

81 
63 

80 
65 

80 
66 

81 

65 

so 

61 

SO 
67 

81 
69 

80 
69 

80 
67 

83 
66 

88 
65 

84 
62 

64 
54 

88 

62 

89 

60 

89 

59 

61 

57 

62 
59 

65 
55 

88 
59 

90 
61 

90 
69 

88 

68 

90 
63 

92 
68 

93 
68 

93 
65 

94 

63 

85.5 
63.6 

MAX 
MIN 

8» 

67 

85 
65 

87 
67 

87 
64 

85 

65 

88 
67 

•  8 

65 

S3 
68 

82 
70 

83 

70 

88 
69 

87 
68 

87 
68 

90 
68 

90 
»7 

86 
67 

91 
66 

91 
69 

91 
67 

91 
65 

93 
65 

94 
68 

90 
71 

94 

69 

95 

71 

95 
68 

95 
68 

95 
69 

95 
69 

96 
70 

69.6 
67.6 

MAX 
MIN 

87 

70 

82 

70 

85 

66 

as 

60 

86 
68 

83 
67 

83 

66 

83 
65 

82 
69 

80 
69 

80 
67 

85 
65 

87 
62 

89 
66 

88 
66 

87 

63 

90 
65 

90 
61 

87 
64 

90 
65 

90 
64 

92 

66 

91 

70 

94 

70 

90 
65 

92 
66 

94 

66 

95 
68 

96 

70 

98 
71 

87.7 
66.1 

MAX 
MIN 

85 
69 

79 

67 

84 
64 

8? 
59 

83 
64 

79 
64 

81 
64 

SO 
64 

80 

69 

60 
70 

85 
69 

87 
67 

87 
49 

90 
62 

82 
59 

90 
66 

90 
68 

88 
64 

96 

60 

83 
58 

95 
58 

90 
62 

91 
69 

90 
69 

91 

68 

90 
69 

91 
67 

93 
71 

93 
68 

95 
70 

86.1 
65.5 

MAX 
MIN 

82 

69 

87 
66 

88 
68 

86 
66 

S3 
66 

a5 

67 

80 

67 

74 

69 

80 
72 

S3 
71 

85 

70 

85 

70 

86 
71 

87 
69 

89 
68 

83 

68 

89 
69 

90 
70 

90 
68 

89 
67 

90 
67 

90 
71 

89 
75 

90 
74 

92 

77 

92 
70 

91 
71 

92 
72 

93 
71 

92 
69 

87.1 
69.6 

MAX 
MIN 

8? 

69 

SA 

59 

82 
63 

82 
55 

77 
58 

80 
61 

83 
62 

83 
*4 

79 
67 

81 
68 

85 

67 

88 
62 

68 
63 

89 
57 

84 

53 

90 
62 

89 
61 

84 

58 

83 

58 

66 

55 

89 
52 

91 

61 

90 
67 

87 
67 

91 
67 

93 
67 

93 
67 

95 

67 

95 
68 

96 
70 

66.7 
62.6 

MAX 
MIN 

81 
68 

85 
67 

84 
64 

85 

57 

79 
67 

82 
64 

79 

66 

81 
t6 

78 
69 

83 
67 

84 
69 

87 
68 

69 
68 

S3 
60 

90 
60 

66 
66 

89 

69 

88 

61 

86 

59 

87 

55 

90 
56 

91 

62 

90 

70 

89 

70 

92 
68 

92 
65 

92 
66 

94 
66 

96 
67 

99 

70 

87.1 
65.1 

MAX 
MIN 

81 
69 

84 

69 

84 
64 

84 

59 

78 
68 

81 
65 

83 
66 

SI 
67 

78 
70 

62 
69 

85 

70 

84 

69 

90 
68 

84 

62 

89 
65 

90 
67 

89 
69 

67 
64 

85 
63 

86 
59 

91 
60 

92 
65 

90 
72 

91 

72 

92 
71 

93 
68 

93 

70 

95 

72 

95 

71 

96 

72 

87. 2 
67.2 

MAX 
MIN 

87 

72 

79 
70 

86 
64 

88 
62 

89 

64 

85 
66 

89 
65 

84 

67 

79 
69 

80 
70 

80 
68 

68 
65 

90 
68 

92 
67 

91 
69 

90 
65 

89 
64 

91 
66 

90 
62 

94 

67 

94 
64 

94 
67 

94 

70 

93 
69 

94 

65 

94 

63 

95 
67 

95 
66 

95 
69 

97 
68 

89.5 
66.7 

MAX 
MIN 

80 

69 

87 
66 

88 
64 

87 
65 

85 

61 

89 

68 

85 

65 

79 
69 

82 

70 

84 

70 

69 

70 

86 

69 

88 
67 

92 
66 

87 
67 

82 
67 

90 
64 

91 
68 

91 
66 

91 
64 

92 
64 

94 

66 

91 
71 

93 
67 

94 

70 

95 
65 

95 
66 

95 
67 

94 

70 

97 
68 

89.2 
67.0 

MAX 
MIN 

87 

70 

85 
69 

83 
63 

84 

53 

80 
60 

74 

62 

85 

61 

85 
62 

76 
66 

78 
68 

65 
68 

87 
68 

68 
65 

84 
53 

67 
55 

90 
59 

88 

57 

61 
49 

83 

58 

87 
54 

87 

55 

90 
58 

91 
64 

62 
69 

90 
69 

92 
68 

94 

69 

94 

68 

96 
69 

98 
68 

86.4 
62.6 

MAX 
MIN 

80 
68 

85 
68 

84 

65 

85 

56 

79 
65 

84 

63 

82 
63 

80 
63 

76 
70 

81 
68 

87 
66 

85 
66 

88 
66 

89 
68 

65 
64 

90 
61 

91 
64 

90 
65 

88 
60 

88 

57 

89 
55 

91 
56 

90 
70 

90 

70 

91 
66 

92 
65 

91 
66 

95 
66 

95 
66 

98 
68 

67.1 
64.6 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
70 

86 
66 

86 
59 

79 
67 

85 
66 

S3 
65 

78 
69 

76 
66 

84 

70 

90 
70 

69 
66 

69 
67 

85 
67 

S9 
65 

89 
65 

90 
65 

85 
61 

69 
62 

88 
59 

91 
60 

91 

70 

90 
74 

92 
73 

92 
70 

92 
66 

93 
67 

95 
68 

9* 
69 

97 

70 

88.1 
66.7 

MAX 
MIN 

MAX 

86 
69 

80 
69 

83 
63 

84 

58 

84 

62 

74 

64 

SI 

66 

82 
65 

81 
64 

78 
69 

60 
68 

63 
65 

86 
66 

89 
64 

84 

62 

86 
63 

90 
66 

68 

59 

86 
62 

66 

61 

90 
62 

91 
66 

90 
69 

65 

73 

90 
69 

92 
71 

94 

65 

92 
68 

94 
68 

95 
68 

66.2 
65.5 

MIN 

MAX 
MIN 

91 
70 

75 
68 

86 

66 

84 

58 

84 

65 

75 

65 

86 

65 

84 

67 

80 
70 

78 
69 

84 

69 

83 

67 

86 

70 

91 
65 

66 
65 

90 
65 

92 
68 

92 
65 

91 
61 

89 
58 

89 
59 

95 
62 

93 
72 

92 
72 

92 
67 

92 
65 

94 

66 

94 

69 

95 
65 

98 

71 

88.0 
66.1 

MAX 
MIN 

80 

67 

87 
64 

87 

65 

87 

60 

76 
63 

88 
66 

87 
63 

75 
69 

85 
67 

87 
71 

90 
69 

84 
69 

90 
67 

87 
68 

91 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
63 

90 
62 

69 

61 

91 
61 

93 
66 

92 
71 

93 
69 

93 
68 

94 
64 

94 
64 

96 
67 

94 

70 

98 
68 

89.0 
65.9 

MAX 
MIN 

82 
68 

84 

62 

84 

63 

84 

55 

81 

65 

84 

62 

83 
61 

82 

60 

79 
68 

81 
68 

86 
67 

87 
65 

89 
67 

85 
59 

90 
58 

91 
61 

69 

70 

66 
61 

66 
61 

86 

57 

91 

58 

91 
63 

90 
70 

91 

70 

91 
68 

93 
65 

93 
68 

95 
66 

96 
69 

100 
68 

67.7 
64.2 

MAX 
MIN 

8S 
66 

85 
66 

86 
68 

85 

66 

82 
66 

85 

66 

83 

66 

78 
68 

82 

70 

83 
71 

87 

70 

84 
68 

86 
71 

85 

70 

80 
67 

87 
67 

68 
67 

90 
69 

88 
67 

87 
66 

89 
69 

89 

71 

90 

71 

90 
74 

90 
73 

92 
72 

97 
72 

95 
73 

94 
74 

96 
77 

87.1 
69.4 

MAX 
MIN 

88 
68 

77 
67 

84 
64 

85 

57 

84 

65 

78 
64 

80 
6} 

80 
64 

80 
69 

75 
67 

80 
67 

85 
65 

87 
69 

89 
65 

84 
62 

68 
64 

69 
66 

89 

60 

67 
60 

87 
60 

87 
56 

91 
63 

91 
70 

89 
70 

90 
65 

91 
66 

93 
67 

92 
66 

93 
67 

95 
69 

66.1 
65.0 

MAX 
MIN 

82 
65 

85 

66 

88 
67 

88 
65 

80 

67 

85 

67 

82 
65 

85 
65 

86 
69 

80 
69 

85 
68 

90 
68 

90 
68 

69 

70 

90 
69 

92 
68 

92 
66 

91 

67 

90 
67 

93 
69 

93 
69 

93 
69 

68 

70 

93 
72 

94 

70 

95 
71 

96 

73 

96 
73 

74 

74 

69.0 
68.7 

MAX 
MIN 

87 
73 

88 
67 

88 
67 

88 
67 

89 
67 

87 
67 

85 
69 

79 
71 

83 
72 

83 
74 

85 

73 

97 
69 

85 
71 

87 

70 

88 

71 

67 
72 

90 
71 

93 

70 

94 

69 

90 
65 

91 
66 

90 

73 

91 
75 

90 
76 

90 

77 

91 

75 

91 
74 

93 
74 

95 
73 

95 
69 

86.7 
70.9 

MAX 
MIN 

88 

71 

75 
70 

82 
67 

84 

61 

84 

68 

76 
67 

83 

65 

85 
68 

75 

70 

78 
69 

87 
71 

88 
69 

86 

70 

88 
66 

85 
65 

66 

69 

89 

67 

69 

66 

69 
63 

87 
62 

87 
63 

91 
70 

90 
73 

89 

75 

90 
71 

92 
69 

93 
69 

94 

72 

92 
72 

95 
71 

86.6 
66.1 

MAX 
MIN 

87 
71 

84 

67 

82 
66 

81 

60 

82 
61 

79 
65 

80 
65 

83 
65 

83 
68 

79 
69 

81 
68 

84 

67 

87 
66 

89 
61 

81 
56 

65 
55 

89 
64 

88 
62 

82 
61 

82 
60 

85 

60 

88 
64 

91 

70 

69 
69 

87 

70 

90 
70 

92 

71 

93 
71 

91 
70 

91 

72 

85.6 
65.8 

MAX 
MIN 

88 
72 

76 
68 

84 

68 

83 
61 

84 

61 

78 
65 

84 
64 

84 

69 

76 
70 

90 
70 

87 
71 

88 
69 

84 
69 

89 
67 

84 
64 

90 
68 

91 
69 

89 

65 

86 
64 

85 

63 

85 
61 

89 
61 

91 

69 

89 

72 

91 
69 

92 
69 

92 
66 

94 

70 

94 

71 

95 
70 

66.8 
67.2 

MAX 
MIN 

81 

72 

88 

71 

88 
64 

85 

68 

86 
69 

82 

70 

85 

70 

80 
69 

SO 
70 

80 
70 

86 
69 

91 
67 

91 
70 

92 
72 

86 

70 

67 
69 

90 
67 

66 
67 

90 
68 

90 
72 

92 
72 

93 
72 

94 
74 

94 

72 

95 
70 

96 
71 

97 

73 

95 

73 

95 
75 

101 
74 

69.2 
70.1 

MAX 
MIN 

87 

67 

82 
64 

84 

62 

82 

55 

82 

61 

77 
61 

82 
62 

84 

64 

SO 
64 

79 
67 

85 
67 

81 
67 

85 
63 

89 
54 

62 
56 

86 

63 

91 
63 

69 
60 

85 
55 

84 

53 

87 
56 

90 

55 

90 
61 

88 

65 

87 

66 

69 
66 

91 
67 

92 
66 

93 
66 

95 
68 

86.0 
62.1 

MAX 
MIN 

BA 

70 

87 
71 

88 
68 

86 

67 

85 

67 

84 

70 

90 

67 

85 

62 

82 

69 

87 
68 

90 
68 

90 
67 

91 
69 

91 
68 

87 
69 

85 
68 

90 
66 

89 

65 

91 
65 

92 
65 

93 
64 

93 
64 

92 
71 

93 
71 

94 

70 

95 
69 

96 

70 

95 
74 

97 
73 

99 
74 

90.0 
68.1 

MAX 
MIN 

87 
70 

85 

71 

89 
66 

93 
65 

87 
67 

83 
67 

85 

65 

83 
66 

83 

70 

80 

70 

80 
66 

88 
67 

90 
68 

89 

70 

91 
69 

89 
67 

91 
64 

90 
67 

91 
66 

90 
67 

92 
67 

94 

67 

93 
72 

99 

73 

93 
71 

95 
67 

95 

70 

97 
72 

98 
71 

99 

71 

89.6 
68.3 

MAX 
MIN 

81 

70 

87 
70 

87 
68 

87 
63 

80 
63 

87 
67 

89 
66 

75 
69 

78 
71 

79 
69 

88 
71 

90 
70 

89 
69 

86 
69 

69 
69 

66 
67 

91 
66 

91 
66 

91 
66 

91 
66 

93 
66 

92 
66 

92 
73 

93 
69 

93 
70 

94 
66 

96 
67 

96 
68 

94 

71 

96 
70 

86.6 
66.2 

MAX 
MIN 

84 

71 

89 

70 

89 

69 

88 

63 

as 

68 

84 

69 

85 

69 

74 

70 

81 

7? 

84 

71 

85 

71 

88 

70 

87 
71 

88 

70 

89 

70 

84 

70 

69 

70 

92 
70 

91 
70 

86 
66 

90 
67 

93 
72 

90 
76 

91 
71 

91 
77 

93 
71 

93 
72 

92 
72 

92 
75 

92 
72 

86.1 
70.6 

MAX 
MIN 

86 

69 

82 
65 

82 
65 

83 
54 

82 
58 

76 
60 

78 
61 

82 
61 

81 
66 

79 
66 

80 
68 

90 
65 

86 
62 

89 
55 

82 
52 

SB 
58 

69 
61 

89 

57 

65 

55 

94 

51 

87 
53 

90 
59 

90 
70 

89 

62 

87 

67 

90 
67 

91 
67 

92 
66 

95 
66 

95 
65 

66.0 
61.8 

MAX 
MIN 

82 
69 

85 
64 

83 

65 

85 

57 

1 

80 
65 

84 

65 

82 
64 

SO 
64 

83 
68 

86 
69 

87 
68 

88 
67 

90 
66 

85 
61 

90 
60 

91 
66 

90 
67 

90 
65 

66 
58 

86 
58 

90 
56 

91 
61 

66 

69 

90 
67 

91 
67 

92 
66 

93 
68 

95 
71 

1 

96 
66 

97 
70 

87.9 
65.0 

1 

29  30 


lERTVILLE  2  SE 
[XANOER   CITY   6  NE 
ICEVILLE   2  S  E 
)ALUSIA 

IISTON   FAA  AIRPriPT 

•LAND 

(ENS  2 

lORE   STATE  FARM 
(URN  3  SW 

ntHEAO  LOCIC  AND  0AM 

f  MINETTE 

.LE  MINA   2  N 

iSEMER   4  SW 

IMINGHAH  we  AP 

kNTLEY 

rWTON   3  SSE 

lOGFPORT   2  W 

.ERA  2  SW 

WEN  3  NNW 

¥>  HILL   2  NW 

«TRE 

1TRFVILLE 
»TOM 

:loersburg  wtr  plant 

■RONELLE 
INTON 

.yton 

EN 

TON 

ATUR 

0MLI5  LOCK  AND  OAH 
HAN  FAA  AIRPORT 
BLE  SPRINGS 
ERPRISE 
AULA 

6'RGOFFN   FAA  AIRPORT 

FRMOPF 

rxVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JUNE  195 


Station 

Day 

01  Month 

o 
a 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

S2 
66 

82 
67 

82 
68 

80 
53 

72 

52 

81 
61 

83 
63 

83 

62 

82 
61 

83 
62 

78 
62 

87 
62 

■  87 
64 

82 
54 

87 
52 

90 
60 

89 
59 

89 
59 

80 
60 

84 

57 

89 
56 

90 
58 

90 
59 

86 
60 

90 
66 

91 
66 

90 
67 

91 
67 

94 

68 

96 
72 

85 

61 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

76 

85 

74 

86 
74 

86 
7» 

87 

73 

84 
75 

85 

73 

76 
71 

81 

72 

82 
72 

82 

70 

85 
73 

83 
72 

64 
74 

84 
74 

86 
74 

86 
73 

88 

76 

90 
79 

88 
76 

87 
75 

SS 

76 

87 

78 

88 

79 

89 

79 

90 
79 

90 
SO 

90 
78 

89 
80 

91 
79 

86 

75 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

89 

67 

79 
67 

84 

66 

86 

63 

86 
63 

80 

67 

87 
66 

87 
68 

74 

69 

82 

70 

88 
69 

88 
68 

87 
69 

91 
69 

89 
68 

90 
69 

89 
67 

91 
65 

90 
66 

90 
63 

90 
64 

92 

70 

93 
73 

91 
71 

93 
72 

94 
69 

94 

68 

95 

70 

95 

73 

96 
71 

88 
68 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

84 

69 

84 

68 

82 
65 

85 

57 

76 
62 

80 
62 

84 

65 

84 
63 

79 

68 

79 
68 

85 
69 

86 

67 

89 
64 

S3 
60 

89 
57 

90 
61 

89 
67 

84 

68 

85 

57 

87 
64 

91 

56 

90 

60 

89 

67 

89 

67 

91 

67 

93 
64 

93 
66 

94 
66 

94 
68 

96 
68 

86 

63 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

GENEVA 

MAX 
MIN 

87 
71 

80 
70 

89 
68 

90 
66 

89 

66 

89 

70 

87 

68 

87 

69 

80 
71 

78 
71 

83 
69 

87 
67 

90 
68 

91 
68 

93 
68 

88 
68 

85 
66 

89 

69 

90 
66 

92 
70 

93 
69 

94 
69 

93 
71 

93 
69 

94 

67 

94 

67 

96 
69 

97 
69 

97 
73 

100 
71 

89 
68 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

80 
69 

88 
73 

89 
65 

87 

55 

80 
63 

87 
65 

88 

61 

82 
69 

85 
69 

88 

70 

91 

70 

86 
69 

91 
68 

87 
68 

93 
61 

92 
66 

91 
65 

90 
64 

94 
59 

88 
59 

92 
59 

93 
69 

94 
70 

94 

69 

94 
68 

95 
64 

95 
63 

96 
67 

96 
68 

98 
68 

90 
65 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

88 
70 

8! 
62 

85 
67 

85 
61 

85 
65 

84 
67 

86 

67 

77 
69 

80 
69 

86 

70 

89 
71 

89 
69 

90 
69 

S2 
66 

87 
65 

90 
70 

91 

69 

90 
67 

86 

65 

89 

62 

91 
63 

92 
68 

91 
70 

92 
70 

92 
70 

93 
70 

94 

70 

94 

72 

95 
72 

98 

72 

88 

67 

GREFNVILLF 

MAX 
MIN 

78 
71 

83 
71 

87 

68 

87 
63 

81 

68 

86 

69 

86 

68 

77 
68 

78 

70 

78 
70 

89 

69 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

90 

70 

93 
68 

90 
67 

92 
66 

92 
67 

92 
67 

93 
67 

95 
69 

90 
72 

95 
73 

94 

71 

95 
69 

95 

70 

96 
72 

97 
74 

99 
73 

89 
69 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
64 

81 
65 

82 
60 

83 

56 

77 
62 

86 
62 

86 

62 

87 
61 

77 
67 

79 
68 

86 
68 

86 
66 

90 
64 

83 
59 

86 
54 

90 
62 

89 
63 

84 

62 

83 
58 

86 

66 

90 
57 

90 
60 

89 
67 

87 
68 

91 
72 

91 
71 

93 
68 

93 
67 

94 

66 

96 
68 

86 

61 

HALErVILLE 

MAX 
MIN 

86 
66 

80 
63 

82 
61 

80 
53 

80 
61 

79 

60 

SO 
61 

82 
63 

81 

67 

79 

68 

83 
68 

80 
66 

86 
62 

88 
56 

83 
58 

88 

62 

90 
63 

89 
61 

84 

59 

62 
56 

84 

55 

89 

59 

94 
67 

84 

67 

86 

66 

89 
67 

89 
67 

90 
68 

92 
68 

94 

67 

85 

62 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

84 

67 

82 
63 

81 

63 

81 

57 

81 

62 

76 
62 

80 
61 

82 
64 

79 
67 

79 
68 

81 
67 

81 
65 

85 
64 

87 
58 

80 
57 

86 
64 

89 
63 

87 
62 

84 

60 

80 
58 

84 

56 

87 
69 

88 

67 

84 

65 

87 

66 

88 

67 

88 

69 

90 
70 

90 
68 

92 
68 

84 

61 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

87 

72 

87 
71 

81 

68 

85 
62 

80 
62 

85 
69 

82 
66 

78 

67 

30 
71 

83 

70 

88 

70 

87 
67 

89 
69 

91 

70 

89 
70 

90 
71 

92 

67 

91 
68 

89 
64 

91 
67 

90 
63 

92 
64 

93 
70 

90 
73 

92 
75 

93 
71 

94 
68 

94 

70 

95 
71 

98 
71 

88 
68 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

85 
68 

82 
69 

85 
67 

87 
65 

86 
65 

86 
67 

85 

67 

83 
66 

81 
68 

80 
65 

80 
67 

84 
65 

88 
68 

90 
69 

90 
68 

86 

67 

88 
66 

88 

65 

86 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

91 

70 

91 
70 

91 
68 

93 
68 

94 

70 

95 
70 

96 
72 

96 
71 

87 
67 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

81 

66 

79 
65 

78 

61 

81 

60 

80 
63 

75 

60 

78 
64 

78 

58 

75 

58 

76 

66 

80 
66 

80 
55 

82 
56 

85 

55 

80 

60 

83 
67 

83 

63 

SO 

55 

80 
60 

78 
58 

SO 

60 

85 

66 

83 
64 

87 
66 

90 
62 

92 
58 

91 
62 

94 

60 

96 

70 

97 
72 

82 
61 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

84 
71 

76 
69 

82 
66 

85 

62 

84 
64 

79 
69 

82 
64 

82 
66 

77 

68 

79 

66 

78 
69 

79 

68 

85 
67 

87 
68 

88 
69 

85 
68 

86 
61 

88 
65 

88 

67 

88 
67 

88 
66 

87 
67 

90 
69 

92 
70 

88 

72 

90 
70 

90 
69 

90 
70 

93 
70 

93 
70 

85 

67 

HUNTSVILLE  MB  AP 

MAX 
MIN 

85 
68 

82 

65 

82 
65 

84 

57 

79 

61 

80 
64 

88 

68 

87 
67 

79 
70 

80 
69 

86 
69 

87 
68 

88 
67 

(3 

60 

89 
56 

91 
63 

90 
63 

85 
61 

84 

60 

86 

57 

92 
58 

92 
63 

93 
69 

88 

69 

91 
70 

95 
69 

96 
70 

95 

72 

97 

72 

98 

72 

87 

65 

JASPER 

MAX 
MIN 

81 
70 

R4 

66 

83 
64 

84 

56 

80 
65 

84 

62 

83 
61 

82 
65 

81 
70 

85 
69 

84 

70 

89 

57 

91 
64 

89 
68 

87 
62 

82 
67 

86 

55 

89 
64 

88 

63 

91 
66 

89 
68 

91 
66 

93 
66 

93 
66 

93 
68 

96 
67 

97 
70 

87 
64 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 
68 

84 
64 

84 

60 

74 

65 

81 
63 

83 
65 

81 
63 

77 
66 

79 
68 

86 
66 

89 
67 

89 
67 

85 
61 

87 
61 

89 
65 

90 
67 

89 
68 

88 
62 

88 
61 

92 
64 

91 
68 

88 
68 

90 
70 

91 
67 

95 
68 

93 
67 

95 

70 

97 

70 

96 

70 

87 
66 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

86 
68 

86 
68 

85 
67 

85 

60 

77 
67 

84 

63 

85 
65 

77 
70 

82 
68 

87 
71 

88 
72 

87 
70 

90 
69 

85 

67 

90 
65 

91 
70 

92 
68 

90 
66 

87 
62 

87 
61 

90 
61 

92 
67 

93 
73 

93 
73 

92 

70 

93 
69 

95 
66 

95 
72 

96 

70 

98 
71 

88 
67 

LOCtCHART 

MAX 
MIN 

86 
70 

79 
69 

88 

68 

87 
67 

86 
64 

84 

69 

88 
67 

85 

68 

77 
69 

79 

70 

80 
69 

88 

68 

88 
70 

89 
68 

91 
68 

86 

69 

84 
68 

88 

70 

88 

68 

89 

68 

90 

67 

94 

69 

92 

72 

92 
70 

93 
70 

94 

68 

95 

70 

96 

70 

95 
74 

93 
72 

88 

69 

MADISON 

MAX 
MIN 

88 

70 

84 
63 

83 
64 

81 

56 

83 
59 

78 
54 

79 

63 

84 
64 

84 

67 

78 

68 

79 
68 

83 
66 

86 
67 

88 
58 

81 
53 

87 

62 

90 
60 

87 
58 

88 
58 

82 
59 

85 
56 

90 
60 

91 
67 

90 
67 

87 

67 

91 

67 

92 
68 

93 
68 

94 

70 

95 
70 

86 
63) 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

81 

70 

83 
69 

84 

67 

84 

61 

79 
68 

80 
67 

83 
63 

78 
67 

77 
66 

84 

70 

87 

70 

87 
68 

90 
69 

87 
68 

87 
63 

88 
68 

90 
68 

BS 

66 

86 
64 

87 
62 

90 
63 

92 
69 

91 

73 

91 

73 

92 

69 

93 
69 

93 
69 

93 
72 

95 
70 

97 
71 

87 
6Ti 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

80 
69 

85 
69 

83 

66 

85 
67 

80 
64 

81 
67 

82 
66 

82 
64 

79 
69 

82 
68 

86 
66 

89 

66 

89 
67 

87 
70 

88 

66 

94 

62 

90 
66 

85 
66 

88 
64 

88 
70 

92 
66 

93 
66 

90 
69 

90 
71 

92 
67 

94 

67 

90 
66 

91 
71 

96 

72 

96 
72 

87< 
67i 

MINTER  3  WNW 

MAX 
MIN 

80 
68 

84 
70 

61 

86 

88 
60 

88 
69 

90 
68 

86 
68 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

90 
63 

90 
63 

90 
60 

92 
63 

93 
68 

91 
71 

94 

71 

95 
70 

96 
68 

94 

68 

95 

70 

98 

70 

100 
70 

90  < 
67i 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
70 

87 
67 

88 
68 

86 
69 

85 
69 

84 

68 

84 

68 

76 
70 

81 
73 

S3 
71 

84 
71 

84 

72 

84 

72 

88 

71 

86 

70 

84 
70 

90 
70 

92 
70 

91 
69 

90 
68 

90 
69 

88 

70 

90 
73 

90 
73 

90 
74 

90 
73 

90 
74 

93 
73 

96 
67 

93 
72 

87a 
70  • 

MOBILE 

MAX 
MIN 

83 
71 

84 
69 

91 
70 

92 
70 

90 
72 

85 
69 

82 
70 

86 
70 

78 
71 

81 
73 

82 
73 

81 

70 

85 
73 

87 
72 

88 

71 

88 

70 

86 
71 

91 

73 

93 
72 

90 
71 

90 
72 

90 
77 

c8 
75 

86 

71 

87 

78 

88 

77 

88 

77 

89 

77 

92 

77 

96 
73 

8Ti 

72. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
70 

86 
71 

87 
68 

88 
64 

82 
68 

87 
68 

85 

67 

82 
67 

80 
70 

82 
71 

89 
70 

90 
69 

93 
71 

90 
72 

91 
71 

93 
68 

93 
69 

92 
67 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

93 
71 

87 
70 

92 
73 

91 
71 

95 
71 

92 
73 

95 

73 

99 
72 

101 
74 

89< 
69 1 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

86 
69 

83 
65 

82 
63 

82 
56 

76 
59 

81 
62 

83 

82 
64 

79 
69 

82 
69 

83 
69 

87 
67 

89 

67 

»2 
57 

88 
54 

90 
63 

89 
63 

84 

58 

82 

68 

86 

55 

89 
67 

90 
60 

89 

69 

88 

68 

90 

92 
69 

92 
71 

93 
72 

95 
69 

97 
72 

86. 
64« 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
67 

82 
65 

80 
64 

80 
58 

75 

61 

80 

66 

81 
64 

82 
67 

77 
69 

81 
71 

79 
70 

88 

68 

87 
68 

79 
61 

87 
58 

90 
66 

88 
66 

80 
65 

80 
64 

81 

62 

89 
60 

89 
64 

88 
70 

85 
70 

89 
71 

90 
72 

91 
73 

93 
73 

94 

73 

95 
72 

84i 
66  • 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

80 
67 

86 
70 

87 
64 

86 
59 

62 

88 

90 
67 

87 
67 

89 
67 

88 

65 

90 
66 

90 
61 

90 
63 

89 
60 

92 
60 

93 
65 

91 

72 

92 
70 

94 

70 

94 

65 

94 

65 

93 
68 

95 
69 

97 
67 

90. 
65. 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

85 
66 

82 
63 

80 
62 

81 
53 

78 
57 

78 
62 

83 
61 

83 
60 

77 
67 

79 
68 

82 
68 

87 
66 

88 
62 

SO 
56 

84 
49 

89 

69 

89 
56 

84 
64 

81 

55 

84 

53 

89 
54 

91 
57 

91 
64 

86 
67 

89 
66 

92 
65 

93 
65 

95 
65 

95 
68 

97 
66 

85. 
61. 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

88 
68 

81 
66 

85 

63 

82 
56 

83 

63 

75 

62 

81 
64 

83 
63 

82 

68 

77 
68 

81 
68 

87 
66 

87 
64 

89 
57 

82 
57 

87 

59 

90 
63 

89 
60 

06 
69 

84 

56 

86 
55 

90 
60 

92 
62 

89 
68 

89 

67 

90 
64 

93 
65 

93 
67 

93 
67 

95 
67 

86. 
61. 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

82 
68 

85 
61 

85 

61 

86 
63 

76 
66 

80 

66 

81 
61 

83 
63 

78 
67 

81 
63 

86 
61 

87 
64 

89 
63 

88 
60 

87 
58 

89 
64 

88 

58 

87 
60 

89 

63 

90 
61 

90 
62 

89 
68 

84 

67 

90 
62 

90 
64 

93 
63 

93 
64 

93 
65 

96 
65 

86. 
61. 

OZARK 

MAX 
MIN 

85 
69 

88 

70 

89 
68 

88 
65 

88 
68 

87 
68 

89 

68 

83 

67 

84 

69 

86 

70 

89 
69 

92 
68 

93 
70 

93 
68 

94 

69 

"90 
67 

93 
66 

91 
67 

92 
67 

92 
68 

95 
69 

94 

63 

93 
69 

93 
70 

94 

70 

95 
71 

96 
74 

98 

71 

99 
75 

102 
78 

91. 
69. 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

83 

71 

82 
67 

85 
67 

85 

65 

86 
67 

76 
66 

80 
66 

82 
66 

82 
68 

77 
68 

79 
67 

86 
67 

86 
71 

89 
62 

87 
65 

87 
66 

89 
68 

86 
65 

85 
66 

87 
68 

89 
70 

90 
70 

90 
71 

84 

72 

90 
70 

90 
71 

92 
71 

95 
73 

94 

75 

96 
73 

86. 
68. 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

79 
69 

86 
70 

87 
68 

87 

62 

80 
67 

84 

67 

85 

61 

82 
68 

79 

70 

81 

69 

90 
69 

90 
68 

92 
70 

90 
69 

90 
69 

92 
66 

91 
68 

90 
63 

93 
66 

92 
66 

93 
63 

94 

67 

89 

71 

93 
71 

94 

69 

96 

68 

95 
68 

96 
70 

98 

70 

102 
73 

89. 
67. 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

85 
70 

79 
68 

85 

67 

85 
59 

86 
66 

86 

63 

85 

62 

86 
68 

74 

68 

82 
69 

88 
71 

90 
69 

84 
62 

88 
65 

85 

63 

89 

67 

89 
66 

91 
64 

90 
61 

82 
62 

86 
59 

90 
68 

93 
74 

93 
70 

93 
70 

92 
65 

93 
69 

95 
72 

95 

7? 

97 
71 

87. 
66. 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

ALABAMA 

CONTINUED  JUNE  1959 


Station 

Day 

Ol  Month 

O" 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

Aver 

RFO  BAY 

MAX 
MIN 

86 

67 

85 
64 

81 
63 

80 
56 

79 

62 

75 
64 

80 
63 

93 
65 

91 
67 

80 
69 

91 
69 

79 
67 

87 
64 

86 
59 

79 
58 

86 
65 

88 

66 

87 
62 

83 
61 

80 
57 

94 

61 

88 
64 

90 
69 

91 

68 

84 

68 

90 
71 

90 
71 

92 

72 

95 

72 

64.5 
65.0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

A* 

66 

92 
64 

82 
59 

82 
54 

76 
59 

76 
62 

83 
61 

82 
61 

77 
67 

80 
66 

83 

66 

96 
63 

87 
63 

81 
57 

87 
52 

89 
61 

88 
60 

82 

55 

82 
55 

85 
53 

88 
55 

89 
59 

88 

67 

97 
69 

90 
66 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

93 
67 

96 
69 

65.4 
61.8 

RORFPTSDALF    7  6 

MAX 
MIN 

85 

72 

89 

69 

89 

67 

87 

66 

86 

66 

85 

67 

82 

67 

73 
67 

79 
71 

79 
71 

84 

69 

83 
69 

84 

69 

89 
68 

89 
69 

95 

70 

87 
68 

90 
70 

91 

70 

91 
68 

90 
68 

90 
71 

88 
74 

99 

71 

90 
72 

90 
69 

91 
70 

91 
70 

95 
73 

94 

70 

87.2 
69.3 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

B5 

67 

89 
68 

83 

63 

83 
57 

85 
59 

75 
63 

80 

65 

83 
64 

82 
69 

77 
69 

81 
69 

86 
65 

87 
65 

88 
64 

89 
63 

89 
62 

89 
65 

90 
60 

90 
62 

88 

63 

89 
61 

90 
62 

90 
65 

90 
69 

90 
65 

91 
64 

93 
65 

89 
65 

92 
67 

94 

67 

86.9 
64.4 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

82 
69 

86 

68 

85 

63 

86 
56 

83 
64 

83 

62 

83 

66 

83 
59 

79 

69 

79 
67 

85 
65 

87 

67 

91 
65 

90 
60 

89 
58 

90 
59 

91 
69 

89 
59 

89 
60 

92 
60 

93 
59 

92 
63 

90 
69 

90 
68 

93 
65 

94 

62 

94 

63 

97 
65 

98 

67 

101 
65 

66.8 
63.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

88 

66 

84 

61 

82 
62 

80 
52 

82 
55 

SO 
60 

82 

60 

84 

62 

82 
66 

78 
69 

S3 
69 

79 
65 

86 
63 

89 
59 

81 

52 

SB 
61 

89 
59 

88 

58 

82 
59 

81 

52 

84 

52 

90 
56 

90 
62 

89 
68 

86 
67 

89 

65 

91 
65 

91 
69 

93 
65 

94 

66 

65.5 
61.5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

97 
68 

83 
66 

81 

63 

90 
57 

81 

60 

75 
62 

81 

62 

93 
62 

80 
63 

77 
67 

79 
68 

86 

65 

86 
63 

86 
57 

92 
56 

99 
63 

89 
64 

88 

61 

84 

59 

82 
56 

84 

57 

91 
59 

90 
67 

90 
66 

97 
66 

90 
65 

92 
66 

93 
67 

93 
67 

9J 

68 

65.4 

63.0 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

MAX 
MIN 

92 
69 

78 
65 

61 

54 

60 

61 

61 

62 

73 
68 

78 
67 

81 
67 

82 
67 

86 
64 

82 
54 

85 
54 

96 
62 

86 
63 

92 
57 

82 

57 

82 

55 

87 
56 

97 
61 

97 
69 

84 

67 

97 
68 

89 
67 

90 
68 

91 
68 

92 
67 

94 
68 

84.7 
62.9 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

99 

67 

85 
64 

83 
62 

82 
54 

83 
56 

77 
62 

77 
61 

85 
61 

84 

63 

76 
68 

79 
68 

84 

65 

87 
67 

88 
58 

81 
53 

96 

55 

89 

59 

88 

56 

83 

57 

84 

53 

97 

55 

88 
58 

90 
58 

90 
64 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

93 
66 

93 
67 

94 
66 

85.8 
61.4 

SEALE 

MAX 
MIN 

84 
69 

97 

70 

87 
65 

87 

63 

79 
66 

85 
67 

85 

67 

82 
66 

80 

69 

81 

69 

88 
61 

89 

66 

92 
69 

90 
68 

89 
66 

90 
64 

90 
65 

88 
63 

90 
62 

91 
66 

93 
69 

91 
69 

86 

72 

91 
69 

92 
64 

94 
68 

95 
68 

96 
72 

98 

71 

99 
70 

89.0 
67.1 

SELMA 

MAX 
MIN 

82 
73 

86 
72 

88 

68 

88 

63 

81 

69 

85 

68 

84 

69 

80 
69 

75 
71 

85 
71 

88 
71 

88 

70 

92 
70 

89 
70 

89 
69 

90 
69 

92 
69 

92 
66 

91 
66 

91 

65 

92 
65 

94 

70 

91 
74 

94 

73 

93 
72 

95 
70 

94 

71 

95 
73 

99 
72 

99 
74 

69.4 
69.7 

STLACAUGA  *  NE 

MAX 
MIN 

81 

72 

94 

70 

84 

63 

85 
51 

79 
61 

83 
65 

84 

67 

82 
67 

78 

70 

81 

70 

86 
70 

97 
66 

90 
69 

87 
61 

89 
61 

91 
63 

90 
67 

87 
69 

87 

61 

88 

59 

91 

59 

90 
6} 

90 
69 

90 

71 

91 
68 

93 
65 

91 
68 

93 
67 

96 
68 

98 

62 

67.5 
65.4 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

8J 
67 

84 

70 

84 

66 

93 
58 

76 
58 

81 

63 

83 
65 

82 
62 

78 
69 

83 

70 

86 
68 

82 
68 

89 
68 

84 

63 

89 
60 

90 
62 

87 
69 

86 
60 

65 
61 

86 
57 

91 
58 

91 
63 

90 
67 

91 
70 

92 
68 

95 
64 

95 
67 

96 
66 

96 

72 

98 

67 

67.2 
64.9 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

89 
66 

74 

66 

83 
65 

95 
59 

85 
64 

79 
65 

85 
64 

85 

67 

73 
67 

78 
66 

85 
69 

88 
68 

87 
67 

89 
67 

85 
64 

99 

67 

90 
66 

90 
62 

89 
62 

87 
60 

97 
61 

91 
68 

92 
71 

92 

72 

93 
70 

93 
67 

95 
68 

90 
69 

94 

70 

95 

70 

67.2 
66.2 

THORSBT   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

75 
65 

90 
66 

80 
64 

90 

60 

75 
60 

78 

62 

78 
61 

76 
63 

72 
67 

76 
69 

82 
66 

83 
65 

85 
65 

81 
63 

85 
62 

87 
64 

86 

66 

84 
64 

84 

60 

94 

61 

86 
61 

88 

61 

85 
68 

86 

70 

86 
67 

88 

66 

86 

67 

89 
68 

92 
68 

95 
68 

63.1 
64.6 

MAX 
MIN 

78 
69 

85 
70 

85 
68 

85 
64 

81 
69 

86 
67 

83 
66 

79 
66 

80 
69 

77 
69 

83 
68 

82 
68 

91 
69 

89 
69 

89 
69 

88 
67 

90 
66 

91 
66 

93 

61 

93 
69 

91 
71 

92 
71 

93 
69 

95 
69 

95 
71 

95 
71 

95 

73 

98 

72 

87.9 
48.6 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
71 

88 
68 

83 

65 

84 

61 

78 
66 

82 

66 

82 

67 

80 
69 

80 

71 

84 

69 

86 

72 

86 

70 

90 
69 

85 
63 

91 
67 

93 
71 

91 
70 

86 
65 

95 
62 

96 
61 

92 
60 

91 
64 

98 

72 

91 

71 

93 
69 

94 
70 

93 
72 

95 
73 

95 
69 

98 
72 

87.6 
67.8 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

81 

70 

86 

70 

86 
68 

84 

63 

77 
69 

85 
68 

81 

66 

81 

66 

78 

69 

80 
69 

87 
69 

89 

70 

89 

70 

88 
69 

89 

69 

91 

67 

91 
68 

87 
66 

89 

67 

92 
67 

95 
68 

95 
70 

8S 
71 

91 
72 

92 
69 

95 

70 

96 
72 

97 
72 

97 
75 

99 
74 

88.5 
69.1 

UNION  SPRINGS  S  S 

MAX 
MIN 

87 
71 

80 
69 

80 
67 

87 
64 

82 

67 

81 

67 

85 

66 

85 

67 

83 

69 

80 
69 

84 

68 

90 
69 

93 
69 

93 
68 

87 
68 

88 
65 

89 
65 

92 
66 

92 
67 

91 
65 

90 
65 

93 
69 

94 

71 

93 
72 

93 
73 

93 
70 

95 
72 

95 
71 

94 

73 

99 
74 

68.9 
68.5 

VALLET  HEAD  1  S 

MAX 
MIN 

at 

6* 

84 

67 

80 
59 

80 

52 

82 
60 

77 
62 

76 
64 

82 
64 

93 
69 

76 
66 

78 
66 

84 

67 

85 
63 

87 
60 

79 
55 

85 
59 

88 

57 

85 
59 

82 
59 

82 
52 

85 
53 

88 
57 

90 

62 

88 
66 

85 
65 

88 
65 

90 
66 

91 
65 

92 
65 

93 
66 

84.4 
61.8 

VERHON 

MAX 
MIN 

88 

67 

84 

63 

86 
63 

83 
54 

84 

63 

79 

63 

85 

61 

85 
64 

80 
67 

83 
69 

84 

68 

85 

65 

89 
65 

91 
56 

86 
56 

91 
64 

64 

92 
(.1 

90 
54 

87 

52 

99 
52 

90 
57 

92 
64 

90 
66 

89 
64 

91 
65 

92 
65 

93 
69 

94 

66 

97 
67 

88.0 
62.5 

WATERtOO 

MAX 
MIN 

82 
56 

84 

54 

87 
57 

86 
58 

85 
62 

88 
67 

90 
73 

92 
74 

91 

73 

91 
68 

93 
66 

WATLEY 

MAX 
MIN 

81 
67 

86 
69 

87 
64 

87 
58 

81 
61 

86 
67 

87 

63 

78 
69 

82 
69 

83 
71 

89 
71 

85 
68 

91 
67 

88 

67 

89 
65 

90 
66 

90 
65 

91 
62 

89 
62 

89 
61 

92 
61 

92 
64 

92 
72 

93 
70 

94 

69 

93 
65 

93 
65 

95 
67 

96 
68 

96 
68 

68.6 
66.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

milQPOLIS  LOCK  It  DAM 

EVAP 
WIKD 

.16 

S2 

.00 
26 

.17 
39 

.27 
29 

.20 
12 

.12 
17 

.13 
43 

.21 
33 

.04 
81 

.15 
89 

.20 
58 

.25 
34 

.12 
26 

.26 
23 

.30 

52 

.19 
17 

.26 
17 

.25 
17 

.23 
11 

.32 
34 

.21 
22 

.32 
9 

.15 

23 

.19 
48 

.19 
38 

.24 
28 

.29 
31 

.49 
40 

.16 
0 

.21 
20 

6.28 
869 

rAIRBOPE 

EVAP 
WIND 

.02 

5 

.11 

32 

.12 
43 

.25 
26 

.18 
9 

.12 

23 

.14 

19 

8 

.02 
47 

.09 
15 

.14 
15 

.19 
23 

.12 
9 

.14 

13 

29 

.08 

9 

.18 

25 

.26 
8 

.28 
31 

.30 
29 

.26 
14 

.20 
18 

.20 
26 

.22 
8 

.23 
10 

.23 
9 

.23 
20 

.27 
14 

.27 
28 

.23 
126 

BS.44 

691 

■ABTIlt  DAM 

EVAP 
WIHD 

.00 
20 

.18 
19 

.20 
17 

.25 
24 

.11 
11 

.08 
19 

20 

.11 

20 

.06 

35 

.08 

30 

.16 
20 

.22 
10 

.20 
30 

.33 

35 

.26 
48 

.27 

52 

.23 
15 

.31 

55 

.16 
30 

.30 
50 

.33 
30 

.26 
20 

.05 
19 

22 

.24 

19 

.30 
20 

19 

31 

20 

.29 
29 

B5.98 
789 

Sm  Reloronc*  Nolas  Following  Slatica  Inda 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season oi         1958  -  1959  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long 'term 

QQoanB 
July-June 

ALBERTVRLE  2  SE 

0 

0 

9 

143 

356 

777 

811 

520 

172 

25 

0 

3412 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

2 

1 50 

320 

690 

642 

426 

400 

1  34 

1 0 

0 

2774 

AL  ICEVl LLE 

3 

137 

3  53 

778 

^78 

^0 

ANOALUS I A 

0 

511 

318 

302 

1961 

ANNISTON  FAA  AP 

0 

0 

1 

123 

323 

712 

698 

466 

405 

136 

11 

0 

2875 

2820 

ASHLAND 

1 

667 

478 

431 

AT  HENS ■ 2 

fa 

789 

1  80 

AT MOR E   state  farm 

1  7R 

70 

538 

292 

260 

79 

\Rf,R 

AuBURN   3  SW 

0 

108 

245 

640 

639 

421 

415 

2598 

BANKHEAD  lock  AND  DAH 

0 

0 

2 

102 

312 

727 

735 

512 

470 

147 

15 

0 

3022 

OA  T    n  I  nz.  1  I  t 

*3 

151 

476 

486 

2  70 

247 

i 

BELLE  MINA  2  N 

1  50 

371 

798 

I7A 

^17* 

3181 

BESSEMER  **  SW 

0 

0 

3 

1  23 

302 

701 

1  7 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

696 

466 

400 

1  24 

2835 

BRANTLEY 

0 

0 

0 

93 

241 

565 

579 

351 

336 

113 

3 

0 

2281 

BREWTON  3  S5E 

80 

517 

lis 

1970 

BR  I OGEPORT   2  W 

0 

409 

814 

7A1 

511 

q 

* 

CALERA  2  SW 

0 

0 

1 

121 

297 

681 

418 

1  30 

0 

2667 

CAMDEN  3  NNW 

° 

584 

304 

7 

2247 

CAMP  HILL  2  NW 

0 

2 

113 

293 

645 

660 

4  79 

464 

149 

15 

0 

2820 

if  A 

7^7 

744 

441 

121 

1 9 

CENTREV I LLE 

II 

f 

704 

^96 

CHATOM 

285 

, ,  , 

k.n  1 1.UCK  SDwmj  win   fLAn  1 

1  38 

320 

713 

661 

438 

3  77 

119 

12 

2782 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

48 

134 

524 

544 

330 

302 

66 

0 

0 

194  8 

CL ANTON 

^  it 

730 

713 

4  74 

457 

148 

1  5 

CLAYTON 

63 

1  43 

463 

7 

CODEN 

0 

31 

117 

399 

Art 

ei 

DAYTON 

0 

0 

0 

60 

227 

628 

395 

352 

1  09 

2426 

DECATUR 

0 

0 

4 

153 

369 

821 

796 

558 

474 

158 

19 

0 

3352 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

0 

1 00 

267 

685 

1 0 

DOTHAN  FAA  A  I RPORT 

^ 

^ 

0 

44 

Wt 

262 

56 

1788 

DOUBLE  SPR I NGS 

0 

0 

5 

1  32 

7e  1 

770 

17 

1  83 

22 

0 

3066 

ENTERPR I SE 

162 

470 

458 

279 

251 

1755 

EUFAULA 

0 

0 

0 

78 

228 

562 

599 

390 

323 

93 

0 

0 

2273 

EVERGREEN  FAA  AP 

5 

2205 

Pat  DunDr 

1  7A 
i  1 

ftf  ■a 

?0B 

1515 

FALKV I L  LE 

oi  n 

746 

7a 

07 

3326 

2 

120 

319 

723 

433 

380 

1  28 

10 

FLORENCE 

0 

0 

153 

3  86 

782 

728 

544 

460 

156 

19 

3 

FORT  MORGAN 

20 

4*1 

197 

PO  I              f  I  TV 

J; 

7^ 

572 

GADSDEN  GAS  PLANT 

■a 

447 

145 

ft 

GA INESVILLE 

100 

292 

709 

683 

448 

383 

1 22 

12 

2750 

GENEVA 

0 

0 

0 

59 

191 

514 

555 

285 

281 

73 

0 

0 

1966 

G I LBER  TOWN 

250 

567 

341 

299 

102 

* 

GR  E  E  N  S  BORO 

57 

214 

583 

GR  EENV I LLE 

511 

701 

1  Ofla 

GUNTER  SV I LLE 

1  37 

365 

770 

509 

445 

141 

15 

3158 

HALEYVILLE 

0 

0 

6 

168 

361 

7?1 

572 

498 

178 

23 

0 

HAM I L  TON 

163 

375 

828 

824 

567 

504 

3484 

HAYNEVI LLE 

41 

562 

f  Q 

HEADLAND 

0 

31 

187 

0 

2063 

12 

807 

792 

580 

599 

228 

0 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

70 

211 

582 

506 

373 

357 

in 

2 

0 

2212 

HUNTSVILLE  WB  AP 

77^ 

7^? 

1  tn 

"'^^^^^ 

" 

155 

361 

19 

3091 

LAFAYETTE 

0 

0 

128 

241 

64 1 

17*. 

n7 

in 

0 

2540 

L I V 1 NGS TON 

628 

377 

324 

106 

4 

0 

LOCKHART 

0 

0 

0 

46 

175 

487 

517 

304 

299 

61 

0 

0 

1909 

MAD I SON 

165 

366 

819 

t'q 

494 

31 

3343 

MAR ION  JUNCTI ON  2  NE 

85 

248 

610 

3  I 

332 

? 

2341 

MARTIN  DAM 

0 

0 

210 

590 

2259 

MINTER    3  WNW 

594 

337 

290 

^  84 

MOBILE   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

37 

170 

466 

525 

293 

254 

71 

0 

0 

1616 

1612 

If  a 

459 

1727 

MONTGOMERY  WB  AP 

59 

571 

573 

7fi 

2137 

MOULTON  2 

1  35 

3  7 

785 

*7 

349 

775 

545 

448 

1  53 

19 

3205 

NATCHEZ 

0 

0 

0 

105 

255 

577 

584 

334 

323 

113 

0 

0 

2291 

NEW  MARKET  2 

391 

556 

ON EON T  A 

1  90 

392 

811 

804 

569 

531 

1  92 

23 

0 

3519 

OZARK*^* 

0 

0 

5 

117 

266 

64  2 

442 

1  62 

1  5 

0 

2803 

40 

474 

279 

1707 

PELL  CITY  5  NM 

367 

779 

775 

535 

511 

164 

22 

0 

PHEN IX  CITY 

68 

176 

564 

607 

PHEN IX   CITY   2  NNW 

0 

PRATTV 1 LLE 

no 

PUSHMATAHA 

112 

269 

661 

662 

418 

393 

1 17 

RED  BAY 

0 

0 

6 

140 

341 

820 

817 

582 

485 

197 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

10 

210 

438 

868 

842 

578 

533 

1  99 

30 

3708 

37 

1 40 

416 

246 

219 

63 

0 

1  578 

ROCKFORO 

7nn 

1  56 

301 

699 

671 

A59 

428 

124 

10 

2851 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

12 

212 

402 

862 

623 

586 

549 

227 

31 

0 

3704 

SA  INT  BERNARD 

172 

388 

838 

824 

51  8 

24 

^ 

3538 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

0 

1 64 

353 

774 

518 

464 

24 

0 

3207 

SCOTTSBORO 

0 

0 

171 

402 

828 

636 

567 

52  7 

1  70 

20 

0 

3547 

311 

329 

84 

0 

SELMA 

0 

0 

0 

64 

208 

552 

546 

326 

276 

69 

1 

0 

2042 

SYLACAUGA  NE 

0 

0 

1 

128 

294 

684 

654 

428 

381 

130 

12 

0 

2712 

TALLADEGA 

0 

0 

1 

143 

315 

703 

676 

449 

407 

130 

14 

0 

2838 

THOMASVILLE 

0 

0 

1 

96 

2  64 

657 

650 

401 

355 

120 

3 

0 

254  7 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

115 

290 

676 

661 

465 

413 

1  33 

15 

0 

2768 

TROY 

0 

0 

0 

57 

165 

525 

517 

326 

303 

66 

2 

0 

1961 

See  Befereoce  Notes  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seaaonol        1958  -  1969  ALABAMA 


Station 

July 

August 

SoptcDibsr 

October 

November 

December 

janiuxY 

f  eDruaxy 

March 

April 

May 

une 

Total 

I^OQ '  1  onn 
July-June 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

0 

97 

302 

660 

672 

431 

377 

108 

8 

0 

2676 

TUSCALOOSA   LOCK   AND  0AM 

0 

0 

2 

112 

312 

71* 

»87 

A33 

140 

13 

0 

TUSKEGEE  2 

0 

0 

0 

67 

192 

583 

560 

353 

314 

70 

2 

0 

2141 

UNION  SPRINSS  >  S 

0 

0 

0 

63 

216 

593 

616 

369 

369 

91 

4 

0 

2321 

VALLEY  HEAD  1  S 

0 

0 

12 

213 

*05 

841 

868 

586 

581 

207 

37 

0 

3750 

VERNON 

0 

0 

6 

196 

382 

813 

762 

561 

466 

113 

18 

0 

3337 

WATERLOO 

586 

525 

196 

20 

WHATLEY 

0 

0 

0 

78 

2»9 

561 

566 

3il 

296 

105 

3 

0 

2169 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Tempeiature  Piecipilation 


No  of  Da^s 

Snow,  Sleel 

No  ol  Di/i 

Max. 

Mm 

Q 

1 

•  i 

e  E 

s  - 

E 

1 

E 

o 

a  , 

6  I 

E 

S 

£ 

1 1 

a  i 
><  O 

1 

1 

5 
o 

<  S 

<  s 

< 

Q 

X 

o 

Q 

a 

hi 

a 

i  S 

a 

o 

o 

o 

FEBRUARY  1959 

HAYNEVILLE 

62.9 

43.8 

53 

4 

80 

14 

20 

21 

330 

0 

0 

3 

0 

5. 

01 

1.09 

3 

.0 

0 

10 

4 

1 

SEALE 

66.  2M 

42.  IM 

54. 

2M 

81 

10 

20 

21 

311 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

MARCH  1959 

HAYNEVILLE 

68.0 

44.  7 

55 

4 

81 

31 

30 

8 

266 

0 

0 

1 

0 

5 

85 

1.08 

6 

.0 

0 

9 

6 

2 

SEALE 

67.5 

41.3 

54 

4 

81 

31+ 

27 

4 

329 

0 

0 

6 

0 

8. 

12 

1.82 

5 

.0 

0 

12 

7 

3 

APRIL  1959 

ASHLAND 

74.  7M 

47. IM 

60 

9M 

85 

29+ 

32 

15 

140 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

SEALE 

77.8 

49.7 

63 

8 

87 

7 

36 

14 

84 

0 

0 

0 

0 

1 

20 

.31 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

MAY  1959 

SEALE 

87.2 

60.6 

73 

9 

95 

9 

46 

16+ 

5 

11 

0 

0 

0 

5 

12 

1.08 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


St-.tion 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1959 

EUCMONT 

.47 

.83 

.10 

.06 

.40 

.75 

.21 

.34 

1.10 

4.26 

PEBKUAAY  1959 
■LnOlfT 

.08 

.66 

.15 

.17 

.91 

.47 

.42 

.69 

3.55 

3BA1.E 

1.49 

1.02 

.21 

.72 

.28 

.15 

.77 

.01 

.18 

.02 

.29 

HABCB  1959 

CASfiON  HILL 

.10 

1.50 

.10 

.55 

.50 

.20 

.30 

.90 

.50 

.72 

.30 

5.67 

SE.U.C 

.26 

1.82 

.65 

.78 

.59 

.05 

.45 

.20 

1.05 

.44 

1.03 

.68 

.12 

8.12 

APRIL  1959 

ASBLAKD 

.42 

.10 

.33 

1.70 

.48 

.45 

.19 

.16 

SEALI 

.31 

.XI 

.22 

.21 

.19 

1.20 

HAY  1959 

SBALE 

.02 

.75 

.19 

.13 

1.08 

.32 

.04 

.31 

.32 

.03 

.11 

.85 

.97 

S.12 

3e«  Keference  Rote*  Vollowlnc  Station  iDdez 
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DAILY  TEMPERATURES  Alabama 


station 

Day  of  month 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1959 

- 

HAYKEVILLE 

MAX 
MIN 

58 
52 

51 
41 

44 
39 

51 
43 

61 
38 

52 
36 

56 
36 

60 
49 

74 
54 

76 
65 

71 
48 

55 
47 

71 
48 

SO 
62 

73 
54 

64 
33 

74 
43 

70 
53 

54 
29 

49 
34 

56 
20 

68 
29 

71 
50 

68 
42 

54 
44 

57 
44 

65 
49 

68 
45 

60.7 
43.8 

SEALE 

MAX 
MIN 

61 
35 

65 
44 

68 
51 

81 

59 

77 

52 

55 
45 

62 
45 

79 
59 

68 
42 

68 
32 

74 
40 

72 
54 

68 
30 

50 
34 

59 
20 

67 
25 

70 
43 

70 
42 

56 
44 

58 
42 

61 
48 

67 
41 

66.2 
42.1 

MARCH  1959 

HAYKEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
42 

63 
33 

62 
46 

71 
56 

67 
56 

64 
40 

60 
33 

67 
30 

68 
44 

74 

35 

72 
52 

68 
39 

68 
37 

66 
45 

66 
53 

58 
43 

62 
36 

63 
39 

69 
42 

64 
54 

64 

55 

67 
43 

75 
36 

77 
45 

78 
45 

78 
60 

71 

59 

67 
44 

63 
48 

70 
42 

81 

55 

67.6 
44.4 

SEALE 

MIN 

63 
45 

62 
32 

57 
33 

67 
27 

67 
52 

64 
42 

60 
28 

65 
28 

70 

33 

73 
31 

68 
43 

61 
38 

66 
28 

56 
40 

76 
52 

59 
44 

63 
40 

62 
38 

68 
38 

65 
52 

61 
55 

70 
47 

74 
38 

78 
39 

81 
43 

79 
54 

74 

60 

69 
41 

63 
44 

71 
41 

81 

55 

67.5 
41.3 

APRIL  1959 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

74 
46 

69 
51 

80 
41 

74 
40 

78 
33 

84 
45 

85 
49 

83 
51 

81 
49 

77 
58 

71 
58 

66 
51 

53 
40 

62 
34 

68 
32 

75 
40 

78 
40 

75 
58 

75 
62 

78 

55 

69 
57 

66 
45 

69 
36 

77 

35 

80 
43 

80 

52 

78 
59 

77 
63 

85 
44 

74.7 
47.1 

SEALE 

MAX 
MIN 

79 
52 

72 
58 

81 
41 

79 
42 

79 
38 

84 
45 

87 
51 

86 
49 

86 
52 

80 
54 

79 
60 

72 
61 

64 
46 

65 
36 

72 
37 

75 
39 

81 
47 

69 
59 

78 
64 

80 
60 

72 
54 

68 
54 

72 
42 

77 
37 

83 
41 

83 
45 

82 
54 

82 
65 

81 
63 

86 
46 

77.8 
49.7 

CORRECTIONS 
MONTH;     FEBRUARY  1959 


Temperature  and  Precipitation  Extremes  Table: 
Louisville 

Climatological  Data  Table: 
Dayton 


Division  6 


Daily  Precipitation  Table: 
Dayton 


Greatest  One-Day  of  Precipitation  should 
be  2.70  inches  on  the  3rd  at  Louisville. 


Total  Precipitation  should  be  5.50; 
Greatest  day,  1.45  on  the  8th;  no.  of 
days  with  .50  or  more,  4;  1.00  or  more,  2. 

Average  precipitation  should  be  4.75;  depair 
ture,  -  .05. 


Amount  on  the  15th  should  be  .47;  monthly 
total,  5.50. 


MONTH:     MARCH  1959 


Climatological  Data  Table: 
Haleyville 


Daily  Precipitation  Table: 
Haleyville 


Pushmataha 


Climatological  Data  Table: 
Dayton 


Daily  Temperature  Table: 
Dayton 


Climatological  Data  Table: 
Livingston 


Division  6 


Dally  Temperature  Table: 
Livingston 


MONTH:     APRIL  1959 


MONTH;     MAY  1959 


Monthly  precipitation  total  should  be  4.86; 
greatest  day,  1.39  on  the  7th;  no.  of  days 
with  .10  or  more,  10;    .50  or  more,  3;  1.00 
or  more,  1. 


Amount  on  7th  should  be  1.30;  monthly  total 
4.86. 

Precipitation  should  be  *  on  the  12th  day. 


Average  maximum  temperature  should  be  75. 3M 
average  minimum,  55. 2H;  average  temperature, 
65. 3M. 


Maximum  on  the  6th  should  be  83;  12th,  69; 
16th,  70;  17th,  70. 


Average  maximum  temperature  should  be  86.0; 
Average  temperature,  should  be  74.3. 

Average  temperature  should  be  74.4;  depar- 
ture +1,3 


Maximum  temperature  on  the  31st  should  be 
87;  average  maximum  should  be  86.0 


See  reference  note*  tollowing  Station  Indez- 
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TOTAL  PRECIPITATION 


BurDavlll*  Substft,  Mlmm  Q 


Q  Honte  Sano 


Hytop 


I  Tone/         N««  Uirket 

3hoeBak«r  Springs 

,Jr";|;.^SjL»ll»OD  D«          p  Athens  j  He.  y.^ket"^    SwalB        Wl'dtw.  Cr«k  8t-  1 

\         .  O'heolor  Das     fcpAthens  Courthouse 

Colb«r%  Ste*w  Plant  FloreQC»»t  Lock  HuntsvUlo 

§         I  •  — ^       ©Muscle  Sho.ls  CAA  AP  *thens  2       |  Substa^  _  „     „  -    .  _  - 

I  ^          .  Belle  Hlos  2  H  <V        O"  %  .       »  Scottsboro  Sulft. 

«  l^tsKol   NORTHERN    .r^  I  ^ec'.t.r     -f;:,,  ®e  Arse  st  -o'J^S'oro  ^ 

.         °  I  »uii«cllyllle   Kussellvlllci  2  """'j'"  *  Poeotur'  Su'bit.^S \  |  I  /O 

B.l.ont,  |b.i,„,,»  I  Koulton     I         I  .        A  _J  •— ,      V.U..,  He.O 

RAlDsvllle  O 


ALABAMA 


[  |BeUrsei>    QO^     ^  [ 

"Rod  Bay        O  „    ^  • 


Nevburg 


"e'""  I    I  VALLEY  K 


L«rayett«,  Ga. 

STATUTE  MILES 


Moulton  2  DmvIU* 
Addison  Central  Tower  ^  Falkvlllo 


Center  Grove 


4- 


Anory  4  »,  Hiss 

 o  


Addison 


P  '  _0  Guntsrsvll'le  City  *  ■ka? 

"-\  Albnrtvllle   2   SF.       _  _* 


GuQteravllle  Dan 

^  South  Hill 

;  °l 


BOTB  HSRIDIAK  TIKB  ZOKK 


Albortvllle  2  SE  *r 


-O- 

Columbus,  H 


/        \  ✓ 

APPAL  AGM"!  AN  ^ 


.'^mountain' 


Traf ford 


ShuqualaJi,  Hiss. 


Bankhead  Lock   ti  Dan 

PLAINS 

CAA  AP 


Vest  Blockton 


o  f^E  A5  iTERN  ^ 

Pell  City  5  HW— ^.      Anotston  CAA 
Blrtnlngham  WB^lP       |  "O-  / 


PaLmerdklJ  2  w| 


j  - 

'.—  ^  Chlldersburg  wt 

^«       T  ChlldersburgC^O- 

L    VALLEY  ^ 

I  Calera  2  SW       r*  Sylacauga  2  W 


nu^  Grove  ^  ^^-^  ^ 

V/-- A^Gsdsden  Gas  P! 


GEORGIA 
7STK  yERIDIAN  TIME  zInE 


Anatston  CAA  AP  I 

J.ckson  Sho...  T         ®lJ^  H,g,„o.„ 

O     l  Carrolltoi 

T.u.d^P  ff^-'^iT;  1 

^  \  <       oi  \ 


Horn  Ut  Pwr 


I  Centrevllle 
Pondvllle  Twr 


Harrlsburg  Cafiaba  tvr 


aia~Twr 


Greensboro 


D«aopolla  Lock  fc  Dan 


Crandall   12  N.  Miss 


,        .     _  Orrvllle 
Dayton      I--J-     f  o 

Id  Lock  3  ^  AlbJta 

j  9ft -.PRAIRIE 


t  Lay  Da 

Thorsby  I  SW    ^  1  Rockf ord 

iThorsby  Exp  Ste|  O 


exander  Cln  6  NE 


,   Camp  Hill  2  NW 
Dadevllle  2  ^  ^ 


PLATEAU 


Uartln  Dam 

I  > 

Yates  Hydro  Plant 


^  I     ^^^^^^  ^  * 

  . -antersvllle  2   

tie         %  4>t  WetumpkaJ^ 

Junction  2'nk  |Pra t tvl  1  le Thurlo.  Dan 

0  I        X  I         YAutaugavlle    OJLwJ        \-w.  ^Jf^^ 
Uciontown    I      /o                -O         T      ^    o/        /T~         ^^'^ste.d  -"^.^ 

'      Har  Jn  Junction    Selma       \r\>TrV#-^  K  Tuskeg. 

1  '     '  OrrvlM.  /  >     I  O  Primrose  PaV 
X                             Mathews  1  SSW— 'A 

'  Montcomrry  KB  AP  0|^ 

,  ■Hay^llle      ^  Union  Springy 

-O-    I         I  I  I  pine  Level  <^  Midway 

i  o  S         V  t  °  -i-^V^-X^  • 

1  I    Fort^eposlt  1   W  -  - 

■p-^  Camden  3  NVP  q  1   «   ^ 

Ine  Hill  Snow  Hill  ^' 

-o  I 


ShubutB ,  Miss 


Waynesboro 


 ':\, 


Tbomasvllle 


I  Natchez 

""coastal  ^- 

Peterman  / 


State  Line.  Hiss. 

I 


Leakesvllle,   Hiss. ■ 


Cltronelle 


Herrlll.  Mii 


;  ^  Mobile 

I Hoblle  VB  AP 


Goat  Rock,  Cs .  i 
%.ColunbuB  WB  AP,  Ga. 


PhenlK  CltyJ 


Columbus,  Ga, 


-<»- 

Lumpkin  2  NE,  Ga . 


Highland  Home 
1 

— ■Greenville  .^Greenville  2  ( 


\PLAIN 


Brant  ley 


Evergreen  CAA  AP 


r 


River  Falls  2  NE 
River  Falls  S 

I  ^ 

 7    I  Andalusia 


V 

1 


^Abbeville  I  NNl 

^  I  a 

2" 


-O- 

Blakely,  Ga . 


r        Doihan  CAA  AP 


Coffee  Springs  2  NW 

O 

eneva  Sloc^-nb 


Blackman  4  WKT,  Pla.^ 


GULF 


MtltoD  Exp.   3t». ,  ria 

-O- 


Harlanna  CAA 


Vancleave,  Hiss. 


PaBcagoinM^£__MS ,  Hli 


-o  / 

lopr        Bobertadale  7  B 

Pensacola  CAA  . 


STATION  LEGEND 
O    •     O    Prtcifiifefioo  only  ' 
9  Pr»clpitotlon,  stofog0 

O-  -0-    -O-   Prtclpitotion  end  Ttmp^rotart 

Precipitation,  Ttmptroturt  and  Evaporation 

Type  of  gaga:      O  f4on-r»cording; 
•  Recording,      9   Bott*  types. 

Double  circle  combinctfons  indicate  ttie  eveilebilHf  of 
mere  Oetelled  meteerologieel  data. 


o 

Cuthbert,  Ca. 


Fort  Gaines,  Ca . 


Isonvllle  3  w,  Ca. 

o 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JUNE  1959 


BurD8Vlll«  Substi 


^^»C^"^^^^^™^  Pl<^B»ant  Grove  ScMMM 
Tooey        New  Market^  |     O         <X  1 

•  ■      -8-  ^  3.?..    -     -  o  V 

ew  Market  2 

»,  Hyt 


dgeport   2  ■ 


Shoenaker  Springs  »     »  . 

ji^^Wllaoo  Dan          p  Athens  \  Hew  Market  J    Swatn        Widows  Creek  Stn  Pl^nl 

Colber%  Sta.n  Plant  fl^ffce  atVock         •„^^  -RP'       RuntJTllo     ^^T^te  Sano  "^'^^ 

WB  AP     Scottsboro  Substa  0 

«  i?.,.J.  NO/THERN  \  I  ^ec-...r  ""i'^^.  r„',^o.o  _ .  /■ 5 

Tiahoalngo,  Hiss.  *  | 

O    I  Ruas|#lville   Bu88ollvlllX2  I         ["Decatur  Substi 

iMOOt,    yittS.  I  In.^   I  X.  yon  It  on      I  I 

»0-     ^  newoure      MoultSSSfc^  """H^  ^      t  ,^1  South  Hill 


-o-        •  I 

/  But 

I  Falls  City  Blk  Pond  Twr 


I      I    /°  ^1 

•-^  Valley  Head  3  S -O"  «l 
Ralo.vil'leO  ^^^^  p^y^f"  ^ 
outh  Hill  (ft      t^'  k 

■   o|  y  \ 

•  rsvlllc  city  I  \ 


ALABAMA 


Lafayette,  Ga. 


APPALAGMIAN  ^ 


-o- 

ColUDbUB ,  H 


Brooksvllle  Exp.   Sta.,  Hiss,  q 


.„., 

/ 

t  HOIO 

/  1 

fPtckensvllle 


.     '  to- 

^  IT      O^Collln.,llle  I 
I  ~"    '/     O  Leesburg  I 


Garden  City  Valnui  On 

Oneonta  V 


"V^' VGadflden 


^.■^MOUNTAIN  / 

 Traf ford  ^  O  ^ 

-/^  ^  Ashvllle  4  .- 

/"°".™°i...)  _,„,a^iASTER 

r-                                        I    Pell  city  5  HW        ^     Annl.toJcAA  AP  1 
Gorgaa^        Blrnlngham  WB  AP      |  O  /  X   foiji^  1 

@          Lee^s         J«clt«o^  Shoa 
OUagella   1  pJ'ttl 

i/  ^ 

Chlldersburg  wt 
^»  ChlldersburgOO 

""""rAiicuJ     TL..o„."^.a .  {     VALLEY  i^'^ 

r— f?-  I  -J  I  ^ 


"carbon  Bin  jj""" 
UPPER          !  eordo,u 

I  °  ' 

Fayette  |  


.   Corgai 

rm       I  Bankhead  Lock   If  Dan 

I  PLAINS 

Tuscaloosa  CAA  AP 


Elrod 

|o 


I  Ceatrevlll 
C  Mertz  Pondvllle  T»r 

Harrlsburg  Cal 


I      LaPayette        \  1 

llle  I  -O  II 

,   Camp  Hill  2  NW  |D-  "est 


„      Dadevllle  2         \o- . 

75°    II        -tf  ^IPLATEAU 

Martin  Dam         J  ' 


O       ?  BlUlngBle 
PerryviUe    \  - 
%\\6  L<ick  l>  Dam          O  Suttle 

iBarlon  Junct,^ir'2" HE  Prattv'llli 
Autaugavllle  -O 


dan  Dam 

I  O  Yates  Hydro  Plant 


Thurlow  DaiD 
Hllstead 


O  Prliaroee  Fa^^ 
"^v®      Mathews  1  SSW— "'^ 
■  tcomcry  WB  AP  


itTngt^'Lock  2  'milers  F?rry    !"»"■■. ^  "7  H.yne.ule     I  Union  Springs  5  S  .  — \  « 

Blngjn  Lock  I  I  ^  !  I  Pl»e  Le.el  "O-  Hld-ay  |  \ 

Campbell  Pine  Hill  Isno.  Hill  ^—  "  ,  '       <        i  .1  I  £  I 

Troy  (  I 

^  \    o  X 


1   NHW  \v 

»  V 

■ 

/ 

I  H.  adland  B 

8  I     O  I 

O         Dothan  4  N  _| 

■  ton  7 


Fort  Gaines,  Ca 


o 

llakely,  Ga 


UStOMM  aO  A^hi 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

JUNE  1959 


STATION 

d 

SE 

Q 
e 

5 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

6 
X 

d 

B 

s 

COUNTY 

(3 
< 

Q 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

s 

E; 

gi 

. 

B 

I 

i 

SPEClAl 

AsaeviLLE  1  wni 

boot 

HENRV 

7A 

C 

JOHN  S.  RICHSURG 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

7 

39  48 

89  44 

690 

C 

MtS.  ELLA  M.  AYCRS 

M  IX 

BT  11 

793 

C 

PALMER  GOOSEY 

39  50 

07  17 

6P 

HAROLD  G>  DILL 

AOOISOM  CCHTRAL  TMCft 

34  21 

BT  20 

990 

TA 

U*Ss  FOREST  SERVICE 

32  37 

06  19 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

SIDNEY  J>  HAROTt  SR> 

05  24 

6P 

CLARENCE  H.  FINChCR 

ALtCRTVILLC  2  SC 

>A 

JESSE  H*  CULP 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALeXANDCR  CITt  *  NC 

Ot«) 

TALLAPOOSA 

9P 

H 

DOUGLAS  N.  SANFORO 

LEEDS 

*619 

JEFFERSON 

3 

MRS.  MARY  K.  LEE 

AL  tCCV ILLC  2  SC 

33  06 

as  07 

ISO 

TA 

TA 

C>   L<  NONTOOMEHT 

34  11 

89  44 

589 

RUFUS  M.  SEWCLL 

ANOALUSIA 

>1  19 

66  30 

190 

TA 

7A 

Ji  RAYMOND  SHREVE 

32  35 

80  11 

160 

M 

AfMISTON  PkA  AP 

MID 

FEDi  Aviation  agency 

LOCKHART 

290 

TA 

M)S>  DORA  R>  DAVIS 

LOUISVILLE 

*70 

ASHLAND 

ow 

CLAT 

6P 

C  H 

HEMtY  L.  HC  OUECN 

MADISON 

*9T6 

MADISON 

12 

*A 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

33  91 

S6  20 

990 

7A 

JOHN  T<  SMiNDALL 

MAGELLA 

33  30 

04  91 

89* 

LINCSTONE 

34  4B 

86  99 

709 

TA 

MAGNOL 1A 

MA  R  E  NGO 

32  OS 

87  39 

109 

C 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MARION  1  N 

32  38 

87  10 

230 

C 

ATHENS  COUWTNOuSE 

OA 

MARION  JUNCTION 

204 

* 

ATNOAE  STATE  FARM 

0*02 

ESCAWIA 

*P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

4P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

AUBURN  }  SW 

92  3* 

09  31 

790 

BA 

1 

A 

H 

MRS*  MARTHA    I >  MOORE 

MARTIN  DAM 

32  40 

89  99 

339 

4P 

4P 

32  36 

•  9  29 

700 

SOIL  CONSERVATION  SVC* 

32  19 

86  01 

190 

6A 

Ja  B*  NEIGHBORS 

MELVIN 

31  56 

390 

BAMtHCAO  LOCK  AND  DAN 

TUSCALOOSA 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3?  53 

87  20 

600 

V  C 

BAV  NINETTE 

09*3 

BALDMIN 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

* 

490 

MRS.  SARA  0.  HALL 

3*  2a 

87  92 

910 

7A 

MILLERS  FERRY 

32  06 

87  22 

70 

flb  93 

600 

»P 

9P 

ALABAMA  POLY.  1NST> 

MILSTEAO 

32  27 

89  54 

204 

MISS  CLARA  R*  OLIVE 

MINTER  3  MNH 

32  09 

87  02 

309 

TP 

CHARLEY  C.  L I DE 

BCTHLEHCN 

7A 

MINTER  5  NW 

92  OT 

87  03 

.      .  L  DE 

BCXAR  2  SE 

MAR  I  ON 

C 

OSCAR  M.  LOCKRIDGE 

MITCHELL  OAM 

9469 

CHILTON 

T 

06  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

BILL INdSLCT 

0823 

32  *0 

86  43 

380 

6P 

JOHN  R>  THOMAS 

MOBILE  WB  AIRPORT 

30  41 

08  19 

211 

MID 

C  HJ 

33  3* 

8b  45 

610 

HID 

MID 

UaS>  WEATHER  Bureau 

MOBILE 

30  41 

08  03 

TA 

MONTE  SANO 

1600 

MARSHALL 

TA 

DAVID  A*  Burns 

MONTEVALLO 

442 

i  . 

BBANTLET 

10«9 

CRENSHAM 

SA 

H 

R.  E.  HENDERSON 

MONTGOMERY  wB  AP 

5990 

MONTGOMERY 

1 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU  . 

BREMTON  3  SSE 

91  0* 

87  03 

69 

6P 

MOULTON 

34  29 

67  U 

449 

c 

BRIDGE PORT  2  M 

3*  96 

89  49 

660 

5P 

9P 

MISS  H.  LOUISE  JONES 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

34  29 

67  18 

445 

BRUNO I DCE 

PIKE 

TA 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SHELSr 

9 

PIERCE  A.  CARRCTT 

* 

CANOEN  9  NNV 

1300 

WILCOX 

9P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

9 

REV.  B.  F.  GRISWOLO 

CLARKE 

31  55 

87  99 

n 

C 

JOE  PICKENS 

NEWBURG 

34  29 

87  39 

640 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  41 

6B0 

6A 

«A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEW  MARKET 

34  54 

86  24 

760 

WALKER 

7A 

NEW  MARKET  2 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

7A 

31  20 

85  36 

220 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

9P 

EMORY  0.  JOHNSON 

NEW  WILSON  LOCK 

9690 

LAUDERDALE 

12 

578 

TVA-752 

CENTREVI LLE 

BIBB 

32  97 

87  08 

230 

7A 

7 

W.  0*  HOLLIFIELO 

ONE ON T A 

33  57 

86  29 

857 

TA 

WASHINGTON  13 

31  21 

88  19 

199 

6P 

CHAS.  C.   SHI TM 

OPELIKA 

32  38 

85  29 

740 

OA 

H 

CH 1 lOC  RS  BURG 

TALLADEGA          i  7 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ORPV ILL^ 

32  18 

87  14 

200 

CHIlDCRSBURG  MTR  RLANT 

TALLADEGA          1  7 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

31  20 

85  39 

360 

9P 

CITRONELLE 

1AB3 

MOBILE 

6P 

MRS.ESTHER  A.m.  JONES 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

84  20 

499 

C 

TVA-49 

MONROE              1  I 

31  32 

87  31 

183 

TA 

TOLLIE  L*  HASKEW 

PALMEROALE  2  M 

33  44 

86  41 

798 

chilton 

32  91 

86  30 

960 

7A 

7A 

PELL  CITY  9  NW 

33  38 

86  21 

950 

9A 

H 

BARBOUR 

0 

A 

CHARLES  L.  WESTON 

PENNINGTON  LOCK  2 

32  08 

00  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOBILE 

5P 

AGNES  C*  CHRISTENSCN 

32  36 

67  09 

500 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

COFFEE  smiHGS  2  Nm 

IBOT 

GENEVA 

HENRY  F.  KELLEY 

PETEBMAN 

6370 

MONROE 

1 

MRS.  MINT*  EODINS 

COLBERT 

34  *4 

87  90 

470 

7A 

C 

PHENIX  CITY  2  NNW 

32  30 

89  01 

570 

BA 

COLLINSVILLE 

DE  KALS 

34  19 

89  92 

73* 

7A 

PICKENSVILLE 

33  13 

08  16 

149 

HOUSTON 

7A 

HCNAY  K 1 LLINCSWORTH 

PINE  HILL 

31  59 

07  36 

110 

WALKER 

0 

A 

MRS.  C.  GRCSHAH 

* 

32  04 

a6  04 

906 

U 

COT TON TON 

1«T» 

RUSSELL 

HUGH  S.  KITE 

PLANTERSVlLLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

1 

32  37 
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THOMAS  E.  Fl SCHER 

SUMTER 

32  26 
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219 

7A 

REUBEN  P*  HARRIS 
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3*  97 
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TALLAPOOSA 
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89  49 
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A 
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290 

M 
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c 
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PRIWOSe  FARM 

PICKENS 

6P 
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M 

DANVILLE 
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MORGAN 

7A 
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RAINSVILLE 

6762 

OE  KALB 

12 

TVA-T44 

MARENGO 

32  21 

87  39 
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7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

RED  BAY 

34  26 
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7A 

MORGAN 

34  39 
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8A 

OA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

REDSTONE  ARSENAL 

34  35 
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H 

REDSTONE  ARSENAL 

MORGAN 

7A 

TVA-63-B 
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MORGAN 

OA 

TVA-AU 

DELTA 
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7A 
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COVINGTON 
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C 
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MARENGO  Il3 

32  31 
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BA 

6A 
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HOUSTON  9 

C 
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JOHN  T.  SAIlCy 
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7A 
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TA 

HERBERT  S.  MHATLEY 
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FRANKLIN 

12 
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7A 
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34  93 
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7A 

TVA-760 

SAINT  BERNARD 

34  12 

86  47 
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TA 

TUSCALOOSA 

33  19 
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7A 

K.  V.  BERRY 

SAND  NT  STATE  FARM  API 

3*  17 
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COFFEE 

9P 

H 

RADIO  STATION  MlRB 

SAYRE 
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BARBOUR 

TA 
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RADIO  STATION  WCRI 
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FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBORO  SUBSTA 
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JACKSON 

12 

34  41 

TVA-76-A 

BALDWIN 
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23 

5P 

9P 

9P 

JAMES  E.  BARRETT  ,  JR. 

SCALE  6  W 

32  18 

89  15 
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COVINGTON 

31  06 

86  33 
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U.S.  FOREST  SERVICE 

SELMA 

32  25 
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H 

JOHN  0.  RHODES 

MORGAN 

7A 
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7A 
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TA 
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SNOW  HILL 
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WILCOX 

M)S.  EVA  R.  RAY 

FATETTE 

33  41 

87  30 
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6P 

6A 
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SOUTH  HILL 

34  24 

86  02 
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JACKSON 

34  44 

69  41 

1360 

TA 
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SUTTLE 

32  32 

87  11 

149 

J.  F.   SUTTLEt  JR. 
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5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

SWA  IN 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SYLACAUGA  2  W 

1 

ALABAMA  POWE  R  CO • 

FORT  DEPOSIT 
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IP 

HENRY  BARGANIER 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

6P 

CITV  WATER  PLANT 

FORT  ItORGAN 

BALDWIN 

90  14 

«8  01 

10 

OP 

OP 

WM.   M.  CHANDLER 

SYLVAN I A 

8012 

34  34 

89  49 

1400 

FONT  PAVNC 

OE  KALB 

34  26 

69  43 

879 

C 

JOHN  W.  PATE 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

6P 

CD.  WEAVER 

MONROE 

*10 

OA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ETOWAM 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

7A 

H 

LEROY  GATES 

GADSOCN  OAS  PLANT 

319* 

ETOWAH 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

820* 

CHILTON 

1 

C 

ALABAMA  POLY.  INST. 

UINESVILLE 

SUNTCft 

32  49 

88  09 

130 

7A 

TA 

WILLIAM  C.  FIELDS 

THORSBY  EXP  STATION 

32  93 

86  42 

600 

4P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

GARDEN  CITY 

34  01 

86  *9 

900 

6A 

c 

MRS.  G.  MC  XENZIE 

THURLOW  OAM 

32  32 

85  94 

200 

ALABAMA  POWER  CO. 

GENEVA 

31  02 

89  92 
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7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

TONEY 

C 

GE  OR  G 1 ANNA 

BUTLER 
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7A 

MRS  ELMA  F.  BURKETT 

TR AFFORD 

WILLIAM  P.  DOSS 

GlLBCRTOWN 
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CHOCTAW 

AP 

ALTON  G.  LAND 

TROY 
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PIKE 

10 

4P 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARD 

WALKER 

33  39 

87  13 
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ALABAMA  POWER  CO. 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

33  14 

87  37 
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MID 

COVINGTON 

31  11 

86  17 

280 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

33  13 

87  35 

152 

MALE 

«P 

N.  HAMMER  C0B8S 

TUSKEGEE  2 

euTLER 

86  38 

9P 

6 

A 

CECILE  T.  LEWIS 

UNION  SPRINGS  9  S 

GREENVILLE  2 

392* 

BUTLER 

c 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

UNIONTOWN 

8*46 

PERRY 

1 

MAX  C.  KIRKER 

BALDWIN 

7A 

GILBERT  W.  MELCHCR 

VALLEY  HEAD  1  S 

6A 

GUNTERSV 1  LLC 

MARSHALL 

34  20 

86  19 

970 

*P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

VANCE 

33  10 

87  13 
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MARSHALL 

34  32 

86  17 
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39  45 
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34  26 
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9A 
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WAOLEY 

86 
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ALABAMA  POWCR  CO. 

HALETVILLE 

3620 

WINSTON 

6 

A 

C  H 

JOHN  L.   SLAT TON 

WALLACE   3  SW 

8637 

ESCAMBIA 

* 

C.  W.  BCASLET 

MARION 

34  OS 

87  59 
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7A 

TA 

REX  COOPER 

WALNUT  GROVE 

3*  04 

66  19 
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MRS .Florence  parker 

HARRISBURG  CAKABA  TOvER 

PERRY 

32  4B 

67  11 
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a 

A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WARRIOR  LOCK  AND  OAM 

32  47 

67  SO 
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C 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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LOWNDES 

32  11 

66  36 
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TA 

MRS  CORRIE  M.  BEVIS 

WATERLOO 

34  55 

88  0* 
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MISS  GLENDA  G05DIN 

»<ADLANO 

HENRY 

31  21 

89  20 

370 

TA 

TA 

ALABAMA  POLY.  INST. 

WEST  BLOCTON 

33  07 

67  07 
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MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

HCFLIN 

3775 

CLEBURNE 

CITY  OF  HCFLIN 

WETUMPKA 

8699 

ELMORE 

7 

MRS.  0.  R.  WHITAKER 

HIGMLAMD  HOME 

3I1A 

CRENSHAW 

31  97 

86  19 

594 

TA 

TA 

LUKE  JORDAN 

WHATlEV 

6667 

CLARKE 

13 

31  39 

07  43 

170 

9P 

LEONARD  L.  COLEMAN 

HICmTOWCR 

CLEBURNE 

33  52 

69  2* 

1179 

8 

A 

THOMAS  J.  HART 

WHEELER  OAM 

34  4  7 

87  21 

980 

FRANKLIN 

34  20 

87  96 

8*5 

*A 

FRANK  L.  HATNES 

WHITFIELD  LOCK  3 

32  17 

88  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

34  43 

86  39 

611 

»A 

TVA-69 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

34  93 

05  45 
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NUNTSVlLLC  MS  AP 

*0A* 

MADISON 

66  35 

609 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WILSON  OAM 
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COLBERT 

12 

34  40 

87  37 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
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3*  *« 

86  07 

1619 

TA 

TVA-Te 

WINFIELO  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  95 

07  50 

W.  W.  COTNCY 

lOCR 

*119 

DE  KALB 

34  43 

89  41 
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TA 

1VA-T49 

VATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

89  5* 

339 

ALABAMA  POWER  CO. 

JACKSON  LOCK  1 

*I92 

CLARKE 

31  33 

68  01 

11 

TA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOUNGS  STORE 

9390 

LAUDERDALE 

12 

34  97 

87  93 

790 

TVA-62 1 

JACKSON  SMOAUS 

*t9S 

TALLADEGA 

33  32 

04  12 
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9P 

ALABAMA  POWER  CO. 

NEW  STATIONS 

BESSEMER  4  SW 

0797 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

933 

6P 

JAMES  E.  HC  CRAVY 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0824 

JACKSON 

12 

34  44 

86  17 

1«40 

TVA-T42-C 

GARTH 

3219 

JACKSON 

12 

34  44 

06  16 

490 

TVA-T42 

SCALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

09  10 

390 

»P 

HOMER  D.  TEAL 
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BESSEMER  3  NE 

0742 

JEFFERSON 

2 

33  26 

06  55 

923 

6P 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue . 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Uax  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  rocord  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  ■  o  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  th«*  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMBIARY,  and  STORK  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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ALABAMA 


JULY  1959 
Volume  LXV  No.  7 


ASHXVnXI:  1989 


ALABAMA  -  JULY  1959 
TEMPERATURE  AKD  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     102*  on  the  1st  at  Geneva 
Lowest  Temperature:     54°  on  the  8th  at  New  Market  2 

Greatest  Total  Precipitation:     12.41  inches  at  Atmore  State  Farm 
Least  Total  Precipitation:     0.06  inch  at  Boaz  and  Guntersville 
Greatest  One-Day  Precipitation:     6.90  inches  on  the  18th  at  Toney 
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1.82 

I  8 

.0 

0 

10 

3 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

91.4 

69,7 

80.6 

94 

29+ 

65 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

12.41 

6.04 

31 

.0 

0 

15 

5 

3 

BRANTLEY  AM 

92.1 

68.2 

80.2 

99 

1 

64 

14 

0 

2  5 

0 

0 

0 

4.84 

2.07 

1.58 

14 

.0 

0 

8 

4 

1 

BREWTON  3  SSE 

90.9 

69,1 

80.0 

.5 

95 

31 

65 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

8.12 

.09 

2.05 

1 

.0 

0 

15 

6 

2 

CAMDCN  3  NNW 

91.0 

69.0 

80,0 

95 

31 

51 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

6.29 

2.47 

4 

.0 

0 

1 1 

3 

2 

CMATOM 

92.9 

68.0 

60*3 

96 

9 

65 

20+ 

0 

27 

0 

0 

0 

4.78 

1  .46 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

CLAYTON 

91.1 

69. 9 

80.5 

99 

30+ 

66 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

6.02 

•  42 

1  .40 

4 

.0 

0 

9 

4 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

90.5 

71  .7 

81  .1 

95 

29+ 

69 

6 

0 

3,38 

3.32 

.96 

12 

.0 

0 

11 

2 

0 

ENTERPRISE 

91. 2M 

70. IM 

80. 7M 

95 

29+ 

67 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

3.05 

.79 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

EUFAUkA  AM 

92.2 

69.5 

80.9 

- 

.9 

100 

1 

66 

30+ 

0 

27 

0 

0 

0 

6.43 

,25 

1,98 

19 

.  0 

° 

1 2 

* 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

90.5 

70.2 

80.4 

94 

31  + 

65 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

10.16 

2.62 

1 

.0 

0 

17 

6 

3 

FRISCO  CITY  AM 

90.9 

69,9 

80.4 

95 

1 

55 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

8.34 

1.54 

2.50 

14 

•  0 

0 

11 

6 

2 

GENEVA  AM 

93.2 

70, 2M 

81  .7M 

102 

1 

57 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

3.66 

3.06 

.59 

11 

.0 

0 

11 

2 

0 

GILBERTOWN 

93.4 

68,0 

80.7 

96 

10+ 

65 

13  + 

0 

28 

0 

0 

0 

6.39 

2,90 

19 

.0 

0 

8 

5 

1 

GREENVILLE 

92.1 

70.6 

81.4 

_ 

.1 

98 

31 

67 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

3.36 

3.76 

1.18 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

HEADLAND  AM 

90.6 

68.7 

79,7 

99 

1 

65 

1 1 

0 

23 

2.97 

1  .01 

1 1 

.0 

0 

8 

2 

I 

HISHLAND  HOME  AH 

54 

7 

0 

0 

0 

0 

4.98 

1  ,94 

1.70 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

LOCKMART  AM 

90.4 

68.2 

79.3 

97 

1 

67 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

3.93 

1.70 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

NATCHEZ 

91.3 

68.5 

79,9 

95 

31  + 

64 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

3.87 

1,42 

19 

.0 

0 

8 

2 

1 

OZARK 

PMENIX  CITY  2  NNW  AM 

89.9 

70.2 

80.  1 

98 

1 

68 

24+ 

0 

17 

0 

0 

0 

3.72 

.96 

3 

.0 

0 

12 

2 

0 

PUSHMATAHA  AM 

91.0 

69.3 

80.2 

.3 

96 

1 

62 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

4.92 

.61 

1  .56 

Jl 

.0 

0 

11 

3 

1 

SEALE 

91.1 

69.0 

80.1 

97 

30 

63 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

6.42 

1,34 

13 

.0 

0 

12 

5 

2 

THOMASVILLE  AM 

90.4 

67.9 

79.2 

_ 

1.6 

94 

1 

54 

14 

0 

25 

0 

0 

0 

9.01 

2.58 

2,83 

19 

.0 

0 

10 

» 

3 

TROY 

90,1 

70.5 

80.3 

_ 

•  4 

94 

30+ 

57 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

7.57 

1.17 

2,58 

4 

.0 

0 

1  2 

4 

3 

WHATLEY 

91.8 

68.2 

80.0 

95 

31  + 

62 

25 

0 

2  8 

Q 

6.06 

1.30 

4 

.0 

0 

12 

5 

I 

DIVISION 

80.4 

- 

.6 

5.84 

1.15 

GOLF 

BAY  NINETTE 

88.4 

71.4 

79.9 

93 

31  + 

67 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

5.85 

1.14 

7 

.0 

0 

11 

5 

1 

CITRONELLE 

89.1 

71.4 

80.3 

.7 

96 

1 

57 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

11.15 

2.82 

2.58 

3 

.0 

0 

19 

8 

2 

COOEN 

90.5 

71,8 

81.2 

94 

31 

58 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

10.79 

3.62 

11 

.0 

0 

14 

5 

3 

FAIRMOPE 

89.9 

72,0 

81.0 

.2 

93 

31 

67 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

6.56 

2.90 

1.40 

5 

.0 

0 

11 

5 

3 

FORT  MORGAN 

88.3 

76,2 

82.3 

91 

2 

72 

11  + 

0 

4 

0 

0 

0 

4.82 

2.03 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

88.4 

72,1 

80.3 

.4 

93 

31 

58 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

8.46 

.51 

1.27 

15 

.0 

0 

19 

3 

2 

MOBILE  AM 

90.2 

74.1 

82.2 

98 

1 

56 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

9.25 

2.90 

13 

.0 

0 

13 

7 

2 

ROBERTSOALE  7  E 

88.0 

70.9 

79.5 

94 

31 

57 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

8.59 

2.08 

15 

,0 

0 

12 

5 

f 

DIVISION 

80.8 

.5 

8.19 

1.11 

.0 

Piecipilaliofi 


tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  directioD 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunsliine 

•  t 

<  • 

Prevailing 

Percent  of 
time  fjom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BIRMINGHAU  WB  AIRPORT 

SSE 

11 

6.0 

52 

SE 

12 

92 

93 

66 

82 

3 

5 

4 

1 

1 

0 

14 

69 

7.i 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

BE 

12 

5.2 

21++ 

NMW 

31 

83 

88 

54 

59 

4 

8 

2 

3 

0 

0 

17 

i.t 

MOBILE  WB  AIRPORT 

E 

14 

7.0 

35++ 

SSE 

13 

85 

90 

58 

63 

0 

6 

16 

1 

2 

0 

25 

8.C 

UONTGOUERY  WB  AIRPORT 

E 

11 

5.0 

32 

NE 

31 

88 

92 

53 

65 

4 

4 

4 

0 

2 

0 

14 

62 

7.! 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
-  92  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
JULY  19>9 


Station 

Total 

Doy  ol  month 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

1 

s 

6 

7  1 

8  1 

g 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

1 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22  1 

1 

23  1 

24 

25  1 

1 

26  1 

1 

27 

28  1 

1 

29  1 

30 

31. 

A89CVILLE  1  NttW 

1.49 

.09 

•  69 

.29 

«10 

•01 

•  99 

1.10 

T 

.20 

.38 

AOf>|<;ON  CENTRAL  TOWER 

•  29 

.19 

•  39 

ALBERTA 

■  98 

.07 

T 

.1* 

•02 

T 

.11 

•  18 

T 

•  19 

•61 

T 

T 

1.22 

.06 

•04 

ALBERTVILLf  2  SE 

2 

.02 

•  06 

• 

1*68 

•  02 

.42 

.02 

•  13 

•20 

.01 

ALEKANOEfl  CITY  6  IE 

5 

•  44 

.24 

•  04 

•  09 

.02 

•  63 

•  18 

.19 

.06 

.07 

•  14 

.90 

T 

.10 

•  10 

•  06 

T 

.06 

•07 

•  07 

AL 1 Cc V I LLC   2  Sc 

•  74 

.19 

.18 

•  10 

1.84 

.99 

■  10 

•60 

AN^ALUSIA 

•09 

•  24 

•  18 

.12 

.03 

•  31 

.Ifl 

•  09 

1.82 

•  21 

•  31 

•  02 

•02 

•08 

.12 

APtNI^TON  fAA  AIBPOPT 

84 

•  68 

T 

•03 

J 

•  26 

.11 

.04 

•  IC 

•  11 

•  30 

.21 

AtLEY   5  5 

•  96 

•  16 

.93 

•  11 

.14 

1.20 

.79 

1*13 

.15 

ASHLAHD 

RECOftO 

MISSING 

•smvillc  ♦  W 

•  37 

.40 

■  12 

•  60 

1*91 

•  34 

•  91 

•09 

ATKE«(S 

.11 

•  20 

•  04 

19 

.69 

1.80 

•  79 

ATMF1S  ? 

M 

.16 

•  02 

'73 
* 

•  19 
* 

•  6! 

.93 

1.7! 

•  83 

•02 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORC 

MISSING 

ATMORE  STATE  FARM 

•  41 

•  29 

T 

.94 

•  09 

•  03 

.17 

.07 

•  29 

T 

.19 

T 

.10 

.10 

■  23 

.19 

.99 

•  22 

•  03 

•  32 

1^20 

6.04 

AUBURN   5  SW 

44 

•  83 

.09 

•  26 

.18 

•  11 

T 

1  .03 

•  04 

.11 

AUTAUGAVILLF 

•  IB 

•  81 

•  39 

•  15 

.16 

RANKHFAD  LOCK  AMD  DAM 

31 

*?o 

.04 

•  60 

.09 

.30 

•  39 

•  89 

•  49 

.03 

.05 

•  44 

•  86 

.09 

BAY  HINETTE 

>e3 

.02 

•  76 

1*14 

•  66 

•  18 

•  99 

•  09 

.10 

.32 

.65 

.  12 

.02 

.78 

BELGREER 

6 

23 

*01 

1^31 

•  44 

.46 

.94 

.24 

3.10 

•  03 

.08 

QELLE  MINA  2  M 

2 

62 

•  49 

■  09 

.43 

.09 

.79 

.20 

.21 

BESSEMER  ♦  SW 

*  11 

.36 

•  09 

T 

•  06 

T 

•  29 

.19 

•  09 

T 

T 

.96 

T 

•  3« 

•92 

•01 

BETHLEHEM 

7 

31 

.04 

•  69 

3.90 

.81 

.27 

.78 

BILLIH6SLEY 

1 

•  67 

.17 

•  08 

.06 

T 

T 

T 

•  48 

T 

.17 

•29 

BINGHAM  MOUNTAIN 

2 

•as 

*40 
* 

.9? 

.90 

.12 

•  11 

■  13 

.09 

.75 

.29 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

►  61 

•  92 

1.46 

.30 

•  1  3 

■  06 

.01 

.08 

•04 

3 

97 

•  19 

•  28 

.16 

.07 

.10 

.37 

.0< 

2.7S 

R0A7 

OA 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

BRARTLEY 

A 

•  B4 

T 

.14 

•  33 

1.98 

.09 

.10 

.03 

.03 

.76 

.88 

*01 

.08 

BREWTON  S  SSe 

B 

12 

2^09 

* 

.03 

•  09 

•  73 

.14 

•  16 

•  99 

.47 

•  27 

.18 

.19 

.69 

.09 

•  •1 

.44 

BRIDGEPORT   2  tl 

6 

66 

1.46 

■  14 

■  16 

•  82 

•  49 

•  24 

•09 

.61 

•  20 

1.21 

•  54 

.06 

0RUNO [ 06E 

1 

B7 

09 

* 

•  47 

.19 

•  09 

T 

•06 

T 

.09 

•  39 

.56 

•  04 

•09 

CALERA  2  SH 

1 

94 

.92 

*48 

•  99 

CAHOEN   3  NNW 

6 

79 

•  04 

2.47 

.18 

.08 

•  44 

.37 

•  16 

T 

.85 

T 

•  19 

.22 

T 

•  14 

CAmP  MILL   ?  NW 

* 

61 

40 

.41 

r 

.10 

1.10 

.14 

.39 

1  •Ol 

•  32 

•  21 

T 

•  09 

.05 

.30 

•09 

•  06 

CARBOM  HILL 

31 

.39 

.19 

.47 

•  99 

.21 

.09 

.07 

-03 

CENTER  GROVE 

.27 

.36 

T 

•  10 

.19 

1.71 

T 

1.10 

.08 

rrmror 

90 

•  39 

.1% 

•  10 

•  40 

.90 

CENTREVILLE 

4 

36 

•  29 

U49 

•  16 

•  09 

•42 

.40 

•  12 

.10 

•  41 

.09 

CHATOM 

A 

TB 

*?A 
* 

T 

T 

•  26 

.04 

■  97 

•  07 

T 

T 

.30 

.07 

.16 

T 

•  10 

.22 

•  96 

.14 

•  07 

1.4* 

.08 

CHI LDERS8URG 

^ 

79 

•  04 

•  09 

.99 

•  63 

•  10 

.90 

.33 

1.69 

CHILOERS^URG  ^TR  PLANT 

2 

84 

.21 

.03 

.61 

.47 

•  27 

•  09 

•  08 

.02 

•  91 

•  11 

CITRONELLE 

1 1 

19 

•  1? 

.90 

.49 

.40 

•  93 

•  33 

.10 

.03 

.23 

2»06 

•  20 

.60 

.79 

.06 

.46 

.36 

.11 

.57 

•  14 

CLAIBORNE 

4 

47 

•  03 

•  10 

.16 

.02 

■  99 

.21 

.71 

•  39 

.51 

.04 

,27 

•  64 

•  07 

CLANTON 

^ 

20 

•  07 

•  10 

•  31 

T 

2.90 

.29 

.89 

7 

T 

•  12 

CLAYTON 

6 

02 

.09 

1.10 

.49 

•  96 

.20 

•  09 

COOEN 

10 

7R 

.03 

•  70 

1.76 

•  03 

•  07 

3*62 

1*23 

■  30 

.01 

.32 

•  49 

.02 

.10 

•02 

.56 

.3! 

.29 

•09 

.09 

•  30 

•  14 

COFFFE   SPRINGS  2  NV 

1 

78 

T 

.17 

T 

.39 

.42 

•  20 

•  42 

T 

.12 

.10 

COLBERT  STEAM  PLANT 

4 

79 

•  41 

•06 

•  36 

U13 

•  10 

•  27 

2.21 

.29 

COLLINSVILLE 

* 

39 

•  01 

.78 

.42 

.17 

T 

T 

•01 

COLUMB 1  A 

4 

37 

.07 

•  47 

.14 

1.12 

.28 

•  03 

•  15 

.20 

.39 

.06 

•  60 

CORDOVA 

71 

•  10 

•  39 

1.47 

1*04 

.07 

.12 

,01 

l.OS 

•  41 

COTTONTON 

27 

T 

.12 

1.03 

•  06 

1  .08 

1.33 

.35 

T 

.71 

•  06 

.07 

.46 

CURA 

9 

19 

.71 

•  04 

•  72 

U02 

.30 

1*91 

•  96 

•  21 

.68 

.54 

.42 

OADEVI LLE 

2 

69 

• 

•  02 

T 

.31 

•  14 

•  97 

•  22 

.29 

T 

*03 

.29 

•  29 

•02 

DANCY  *  N 

9 

17 

1.90 

.11 

•  09 

1^34 

1.14 

.97 

DANVILLE 

•  31 

■  27 

•  65 

.90 

•  83 

.32 

OAYTrtN 

28 

.63 

•  06 

.79 

•  43 

•  13 

.64 

•  44 

.12 

•08 

DECATUR 

2 

49 

•  09 

.18 

■  19 

•  13 

•03 

T 

•  72 

.37 

•64 

.02 

•  08 

DECATUR  4 

2 

99 

■  41 

•  17 

•  24 

•22 

.07 

.77 

.24 

•  92 

•  08 

•  08 

DECATUR  SUBSTATION 

40 

.39 

.40 

•  36 

•  19 

.02 

.26 

.08 

•  75 

T 

.35 

•  60 

•  08 

DELTA 

_ 

00 

•  3? 

.60 

•  03 

•  03 

.13 

OEMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 

1*43 

•03 

•  04 

1*00 

•  03 

.14 

•  19 

.06 

1.19 

.30 

.22 

OOTMAN  FAA  AIRPORT 

38 

•  16 

•  09 

T 

•  12 

•  17 

•  96 

•  24 

.64 

*  14 

•  CI 

.10 

•  03 

•  47 

.11 

•  02 

T 

•  11 

•  03 

.01 

DOUBLE  SPRINGS 

7 

23 

•  03 

•  01 

•  79 

.19 

1  .60 

•  74 

ELBA 

94 

.34 

•  60 

1.17 

.70 

1 .47 

.20 

FLrw>MT 

.11 

.29 

•  37 

.01 

.30 

3^47 

1.67 

.64 

.10 

.71 

•  14 

.92 

1.17 

EL  ROD 

•  69 

•  42 

l.SO 

.60 

.96 

ENTERPRISF 

3 

09 

.07 

•  02 

•  46 

.01 

•  41 

•  13 

.36 

•  79 

•  97 

.09 

.11 

.03 

EUFAULA 

6 

43 

•  47 

•  68 

.29 

•  81 

•  13 

•  96 

.13 

•  10 

•  10 

1»98 

•  07 

•  35 

•  40 

Evergreen  faa  airport 

10 

1  6 

2.62 

T 

•  69 

.27 

T 

.19 

•  20 

•  29 

.4* 

fairhopf 

.26 

•  40 

•  04 

.07 

•  22 

•  03 

U04 

•  20 

•  11 

•  30 

•  03 

•  09 

•  57 

•  23 

•  04 

•  66 

.07 

U20 

FALCO  OPEN  OOND  TOWER 

17 

•  40 

.21 

•  71 

•  16 

.93 

•  49 

•  39 

.27 

•  09 

•  91 

•  69 

•  03 

.13 

.07 

•09 

•  14 

FALKVILLE 

3 

20 

•  41 

•  98 

.99 

.11 

.39 

•  03 

•  35 

•08 

•  >4 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

5 

36 

.32 

1. 19 

.90 

.61 

.05 

.29 

1.10 

.30 

.48 

.12 

FARLEY 

03 

.26 

•  04 

•  06 

•  09 

•  59 
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•  02 

•  92 

•M 

TUSKEGEE  2 

1*97 

•  01 

•  03 

•  10 

03 

•  40 

■  27 

•  T4 

•  10 

•01 

•  07 

•  08 

•  12 

UNION  SPRINGS  ^  5 

» 

92 

•  60 

T 

* 

•  60 

* 

•  38 

*98 

•02 

1,09 

■to 

•  90 

•29 

•90 

UNIONTOWN 

6 

12 

.12 

•  19 

1  •73 

1  AO 
* 

• 

.19 
* 

•  39  I 

•  19 

•  14 

•  20 

•29 

VALLEY  HEAD  I  S 

4 

61 

1  i40 

•  08 

1*91 

•09 

•  03 

•  02 

T 

•  04 

•  08 

•  34 

VANCE 

4 

98 

•  48 

•  37 

•  29 

•  49 

•  29 

•  89 

•64 

•  19 

.70 

•  08 

•  09 

•  11 

VERNON 

2 

88 

02 

•  19 

•  41 

•  79 

49 

•  41 

3 

86 

.HO 

.02 

• 

•  81 

•03 

* 

•  12 

•09 

1«06 

WALLACE  ^  SW 

2  (03 

•  21 

■  IB 

•  20 

2.00 

•  90 

•IB 

WALNUT  GROVE 

1 

3* 

•  49 

•  29 

•  20 

•  33 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

3*13 

•  98 

.77 

•  01 

•  39 

•  18 

•  41 

•  30 

•  S3 

T 

WATERLOO 

3« 

21 

•  42 

04 

•  44 

2,04 

••4 

•  19 

09 

* 

WEST  BLOCTON 

9*90 

1 

•  90 

•  09 

•  90 

•  09 

140 

.70 

•  01 

.20 

•  29 

•  10 

•  7< 

WETUMPKA 

2 

60 

.49 

.07 

T 

•  Of 

•  46 

•  12 

•  22 

1.02 

T 

T 

T 

•  13 

WMATLFY 

6i 

06 

•  17 

1.30 

•  93 

•  99 

•  19 

•  47 

•  99 

•  91 

•  19 

•09 

•  04 

•  13 

•  04 

.26 

•  01 

•  04 

•  17 

WHEELER  DAM 

4.43 

•  92 

•  07 

•  20 

•  10 

.09 

•  18  1 

.91 

•  IS 

1^43 

WHITFIELD  LOCK  ? 

9« 

67 

1  .92 

•  li 

•  19 

1*47 

•  90 

•  30 

•  30 

1.11 

•  04 

.01 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

it 

99 

•  20 

•  40 

•  06 

1.93 

•  21 

•  08 

•  02 

•09 

.04 

.29 

U92 

T 

•  03 

WILSON  DAM 

46 

.02 

T 

T 

1^14 

•  37 

•  23 

.19 

2^92 

•  22 

.77 

WINFIELD  2  SW 

3. 

08 

T 

•  08 

•  29 

U28 

•02 

•  02 

•40 

•  7» 

.04 

YATES  HYDRO  PLANT 

9« 

83 

.67 

•  09 

•  90 

•  84 

•  20 

U83 

•  42 

•  10 

.02 

vn(tN'',S  ^TORF 

4« 

19 

1.40 

•  17  1 

•  37 

•  29 

•  00 

Sm  Bef«rence  lotM  rollowlag  StAtlon  Index 
-  94  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

lBCRTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

94 
6» 

91 
70 

84 

68 

88 

67 

88 

67 

88 
69 

89 
67 

90 
64 

92 
60 

89 
67 

90 
66 

92 
67 

89 
65 

88 
64 

66 

90 
66 

87 
66 

87 
67 

87 
69 

89 

69 

87 
68 

88 

69 

90 
69 

9C 
69 

90 
67 

90 
68 

9( 
68 

91 
69 

92 

70 

70 

7* 

LEXANOER  CITr  i  NE 

MAX 
MIN 

99 
66 

90 
66 

90 
68 

88 

66 

90 

62 

89 

63 

91 
63 

90 
65 

93 
61 

93 
63 

87 
65 

88 

65 

85 
62 

90 
65 

91 
62 

90 
67 

•a 

66 

90 
65 

91 

67 

91 
64 

90 
65 

91 
67 

90 

67 

90 
67 

93 
66 

93 
64 

93 
65 

93 
65 

94 
64 

93 
69 

94 

68 

90*9 
63.1 

LICEVILLE  2  S  E 

MAX 
N I N 

99 

70 

95 
68 

95 
66 

91 
63 

91 
65 

91 
66 

94 

66 

95 
68 

96 
67 

96 
68 

95 
65 

93 
63 

91 
63 

92 
65 

66 
66 

91 
68 

94 

65 

93 
64 

92 
63 

98 

60 

94 

61 

91 
65 

90 
69 

97 

72 

92 

70 

93 

70 

9' 

76 

68 

97 
74 

96 

73 

95 
72 

93  aT 

67.1 

NDALUSIA 

MAX 
MIN 

71 

90 
68 

93 
69 

92 
69 

93 
69 

94 

69 

92 

70 

91 

71 

94 

70 

93 
71 

95 
71 

70 

89 
69 

90 
66 

91 
69 

94 
68 

96 
69 

93 

70 

89 

69 

90 

70 

92 
70 

87 

70 

69 

9C 
70 

70 

69 

6^ 

71 

70 

72 

7t 

69. » 

NNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
71 

94 

71 

94 

70 

89 
68 

91 
67 

90 
69 

93 
66 

92 
67 

95 
64 

91 
69 

93 
69 

69 

89 
69 

92 
68 

93 
70 

93 
69 

90 
69 

90 
69 

93 

70 

93 

70 

93 

70 

94 

72 

73 

73 

71 

71 

7( 

70 

71 

72 

TJ 

««.6 

SHLAND 

MAX 
MIN 

THENS  2 

MAX 

95 

69 

93 
67 

88 

61 

86 

65 

91 
68 

90 
70 

91 
64 

90 

70 

92 

70 

92 

70 

85 

68 

91 
61 

90 
62 

91 
63 

94 

65 

9t 
61 

92 
62 

92 

70 

89 

66 

88 

70 

89 

63 

90 
64 

91 
66 

90 

70 

88 

66 

86 

67 

6" 

92 

72 

9) 

72 

71 

94 

73 

90  •  a 

66.9 

TMORE    STATE  FARM 

MAX 

S2 
69 

93 
69 

89 

70 

89 

68 

93 
70 

91 

70 

91 
69 

90 
69 

93 
72 

93 
73 

88 
69 

90 
71 

92 
69 

91 
65 

91 
69 

94 

70 

9* 

69 

93 
70 

91 

72 

93 
66 

92 
69 

91 

70 

89 

70 

89 

70 

93 

70 

9  J 

71 

94 

70 

94 

70 

94 

70 

91 
71 

91 
70 

69.7 

uei;RN  3  SW 

MAX 

100 
70 

99 
67 

93 
69 

90 
65 

87 
66 

90 
66 

92 

67 

91 

70 

90 
68 

94 

66 

94 

67 

84 

70 

91 
69 

69 
66 

89 

67 

91 

69 

90 
69 

90 

70 

87 

70 

89 
68 

91 
68 

89 

70 

90 

70 

87 
65 

90 
67 

92 
67 

92 

70 

71 

93 

70 

93 

69 

95 

70 

68.4 

ANKHEAO  LOCK   AND  0AM 

MAX 

99 

71 

95 

70 

89 
67 

93 
68 

88 

69 

91 

71 

93 
66 

93 
68 

94 

68 

94 

70 

92 
65 

91 
64 

92 
68 

93 
65 

90 
67 

89 

69 

92 

67 

68 

70 

90 
68 

91 
66 

90 

70 

93 
71 

92 
71 

91 

72 

88 

70 

69 

6; 

93 

70 

71 

72 

73 

66.9 

»Y  MINETTE 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 

69 

88 
68 

86 

70 

87 

72 

68 

73 

91 
71 

88 

70 

89 

71 

85 
72 

86 

71 

68 

69 

84 

70 

91 
67 

88 
69 

86 

71 

89 

71 

aa 

77 

a? 

73 

91 
68 

aa 

72 

88 

7J 

87 
74 

90 
71 

89 

72 

84 

72 

7! 

90 
73 

73 

87 
74 

93 
73 

aa  .4 

71.4 

ELLE   HINA   2  N 

MAX 
MIN 

95 

70 

86 

67 

89 
60 

86 

63 

87 
66 

88 
65 

92 
65 

93 
63 

95 
62 

92 
70 

92 
66 

91 
62 

92 
62 

93 
64 

90 
65 

92 
67 

90 
68 

90 
67 

86 

67 

90 
66 

90 
68 

90 
69 

6C 

70 

90 
67 

68 

9! 
67 

95 

70 

71 

96 

70 

70 

nil 

ESSEMtR   4  SW 

MAX 
MIN 

97 
69 

88 

68 

90 
69 

87 
68 

89 
69 

90 
68 

92 
67 

93 
68 

94 

64 

91 
63 

69 
65 

89 
65 

92 
66 

90 
66 

92 
68 

91 
70 

85 
68 

89 

69 

92 
67 

92 
69 

94 

70 

93 
72 

92 
72 

86 

71 

92 

70 

92 

69 

94 

66 

96 

67 

67 

93 
71 

98 

71 

91.9 
6t.l 

IRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

72 

89 
69 

90 
70 

66 

70 

89 

70 

90 
71 

93 

70 

92 
74 

92 
69 

91 
71 

88 
69 

69 

68 

69 

91 
70 

89 
71 

86 
71 

89 

71 

91 
69 

92 

70 

92 
73 

91 
73 

90 
74 

87 

73 

92 
71 

72 

71 

72 

99 

79 

95 
74 

73 

91*  1 
71.0 

RANTLEY 

MAX 

99 

6a 

96 
67 

94 
68 

94 

68 

93 
69 

42 
68 

91 
67 

67 

65 

92 
65 

93 
71 

69 

68 
71 

64 

89 
66 

92 
67 

93 
69 

94 

71 

89 
70 

89 
68 

93 
69 

90 
70 

93 
71 

9C 
68 

66 

93 
67 

93 
68 

69 

68 

96 

70 

7C 

6a!2 

REWTON   3  SSE 

MAX 

62 
69 

93 
67 

92 
69 

90 
69 

92 
67 

90 
70 

92 
68 

92 

70 

92 
69 

92 
72 

87 
69 

89 
69 

87 
67 

91 
65 

92 
68 

94 

69 

92 
68 

92 

70 

91 

71 

94 

68 

90 
69 

89 

70 

aa 

70 

91 

TO 

93 
68 

92 

70 

91 

70 

92 

71 

92 

69 

89 

71 

99 

70 

90V9 
69.1 

RIBCEPORT   2  W 

MAX 
MIN 

97 
72 

86 

69 

91 
64 

.89 
65 

90 
66 

89 

70 

90 
69 

93 
61 

94 
62 

94 
66 

90 
67 

90 
66 

92 
62 

90 
67 

91 
65 

91 

65 

86 
69 

90 

70 

88 

66 

90 
69 

90 
67 

90 
73 

90 

70 

87 

72 

91 
68 

89 

70 

92 
71 

94 

69 

95 

70 

97 

71 

96 

72 

91.0 
67.8 

•  LERA  2  SW 

MAX 
MIN 

98 

72 

94 

73 

90 
68 

69 

72 

89 
67 

93 

70 

95 
72 

95 
74 

93 
76 

94 
74 

90 
76 

91 
73 

90 
74 

69 
74 

93 
73 

90 
72 

67 

70 

90 

71 

91 

70 

94 

65 

94 

66 

95 

70 

93 

72 

90 
70 

94 

68 

94 

67 

95 
67 

97 
68 

97 
69 

95 
69 

94 

67 

92.7 
70.7 

AHOEN   3  NNW 

MAX 

MIN 

a9 

70 

93 
70 

89 

70 

87 
68 

90 
69 

91 
67 

91 
68 

90 
69 

92 
69 

91 

70 

89 
66 

89 

72 

90 
68 

90 
61 

91 
68 

91 

70 

91 

71 

91 
68 

oo 
70 

91 
69 

92 
69 

91 

71 

90 

70 

90 
71 

91 
68 

93 
68 

94 

70 

94 

70 

93 
69 

93 

70 

99 

70 

91.0 
69.0 

AMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

100 
69 

96 

66 

91 
66 

89 

65 

87 
65 

90 
65 

89 
64 

92 
66 

91 
46 

92 
66 

92 
68 

67 
68 

88 
66 

86 
64 

88 

65 

90 
67 

89 

67 

aa 

69 

aa 

70 

89 

67 

90 
67 

90 
69 

91 
69 

87 
67 

92 
67 

93 
67 

93 
67 

67 

92 
68 

69 

70 

67.0 

•NTRE 

MAX 
MIN 

95 

64 

85 

84 

87 

80 

84 

85 

64 

96 

66 

90 

90 

lNTREVILLE 

MAX 
MIN 

71 

68 

70 

71 

69 

68 

66 

69 

66 

69 

68 

65 

69 

66 

68 

93 
69 

94 

68 

90 

70 

94 

70 

91 
66 

69 

72 

72 

72 

68 

69 

6; 

69 

70 

72 

71 

69.0 

(ATOM 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 

70 

88 
68 

90 
69 

95 
69 

93 
69 

95 
66 

94 

68 

96 
69 

93 
71 

92 
67 

92 

66 

93 
65 

94 
65 

93 
66 

94 

67 

92 
69 

94 

68 

92 
69 

92 
65 

92 
68 

91 
68 

89 

69 

87 

71 

91 

67 

89 
68 

92 
69 

68 

68 

93 

70 

99 
69 

92  .  9 
68.0 

HILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

97 
71 

94 

70 

92 
70 

87 
68 

92 
66 

91 
69 

95 
66 

93 
67 

94 
63 

94 

66 

90 
67 

68 

91 
65 

90 
68 

94 
65 

68 
70 

85 
69 

86 

70 

91 
69 

93 
67 

92 

67 

9? 
72 

90 
70 

92 
71 

68 

95 
67 

95 
68 

95 
66 

97 

70 

95 

70 

96 

71 

68.3 

[TRONELLE 

MAX 
MIN 

96 
66 

92 
72 

88 
70 

68 
69 

90 
70 

90 

70 

88 

70 

89 
71 

88 
71 

86 
71 

87 
70 

86 

72 

90 
69 

69 
71 

90 
69 

90 
75 

91 
71 

95 
7* 

88 

67 

90 
71 

90 
70 

85 

72 

86 

72 

87 

72 

88 

7? 

65 

71 

89 

75 

91 
76 

90 
76 

89 
74 

91 
72 

69.1 
71.4 

.ANTON 

MAX 
MIN 

70 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

92 
69 

92 
66 

69 

69 

90 
69 

92 
65 

91 

67 

90 
71 

89 

70 

70 

90 
68 

94 

67 

68 

93 
67 

92 
69 

96 

70 

99 

71 

91 .9 
67.7 

.AYTOM 

MAX 
MIN 

90 

72 

87 
69 

92 
70 

86 
70 

90 
72 

67 

94 

71 

70 

71 

70 

69 

70 

95 
66 

68 

90 
69 

90 
68 

88 

70 

87 
70 

86 
72 

92 
70 

86 

73 

90 
69 

90 

70 

92 
66 

90 

70 

90 
71 

91 

70 

92 
71 

99 
71 

99 

70 

96 

70 

91 . 1 
69.9 

•PEN 

MAX 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

73 

91 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

69 

69 

90 

70 

91 

aa 

72 

92 
72 

93 
73 

92 
70 

90 
73 

90 
75 

89 
76 

90 
75 

90 
68 

89 
75 

93 
69 

72 

91 

76 

86 
75 

94 

71 

Tile 

lYTON 

MAX 

MIN 

91 
71 

93 

70 

93 

70 

90 
69 

88 

71 

93 
70 

90 
67 

92 

71 

93 
70 

68 

90 
68 

8  9 
68 

88 
67 

90 
68 

88 

70 

91 
71 

90 
72 

90 
70 

91 

70 

90 
69 

87 

70 

90 
72 

81 

72 

90 
72 

90 
70 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

93 

72 

92 

73 

99 

70 

90.3 
70.1 

XATUR 

MAX 
MIN 

95 
73 

94 

70 

65 
64 

87 
66 

66 
69 

87 
69 

90 
69 

92 
67 

93 
60 

93 
74 

89 
68 

8  9 
65 

89 
67 

91 
68 

90 
68 

91 
69 

90 
70 

91 
71 

88 
69 

89 
70 

85 

70 

90 
68 

91 

73 

90 
73 

87 
69 

88 

71 

91 
70 

93 

72 

94 

75 

95 
73 

9* 

79 

90.2 
69.9 

Emopolis  lock  and  OAM 

MAX 
MIN 

69 

90 
71 

90 
71 

90 
69 

88 

70 

90 
72 

90 
68 

93 
71 

92 
71 

93 
70 

92 
69 

66 

67 

67 

91 
69 

9J 
70 

92 
71 

89 

71 

93 
70 

91 
69 

89 
69 

92 
72 

93 
73 

92 
72 

86 
71 

91 
71 

91 

71 

92 
71 

93 
72 

93 
73 

94 

70 

91 .4 

70.2 

THAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

94 

71 

95 
72 

86 
70 

91 
71 

69 

72 

70 

70 

72 

79 
72 

72 

86 
71 

70 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

82 
74 

86 
74 

90 
72 

85 
74 

90 
72 

89 

73 

92 
70 

93 
71 

93 

72 

92 
73 

92 
74 

95 

71 

89 

73 

94 

73 

90.9 
71.7 

U8LE  SPRINGS 

MAX 
HIN 

68 

66 

60 

62 

67 

65 

63 

65 

65 

69 

63 

62 

62 

62 

64 

93 
67 

92 
67 

88 

69 

86 

67 

90 
68 

85 

68 

92 
68 

90 
70 

89 

72 

87 
69 

90 
69 

89 
70 

90 
69 

93 
70 

94 

70 

99 

70 

91.1 
66.6 

TERPRISE 

MAX 

MIN 

72 

70 

70 

68 

94 

68 

69 

69 

69 

75 

71 

70 

69 

67 

69 

92 
68 

92 
68 

90 

72 

90 
72 

91 
71 

88 

71 

91 
71 

89 

71 

93 
68 

91 

68 

94 

70 

92 
71 

94 

72 

99 

71 

90 

72 

92 
71 

91.2 
70.1 

FAULA 

MAX 
MIN 

75 

67 

70 

67 

68 

69 

70 

67 

68 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

91 
68 

92 
70 

91 

70 

92 
74 

91 
75 

90 
70 

89 

70 

91 

70 

71 

92 
71 

93 

70 

92 
68 

93 
68 

93 

66 

95 
66 

98 

72 

92  .2 
69.9 

ERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

68 

71 

70 

69 

71 

69 

69 

71 

70 

68 

72 

67 

65 

69 

93 

72 

93 
70 

92 
71 

89 

71 

93 
69 

90 
70 

92 
72 

89 

71 

69 

72 

90 
69 

72 

91 
72 

93 
71 

94 

70 

88 

72 

94 

72 

90.9 
70.2 

IRHOPE 

MAX 
MIN 

89 
71 

89 

72 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

88 

79 

92 
72 

92 
71 

88 
71 

85 

73 

87 
72 

89 
71 

89 
66 

90 
67 

91 
71 

91 
71 

90 
73 

90 
73 

91 
74 

92 
70 

91 

73 

89 

73 

87 
74 

91 
74 

90 

73 

88 

73 

♦  2 

72 

92 
73 

92 
73 

87 
73 

93 
Tl 

89.9 
72.0 

LKVILLE 

MAX 

MIN 

95 

67 

99 

65 

86 

59 

89 
62 

85 
64 

87 
65 

92 
60 

95 
59 

92 
60 

95 
66 

93 
64 

90 
58 

90 
59 

91 
62 

90 
67 

92 
64 

91 
64 

67 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

64 

64 

91 
79 

66 

95 
69 

68 

98 

67 

91  .3 
64.6 

YETTE 

MAX 
MIN 

94 

69 

89 
69 

91 
64 

91 
63 

90 
67 

94 

65 

94 

66 

94 

66 

94 

65 

92 
75 

94 
66 

97 
65 

93 
65 

93 
68 

93 
66 

93 
67 

90 
67 

88 

69 

92 
67 

91 
67 

94 

68 

93 

70 

94 

70 

88 

71 

9J 
69 

9J 

70 

99 
69 

96 
69 

97 
Tl 

96 
71 

98 

70 

93.0 
67.9 

S««  R«l««nc«  NolM  F<^ving  Slotton  lnd«z 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JULY  191 


Day 

Of  Month 

v 
If 
P 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

95 
69 

85 
68 

87 
58 

92 
56 

90 
67 

91 
66 

92 
63 

95 
61 

96 
64 

92 
71 

91 
66 

6? 
59 

90 
57 

92 
60 

93 
61 

94 

62 

91 
68 

90 

90 

91 

92 

91 

90 

89 

71 

87 

70 

90 
71 

93 

7C 

94 

71 

99 
71 

96 

71 

91 

66. 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

86 
76 

91 
78 

89 
74 

69 
72 

88 

80 

88 

76 

90 
77 

89 

76 

85 

79 

85 

79 

85 
.  72 

89 

75 

86 

75 

67 
74 

67 
74 

88 

75 

88 

77 

89 

77 

90 
73 

89 

89 
80 

89 
79 

89 

78 

89 

76 

89 

79 

89 

76 

88 

71 

89 

77 

89 

77 

89 

73 

90 
76 

88, 

76. 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

95 
70 

88 
69 

93 
70 

90 
68 

88 
71 

90 
71 

92 
69 

91 
69 

91 
70 

94 
74 

91 
68 

83 
70 

89 
66 

90 
65 

91 
69 

91 
71 

92 
70 

94 

71 

94 
71 

90 
67 

92 
70 

92 
71 

90 

70 

87 

7C 

90 
70 

92 

71 

89 

70 

91 

71 

93 

70 

94 

72 

91 
70 

90 1 
69. 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
KIN 

96 
68 

89 
66 

93 
68 

89 
67 

90 
67 

68 
70 

91 
60 

91 
65 

93 
62 

91 
67 

92 
66 

92 
67 

91 
64 

89 
66 

67 
66 

89 

67 

88 
68 

89 

70 

91 
68 

90 
69 

90 
68 

92 
67 

89 
69 

91 
71 

9* 

66 

94 

68 

94 
68 

99 
68 

97 
70 

97 

70 

99 

70 

91 1 
67. 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

91 
70 

95 

70 

90 
69 

«7 

71 

90 
69 

92 
68 

88 

70 

93 
72 

92 
73 

92 
73 

89 

70 

91 
69 

90 

70 

92 
73 

94 

72 

93 
74 

99 
77 

GENEVA 

MAX 
MIN 

102 
74 

86 

70 

95 

72 

95 

70 

92 

70 

93 
69 

96 

70 

95 
69 

97 
68 

97 
73 

96 
71 

83 
70 

91 
69 

67 

92 
67 

93 
66 

9? 
69 

93 
72 

92 
72 

91 
70 

94 

91 
71 

95 

71 

91 
6* 

92 
69 

93 
69 

94 

71 

93 

72 

94 

70 

97 

70 

99 

71 

93. 

70. 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
71 

89 
69 

93 
69 

95 
70 

93 

70 

93 
65 

93 
70 

96 
69 

96 
69 

93 
67 

93 
65 

94 
65 

93 
66 

94 

70 

9! 
68 

92 
67 

9* 

95 

93 

93 

93 

92 

88 

7] 

93 
6B 

89 

67 

94 
61 

99 
69 

99 
68 

99 
70 

99 
6! 

93. 
68. 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

92 

72 

94 
69 

90 
70 

90 
70 

66 
73 

92 
70 

93 
67 

92 
68 

94 

71 

94 
71 

89 
68 

90 
66 

93 
67 

91 
69 

93 
70 

93 
71 

18 

72 

92 

91 

92 

93 

92 

92 

9( 

90 

90 

91 

94 

93 

99 

96 
71 

91. 
70. 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

92 
73 

95 
70 

91 
69 

89 
69 

92 
71 

91 
72 

93 
69 

91 
70 

93 
69 

94 
73 

64 
69 

89 
70 

90 
71 

90 
67 

92 
70 

94 

70 

94 

70 

92 

92 

93 

91 

92 

92 

9: 

93 

93 

92 

73 

91 
71 

96 

71 

99 
73 

98 

71 

92. 
70. 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

97 
68 

87 
68 

87 
67 

90 
66 

90 
67 

93 
68 

93 
64 

95 
64 

91 
66 

91 
64 

90 
64 

92 
66 

91 
65 

91 
66 

91 
65 

92 
66 

93 
68 

90 

90 

90 

92 

92 

93 

89 

7C 

92 
69 

91 
69 

89 

6t 

88 

66 

94 

69 

90 

98 

61 

91. 
66. 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

95 
66 

93 
67 

84 
61 

89 
61 

86 
65 

86 
65 

90 
66 

92 
63 

94 
64 

93 
69 

91 
64 

91 
61 

90 
62 

91 
60 

92 
61 

90 
66 

88 
67 

80 
67 

84 

66 

'  90 
67 

91 

67 

90 
68 

91 
70 

88 
&( 

85 
67 

89 
66 

91 

61 

93 
69 

91 
70 

91 
70 

94 

61 

89. 

66. 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

95 
66 

92 
68 

83 
62 

90 
60 

89 
66 

66 
64 

91 
66 

94 

65 

95 
66 

93 
69 

91 
65 

89 
62 

69 
65 

90 
60 

92 
66 

69 
68 

86 
68 

84 

71 

84 

67 

86 

66 

89 
68 

94 

69 

91 
71 

90 
73 

88 

69 

88 

70 

89 

71 

90 

70 

93 
72 

94 

72 

99 
72 

90. 
67. 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

97 
71 

95 
70 

93 
70 

90 
70 

92 
71 

94 

71 

92 
66 

92 
70 

92 
68 

94 

73 

94 
66 

69 
70 

90 
70 

90 
63 

93 
71 

94 

69 

92 
71 

93 
71 

93 

92 
69 

91 
72 

9* 

73 

9* 

92 

71 

94 

7C 

99 
69 

98 

7] 

96 
69 

97 
72 

97 
73 

98 

70 

93. 
70. 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

99 
73 

91 
67 

97 
69 

94 
69 

89 
69 

91 
66 

93 
66 

93 
68 

95 
69 

95 
66 

84 

65 

76 
66 

82 
69 

64 
68 

66 
69 

90 
67 

90 
66 

90 
71 

90 
71 

91 
69 

90 

86 

70 

91 
70 

88 

6< 

90 
66 

91 
67 

92 
71 

93 
70 

93 

70 

99 

70 

96 

7C 

90. 
68. 

HEFUN 

MAX 
MIN 

97 
63 

92 
65 

92 
64 

89 

60 

86 
63 

68 
62 

94 
56 

90 
60 

94 

60 

93 
61 

90 
70 

67 
66 

67 
61 

86 
62 

69 

63 

89 

63 

88 
61 

88 

90 

90 

90 

90 

87 

81 

93 
64 

93 

63 

91 
6? 

94 

61 

96 

69 

96 
64 

94 

6( 

90. 
63. 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

71 

69 

68 

66 

70 

70 

64 

70 

68 

73 

70 

69 

69 

65 

65 

0. 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

97 

72 

86 
70 

90 
65 

90 
67 

90 
69 

92 
70 

95 
69 

95 
67 

94 
66 

92 
71 

91 
68 

91 
64 

91 
67 

90 
70 

92 
66 

91 
71 

89 
74 

90 

91 

87 
71 

92 

92 

93 

87 

71 

89 

69 

92 
72 

99 

72 

99 
73 

97 
74 

97 

97 
74 

91. 
70. 

JASPER 

MAX 
MIN 

93 
70 

87 
69 

92 
69 

94 

65 

95 
64 

95 
64 

92 
70 

92 
66 

92 
63 

92 
64 

91 
64 

92 
65 , 

92 
66 

90 
66 

87 

92 

91 

93 

92 

91 

8( 

92 

93 

94 

97 

96 
71 

94 

97 

7C 

92. 
6T. 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

100 
70 

92 
67 

91 
66 

91 
67 

69 

65 

90 
66 

91 
68 

90 
67 

93 
67 

94 
68 

66 
68 

87 

68 

68 
62 

87 
65 

93 
67 

90 
67 

88 

68 

88 

89 

89 

68 

88 

67 

91 

68 

86 

89 

65 

91 

68 

93 
67 

93 
6fl 

9* 
68 

92 
69 

99 

70 

96 

72 

90. 
67. 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

95 
72 

92 
69 

90 
69 

89 
70 

93 
71 

92 

70 

92 
69 

91 
71 

93 

72 

93 
72 

92 
68 

91 
66 

93 
68 

90 
69 

93 
69 

93 
72 

83 

70 

92 

92 

90 
69 

92 

92 

91 

81 

90 
70 

91 
70 

91 

70 

94 

73 

93 

73 

96 

73 

94 

71 

91. 
70. 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

97 
72 

85 
70 

92 
70 

92 
70 

90 

70 

90 
70 

91 

70 

91 
70 

91 
70 

92 
74 

90 
70 

80 
70 

89 
69 

68 
67 

69 

70 

92 
69 

93 
70 

91 
71 

89 

71 

92 
70 

92 
70 

88 
72 

90 

89 

61 

90 
70 

92 
71 

92 
71 

93 
71 

92 
72 

99 
72 

89 

71 

90. 
68. 

MADISON 

MAX 
MIN 

95 

71 

95 
69 

85 
63 

89 

60 

85 
67 

89 

67 

90 
68 

92 
64 

92 
64 

94 
70 

91 
68 

91 
61 

91 
63 

91 
63 

69 
66 

91 
66 

89 
69 

88 

69 

90 
68 

89 

69 

86 
68 

91 
71 

89 
69 

89 
68 

86 

67 

88 
69 

91 

70 

93 
71 

94 

72 

99 
71 

99 
73 

90. 
67. 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

94 
67 

91 
68 

89 
71 

86 
69 

88 
71 

90 
73 

91 
67 

90 
70 

91 
70 

92 
71 

90 
67 

69 
70 

90 
67 

89 
67 

91 
69 

93 

70 

91 
71 

91 

70 

90 
70 

90 
67 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

91 

7C 

91 
68 

93 
68 

92 

70 

.  93 
71 

93 

72 

94 

73 

99 
68 

91. 
69. 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

98 
72 

92 
66 

90 
66 

86 
67 

90 
68 

90 
67 

91 
67 

92 

70 

92 
67 

93 
69 

89 
69 

98 

70 

90 
69 

88 
66 

92 
68 

92 
69 

90 
69 

89 
71 

94 

71 

90 
70 

89 

69 

92 
71 

89 

70 

91 

72 

92 

70 

92 
68 

93 

7C 

93 

70 

98 

70 

99 
72 

94 

72 

91. 
69. 

MINTER    3  WNW 

MAX 
MIN 

91 
68 

95 
68 

90 
66 

66 
71 

90 
70 

92 

69 

92 
67 

91 
66 

92 
69 

93 
71 

90 
66 

90 
69 

93 
74 

91 
65 

92 
66 

93 
68 

92 
69 

92 

90 
69 

92 
65 

9* 

69 

94 

70 

93 
69 

93 
69 

94 

69 

96 
68 

97 
71 

96 

70 

96 
69 

99 

70 

100 
61 

92. 
68. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
73 

89 
70 

87 
70 

90 
71 

89 

73 

90 
71 

68 
72 

89 
71 

63 
74 

66 
72 

90 
70 

86 
69 

69 
68 

90 
71 

88 
72 

87 

74 

90 
73 

90 
71 

92 
69 

89 

73 

86 
74 

89 

86 

72 

88 
74 

86 
74 

90 
74 

89 
74 

89 
74 

84 

74 

93 
72 

88. 

72. 

MOBILE 

MAX 
MIN 

98 
73 

89 
76 

91 
71 

86 
71 

93 
75 

92 

75 

88 
74 

93 
73 

89 
74 

92 
75 

65 
73 

89 
76 

92 
66 

90 
71 

91 

75 

91 
75 

90 

76 

91 

76 

90 
76 

89 

71 

93 
79 

91 
79 

■  8 

87 

75 

88 

76 

89 

73 

87 
74 

91 
77 

92 
79 

89 

77 

90 
73 

90. 
74. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

97 
71 

94 

71 

69 
70 

93 
72 

93 
69 

93 
69 

93 

71 

95 
70 

95 

72 

86 

70 

92 
71 

92 
68 

91 
68 

93 
71 

94 

72 

92 
71 

93 

72 

92 

73 

93 
70 

91 
71 

93 

72 

91 

72 

94 

72 

99 

73 

94 

70 

97 
74 

99 

73 

100 
73 

99 

73 

98 

73 

93. 
71, 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

95 
71 

85 
69 

89 
60 

88 

63 

89 
68 

92 
66 

94 

63 

95 
62 

96 
65 

92 
72 

92 
66 

92 
63 

93 

;-i 

92 
63 

92 
67 

92 
68 

89 
69 

87 
71 

90 

86 

69 

92 
68 

90 
70 

90 
72 

88 

72 

89 
69 

90 
69 

92 
69 

94 

71 

99 
74 

97 

73 

97 
73 

91. 
67. 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
73 

82 
67 

66 
63 

69 
65 

66 

71 

89 

69 

91 
72 

94 

66 

94 
69 

69 
73 

91 
69 

88 
65 

90 
67 

92 
64 

90 
69 

90 
69 

89 

69 

89 

72 

89 

70 

89 

72 

91 

71 

89 

71 

88 

73 

87 

71 

86 

71 

88 

71 

87 

73 

92 
74 

99 
79 

93 
79 

93 
76 

69. 

70. 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

85 
69 

93 
71 

86 
70 

86 
69 

92 
67 

93 
69 

91 
66 

91 
67 

93 
68 

91 
71 

67 
66 

90 
70 

89 
68 

90 
64 

90 
66 

94 
68 

95 
70 

94 

69 

90 
69 

92 
67 

90 
70 

89 

71 

90 
70 

91 
70 

93 

67 

93 
66 

9* 
68 

93 
68 

94 

67 

93 
70 

99 

70 

91. 
68.! 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

98 
68 

84 
66 

88 
64 

Bi 
60 

69 

67 

90 
65 

93 
62 

92 
54 

94 
61 

68 
66 

69 
66 

89 
56 

91 
66 

86 
63 

94 
63 

90 
63 

86 

68 

87 

66 

88 

67 

90 
66 

88 

69 

88 

70 

89 

71 

87 
71 

88 

66 

89 

66 

90 
67 

92 
70 

94 

70 

94 

69 

99 

70 

89.1 
69.1 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 
66 

87 
65 

90 
66 

66 
66 

86 
69 

90 
65 

93 
65 

90 
62 

89 
66 

90 
64 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

89 
65 

91 
66 

88 
68 

89 
68 

87 
68 

91 
69 

92 
68 

91 
70 

92 
71 

90 
70 

89 

67 

92 
67 

93 
66 

94 
68 

99 
69 

96 
•9 

99 
69 

90.1 
66.1 

OPELIKA 

MAX 

MIN 

98 
66 

96 
65 

90 
70 

86 
68 

66 
64 

89 

62 

90 
63 

92 
65 

90 
63 

94 
65 

93 
69 

92 
68 

90 
65 

90 
62 

90 
62 

91 

62 

90 
63 

90 
66 

89 
68 

89 
64 

93 
64 

89 

67 

91 
66 

90 
70 

90 
60 

93 
62 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

91 
M 

99 
67 

91.2 
69.0 

OZARK 

MAX 
MIN 

PELL  CITY   i  NW 

MAX 
MIN 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 
MIN 

98 
75 

94 
69 

92 
71 

90 
66 

87 
68 

88 
69 

90 
71 

92 
70 

91 
70 

93 
71 

93 
69 

68 

70 

86 
70 

89 
68 

86 
68 

89 
69 

90 
70 

89 

72 

85 
72 

95 
72 

91 
68 

87 

70 

89 

70 

84 

68 

90 
69 

89 

71 

91 
72 

90 
71 

92 
72 

92 
71 

96 

71 

89.9 
70.2 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

97 
74 

96 
70 

92 
71 

89 
69 

94 

69 

94 

70 

95 

67 

95 
70 

95 
68 

95 
70 

90 
68 

91 

70 

91 
68 

90 
67 

93 
70 

95 
70 

92 
70 

93 
71 

92 
73 

92 
69 

92 
71 

95 

73 

92 
73 

93 
71 

95 
71 

99 

70 

99 
74 

99 
71 

98 

71 

99 

73 

97 
72 

9).» 
70. J 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

96 
70 

91 
72 

91 
70 

89 
70 

90 
70 

92 
70 

91 
62 

92 
70 

90 
71 

92 
72 

93 
72 

90 
65 

90 
65 

91 
67 

89 
67 

92 
70 

92 
69 

88 

69 

92 
70 

93 
68 

91 
70 

91 
71 

91 
71 

90 

72 

86 
69 

90 
64 

88 

70 

91 
71 

94 

69 

92 
72 

94 

70 

91.0 
69.1 

S«e  Rslerence  Notes  Following  Station  Ind«z 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED  JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RCO  BAT 

MAX 

97 

93 

a2 

90 

88 

84 

88 

92 

95 

94 

91 

90 

90 

92 

93 

95 

92 

93 

85 

88 

91 

94 

90 

90 

81 

87 

88 

91 

93 

«3 

99 

90 

9 

M|N 

67 

68 

60 

68 

64 

67 

66 

68 

70 

70 

67 

62 

63 

63 

66 

70 

6a 

71 

68 

69 

69 

68 

70 

71 

68 

69 

Tl 

71 

7J 

74 

71 

66 

° 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

9A 

ai 

89 

a5 

87 

90 

92 

91 

94 

91 

90 

91 

91 

87 

92 

91 

89 

89 

89 

87 

90 

89 

90 

86 

89 

91 

93 

9* 

99 

99 

99 

90 

2 

MIN 

70 

66 

60 

63 

66 

66 

69 

62 

62 

67 

65 

60 

60 

65 

69 

66 

69 

68 

68 

68 

68 

70 

71 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

70 

72 

66 

4 

R0BERTSI3ALE  7  E 

MAX 

«5 

90 

86 

88 

aa 

85 

89 

90 

67 

84 

85 

aa 

87 

84 

89 

90 

88 

88 

91 

91 

89 

87 

95 

89 

87 

88 

91 

89 

90 

86 

94 

88 

0 

MIN 

70 

70 

68 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

68 

67 

70 

70 

71 

72 

71 

69 

71 

73 

76 

71 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

71 

70 

' 

ROCICFORO 

MAX 

99 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

93 

91 

89 

89 

87 

91 

91 

91 

89 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

94 

99 

94 

91 

2 

MIN 

69 

67 

67 

67 

65 

66 

64 

69 

64 

65 

64 

67 

66 

66 

66 

66 

69 

70 

69 

67 

64 

70 

69 

69 

68 

67 

68 

67 

67 

70 

70 

67 

2 

ROCH  MILLS 

MAX 

99 

90 

85 

89 

91 

90 

96 

94 

96 

96 

89 

90 

69 

91 

93 

98 

89 

88 

88 

93 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

93 

93 

99 

97 

97 

92 

4 

MIN 

67 

72 

72 

67 

62 

64 

63 

63 

61 

63 

66 

67 

66 

64 

64 

67 

67 

67 

68 

66 

67 

68 

68 

67 

69 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

66 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

97 

9» 

85 

91 

90 

89 

92 

94 

97 

97 

91 

91 

92 

93 

93 

94 

91 

91 

97 

89 

89 

98 

90 

89 

80 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

91 

2 

M I N 

68 

69 

59 

59 

69 

62 

61 

60 

63 

66 

65 

58 

58 

59 

62 

64 

68 

70 

66 

70 

64 

69 

69 

73 

69 

68 

69 

67 

69 

70 

69 

69 

' 

SAINT  BERNARD 

MAX 

96 

93 

88 

se 

85 

87 

90 

92 

94 

95 

89 

90 

91 

90 

92 

90 

88 

89 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

83 

90 

92 

9* 

94 

99 

94 

90 

7 

MIN 

70 

67 

62 

65 

66 

67 

65 

64 

64 

68 

63 

61 

64 

64 

66 

66 

67 

67 

67 

69 

66 

69 

69 

71 

66 

66 

66 

68 

69 

70 

71 

66 

9 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

93 

86 

89 

87 

87 

88 

90 

89 

89 

87 

aa 

88 

88 

86 

90 

90 

86 

86 

87 

87 

90 

91 

86 

88 

88 

90 

93 

99 

94 

96 

93 

8* 

2 

MIN 

6a 

66 

63 

65 

67 

68 

65 

67 

64 

67 

64 

65 

64 

62 

68 

68 

65 

69 

67 

66 

67 

69 

69 

70 

66 

69 

67 

67 

70 

70 

70 

64 

' 

SCOTTSeORO 

MAX 

96 

96 

87 

92 

89 

89 

90 

91 

90 

93 

89 

90 

89 

90 

88 

89 

89 

88 

89 

88 

88 

91 

90 

87 

87 

90 

92 

92 

9* 

99 

96 

90 

9 

MIN 

6a 

66 

63 

63 

68 

68 

65 

61 

63 

64 

66 

63 

62 

62 

64 

64 

68 

68 

66 

69 

66 

66 

70 

69 

69 

70 

68 

67 

69 

69 

71 

66 

SEALE 

MAX 

95 

94 

93 

ae 

91 

93 

92 

92 

94 

93 

80 

90 

91 

88 

92 

91 

92 

86 

89 

92 

88 

90 

84 

91 

92 

92 

91 

92 

99 

97 

99 

91 

I 

72 

69 

70 

67 

66 

66 

69 

63 

66 

67 

69 

66 

69 

69 

68 

69 

70 

72 

72 

71 

69 

70 

70 

66 

68 

69 

72 

70 

71 

70 

72 

69 

SELMA 

MAX 

96 

9* 

90 

88 

90 

93 

93 

92 

94 

94 

90 

89 

90 

91 

93 

94 

91 

93 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

99 

99 

96 

99 

98 

92 

9 

7* 

70 

73 

71 

73 

72 

69 

71 

70 

73 

69 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

71 

72 

69 

72 

79 

74 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

75 

72 

* 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

98 

92 

90 

87 

90 

90 

93 

92 

93 

93 

90 

89 

87 

90 

93 

86 

85 

89 

90 

92 

93 

91 

88 

90 

92 

93 

93 

94 

99 

96 

99 

91 

3 

MIN 

69 

69 

69 

65 

67 

69 

66 

66 

62 

65 

67 

68 

64 

67 

65 

70 

69 

69 

69 

66 

67 

72 

73 

71 

68 

69 

66 

68 

69 

70 

70 

TALLADEGA 

MAX 

97 

93 

9<. 

90 

96 

97 

94 

95 

96 

98 

97 

96 

9a 

9a 

99 

86 

88 

87 

90 

91 

91 

89 

88 

89 

91 

92 

92 

93 

99 

94 

91 

93 

1 

MIN 

70 

70 

70 

67 

66 

71 

67 

67 

64 

67 

68 

66 

66 

65 

67 

68 

68 

68 

69 

68 

68 

70 

71 

69 

68 

69 

68 

68 

70 

72 

72 

68 

THOMASVILLE 

MAX 

9* 

90 

90 

86 

86 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

90 

89 

91 

93 

90 

93 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

90 

4 

MIN 

67 

67 

66 

67 

70 

68 

65 

68 

69 

71 

65 

6S 

66 

64 

67 

68 

69 

68 

69 

65 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

68 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

68 

67 

67 

65 

66 

6  • 

65 

6a 

65 

65 

64 

64 

68 

64 

66 

66 

65 

67 

67 

66 

66 

68 

68 

68 

66 

67 

68 

66 

67 

69 

69 

66 

TROY 

MAX 

90 

9* 

91 

86 

90 

93 

87 

91 

93 

91 

79 

87 

87 

87 

91 

92 

91 

90 

89 

90 

88 

91 

86 

90 

91 

92 

92 

92 

94 

94 

93 

90 

1 

MIN 

72 

69 

69 

6a 

71 

72 

70 

70 

7J 

73 

69 

70 

70 

67 

70 

68 

70 

70 

73 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

70 

9 

TtJSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

9J 

89 

91 

89 

86 

92 

96 

91 

94 

91 

92 

93 

92 

91 

93 

91 

90 

91 

93 

91 

94 

92 

91 

86 

9? 

♦2 

94 

94 

99 

96 

97 

92 

1 

MIN 

72 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

69 

71 

69 

66 

67 

68 

70 

72 

71 

70 

69 

67 

71 

74 

74 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

70 

5 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  0AM 

MAX 

97 

92 

90 

90 

86 

89 

93 

94 

95 

95 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

93 

91 

92 

92 

90 

94 

92 

91 

•  7 

92 

92 

93 

99 

99 

94 

92 

9 

MIN 

71 

70 

69 

71 

70 

69 

68 

68 

70 

71 

68 

65 

68 

67 

68 

70 

69 

70 

69 

66 

69 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

TUSKEGEE  2 

MAX 

96 

93 

9» 

91 

92 

95 

93 

93 

96 

97 

87 

91 

91 

91 

93 

90 

89 

89 

88 

92 

88 

92 

86 

91 

93 

93 

93 

9* 

99 

97 

96 

92 

2 

MIN 

73 

70 

70 

6a 

68 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

71 

73 

69 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

T3 

74 

74 

72 

73 

UNION   SPRINGS   5  S 

MAX 

101 

90 

96 

92 

8a 

93 

94 

93 

94 

95 

89 

85 

89 

92 

91 

90 

92 

90 

89 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

99 

99 

95 

92 

0 

MIN 

76 

72 

69 

67 

68 

69 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

66 

68 

69 

67 

71 

71 

68 

68 

69 

70 

66 

68 

68 

69 

71 

TO 

72 

69 

69 

2 

VALLEY   HEAD   1  S 

MAX 

95 

9» 

85 

90 

87 

90 

67 

69 

90 

90 

87 

89 

69 

68 

87 

90 

90 

89 

86 

87 

90 

88 

89 

86 

88 

89 

89 

92 

92 

94 

92 

89 

3 

MIN 

68 

65 

63 

65 

69 

67 

63 

64 

6) 

65 

66 

66 

62 

63 

66 

67 

69 

68 

66 

67 

67 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

69 

68 

69 

66 

9 

VERNON 

MAX 

96 

95 

94 

93 

92 

91 

95 

95 

97 

99 

93 

97 

95 

95 

97 

97 

91 

92 

88 

92 

91 

96 

92 

92 

88 

90 

92 

93 

99 

96 

99 

93 

8 

MIN 

66 

65 

63 

59 

65 

63 

61 

62 

64 

69 

64 

60 

69 

59 

62 

64 

64 

67 

66 

65 

65 

69 

68 

71 

67 

68 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

2 

WATERLOO 

MAX 

96 

9* 

95 

92 

90 

91 

90 

92 

96 

93 

92 

93 

92 

90 

92 

93 

89 

86 

87 

88 

91 

92 

92 

90 

•  9 

«l 

90 

88 

92 

94 

99 

91 

2 

MIN 

66 

65 

61 

66 

70 

70 

62 

60 

66 

70 

64 

55 

57 

57 

61 

66 

69 

69 

68 

67 

67 

61 

71 

72 

71 

73 

72 

71 

70 

71 

71 

6« 

4 

WHATLEY 

MAX 

85 

9» 

91 

89 

92 

91 

94 

91 

94 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

93 

91 

92 

92 

91 

90 

89 

91 

91 

94 

94 

94 

99 

99 

91 

8 

MIN 

68 

68 

70 

70 

68 

68 

65 

69 

69 

71 

66 

68 

66 

65 

66 

68 

70 

68 

71 

67 

68 

70 

70 

71 

62 

67 

68 

69 

68 

70 

69 

68 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


^laDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

i-  < 

DnOPOLIS  UKK  k  DAM 

EVAP 

.16 

.31 

.15 

.27 

.19 

.27 

.20 

.26 

.27 

.00 

.44 

.35 

.15 

.21 

.30 

.23 

.11 

.44 

.16 

.25 

.23 

.19 

.22 

.26 

.20 

.25 

.24 

.23 

.24 

B7.01 

WIND 

70 

30 

SO 

33 

26 

31 

33 

27 

30 

10 

34 

50 

25 

22 

18 

44 

39 

28 

30 

35 

15 

42 

45 

37 

25 

26 

35 

30 

13 

26 

B  991 

rAIRHOPS 

EVAP 

.11 

.15 

.19 

.11 

.24 

.08 

.22 

.13 

.18 

.08 

.13 

.16 

.21 

.20 

.25 

.28 

.09 

.17 

.18 

.20 

.15 

.16 

.11 

.16 

.24 

.11 

.19 

.17 

.11 

.12 

.17 

5.06 

WIND 

11 

65 

8 

7 

5 

5 

14 

14 

7 

1 

10 

2 

10 

4 

18 

21 

17 

14 

18 

30 

12 

22 

12 

12 

23 

10 

18 

12 

11 

11 

33 

457 

HARTIN  DAM 

EVAP 

.27 

.19 

.24 

.15 

.25 

.17 

.20 

.18 

.11 

.13 

.05 

.19 

.19 

.15 

.24 

.23 

.21 

.17 

.17 

.20 

.09 

.36 

.21 

.23 

.27 

.26 

.05 

.35 

.13 

.27 

.20 

6.11 

WIND 

31 

20 

30 

20 

20 

10 

35 

15 

20 

10 

30 

25 

22 

20 

15 

20 

15 

23 

18 

22 

20 

20 

30 

30 

20 

20 

40 

10 

5 

10 

15 

641 

S—  R*l«t«nc»  NotM  roUowing  Station  Ind«i 
-  97  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JULY  1959 


Burpsville  Subata,  UXmm  Q 


BrookBvlllc  LxpjSxA. 


Russell  2  WNK,  Uli 

I  @ 

Hcrldlao  WB  AP,  yi 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxlmat 3ly  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JULY  1959 


78° 


\  I     O  TouDga  8lor« 

5*    ^fv  3bo«MAJc«r  Spria 

I        I  »•»  Illaoil  Lock  ,,,  p  ,., 


Colbark  8t«aa  Plant  floraoca  at  Loci 


K  .  u  *  'Blahop 
Tlahoatago,  Ulaa.  * 


ra  8t«aa  Plant  —  —  nuniaviiia  rt  "oota  sano  i 

I         I           •               ©lluacla  Sboala  CAA  AP  »t^a«a  2  I  Subata*    "         /    „  .„     .  w 

I                                             I            Ball,  maa  J  »  O  O        (5)"''"""  iS?i.Y.Jj°io'"" 

feaJp  NORTHERN                |  ®       f.^.i..  .-..<3o 


op     I     rut  Rook 


—I-  - 

ALABAMA 


LarKr«tt«,  Oft. 


O   f         «uaaall<llla   luaaalUlllal  """"l "  *  Foaoatur  lliSita*^ '"' J  |  I 


tRuaaallvllla  luaaall' 
.  ^I-'--  oo'_  o  I  I     I  VALLEY 


MoultOD  3  Duvllle 
s  C«otr«l  Tower  ^  r'klkvllli 


Ouateravtlle  D»a 
O 


Mtoo  3        Mimm.   |*«"'  2  81 

I         Bftalltoa  j 
I              p           FftUa  City  Blk 
o.,«....aa.       I   1  

I  fiofivid  a  aw  ; 


4- 


^  •! 

■O-  Double  Sp^rloRi 
PoDd  Tvr  I 
O  O 


t  P* 

South  HUl^  9 

t*r  GroT*  ^ 


APPAL  AGM1  AN  > 


Carboa  Bill  J^I"' 
UPPER  !  Cordoaa 


Arl»y  3  a  Garden  City  ■ftloi^  Grove  rOJ  A  1  1^ 

''    I  ODeootK      ^-V-\C»d«d«D  G«lpl*nt  I.  —^4  Cejj^ 

.aap.,    S-''^MOUNTAIN^    /       '\    j-^TS"^  , 


Brookavllla  Eap.   Sta. ,  yii 


I    P.U  City  5  m       ^     Aaalatoc  dkA  AP 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 

JULY  1959 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTz 

DRAINAGE  t\ 

5 
P 

LONfflTDDE 

Z 

0 

g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSOl  VER 

CTATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

I  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LJDDCJt  V  ttti 

u 

1  TEMP. 

1  EVAP. 

1  SPECIAL 

ABBgV|l.l.f  1  WWW  

oooe 

HEWRY  

09  19 

7A 

C 

JOHN  S •  R I CHBURG 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

06  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

ADO I  SON 

0063 

WINSTON 

ih  13 

87  11 

799 

PALMER  GOOSEY 

LAFAYETTE 

•902 

CHAMBERS 

11 

32  9* 

85  24 

050 

6P 

CLARENCE  H.  F1NCHER 

ADOISON  CEWTRAL  TOWER 

OOTI 

LAWRENCE 

3*  21 

87  20 

990 

7A 

TVA-93 

LAY  DAM 

CHILTON 

iA 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALSERTA 

WILCOI 

33  1* 

87  25 

IT9 

0A 

SIDNEY  J*  HARDY*  SR* 

LEEDS 

•619 

JEFFERSON 

53  33 

86  33 

656 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

ALBERTVILLE  2  SE 

HARSHALL 

3*  1* 

86  10 

1140 

9A 

9A 

JESSE  M.  CULP 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

3*  11 

09  66 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALEXANOER  CITY  6  NE 

85  92 

9P 

9P 

M 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

LIVINGSTON 

4790 

SUMTER 

13 

32  39 

88  11 

160 

7P 

TP 

PROF.  E.   J.  HURPHEY 

ALICEVILLE 

01  Tfl 

PICKENS 

35  07 

88  08 

190 

7A 

ROBERT  L.  ChAPPELL 

LOCKMART 

4022 

COVINGTON 

31  01 

06  22 

OA 

H 

H.  C.  YOUNG 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

31  1« 

86  50 

550 

7A 

7A 

J,  RATMOND  SHREVE 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

*T0 

lA 

JOHN  B.  ARD 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

33  39 

85  91 

599 

MID 

10 

FED.   AVIATION  AGENCY 

MADISON 

♦  976 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  69 

9T3 

9A 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR*  JR. 

ARLEY  1  S 

0338 

WINSTON 

3*  0* 

87  15 

500 

7A 

MRS.  DORA  R*  DAVIS 

MAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

06  51 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

0369 

3)  16 

85  50 

1010 

6P 

C  H 

HENRT  L.  MC  QUEEN 

MAGNOL lA 

500* 

MARENGO 

32  08 

07  39 

185 

C 

OR.   T.  H.  GAl LLARD 

ASMVILLE  *  W 

0)77 

ST,  CLAIR 

33  91 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

MARION   1  N 

5100 

PERRY 

32  38 

07  10 

2  SO 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

ATHENS 

LIMESTONE 

)*  68 

86  59 

709 

TVA-6r 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

lA 

MRS,  MARGARET  SMITH 

ATHENS  2 

039° 

L IMFSTONE 

3*  *6 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  HJMH 

"•ARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  20 

07  13 

200 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY,  INST. 

ATHENS  COURTHOUSE 

039S 

LIMESTONE 

3*  *8 

86  58 

720 

TWA  62-e 

MARTIN  0AM 

51*0 

ELMORE 

11 

32  *0 

05  99 

339 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

0*02 

31  10 

87  29 

500 

*P 

C  H 

ATHOBE  STATE  FARM 

MATHEWS  1  SSM 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

06  01 

190 

TA 

E.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  3  SW 

0*22 

LEE 

32  3* 

89  31 

730 

OA 

NRS.  MARTHA  1.  MOORE 

MELVIN 

535* 

CHOCTAW 

13 

31  96 

00  27 

390 

TA 

ERNEST  M.  LAND 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

32  36 

700 

c  ** 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

MERT2  PONDVILLE  TOwER 

BIBB 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUTAUCAVtLLE 

0**0 

AUTAUGA 

32  26 

86  39 

200 

«A 

J*  B.  NEIGHBORS 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

52  0* 

09  32 

♦90 

C 

MRS.  SARA  0.  HALL 

banxhead  lock  and  dam 

Oi09 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  10 

260 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

07  22 

70 

9A 

FRED  HENDERSON 

BAY  MINETTE 

30  53 

87  47 

260 

7P 

H 

GROVER  W.  WOODWARD 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

89  94 

206 

9A 

C.  D.  HAMMOND t  JR. 

BELGREEN 

^« 

FRANKLIN 

3*  28 

87  52 

910 

TVA-43 

MINTER   3  WNW 

5449 

DALLAS 

32  05 

07  02 

369 

TP 

TP 

CHARLEY  C.  LIOE 

BELLE  NINA  2  N 

06S9 

LIMESTONE 

3A  42 

600 

9P 

„ 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MINIER  5  NW 

DALLAS 

T.  E,  LIOE 

6ERRY 

FAYETTE 

33  40 

07  36 

*92 

c 

MISS  CLARA  R,  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  *  SW 

JEFFERSON 

33  22 

07  01 

953 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*70 

MOBILE 

30  61 

BO  19 

211 

MID 

10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

07T6 

MAO I  SON 

34  99 

06  30 

875 

TVA-757 

M08I LE 

5403 

MOBILE                i  9 

30  •! 

08  03 

8A 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

OTOO 

MARION 

3*  10 

00  07 

570 

*^ 

OSCAR  w.  LOCKRIDGE 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON  12 

3*  *5 

06  31 

1600 

TA 

TVA-530 

BILLINGSLEY 

0BI3 

AUTAUGA 

32  40 

380 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTEVALLO 

SHELBY              1  3 

«63 

7A 

M.  P.   JETER.  JR. 

BINGHAM  MOUNTAIN 

062*. 

JACKSON 

3*  46 

06  17 

16*0 

TA 

TVA-762-C 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  IB 

06  26 

195 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

eiRMINCHAM  wa  AP 

0831 

JEFFERSON 

33  34 

06  *5 

610 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOUL  TON 

9625 

LAWRENCE 

3*  29 

07  10 

6*9 

OA 

C 

TVA-301 

095<t 

COLBERT 

3*  39 

00  07 

*70 

TVA-42 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

07  10 

6*5 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

boa; 

MARSHALL 

34  13 

06  10 

1070 

C 

DAVID  A.  BURNS 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

3»  45 

07  37 

536 

MID 

10 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SRAWTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  39 

27* 

OA 

R.  E>  HENDERSON 

NATCHEZ 

MONROE 

102 

5P 

7A 

S.  e.  HELTON 

BREHTON  S  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

31  04 

07  03 

05 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T(  PEAVY 

NEW  BROCKTON   3  NE 

50*2 

COFFEE 

51  25 

05  5^ 

*40 

C 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

BRIDGCPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

3*  56 

05  45 

660 

9P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEweURG 

FRANKLIN 

12 

54  29 

07  35 

660 

7A 

TVA-644 

BRUWOIDCC 

1178 

PIKE                    '  5 

GEO.  L.  HICKS 

NEW  MARKET 

5062 

MADISON 

12 

5«  5^ 

06  26 

760 

TA 

TVA-624 

CALERA  2  SW 

1208 

SHELBY 

33  05 

06  46 

540 

PIERCE  At  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

5067 

MADISON 

12 

3^  5^ 

06  26 

715 

6P 

6P 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

CAKDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

9P 

u 

NEWTON 

DALE 

34  11 

220 

TA 

BASCUH  N.  BROWN 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

31  95 

07  99 

93 

c 

JOE  PICKENS 

NEW  WILSON  LOCK 

5090 

LAUDERDALE 

12 

07  30 

TA 

TVA-T92 

CAMP  MILL  2  NW 

132* 

TALLAPOOSA 

32  50 

05  41 

600 

6A 

ALABAMA  POLVi  INST« 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

06  29 

097 

7A 

TA 

LONNIE  R.  NORRIS 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

33  54 

07  32 

*30 

MISS  MARY  C.  RAY 

OPEL IKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

09  23 

740 

6A 

)A 

RADIO  STATION  WJHO 

CENTER  GROVE 

1*92 

34  23 

06  30 

780 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

07  U 

200 

EDWARD  8.  WARREN 

CENTRE 

1M2;CMER0KEE 

34  09 

6*0 

9P 

EMORY  G.  JOHNSON 

OZARK 

DALE 

560 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CENTBEVILLE 

15?0 

BIBB 

32  57 

87  08 

250 

7A 

7A 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

06  20 

699 

TA 

C 

TVA-69 

CMATOM 

1?66 

WASHINGTON 

31  28 

80  15 

6P 

PALMERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

33  44 

86  61 

790 

TA 

GEORGE   T.  POSEY 

CHILDERSPURC 

161% 

TALLADEGA 

33  17 

06  21 

•  80 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PELL  CITY  9  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  38 

06  21 

990 

9A 

9A 

A.  F.  BOWMAN 

CHILDERSBURS  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

*10 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

BB  02 

20 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CITRONELLE 

1665 

MOBILE 

31  09 

00  ^* 

351 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PERRVVILLE 

PERRY 

900 

BA 

MRS  EVELYN  H.  FULLER 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

07  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

C 

MRS.  MINTA  EDOINS 

CLANTON 

CHILTON 

32  91 

06  30 

980 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLINC 

PHENlX  CITY  2  NNW 

6390 

RUSSELL 

32  30 

89  01 

570 

OA 

6A 

0.  R.  MC  LEMORE 

CLAYTON 

17?9 

BARBOUR 

31  93 

600 

9P 

H 

CHARLES  L.  WESTON 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

BB  16 

165 

TA 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

COOEN 

1803  MOBILE 

30  23 

00  13 

12 

9P 

9P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

51  59 

07  36 

110 

TA 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

31  11 

290 

6A 

HENRY  F.  KELLET 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

906 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  44 

07  50 

470 

7A 

C 

TVA-462 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

32  37 

86  56 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

COLLINSVILLE 

18*9 

DE  KALB 

34  15 

09  92 

734 

TA 

B*  W.  APPLETON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

3*  57 

09  99 

633 

7A 

TVA-699 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

09  07 

135 

HENRY  KILLINGSWORTH 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

32  20 

06  20 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

33  46 

07  11 

33* 

6A 

MRS.  C.  GRESHAM 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

32  10 

06  19 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

*|    32  09 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

260 

OA 

6A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

00  25 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

RAINSVILLE 

676Z 

DE  KALB 

12 

3*  30 

89  92 

1520 

7A 

TVA-746 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

09  49 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

80  08 

660 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURn 

OADEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

09  46 

750 

c 

H.  CLAY  PLESS 

REDSTONE  ARSENAL 

6033 

MADISON 

12 

3*  35 

86  36 

575 

HID 

ID 

REDSTONE  ARSENAL 

OANCY  4  N 

21*1 

PICKENS 

13 

33  04 

00  17 

207 

J.   T.  MC  DANIEL 

REFORM 

60*7 

PICKENS 

33  23 

80  01 

230 

7A 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

34  29 

600 

7A 

TVA-503 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON         1  6 

31  22 

160 

7A 

RUSSELL  F INLAY 

DAYTON 

21B6 

MARENGO 

13 

32  21 

07  39 

220 

7A 

TA 

JAMES  H.  CREWS 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  50 

580 

OA 

SA 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

ROBERTSDALE   7  E 

6908 

BALDWIN 

30  33 

07  36 

140 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

DECATUR  h 

2216 

MORGAN 

12 

54  37 

06  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

06  13 

690 

6A 

KPlOX   MC  EWEN 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN  [12 

34  36 

06  90 

580 

BA 

TVA-411 

ROCK  MILLS 

7029 

RANDOLPH 

*;    33  09 

09  18 

749 

6P 

** 

JOHN   T.  BAILEY 

DELTA 

2235 

CLAY  ill 

53  26 

990 

7* 

GILBERT  LANDERS 

flUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12     34  30 

7*0 ; 

^A| 

TVA-725 

OEMOPOLIS  LOCH  AND  DAM 

22*5 

MARENGO  113 

32  31 

87  50 

100 

OA 

8A 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12     3*  31 

07  ** 

7A 

TA; 

RADIO  STATION  WWWR 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

?37? 

HOUSTON              !  9 

31  1* 

89  26 

321 

M1D:MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2     3*  12 

06  *7 

802 

7A 

"! 

BROi  PASCHAL  FURMAN 

DOTMAH  *  N 

2377 

HOUSTON              1  5 

31  17 

300 

c 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB  12 

85  58 

1195 

6P 

6P 

ALABAMA  POLT.  INST. 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON              1  2 

34  10 

87  2* 

800 

7* 

7A] 

H 

MITCHELL  DRAKE 

SAYRE 

7202 

JEFFERSON 

06  58 

30* 

TA 

MRS.  H.  w.  PfllDMORE 

ELBA 

2577 

COFFEE  10 

31  29 

195 

TA 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

12 

3*  *1 

675 

TA 

RADIO  STATION  WCRt 

ELKHONT 

2600 

LIMESTONE 

12 
13 

34  53 

06  59 

76B 

7a| 

TVA-760 

SCOTTseORO  SUBSTA 

7)10 

JACKSON 

12 

86  01 

TA 

TVA-76-A 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

33  19 

07  40 

293 

TA ; 

K.  V.  BERRY 

SEALE 

7328. RUSSELL 

32  10 

85  10 

390 

5P 

9P 

HOMER  D.  TEAL 

ENTERPR I SE 

26  70 

COFFEE  4 

31  19 

05  51 

300 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WIRB 

SELMA 

7)66 

DALLAS 

1      32  25 

67  00 

147 

9P 

TA 

JOHN  0.  RHODES 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR  * 

31  53 

87 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

12 

3*  51 

87  12 

610 

7A 

rvA-682 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH  6 

31  25 

252 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

260 

OA 

CITY  OF  SLOCOMB 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN  9 

30  32 

07  55 

23 

5P 

9P 

9P 

JAMES  E.  BARRETT  ,  JH, 

SNOW  MILL 

7620 

WILCOX 

67  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2932 , COVINGTON         ,  9 

31  06 

06  33 

212 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SOUTH  MILL 

7671 

DE  KALB 

12 

3*  2* 

06  02 

1120 

TA 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN  'l2 

5*  22 

06  55 

620 

7A 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SUTTLE 

7V63 

PERRY  3 

32  52 

07  11 

149 

TA 

J.   F     SUTTLE.  JR. 

FALLS  CITY  BLK  POW)  TWR 

28*8 

MINSTON 

34  04 

07  20 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

1?     3*  53 

06  13 

669 

TA 

TVA-3e5 

FARLEY 

2867 

MADISON 

3*  34 

572 

7A 

TVA-576 

SYLACAUGA  2  W 

799* 

TALLADEGA 

940 

eA 

ALABAMA  POWER  CO. 

FAYETTE 

2883 

FATETTE 

13 

53  41 

07  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

86  12 

490 

tP 

ip 

CITY  WATER  PLANT 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

3*  46 

09  41 

1300 

7A 

TVA-307 

SYLVAN I  A 

0012 

DE  KALB 

12 

3*  34 

05  *9 

1*00 

TVA-386 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

990 

9P 

9P 

H 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

TALLADEGA 

002* 

TALLADEGA 

35  27 

06  06 

565 

6P 

H 

C.  0.  WEAVER 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

67  40 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

0032 

TALLADEGA 

33  18 

06  0* 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

31  59 

490 

IP 

HENRY  BARGANIER 

TMOMASVILLE 

01  70 

CLARKE 

13 

31  55 

♦09 

TA 

7A 

LEROY  GATES 

FORT  HORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

8P 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TH0RS6Y  1  SW 

020* 

CHILTON 

32  54 

06  ** 

200 

C  " 

ALABAMA  POLY.  INST. 

FORT  PAYNE 

30*3 

DE  KAL6 

34  26 

89  43 

079 

OA 

C 

JOHN  H.  PATE 

THORSBY  EXP  STATION 

0209 

CHILTON 

I'    32  93 

06  *2 

600 

6P 

ALABAMA   POLY.  INST. 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

OA 

OA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

thurlow  dam 

0215 

ELMORE 

11      32  32 

85  9* 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  HlLLlAHS 

TONEY 

8259 

MAD  1  SON 

121    3*  5* 

06  *♦ 

790 

TAI 

C 

TVA-506 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

34  01 

569 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

TRAFIORD 

8205 

JEFFERSON 

470 

taI 

WILLIAM  P.  OOSS 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

00  09 

130 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  loformatloa  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Uontgonery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are :     Temperature  in  '^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  nega t Ive  departures  of  average  dal ly  temperatures  from  65" F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Uax  and  Uin  in  "Evaporation  and  Wind'  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat Ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  t<*-ken  at  the  present  loention.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on'  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,   are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observat  ion .     The  stat  ion  Index  shows  observat  ion  times  in  loca 1 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C     Recording  Ra in  Gage  Station .     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  specia 1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-    No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4"f     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*    Amount  included  In  fol lowing  measurement ,   t ime  distribution  unknown , 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

Al  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA-_ 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25^  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


AUGUST  1959 
Volume  LXV  No.  8 


ASHKVILLK:  19S9 


ALABAMA  -  AUGUST  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  30+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:     54°  on  the  9th  at  Russellville  2  and  on  the  10th 

at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     9.41  inches  at  Moulton  2 
Least  Total  Precipitation:      .43  inch  at  Heflin 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.40  inches  on  the  2nd  at  Georgianna 
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CUMATOLOGICAL  DATA 
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7 

1 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

86.9 

67.2 

78.1 

95 

1 

52 

11+ 

0 

1 4 

0 

0 

0 

3.64 

1.10 

4 

,0 

0 

8 

2 

1 . 

SCOTTSBORO 

AM 

91.3 

66.4 

78.9 

,  3 

96 

27  + 

59 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

2.62 

- 

1.22 

1.15 

31 

.0 

0 

6 

2 

1 

VALLEY  HEAD   1  S 

AM 

91.3 

65.9 

78.6 

1.4 

96 

29+ 

57 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

2.66 

- 

1.33 

.60 

31 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

79.4 

.9 

2.67 

1.57 

.0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE  2  SE 

AM 

9*.0 

72. 6M 

83. 3H 

98 

22  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.36 

1  .49 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

OAHvucAn  1  nrit   ftiun  hau 
DAn^ncAU    LU^^    AMU  UAff 

93,7 

66.8 

81.3 

96 

29  + 

63 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

1.26 

.63 

25 

.0 

0 

5 

1 

1 

CENTREVILLE 

AM 

93.8 

68.6 

81.2 

.  1 

98 

1 

63 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

4.89 

,32 

1.29 

2 

.0 

0 

9 

3 

3 

CLANTON 

AM 

93.1 

67.0 

80.1 

- 

.  1 

97 

29 

60 

11+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.52 

- 

3.66 

.54 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

AM 

91.4 

67,1 

79.3 

95 

2^+ 

60 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.56 

1.07 

2 

.0 

0 

6 

1 

1 

FAYETTE 

93. 2M 

67. 7M 

80. 5H 

97 

28  + 

62 

10+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3.4  3 

.96 

7 

.0 

0 

8 

4 

0 

HALETVILLE 

AM 

89.2 

65.9 

77.6 

94 

28  + 

59 

9 

0 

2.47 

.54 

19 

.0 

0 

8 

1 

0 

MILT  Am 
MAR 1 b 1 UM 

92.  1 

68.3 

80.2 

95 

26+ 

61 

9 

0 

2.54 

1.03 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

JASPER 

94.1 

67.7 

60.9 

98 

28  + 

56 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

2.60 

1.35 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

DQ A  TTU  1 1  I  F 

fnf*,  1  1  V  i  1. 1. C 

94.  S 

70.1 

82.3 

2.1 

99 

28  + 

65 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .44 

.46 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

M 

62 

11+ 

0 

0 

0 

0 

1.94 

l.U 

30 

•  0 

0 

2 

2 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

93.6 

70.2 

81,9 

99 

28 

64 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

.92 

.24 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

AM 

93.5 

69.2 

81.4 

- 

.1 

64 

11  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.61 

.0 

0 

7 

0 

0 

VERNON 

AH 

94.6 

64.7 

79.7 

99 

1 

57 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

2.52 

.96 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

60.7 

.3 

2.37 

- 

2.18 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

93.2 

68.1 

60.7 

98 

25  + 

62 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

2.01 

.95 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

CALERA  2  SW 

92.9 

66.9 

79.9 

98 

29 

61 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

5.79 

.84 

1.75 

.0 

0 

6 

5 

3 

CENTRE 

THii  npRcniipr;  wtr  Pt  ant 

92.9 

67.6 

80.3 

97 

28 

61 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

5.67 

1.43 

31 

.0 

0 

6 

5 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

93,1 

67.1 

60.1 

98 

28+ 

61 

11+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.72 

.68 

15 

.  0 

0 

4 

1 

0 

PELL  CITY  2  W 

92.5 

66.0 

79.3 

99 

1 

60 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3.96 

1.19 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

91.7 

66.2 

79.0 

2  8  + 

60 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

5.80 

2.03 

2 1 

.0 

0 

7 

4 

3 

TALLADEGA 

91.3 

66.2 

79.8 

.0 

94 

20+ 

61 

10 

0 

26 

0* 

0 

0 

5.59 

1.46 

2.36 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

79.9 

.5 

4.36 

.00 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

92.7 

64.4 

78.6 

97 

24 

57 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

3.69 

.91 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

ASHLAND 

91.6 

64.7 

78.2 

5  9 

J  J 

24 

0 

0 

0 

.  0 

AUBURN  3  SH 

AM 

94.3 

67.4 

80,9 

1  .0 

99 

29+ 

62 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.73 

- 

4.06 

.31 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMP  MILL   2  NW 

92.0 

65.8 

76.9 

59 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

.0 

0 

9 

1 

1 

HEFLIN 

92.8 

61.6 

77,2 

96 

24 

54 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.43 

.25 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAFAYETTE 

92.9 

67.4 

80.2 

97 

1 

63 

11+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.44 

1.44 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

MARTIN  DAM 

92.6 

69.0 

80.8 

97 

24 

66 

22  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.75 

1.41 

.82 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

OPELIKA 

AM 

93.5 

62.4 

76.0 

96 

30+ 

56 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

2.16 

.68 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

ROCKFORD 

AM 

94.3 

66,2 

80.3 

100 

25 

59 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

93.7 

65.8 

79.6 

99 

28 

59 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

1.47 

.60 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

79.3 

- 

.5 

2.75 

2.11 

.0 

PRAIRIE 

DAYTON 

AH 

92.3 

70.0 

81.2 

98 

25  + 

66 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

2.95 

.87 

9 

.0 

0 

8 

3 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AH 

91.7 

70.0 

80.9 

95 

29  + 

67 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.53 

1.23 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

GAINESVILLE 

AM 

92.8 

70,1 

81.5 

98 

29 

65 

25+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.64 

.61 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

GREENSB0IK5 

92.5 

70,5 

81.5 

,  4 

97 

28 

66 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

4.15 

.00 

1.15 

8 

.0 

0 

7 

4 

1 

MAYNEVILLE 

95.1 

69.7 

82.4 

100 

29  + 

64 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

2.25 

.66 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

See  Reference  Nores  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
AUGUST  1959 

CONTINUED  


Tem 

peiatute 

tecip 

ilation 

Station 

S  i 

2  i 
<  1 

Average 

1 
< 

Oepanute 

From  Long 
Term  Means 

X 

• 

Q 

* 

a 

Degree  Days 

No  of  Days 

Tolal 

lis 

See 

O  r5 

GrealesI  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Max 

Mm 

loral 

O  o 
S  o 

o 

s 
2 

1     .50  or  More  1 

1  00  or  More 

s  * 
II 

sl 

5  , 

&  J 

LIVINGSTON 

91,5 

69.9 

80,7 

65 

10+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.06 

2.00 

29 

.0 

0 

10 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

91.9 

69.3 

80.6 

97 

28+ 

65 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

3.00 

2.10 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 

MINTER   3  WNW 

93«6M 

67. 4M 

80.  5M 

100 

1 

62 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

3.45 

1.09 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

94.* 

71.0 

82.7 

i.e 

98 

28  + 

65 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

1.38 

- 

3.37 

.58 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

SELMA 

94.6 

62.9 

1.4 

99 

28  + 

66 

10 

30 

0 

0 

0 

•  5  3 

30 

0 

5 

TUSKEGEE  2 

94.1 

71.5 

82.8 

67 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

1.86 

1.17 

16 

.0 

0 

3 

1 

I 

UNION   SPRINGS  5   S  AM 

94.2 

69.7 

82.0 

1.3 

99 

30 

62 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.93 

- 

3.91 

.42 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

81.6 

.3 

2.94 

- 

1.33 

.0 

COASTAL  PLAIN 

iNDALUSIA  AM 

93.2 

69.7 

81.5 

98 

3 

62 

10 

0 

29 

^ 

^ 

^ 

5.29 

1  .59 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

ATMORE   STATE  FARM 

92.8 

69.1 

81.0 

97 

27 

66 

25+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.44 

1.18 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

BRANTLEY  AM 

93.8 

67.1 

80.5 

97 

29  + 

62 

10+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4.99 

- 

.52 

1.21 

9 

.0 

0 

12 

6 

1 

BREWTON   3  SSE 

92.0 

80.7 

a  2 

95 

29  + 

66 

20+ 

27 

0 

0 

0 

.70 

1  .05 

31 

.  0 

0 

1 1 

6 

2 

CAMDEN   3  NNW 

92.2 

68.4 

80,3 

96 

28  + 

63 

10 

0 

2  6 

0 

0 

0 

6.75 

2.80 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

CHATOM 

92.9 

68.0 

80.5 

96 

27 

63 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

2.33 

.91 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

CLAYTON 

93.5 

70.5 

82.0 

97 

29+ 

66 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

3.79 

- 

1.51 

2.35 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

92.3 

71.6 

82.0 

98 

29+ 

68 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

1.73 

3.90 

.46 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

ENTERPRISE 

92.4 

70.0 

81.2 

97 

29  + 

66 

10 

29 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

EUFAULA  AM 

95.  OM 

69. 2M 

82. IM 

.8 

100 

30 

62 

10 

0 

2  9 

0 

0 

0 

.52 

- 

4.67 

.21 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

91.7 

69.3 

80.5 

95 

28  + 

66 

11  + 

0 

25 

0 

0 

0 

4.37 

1.53 

13 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRISCO  CITY  AM 

92.4 

69.5 

96 

28  + 

Q 

27 

0 

0 

0 

5.29 

.15 

0 

12 

GENEVA  AM 

93.4 

69.8 

81.6 

98 

28 

67 

22  + 

0 

28 

0 

0 

0 

4.57 

- 

1.68 

2.17 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

GILBERTOWN 

93.6 

80.3 

97 

28  + 

61 

10 

28 

0 

0 

0 

14 

.  0 

Q 

5 

4 

1 

GREENVILLE 

94.2 

70.6 

82.4 

1.4 

99 

28 

65 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

2.54 

_ 

3.00 

.97 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

HEADLAND  AM 

91  .7 

68.8 

80.3 

97 

28 

62 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

3.88 

1  .21 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

HIGHLAND  HOME  AM 

90.3 

68.5 

79.4 

- 

1  .4 

30 

65 

1  6+ 

0 

23 

0 

0 

0 

1.74 

- 

3.56 

.83 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

LOCKHART  AM 

91.1 

70.6 

80.9 

94 

30  + 

68 

26+ 

0 

27 

0 

0 

0 

5.14 

1.24 

13 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

NATCHE  Z 

92  .  6M 

80. 2M 

96 

29+ 

62 

10 

2  7 

0 

0 

0 

7 

0 

9 

OZARK 

94. OM 

69. 3M 

81.7M 

l.I 

99 

29  + 

67 

21  + 

0 

2  6 

0 

0 

0 

.0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW  AM 

91.7 

70.0 

80.9 

97 

29 

67 

22  + 

0 

2  6 

0 

0 

0 

4.32 

1.53 

20 

.0 

0 

5 

4 

1 

PUSHMATAHA  AM 

92.0 

68.5 

80.3 

,  1 

98 

29 

62 

1 0 

0 

25 

0 

0 

0 

1.12 

1.92 

•  54 

3  1 

.  0 

0 

5 

SEALE 

92.7 

68.8 

80.8 

98 

29  + 

64 

11  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.08 

.98 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

THOMASVILLE  AM 

91.6 

67.0 

79.3 

- 

1.5 

96 

29  + 

62 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

2.55 

- 

2.09 

.87 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

TROY 

92.2 

70.2 

81.2 

•  9 

97 

27 

65 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

2  .64 

3.11 

1  .00 

17 

.  0 

0 

7 

1 

1 

WHATLEY 

92.5 

67.8 

80.2 

97 

6 

62 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

5.55 

1.70 

15 

.0 

0 

12 

3 

2 

DIVISION 

80.9 

.1 

3.79 

1.54 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

89.1 

71.1 

80.1 

60 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

5.46 

1.72 

21 

.0 

0 

e 

5 

3 

CITRONELLE 

90.6 

71.7 

81.2 

.2 

95 

29  + 

68 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

6.93 

1.01 

3.12 

7 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

COOEN 

72.4 

97 

28  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4,12 

1.55 

.0 

0 

7 

4 

1 

FAIRHOPE 

91.1 

72.4 

81.8 

.4 

94 

30 

69 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

4.49 

1.78 

.98 

14 

.0 

0 

10 

3 

0 

FORT  MORGAN 

88.7 

76.5 

82.6 

93 

28 

71 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

3.05 

1.10 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.5 

72.7 

81  .1 

•  3 

95 

28 

70 

31  + 

0 

15 

0 

0 

0 

4.51 

1.80 

1.35 

12 

.0 

0 

8 

3 

2 

MOBILE  AM 

91.5 

74.5 

83.0 

97 

31  + 

70 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

4.12 

2.10 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

R08ERTSDALE   7  E 

89.8 

70.9 

80.4 

95 

31  + 

68 

18  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4.53 

1.17 

31 

.0 

0 

1  1 

3 

DIVISION 

81,6 

.0 

4.78 

1  .56 

.0 

'4 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Numbe 

of  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

faBtest  mile 

Date  o( 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRUINGBAH  WB  AIRPORT 

S 

8 

5.1 

37 

NE 

5 

87 

92 

53 

66 

9 

4 

4 

0 

2 

0 

19 

74 

1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

10 

4.6 

25++ 

W 

7 

87 

91 

56 

68 

3 

7 

3 

0 

2 

0 

15 

5.9  1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

E 

IS 

8.3 

38++ 

N 

12 

90 

92 

63 

76 

6 

5 

5 

1 

2 

0 

19 

7.2  1 

MONTGOlIERy  WB  AIRPORT 

SW 

11 

4.6 

31 

N 

6 

87 

92 

51 

63 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

14 

67 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  106  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALACA-U 
AUGUST  1959 


Station 

o 

Day  of  month 

1  1 

 1 — 

2 

 L 

3 

4  1 

 1— 

5 

 L. 

6 

8  1 

9 

10  1  n  1  12 

13 

14 

 L 

15 

16  1 

1  L 

17  1 
 1— 

18 

19  1 

 1— 

20  I 

1 

21 

22  1 

 L 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

31 

•  12 

.69 

.34 

.41 

.10 

•  03 

.89 

1  .09 

.73 

T 

I  .20 

78 

89 

ALBERTA 

4  21 

.70 

l96 

1.93 

.32 

•  32 

T 

T 

.49 

•  19 

.06 

ALBERTVILLE  2  SE 

3.01 

.16 

.90 

.03 

.07 

.24 

.28 

.29 

.21 

1.19 

.02 

•  06 

AUEHAHDER  CITY  6  HE 

3.6» 

.23 

.79 

.03 

.08 

.02 

.26 

T 

.89 

•  02 

•01 

.30 

T 

T 

•  19 

•  91 

AlICEvILLC  2  SE 

3.36 
*  - 

1 

.49 

.30 

.18 

•  36 

•  41 

.62 

ANOALUS I A 

•  10  1 

.99 

.09 

•  19 

1.07 

.09 

•  28 

.02 

.06 

1  ,03 

.08 

.71 

04 

AHNISTOM  FAA  AIRPORT 

.99 

.13 

.04 

T 

•  03 

•  09 

.19 

T 

■  03 

•  94 

.09 

ARLET   3  S 

3.36 

1 

.17 

1.38 

.41 

T 

.42 

ASHLAND 

9.35 

T 

1  .67 

.03 

•  12 

.09 

.09 

•  07 

.02 

T 

•  04 

U38 

•  88 

ASHVILLE  *  H 

•  34 

.38 

1.44 

•  70 

.16 

.73 

•  30 

.99 

•  09 

.16 

.74 

1.18 

.33 

•  18 

T 

T 

•  03 

T 

•  13 

.10 

ATHEMS  2 

.73 

1.17 

.31 

•  04 

.09 

.03 

.13 

.03 

.12 

.07 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORD 

MISSING 

ATMORE    STATE  FARM 

3.44 

.90 

.07 

•  79 

.12 

.02 

.30 

T 

.08 

•  12 

•  05 

■  09 

.16 

1.10 

•  04 

AUBURN   3  SM 

•  73 

•  31 

.09 

T 

•  14 

.23 

AUTAUCMVl  LLE 

•  31 

1,12 

.32 

.21 

08 

.05 

06 

bapvhcad  lock  and  dam 

1*26 

.12 

.02 

.10 

•  24 

.02 

.63 

•  13 

BAT  NINETTE 

6.4* 

.02 

1.20 

1.29 

.81 

.49 

.17 

.99 

•  03 

.12 

.7? 

.02 

•  08 

8ELGREEN 

4*92 

1 

•  80 

.99 

.29 

•  49 

.49 

.08 

.02 

.70 

.03 

•  07 

BELLE  NINA  2  N 

6  42 

1.62 

.08 

■  48 

2.18 

.10 

1.43 

.20 

.10 

.23 

BE  S5  E  N€  fl  *  S  W 

.27 

.17 

■  20 

•  19 

•  23 

T 

•  02 

•  03 

•  Ob 

.03 

BCTmlEMCN 

•  12 

.93 

'73 

.61 

•  34 

.15 

.24 

•  19 

BILLINGSLET 

2.TI 

•  29 

.37 

.26 

.79 

.77 

■  03 

•  28 

7 

T 

T 

BtNGHAN  MOUNTAIN 

3.6D 

.16 

.76 

.30 

•  10 

1*99 

.18 

.03 

.12 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

3.64 

T 

■  29 

.39 

T 

•  02 

•  11 

T 

•  14 

1<32 

.07 

.27 

.01 

T 

T 

■  06 

T 

BOAZ^^ 

.14 

.14 

•  90 

06 

.13 

.09 

20 

.23 

9.5? 

•  23 

.69 

.90 

.09 

.06 

T 

•  48 

•  07 

I26 

1.13 

.20 

.90 

BRANTLEY 

4.9« 

•  93 

.78 

.12 

1.21 

•  12 

•  23 

.10 

•  19 

•  07 

•  96 

.12 

•  17 

•  06 

•  77 

BREin'ON  3  SSE 

6.99 

•  41 

.46 

■  03 

•  90 

■  94 

.20 

•  93 

•  76 

•  06 

•  03 

1  •OO 

•  49 

.13 

U09 

BRItX^EPOKT   2  W 

3*46 

.94 

.04 

.18 

•  43 

•  20 

•  oe 

.10 

T 

•  06 

T 

.09 

•  05 

T 

.22 

T 

•  OA 

T 

BRUNDIDCE 

1 

.34 

.09 

.13 

T 

.26 

.26 

.20 

.24 

T 

.  1 1 

CALERA  2  SM 

9.7S 

U94 

1.76 

.82 

•  56 

.01 

.10 

CAMDCN   3  NNW 

4.76 

•  49 

.B9 

2*80 

.90 

.02 

•  oe 

•  02 

T 

T 

•  13 

.13 

.03 

.04 

1  .67 

CAMP  MILL  2  NW 

4.73 

.40 

.93 

•  28 

T 

.06 

•  29" 

.47 

•  31 

.37 

T 

.26 

2.00 

CARBON  HiLL 

1  .87 

>  .00 

•  21 

•  22 

.18 

.10 

.07 

.05 

CENTER  GROVE 

9.20 

•  74 

•  06 

•  19 

.63 

•  70 

.90 

•  10 

•  06 

.43 

T 

1.12 

.43 

T 

.02 

.04 

■  06 

.12 

CENTRE 

RECORD 

MISSING 

CENTREVILLE 

4.69 

1 

.29 

1.01 

.03 

.  30 

.16 

•  21 

.20 

.09 

•  11 

.15 

.09 

1.29 

CMATOM 

2*33 

T 

T 

.43 

.18 

.21 

•  03 

•  09 

•  45 

T 

T 

T 

.03 

.91 

CHI LDCRSBURG 

39 

•  02 

.90 

•  30 

•  39 

1.19 

1^45 

CHlLOCRSBURG  WTR  PLANT 

9*67 

.92 

•  96 

.09 

.93 

•  07 

•  08 

.62 

.27 

•  09 

•  09 

1.43 

C I  TROMELLE 

6.93 

.79 

•  00 

3.12 

.29 

.03 

.46 

.23 

•  07 

•  97 

•  98 

•  12 

•  06 

.16 

.22 

.17 

CLAIBOANE 

3.62 

.96 

.09 

•  26 

.09 

.41 

•  29 

•  09 

.28 

•  38 

.07 

.4<. 

.18 

.48 

CLANTON 

U92 

.20 

T 

.23 

T 

T 

.64 

•  15 

.30 

* 

.30 

.10 

2^39 

•  93 

T 

''' 

.11 

CODCN 

•  68 

•  09 

•  03 

■  06 

.  10 

.98 

U99 

•  20 

•  17 

.70 

COFFEE   SPHINCS  2  NH 

.79 

.99 

T 

.70 

.10 

•  40 

•  30 

T 

•  05 

.40 

COLBERT  $TEAM  FLANT 

3*98 

.31 

.46 

.06 

•  08 

•  27 

.66 

.17 

1.10 

.45 

COLL INSVI LLE 

4.66 

.08 

•  44 

.22 

.94 

.04 

•  40 

•  19 

•  02 

.99 

•  77 

•  01 

COLUMBIA 

2.90 

•  68 

.18 

.07 

.60 

.91 

•  27 

.08 

•  1 1 

.04 

.12 

•  12 

.08 

.10 

.48 

I  •'io 

•  06 

•  35 

T 

COTTONTOH 

f^lO 

.08 

•  04 

.11 

.12 

.10 

.13 

T 

•  09 

.08 

•  18 

1.14 

.03 

CUBA 

3.61 

•  48 

.88 

•  U 

.42 

.96 

•  02 

•  14 

•  12 

■  04 

•  30 

•  14 

OADCVlLLE 

7.86 

•  29 

•  09 

U29 

.10 

•  29 

.12 

•  23 

.39 

.09 

1.28 

3*80 

DANCT  4  ■ 

l.M 

.13 

•  21 

■  40 

•  24 

•  31 

•  24 

I^29 

•  78 

•  23 

•  27 

1  ^48 

.33 

OATTOM 

2.99 

•  23 

.03 

•  91 

.12 

.87 

•  11 

.09 

.20 

.57 

.26 

DECATUR 

3.92 

T 

•  41 

.29 

.02 

T 

T 

U28 

•  02 

•  05 

.02 

T 

■  09 

.09 

■  77 

.52 

DECATUR  4 

1*98 

•  04 

•  36 

•  19 

.93 

.02 

•  07 

•  01 

•  07 

•  01 

.33 

•  39 

OCCATDR  SQSSTATIOn 

3  49 
• 

.42 

.92 

T 

•  01 

1^22 

.02 

•  06 

T 

.04 

.29 

.91 

.03 

•  12 

1.99 

•  10 

•  12 

.17 

DEMWVL  1 C  LOCK  AND  DAH 

4  93 

•  93 

.10 

.47 

•  49 

■  46 

•  03 

.10 

.58 

•  26 

1  .23 

•  28 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

1.73 

•  03 

•  07 

.46 

.06 

.01 

.20 

.16 

T 

T 

.34 

.31 

•  09 

DOUBLE  SPftlRGS 

2.91 

•  »6  1 

.07 

.07 

.28 

.09 

.08 

•  03 

•  06 

.18 

•  21 

.14 

•  01 

CLftA 

* 

.23 

•  19 

•  20 

.26 

•  20 

.12 

FLrWMT 

.66 

•  89 

•  09 

09 

•  04 

•  13 

•  11 

■  03 

EUTOD 

bIoi 

.99 

.30 

•  99 

.98 

.20 

•  30 

€MTER«»ISE 

3.92 

1*17 

.10 

.29 

•  91 

.01 

.28 

•  02 

•  04 

.08 

U06 

EU^AULA 

•  92 

.03 

T 

.01 

•  11 

.01 

•  19 

•  21 

T 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

* 

.97 

•  27 

T 

•  09 

1.93 

T 

T 

■  49 

.40 

.07 

T 

.34 

.89 

•  04 

•  79 

07 

•  19 

•  34 

.03 

•  19 

.08 

•  27 

•  13 

.86 

•  32 

FALCO  OPCN  POMD  TOvER 

9*9C 

.19 

.19 

.49 

1.96 

.39 

•  10 

.39 

•  20 

•  19 

•  69 

.96 

1  .23 

FALKVILLE 

3.71 

•  34  I 

.00 

.63 

•  16 

•  88 

.12 

•  07 

•  09 

.36 

•  06 

FALLS  CITY  BUt  POND  TWR 

.10 

•  09 

.12 

•  19 

.06 

•  14 

PARLEY 

* 

•  11 

.19 

•  09 

■  09 

.88 

.14 

•  09 

•  16 

•  02 

.07 

•  13 

•  21 

.67 

.20 

.19 

•  07 

•  15 

•  11 

.96 

•  04 

flat^rock 

4*64 

•  01 

•  10 

.60 

.22 

.02 

.21 

•  31 

.20 

.02 

1.40 

•  03 

■  79 

•  05 

•  72 

FLORENCE 

9.79 

1.90 

.30 

•  50 

.12 

•  02 

•  40 

.38 

2^02 

.38 

•  13 

FLORENCE  AT  LOCK 

4.92 

1 

.40 

•  24 

.12 

•  12 

•  05 

■  18 

.03 

.40 

.06 

•  96 

.16 

FORT  DEPOSIT 

•  19 

•  U 

.19 

■  67 

.09 

1.69 

FORT  RORMN 

.20 

1.10 

•  15 

•  09 

•  69 

3.93 

T 

.80 

T 

T 

.26 

.63 

.98 

T 

•  30 

.06 

.10 

.20 

T 

.06 

.16 

FRISCO  CITY 

9.29 

•  94 

.24 

2.27 

.06 

.26 

.14 

•  21 

.64 

.18 

.21 

•  16 

T 

T 

T 

.19 

•  23 

GADSDEN 

1.T3 

.48 

.09 

1.01 

•  07 

•  08 

ftAOSDEN  GAS  PLANT 

1  72 

•  33 

•  36 

•  02 

.68 

•  08 

•09 

.19 

GA I  NE  SV  I  LLE 

•  20 

.99 

.09 

■  38 

.44 

.02 

T 

.04 

.61 

URDEN  CITY 

3*91 

.67 

1  .46 

•of 

.37 

T 

,35 

•  47 

.12 

■  27 

.23 

GARTH 

4.42 

1 

.90 

.20 

•  26 

•  23 

•  99 

•  22 

■  18 

.39 

•  10 

•  39 

GENEVA 

4.97 

2.17 

•  22 

.09 

•  24 

•  24 

.07 

.01 

.23 

-17 

•  02 

•  37 

•  59 

•  08 

.11 

GCORG 1 A  MIA 

4 

.40 

.98 

,75 

U79 

•  68 

OORGA  5^^" 

98 

93 

1  04 

63 

T 

391 

.87 

.09 

1.38 

■  12 

•  22 

.09 

•  12 

.02 

1.12 

GREEN  BAY 

3.01 

•  26 

•  02 

.02 

.09 

.49 

.73 

.08 

■  06 

■  U 

1.19 

GREENSBORO 

4.t» 

•  *4 

•  09 

.03 

1.19 

.67 

.09 

.03 

.25 

.70 

.39 

.11 

GREENV 1 LLE 

•  11 

•  97 

.23 

.Oi 

.24 

.43 

•  17 

.18 

.03 

.06 

T 

.04 

T 

.04 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

.90 

.02 

90 

16 

02 

50 

GUNTERS V I LLE 

9^ 

•  04 

.oa 

•  10 

•  19 

.22 

GUNTERSVILLE  C:TT  H  H 

1.89 

1 

.11 

•26 

•  09 

.24 

.03 

.02 

.14 

GUNTERSVILLE  DAH 

3.92 

.17 

I.IT 

.90 

•  83 

•  18 

.04 

•  01 

T 

T 

.20 

•  42 

HALEm  LLE 

•  01 

.11 

•  29 

.26 

.09 

•  37 

•  08 

.94 

.09 

.17 

•  28 

.23 

* 

•  02  1 

.03 

.14 

.02 

■02 

.06 

01 

.01 

•  04 

•  08 

•  29 

HARfflSSURG  CAhtABA  TWR 

RECORD 

MISSING 

HAYNEVILLE 

2.2* 

.66 

.19 

.40 

.28 

.68 

T 

HEADLAND 

3. 86 

.47 

.70 

.13 

.13 

•  87 

•  09 

U21 

•  32 

HCFL IN 

•  09 

.29 

■  09 

.08 

T 

T 

T 

H191LAND  HOME 

•  09 

.83 

■  07 

•  03 

•  42 

•  24 

.10 

HI  VlT  OVER 

2  81 

.90 

.08 

.26 

.36 

•  39 

•  37 

.23 

•  18 

•  44 

HOOCCS 

1.81 

.48 

T 

■  II 

•  48 

•  09 

•  20 

•  49 

HURTSVILLE  SOSSTA 

4.20 

T 

.12 

.01 

•  36 

1.31 

T 

•  18 

•  09 

.49 

•  12 

T 

•  01 

•  03 

1.48 

HUNTSVILLE  WB  AP 

3.99 

•  06 

•  39 

1  .09 

.04 

.09 

.09 

•  14 

1^44 

•  02 

T 

T 

.03 

T 

.02 

.26 

KTTOR 

2.10 

.39 

•  10 

■  101 

.49 

.10 

.29 

•  39 

•  19 

.14 

•  08 

.03 

lOCR 

6.21 

.97 

.67 

.28 

.12 

.31 

•  34 

T 

T 

T 

U56 

.96 

T 

T 

JACKSOM  LOCK  1 

3.39 

.90 

.49 

•  41 

.09 

•  09 

.02 

1.83 

JACKSOR  »nOALS 

9. 91 

•  10 

•  19 

.16 

.4^1 

■  74 

2^29 

.10 

•  90 

U93 
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Station 

Total 

Day  of  month 

I  1 

2  1 

3 

4  ] 

5  j 

g 

7  j 

8  1 

1 

9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16 

1 

17 

1 

18 

19 

1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE  2  SH 

2.89 

•  25 

T 

•  72 

.18 

.15 

.41 

•  80 

T 

.33 

T 

.05 

T 

JASPER 

?"tc 

.04 

.10 

.07 

T 

.05 

T 

•  22 

.07 

.08 

.21 

.03 

■  38 

1.39 

JORDAn  DAH 

•  45 

.42 

.04 

•  14 

•  10 

.04 

.41 

.17 

T 

•  06 

•  45 

LAFAYETTE 

.79 

1  .44 

.78 

■  32 

.11 

3  6^ 

.39 

.40 

.44 

.25 

.04 

.62 

1.35 

.20 

LEEDS 

4*06 

.26 

•  11 

.01 

.67 

.62 

.30 

•  52 

.72 

.03 

.04 

•  57 

.01 

LEESBURG 

.47 

•  04 

1.74 

.79 

.92 

•  04 

.72 

.09 

.24 

•  10 

.09 

.12 

LIVINGSTON 

.15 

•  07 

.89 

•  1  6 

.10 

*  10 

2.00 

.19 

.20 

LOCKHART 

.28 

.24 

1.05 

.OB 

1.24  .10 

.27 

•  62 

T 

.04 

.07 

•  18 

T 

.43 

.19 

.39 

LOU  I SV I LLE 

*  9* 

2.06 

.62 

.13 

.05 

■  17 

•  37 

1.11 

.24 

MADISON 

i,56 

.63 

•  78 

.01 

.85 

1.04 

.01 

.18 

•  37 

.36 

.01 

.10 

.84 

.03 

.15 

MAGELLA 

1*09 

•  40 

•  16 

1 .35 

.44 

.08 

.04 

.02 

.09 

MAR  ion   1  N 

.56 

.19 

.42 

.43 

.07 

1 .00 

MARION  JUNCTION 

1.65 

.02 

.82 

.25 

.10 

T 

2.57 

MAP  ION  JUNC  T ION  2  NE 

3*0C 

.01 

T 

•  53 

.06 

T 

T  .27 

•  03 

T 

T 

T 

2.10 

MARTIN  DAM 

2.7» 

•  52 

.36 

.30 

•  40 

.30 

.05 

T 

.02 

MATHEWS    1  SSW 

.08 

•  61 

T 

T 

HELVIN 

.53 

.58 

.60 

2*96 

.07 

.25 

.09 

.36 

MERT2   POHDVILLE  TOWER 

.17 

.36 

1  .80 

.14 

.75 

1  .07 

MI  LkERS  FERRY 

6*31 

1.66 

2.40 

T 

.01 

1.11 

.21 

.01 

•  10 

T 

•  01 

T 

.01 

T 

.09 

.70 

HILSTEAO 

1.70 

.06 

1.49 

.19 

T 

MINTER   3  WNW 

.09 

1.09 

.16 

.17 

.83  .02 

.29 

.03 

.52 

•  13 

.16 

MITCHELL  DAM 

1*93 
• 

.71 

•  36 

.05 

.11 

MOBILE  WB  AIRPORT 

•  30 

1.02 

.50 

.04 

T 

T  1.35 

.10 

.46 

T 

.46 

.07 

.01 

T 

.05 

.02 

T 

.13 

* 

.77 

T 

2.10 

T 

T 

T 

T  .15 

T 

•  10 

T 

.30 

.10 

T 

.10 

.29 

T 

.25 

MONTE  SANO 

.16 

.32 

.26 

.87 

•  21 

•  47 

•  06 

■  05 

1.12 

.10 

.39 

MONTEVALLO 

.15 

.20 

.77 

.60 

.05 

T 

.36 

.04 

.39 

T 

T 

T 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

.02 

.56 

■  03 

T          t  ?0 

.08 

.45 

.02 

T 

T 

T 

MOULT ON 

1^45 

•  40 

.19 

.02 

2^50 

.78 

.02 

U42 

.07 

•  20 

•  29 

.32 

•  40 

MOULT ON  2 

* 

1.46 

1.25 

.35 

.20 

.04 

3^30 

1.42 

.09 

.26 

.29 

•  36 

.40 

.07 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

3.34 

1.29 

.17 

.23 

.20 

•  26 

.29 

•  02 

.61 

•  08 

.16 

.01 

NATCHEZ 

1*03 

.12 

1.14 

.28 

•  15 

•  29 

•  80 

.05 

•  08 

T 

.18 

.42 

NEHBURG 

.30 

.91 

.28 

.15 

•  09 

•  10 

•  43 

2^73 

.20 

.14 

NEW  MARKET 

.02 

.05 

1.05 

.09 

.02 

•  20 

1 

•  64 

.43 

.05 

•  02 

.10 

NEW  MARKET  Z 

**3C 

.06 

.19 

•  67 

.47 

.30 

1.20 

•  79 

•  70 

T 

T 

T 

NEWTON 

2.92 

.03 

.12 

.14 

.67 

.20 

•  15 

.24 

.17 

.15 

.99 

NEW  WILSON  LOCK 

RECORD  MISSING 

ONEONTA 

.44 

.86 

•  05 

•  15 

.30 

.42 

.07 

OPELIKA 

2.16 

.35 

.11 

•  44 

.66 

T 

.10 

•  08 

•  03 

.30 

ORR V  I LLE 

.50 

.08 

•  45 

•  30 

OZARK 

- 

U09 

.96 

.20 

1.20 

T 

PAINT  ROCK 

•  03 

•  04 

.40 

.20 

.70 

1.59 

.12 

1.25 

.20 

PALHERDALE  2  W 

.30 

I  .20 

.05 

•  12 

I  .02 

.35 

.25 

•  15 

.06 

.2* 

1  .52 

•  35 

.38 

PELL  C ITY  2  W 

.02 

•  04 

.03 

1  .19 

.21 

1  .02 

.03 

.69 

.04 

PENN I NGTON  LOCK  2 

5  11 

•  18 

.04 

.43 

.28 

.04 

1*10 

•  27 

1  .05 

.20 

1  .30 

.22 

PERRYVILLE 

2.43 

T 

.17 

T 

.13 

.33 

.02 

T 

•  02 

.10 

.55 

T 

T 

.21 

PHENIX  CITY   2  NNW 

•  01 

.43 

.04 

.04 

•  01 

1.63 

.  74 

.05 

•  60 

•  09 

.07 

PICKENSVILLE 

3*81 

*29 

.02 

•  31 

•  41 

.29 

•  33 

1.34 

•  05 

•  61 

•  09 

PINE  HILL 

4*83 

.70 

1.15 

.20 

.15 

1.05 

•  98 

.60 

PINE  LEVEL 

1  .58 

•  42 

•  73 

.09 

.01 

.02 

.05 

.09 

.06 

.06 

.01 

•  01 

.01 

PLANTERVILLE   ?  SSE 

1.22 

T 

•  52 

.45 

T 

T 

T 

.25 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.10 

.20 

.10 

•  10 

.10 

•  22 

T 

.10 

.40 

PRATTVILLE 

1*44 

.29 

.30 

•  24 

•  48 

PRIMROSE  FARM 

1  *  06 

.20 

.01 

.02 

.11 

•  10 

.04 

T 

.02 

.56 

T 

Pushmataha 

1*12 

.11 

.06 

.02 

.11 

.11 

.12 

.05 

.54 

RAINSVILLE 

3.38 

•  30 

.07 

.01 

.10 

.28 

.83 

•  43 

.44 

.05 

.44 

.43 

RED  BAY 

•  23 

.60 

•  32 

.10 

.82 

.39 

REDSTONE  ARSENAL 

4*^4 

•  10 

.38 

1.23 

.02 

.  10 

.04 

•  09 

.10 

.19 

1.73 

.07 

.13 

REFORM 

2.00 

.15 

2.00 

.29 

•  39 

•  79 

.60 

.29 

R I VER  FALLS 

5*09 

T 

1.15 

.13 

.25  .77 

.07 

•  15 

.05 

2.19 

.13 

T 

T 

.13 

.07 

ROBERTSDALE   7  E 

4.53 

•  36 

.02 

.54 

.41 

.19 

.10  .22 

.06 

•  29 

•  28 

•  24 

T 

.65 

1.17 

ROCKFORD 

•  50 

.20 

- 

- 

.25 

- 

ROCK  MILLS 

1~47 
* 

•  02 

.22 

.14 

•  60 

.05 

•  28 

•  19 

.01 

RUSSELLVILLE 

•  54 

•  60 

.12 

•  19 

.40 

.21 

•  36 

RUSSELL VILLE  2 

.08 

.34 

•  72 

T 

•  26 

.13 

.29 

.52 

SAINT  BERNARD 

2.47 

.04 

.12 

.02 

•  46 

•  04 

.31 

•  61 

.01 

.20 

•  46 

.05 

.05 

T 

SANO  MT   STATE  FARM  API 

^*  RT 

.21 

.15 

1.10 

.02 

.03 

.02 

,93 

•  09 

•  34 

.42 

.01 

•  22 

.10 

SAYRE 

.01 

.58 

•  12 

.40 

.68 

.12 

SCOTTSBORO 

9  A3 

.20 

.10 

.10 

.05 

.80 

.05 

.10 

1.15 

SCOTTSBORO  5USSTA 

2  69 

.22 

.23 

.02 

■  20 

.05 

.13 

•  02 

.63 

T 

.04 

.10 

.02 

.99 

SEALE 

3*08 

.98 

.57 

.39 

.02 

.05 

.77 

•  OB 

.22 

SELMA 

.11 

.02 

•  07 

.71 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.77 

.89 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.52 

2.10 

.25 

.39 

•  13 

1  .02 

.12 

•  20 

.85 

.64 

SLOCOMB 

.08 

•  18 

.55 

.01 

.09 

.14  .26 

19 

•  77 

•  40 

.32 

.29 

•  07 

SNOW  HILL 

3  3 
.8 

.56 

•  50 

•  40 

.30 

.20  .90 

.09 

.88 

T 

SOUTH  HILL 

4.76 

1.36 

■  14 

1.05 

.32 

.43 

.OS 

.44 

.94 

1 

SUTTLE 

•  69 

.84 

.17 

.17 

.22 

\ 

SWAIM 

1.32 

1  .62 

.  35 

•  14 

•  02 

SYLACAUGA  *  NE 

5.80 

1 .  37 

•  78 

T 

•  12 

T 

T 

T 

2.03 

T 

.10 

•  05 

T 

.15 

T 

1.20 

SYLVAN  I A 

2.87 

.47 

.10 

.23 

.  56 

.02 

•  06 

.24 

.34 

.01 

.on 

.76 

TALLADEGA 

5.59 

•  07 

.40 

.01 

.15 

.19 

.05 

2.36 

.83 

.25 

.06 

.09 

.10 

,71 

.32 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

- 

.10 

.15 

.10 

.13 

.03 

THOMASVILLE 

.52 

■  09 

.26 

.01 

T 

.08 

.24 

.40 

.06 

T 

.87 

.02 

THORSBY  EXP  STATION 

.80 

I  .1 1 

.03 

THURLOW  DAH 

2*58 

.07 

.  30 

2.04 

.01 

.03 

.13 

TONEY 

5.45 

.80 

■  90 

1.09 

•  93 

.13 

.10 

.10 

.02 

1  .00 

•  24 

.14 

TRAFFORO 

.65 

1.07 

.18 

.67 

2.74 

.26 

1.30 

TROY 

2.64 

.47 

■  30 

.06 

•  46 

1.00 

.10 

•  01 

.12 

•  1 2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

.03 

T 

T 

.15 

04 

.11 

•  09 

.08 

.24 

•  02 

.10 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

1  *68 

.41 

.03 

.02 

.15 

.15 

.30 

TUSKEGEE  2 

1.86 

•  18 

1  ^17 

•  06 

.45 

UNION  SPRINGS  5  S 

.06 

.05 

.13 

.02 

T  T 

•  42 

.25 

UNIONTOWN 

.42 

.04 

.87 

.24 

.44 

.04 

.13 

.  35 

.12 

.  34 

VALLEY  HEAD   1  S 

•  19 

.15 

.03 

.23 

.06 

.  34 

•  19 

.49 

.42 

.60 

* 

.08 

.25 

.55 

.  16 

.05 

.61 

VERNON 

2.52 

.06 

.48 

.27 

.10 

.14 

.04 

.47 

.96 

WADLEY 

4.54 

•  52 

•  40 

.43 

.03 

.05 

.06 

.45 

.85 

.10 

.97 

.16 

.52 

WALLACE  2  E 

■ 

1  .90 

WALNUT  GROVE 

.47 

.49 

.58 

.55 

•  75 

.65 

.38 

.10 

1.39 

WARRIOR  LOCK  AND  DAH 

5  61 
* 

.56 

1.26 

•  66 

•  07 

.88 

.02 

.10 

.38 

1.6B 

WATERLOO 

4.44 

.86 

.79 

.01 

38 

.44 

.41 

.01 

.67 

.43 

.42 

.02 

WEST  8L0CT0N 

2.10 

.20 

.20 

.90 

.10 

•  40 

.05 

.20 

■  05 

WETUHPKA 

2.23 

.17 

T 

.17 

.05 

.09 

.03 

•  96 

T 

.42 

T 

.03 

T 

.31 

WHATLEY 

5.55 

.11 

.35 

.57 

.35 

T 

1.70 

.13 

.44 

.18 

.14 

.12 

.13 

1.3) 

WhIEELER  DAH 

3.11 

.06 

.61 

.03 

•  02 

•  92 

•  02 

1.56 

.14 

.03 

.12 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.75 

.21 

.19 

.26 

.13 

.12 

.51 

.32 

.02 

.48 

1  .40 

.11 

WIDOWS  CREEK  SIM  PLANT 

3.19 

.82 

.29 

T 

.07 

.14 

.26 

.57 

.06 

•  04 

T 

.02 

.05 

.85 

.02 

WILSON  DAH 

4.24 

1.10 

.09 

.40 

.36 

T 

.10 

.03 

.37 

T 

.04 

1.17 

.52 

.06 

WINFIELD  2  SW 

3.98 

.17 

.38 

.13 

.86 

.03 

.09 

.77 

.51 

.91 

.05 

•  08 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.98 

.02 

.09 

.07 

.08 

1.15 

.25 

.03 

.07 

•  24 

.90 

YOUNGS  STORE 

5.33 

•  10 

2.75 

.35 

.05 

.25 

U30 

.53 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1959 


Slalion 

I>*r  Oi  Montli 

8. 

• 

1 

2 

* 

'  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

'* 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

kLBERTVILLE  2  SE 

MAX 

9* 

90 

91 

92 

94 

91 

91 

88 

89 

88 

B6 

91 

91 

91 

91 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

91.2 

MIN 

69 

68 

69 

72 

70 

70 

69 

68 

58 

61 

61 

64 

67 

67 

69 

70 

67 

68 

68 

66 

68 

65 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

66 

68 

69 

67  .3 

kLEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

91 

93 

93 

94 

91 

93 

94 

91 

68 

91 

93 

91 

88 

94 

92 

69 

91 

94 

95 

96 

93 

92 

95 

97 

95 

95 

95 

96 

95 

93 

87 

92.7 

MIN 

68 

67 

66 

64 

60 

67 

66 

69 

61 

57 

61 

64 

63 

62 

66 

65 

63 

64 

65 

63 

65 

63 

64 

63 

64 

64 

64 

66 

67 

67 

67 

64.4 

»LICEVILLE  2  SE 

MAX 

9$ 

97 

93 

98 

96 

97 

96 

98 

90 

87 

89 

95 

95 

86 

68 

87 

92 

90 

97 

95 

94 

98 

96 

95 

95 

97 

95 

96 

96 

96 

93 

94.0 

MIN 

75 

76 

75 

75 

70 

70 

70 

72 

74 

70 

73 

74 

75 

73 

76 

67 

65 

64 

73 

75 

75 

77 

74 

72  .6 

tNDALUSIA 

MAX 

9J 

95 

98 

94 

95 

93 

93 

94 

96 

90 

92 

93 

91 

86 

94 

90 

90 

93 

93 

90 

92 

95 

93 

95 

96 

94 

95 

97 

95 

96 

69 

93.2 

MIN 

70 

68 

71 

71 

72 

73 

71 

74 

72 

62 

68 

70 

69 

66 

70 

67 

68 

67 

70 

69 

70 

67 

69 

66 

70 

68 

72 

73 

74 

72 

69 

69.7 

tNNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

95 

93 

94 

93 

89 

93 

93 

87 

90 

94 

93 

93 

96 

69 

90 

92 

93 

91 

95 

94 

95 

98 

97 

98 

94 

96 

97 

92 

95 

88 

93.2 

MIN 

66 

66 

71 

70 

69 

67 

72 

66 

63 

62 

63 

71 

67 

70 

70 

66 

68 

69 

69 

68 

66 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

66 

68 

70 

68 

68.1 

ASHLAND 

MAX 

95 

93 

91 

93 

94 

93 

93 

93 

63 

88 

91 

86 

88 

93 

88 

69 

92 

94 

93 

92 

92 

91 

91 

93 

95 

93 

94 

95 

95 

92 

86 

91.6 

MIN 

69 

68 

66 

64 

62 

63 

66 

ro 

61 

60 

59 

64 

61 

63 

67 

64 

63 

66 

64 

63 

65 

62 

65 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

67 

69 

64.7 

(TMEHS  2 

MAX 

91 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

69 

63 

60 

83 

65 

90 

90 

90 

68 

90 

93 

92 

91 

93 

93 

92 

93 

94 

95 

95 

92 

95 

88 

92 

90.7 

MIN 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

68 

65 

61 

62 

65 

56 

60 

69 

69 

66 

70 

68 

66 

67 

67 

66 

67 

71 

66 

67 

70 

69 

70 

68 

68 

67.3 

►TMORE    STATE  FARM 

MAX 

95 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

90 

91 

93 

91 

82 

86 

93 

92 

91 

92 

92 

95 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

97 

96 

96 

94 

89 

92.6 

MIN 

68 

69 

72 

70 

71 

73 

70 

72 

72 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

67 

69 

66 

69 

68 

68 

67 

66 

68 

66 

68 

69 

72 

73 

70 

70 

69.1 

lUBURN  9  SW 

MAX 

97 

97 

93 

92 

93 

93 

96 

95 

92 

88 

93 

95 

69 

88 

95 

90 

90 

92 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

99 

95 

97 

98 

99 

98 

96 

94.3 

MIN 

71 

71 

72 

70 

67 

69 

71 

71 

65 

62 

64 

68 

66 

67 

69 

65 

65 

66 

66 

64 

67 

64 

67 

64 

65 

67 

67 

69 

71 

68 

70 

67.4 

lANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

97 

95 

95 

94 

95 

94 

95 

95 

90 

86 

69 

92 

96 

90 

93 

94 

91 

94 

94 

91 

96 

95 

92 

93 

98 

92 

96 

95 

98 

96 

95 

93.7 

MIN 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

64 

63 

65 

67 

66 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

67 

69 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

70 

69 

71 

72 

66.6 

lAY  HIHETTE 

MAX 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

89 

89 

88 

87 

90 

68 

83 

80 

84 

86 

85 

80 

85 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

95 

95 

91 

90 

89.1 

MIN 

69 

72 

70 

73 

73 

75 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

66 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

60 

70 

69 

71 

71 

74 

78 

74 

72 

71 

71.1 

lELLE  HINA  2  N 

MAX 

93 

93 

94 

93 

88 

91 

89 

85 

87 

86 

86 

90 

89 

92 

90 

89 

88 

94 

90 

93 

95 

91 

94 

93 

94 

93 

91 

95 

85 

92 

66 

90.7 

MIN 

68 

65 

68 

68 

67 

68 

65 

65 

61 

60 

62 

63 

64 

68 

66 

64 

68 

66 

67 

65 

66 

64 

67 

67 

65 

65 

68 

67 

66 

65 

65 

65.6 

lESSEMER  »  S* 

MAX 

93 

92 

93 

94 

92 

93 

93 

88 

85 

69 

92 

95 

68 

94 

90 

91 

92 

93 

91 

93 

93 

92 

94 

96 

94 

94 

96 

96 

95 

94 

90 

92.4 

MIN 

69 

69 

73 

73 

70 

70 

69 

71 

61 

60 

62 

65 

67 

68 

72 

67 

68 

66 

71 

65 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

67 

69 

71 

67.9 

IIRMINGHAM  HB  AP 

MAX 

9A 

9* 

93 

95 

91 

94 

94 

89 

66 

69 

91 

93 

68 

90 

89 

90 

91 

94 

90 

92 

92 

91 

94 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

95 

69 

92.2 

MIN 

7» 

70 

74 

72 

71 

71 

74 

69 

6> 

64 

66 

73 

70 

70 

73 

69 

70 

71 

72 

69 

70 

68 

71 

71 

69 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

70.4 

JRARTLET 

MAX 

95 

96 

94 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

90 

92 

94 

91 

86 

94 

92 

90 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

96 

91 

93.6 

MIN 

69 

62 

70 

68 

67 

70 

69 

72 

72 

62 

63 

66 

67 

66 

70 

66 

65 

65 

67 

65 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

70 

70 

70 

67.1 

iREirron  3  ssE 

MAX 

95 

94 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

91 

92 

94 

90 

60 

89 

90 

88 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

93 

92 

94 

93 

94 

95 

95 

90 

68 

92.0 

MIN 

71 

70 

71 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

67 

69 

69 

67 

71 

66 

67 

68 

70 

70 

66 

69 

67 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

71 

71 

71 

69.3 

tRIOGEPORT  2  N 

MAX 

95 

92 

93 

93 

86 

86 

83 

85 

86 

88 

91 

90 

90 

90 

82 

92 

91 

90 

94 

94 

95 

94 

97 

96 

97 

96 

93 

95 

93 

90 

88 

91.2 

MIN 

69 

66 

69 

70 

68 

72 

63 

67 

61 

60 

62 

64 

66 

64 

67 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

66 

65 

68 

69 

70 

72 

69 

67  . 1 

:alera  2  SW 

MAX 

97 

94 

93 

95 

92 

92 

94 

90 

85 

90 

92 

93 

89 

90 

92 

93 

91 

93 

95 

95 

94 

96 

98 

95 

92 

92.9 

MIN 

69 

70 

69 

69 

66 

69 

71 

69 

61 

61 

62 

65 

66 

66 

70 

67 

66 

66 

68 

64 

68 

66 

67 

66 

67 

68 

67 

66 

64 

68 

67 

66.9 

umen  )  mm 

MAX 

95 

92 

93 

93 

93 

96 

94 

91 

67 

90 

92 

91 

87 

69 

92 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

93 

95 

94 

95 

94 

96 

94 

89 

69 

92.2 

MIN 

70 

70 

71 

68 

69 

72 

70 

73 

68 

63 

64 

65 

67 

68 

66 

65 

67 

68 

69 

66 

67 

67 

67 

69 

68 

66 

68 

71 

72 

73 

72 

68  .4 

:AIIP  hill   2  MM 

MAX 

91 

92 

94 

92 

93 

91 

93 

95 

89 

65 

91 

93 

89 

88 

94 

89 

90 

91 

92 

91 

92 

68 

91 

93 

97 

94 

95 

96 

95 

95 

93 

92.0 

MIN 

70 

69 

70 

67 

66 

67 

70 

70 

63 

59 

61 

64 

64 

64 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

67 

63 

65 

63 

65 

66 

66 

67 

69 

66 

66 

65  .  6 

:e«tre 

MAX 

MIN 

:eiitreville 

MAX 

98 

97 

93 

95 

95 

97 

96 

95 

90 

87 

91 

92 

95 

85 

90 

94 

91 

93 

93 

95 

94 

95 

93 

97 

93 

96 

96 

96 

97 

96 

93 

93.6 

MIN 

72 

70 

73 

68 

70 

72 

70 

72 

65 

63 

64 

66 

67 

68 

70 

67 

68 

65 

69 

66 

68 

66 

70 

69 

69 

66 

69 

70 

69 

71 

72 

66.6 

niATO* 

MAX 

9* 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

89 

90 

93 

94 

86 

66 

95 

91 

88 

92 

92 

93 

95 

94 

94 

95 

95 

94 

96 

95 

95 

91 

93 

92.9 

MIN 

73 

70 

71 

69 

69 

70 

71 

73 

69 

63 

65 

65 

65 

72 

66 

69 

68 

67 

66 

67 

67 

64 

66 

64 

65 

67 

69 

70 

73 

68 

66.0 

MILDERSSURC  «TR  PLANT 

MAX 

9» 

94 

93 

95 

92 

92 

94 

90 

66 

91 

93 

93 

89 

93 

90 

90 

93 

95 

94 

94 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

95 

97 

96 

94 

89 

92.9 

MIN 

71 

70 

71 

68 

68 

68 

71 

70 

63 

61 

63 

65 

65 

66 

72 

65 

67 

68 

68 

67 

68 

65 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

68 

69 

67.6 

:itro«elle 

MAX 

91 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

90 

86 

90 

66 

69 

68 

82 

92 

91 

89 

90 

68 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

93 

94 

95 

91 

88 

90.6 

MIN 

72 

70 

74 

73 

74 

74 

71 

73 

72 

71 

73 

73 

69 

72 

72 

70 

72 

68 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

71 

71 

74 

74 

74 

70 

71.7 

LANTON 

MAX 

96 

94 

94 

93 

95 

94 

96 

93 

89 

86 

90 

91 

94 

85 

93 

94 

90 

91 

93 

95 

93 

93 

91 

94 

95 

95 

96 

96 

97 

95 

94 

93.1 

MIN 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

69 

70 

62 

60 

60 

65 

65 

66 

69 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

68 

69 

69 

70 

67  .0 

XATTON 

MAX 

97 

93 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

90 

93 

96 

87 

87 

94 

97 

96 

96 

87 

95 

94 

96 

92 

93 

94 

93 

94 

97 

97 

97 

89 

91 

93.5 

MIN 

71 

70 

69 

71 

70 

74 

71 

73 

70 

67 

69 

70 

69 

66 

71 

70 

67 

70 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

75 

74 

71 

69 

70.5 

toOEN 

MAX 

92 

90 

93 

92 

95 

93 

91 

91 

68 

91 

93 

97 

89 

90 

91 

87 

67 

91 

85 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

97 

94 

94 

91 

91.6 

MIN 

71 

70 

69 

74 

72 

74 

73 

76 

75 

72 

71 

73 

71 

74 

73 

72 

73 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

71 

74 

74 

71 

70 

72.4 

(ATTOd 

MAX 

9* 

93 

90 

93 

95 

92 

91 

92 

90 

86 

69 

91 

92 

83 

90 

92 

90 

91 

90 

96 

93 

96 

93 

95 

98 

95 

95 

95 

96 

94 

89 

92.3 

MIN 

71 

71 

74 

71 

73 

75 

71 

72 

68 

67 

66 

67 

69 

70 

70 

67 

70 

68 

71 

68 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

70.0 

lECATUR 

MAX 

95 

94 

91 

93 

92 

91 

94 

90 

64 

85 

67 

89 

92 

91 

91 

90 

89 

68 

92 

91 

92 

93 

91 

94 

95 

94 

94 

93 

95 

90 

90 

91.3 

MIN 

75 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

68 

64 

67 

67 

67 

71 

72 

68 

71 

70 

71 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

69  .9 

EHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

95 

94 

90 

94 

91 

95 

95 

94 

90 

86 

89 

91 

93 

84 

67 

90 

90 

92 

91 

93 

93 

94 

91 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

90 

87 

91.7 

MIN 

70 

72 

74 

71 

71 

72 

72 

72 

66 

67 

67 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

72 

70.0 

rOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

90 

90 

92 

95 

66 

81 

92 

91 

89 

92 

92 

93 

95 

90 

95 

95 

95 

95 

96 

95 

98 

98 

69 

87 

92.3 

1 

MIN 

72 

70 

72 

73 

71 

75 

74 

74 

74 

69 

70 

73 

70 

73 

70 

69 

69 

69 

72 

69 

70 

70 

68 

70 

73 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

71.6 

OUBLE  SPRINGS 

MAX 

95 

92 

93 

92 

92 

90 

93 

91 

66 

85 

86 

90 

93 

90 

90 

89 

69 

89 

92 

91 

93 

92 

92 

93 

95 

94 

90 

92 

95 

94 

92 

91.4 

MIN 

69 

67 

69 

69 

70 

71 

69 

68 

60 

60 

63 

62 

66 

67 

69 

67 

67 

67 

69 

66 

68 

68 

68 

69 

66 

67 

66 

68 

67 

68 

68 

67.1 

ItTERPRISE 

MAX 

95 

94 

92 

93 

92 

92 

92 

94 

90 

91 

95 

90 

83 

92 

91 

89 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

94 

95 

90 

91 

95 

97 

97 

96 

91 

92.4 

MIN 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

74 

73 

66 

66 

71 

70 

67 

72 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

68 

66 

69 

70 

69 

71 

75 

70 

72 

69 

70.0 

'FA'Jl.  A 

MAX 

98 

94 

98 

93 

93 

95 

97 

96 

95 

93 

93 

96 

89 

89 

91 

93 

94 

94 

93 

96 

96 

95 

94 

96 

97 

96 

96 

99 

99 

100 

95.0 

MIN 

65 

69 

72 

71 

69 

72 

72 

74 

71 

62 

64 

66 

70 

67 

69 

66 

69 

68 

69 

72 

69 

68 

69 

70 

69 

69 

72 

73 

72 

69.2 

/ER&REEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

93 

92 

94 

92 

94 

94 

89 

69 

94 

69 

81 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

66 

87 

91.7 

MIN 

72 

70 

72 

69 

71 

72 

72 

74 

70 

66 

66 

69 

68 

70 

66 

69 

69 

67 

69 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

69 

71 

73 

71 

69 

69.3 

k 1 RhOPE 

MAX 

90 

91 

92 

92 

93 

91 

91 

92 

93 

69 

86 

90 

89 

88 

91 

90 

89 

90 

88 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

94 

91 

91.1 

MIN 

73 

72 

71 

74 

73 

74 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

69 

73 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

73 

73 

72 

77 

74 

72 

72.4 

ALKVILLE 

MAX 

96 

93 

93 

98 

93 

92 

94 

88 

86 

86 

88 

91 

94 

92 

93 

90 

90 

91 

94 

91 

95 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

92.7 

MIN 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

59 

56 

56 

59 

61 

64 

61 

63 

67 

65 

65 

63 

63 

66 

64 

64 

63 

63 

65 

65 

64 

65 

64 

63.8 

FoUowliig  SuUoo  InAmx 

109  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avei 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

71 

68 

71 

69 

68 

71 

70 

70 

62 

62 

63 

66' 

65 

68 

69 

68 

69 

68 

69 

65 

95 

67 

92 
67 

68 

95 
68 

66 

67 

95 
68 

69 

93 
69 

93 
70 

93a2 
67.7 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

68 

62 

71 

74 

72 

75 

71 

65 

65 

60 

63 

63 

68 

72 

72 

69 

72 

70 

67 

65 

66 

66 

68 

67 

68 

67 

70 

69 

69 

69 

69 

91«4 
6eil 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

75 

77 

78 

78 

72 

78 

78 

74 

76 

77 

80 

74 

71 

79 

78 

74 

74 

76 

74 

76 

77 

76 

77 

78 

78 

79 

79 

79 

90 
76 

90 
76 

77 

68>7 
76.5 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

69 

70 

73 

70 

71 

73 

70 

73 

71 

66 

67 

68 

67 

67 

68 

68 

70 

66 

70 

91 
68 

69 

68 

68 

68 

69 

68 

96 

69 

72 

95 
73 

95 
72 

92 

70 

92.4 

69.5 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

95 
70 

66 

68 

69 

67 

68 

68 

71 

68 

61 

61 

69 

67 

67 

69 

67 

67 

67 

69 

67 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

67 

66 

67 

68 

69 

93.1 
67.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

73 

72 

74 

71 

73 

74 

72 

7J 

65 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

68 

71 

68 

69 

69 

71 

69 

65 

66 

71 

73 

96 
71 

74 

72 

92  .6 
70.1 

GENEVA 

MAX 
MIN 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

71 

72 

72 

68 

69 

96 

70 

71 

67 

92 
71 

90 
67 

68 

66 

70 

68 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

69 

72 

73 

72 

71 

93.4 
69.6 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

67 

70 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

67 

61 

63 

63 

65 

88 
71 

66 

66 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

95 
64 

96 

65 

66 

66 

67 

69 

96 
67 

90 
70 

93 
68 

93.6 
67.0 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

72 

72 

74 

72 

74 

75 

72 

72 

67 

66 

67 

92 
69 

69 

92 
70 

70 

69 

69 

70 

72 

69 

71 

68 

71 

69 

69 

69 

71 

73 

72 

72 

72 

92.5 
70.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

70 

69 

73 

71 

73 

73 

70 

94 

73 

71 

93 
65 

70 

70 

70 

68 

92 
69 

68 

69 

68 

71 

70 

77 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

74 

75 

72 

71 

94.2 
70.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

65 

67 

68 

68 

67 

69 

90 
68 

65 

68 

61 

62 

94 

64 

66 

95 
64 

89 
66 

90 
67 

66 

67 

69 

69 

95 
68 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

69 

93.3 
66.7 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

69 

66 

68 

69 

67 

70 

69 

66 

59 

60 

62 

62 

63 

63 

67 

85 

66 

87 
66 

87 
67 

90 
68 

66 

67 

90 
66 

67 

93 
61 

93 
66 

66 

66 

67 

67 

68 

66 

89.2 
65.9 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

71 

68 

70 

70 

69 

72 

70 

70 

61 

64 

65 

68 

68 

68 

68 

92 
68 

93 
68 

93 
68 

94 
69 

92 
67 

69 

67 

69 

68 

67 

95 
67 

70 

70 

93 
69 

71 

93 
68 

92.1 
68.3 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

70 

70 

74 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

64 

65 

69 

70 

67 

70 

69 

95 
69 

96 

68 

71 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

72 

95.1 
69.7 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

65 

67 

70 

69 

66 

70 

66 

67 

90 
68 

69 

67 

68 

66 

90 

62 

66 

68 

68 

69 

74 

74 

71 

70 

91  .7 
68.8 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

6S 

66 

65 

64 

62 

63 

65 

69 

62 

54 

55 

60 

57 

61 

61 

90 
63 

91 
59 

93 
61 

60 

94 

60 

93 
61 

93 
59 

60 

96 
63 

97 
60 

96 
61 

61 

96 

62 

63 

65 

60 

92.8 
61.6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

69 

68 

68 

70 

71 

72 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

68 

65 

65 

90 
65 

67 
65 

89 

65 

90 
69 

70 

69 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

90.3 
66.9 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 

68 

72 

73 

72 

71 

69 

69 

65 

64 

66 

69 

70 

69 

71 

68 

71 

71 

70 

69 

95 
71 

70 

71 

73 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

93.0 
69.9 

JASPER 

MAX 
MIN 

72 

69 

70 

68 

68 

70 

69 

74 

68 

58 

64 

66 

66 

66 

70 

61 

n 

67 

68 

66 

67 

67 

68 

69 

67 

67 

66 

69 

66 

69 

71 

94.1 
67.7 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

70 

68 

70 

67 

66 

70 

70 

70 

63 

63 

63 

67 

66 

65 

66 

65 

66 

68 

66 

66 

69 

64 

68 

67 

68 

69 

70 

71 

71 

69 

69 

92.9 
67.4 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

73 

72 

72 

72 

74 

72 

74 

66 

65 

65 

67 

68 

80 
71 

69 

69 

70 

66 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

69 

71 

73 

69 

73 

72 

69 

91.5 
69.9 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

71 

69 

71 

72 

72 

9 1 

73 

92 

72 

93 
73 

91 
73 

68 

90 
69 

70 

70 

82 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

66 

71 

74 

75 

7» 

70 

91.1 
70.6 

MAO I  SON 

MAX 
MIN 

95 
71 

68 

93 
70 

93 
70 

92 
69 

72 

68 

86 

67 

65 

85 
62 

66 
64 

88 
65 

91 
66 

90 
70 

90 
69 

66 

69 

66 

69 

67 

68 

67 

66 

70 

67 

66 

70 

70 

65 

69 

69 

90.6 
67. « 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

70 

72 

86 
67 

65 

67 

67 

68 

69 

67 

66 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

71 

66 

69 

69 

70 

72 

73 

70 

72 

91.9 
69. J 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

72 

71 

72 

70 

68 

71 

72 

72 

68 

66 

68 

68 

69 

67 

70 

89 
66 

90 
67 

67 

95 
69 

67 

90 
69 

66 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

74 

69 

69 

92.6 
69.0 

MINTER  3  HNW 

MAX 
MIN 

100 
68 

68 

70 

69 

70 

69 

72 

67 

67 

62 

63 

93 

66 

68 

91 
67 

67 

65 

93 
67 

66 

92 
67 

96 
68 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

91 
71 

93.6 
67.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 

70 

75 

75 

73 

72 

72 

75 

7a 

74 

74 

73 

70 

74 

69 
72 

72 

73 

70 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

75 

75 

70 

89.9 
72.7 

MOBILE 

MAX 
MIN 

74 

72 

78 

77 

76 

78 

71 

78 

75 

75 

75 

74 

70 

71 

73 

73 

90 
74 

72 

75 

73 

75 

72 

73 

75 

72 

75 

77 

77 

77 

79 

73 

91.9 
74.9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 

70 

74 

73 

72 

74 

70 

73 

70 

65 

67 

70 

71 

68 

71 

68 

68 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

72 

71 

T3 

74 

75 

73 

73 

94.4 

71.0 

HO  U  L  T  On  2 

MIN 

70 

68 

71 

71 

65 

72 

70 

67 

6) 

62 

62 

63 

66 

69 

87 

70 

68 

70 

69 

68 

67 

69 

68 

69 

70 

69 

67 

70 

69 

70 

70 

68 

91.3 
66.1 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

89 

72 

89 
70 

93 
73 

95 
72 

94 

73 

91 

73 

88 
72 

S3 
69 

85 
68 

84 
65 

86 
68 

91 
68 

90 
68 

90 
70 

67 
71 

87 
69 

87 

72 

91 
70 

91 
71 

92 
69 

93 
69 

69 

67 

94 

71 

93 
73 

95 

7a 

9* 

70 

9* 
7* 

91 
72 

92 
71 

90 
71 

66 

71 

90.1 
70.9 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

70 

69 

71 

67 

69 

70 

70 

73 

72 

62 

63 

65 

66 

69 

66 

66 

69 

66 

66 

65 

67 

66 

65 

68 

66 

65 

68 

69 

70 

70 

92.6 

67.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

70 

66 

67 

68 

68 

69 

92 
69 

71 

58 

58 

61 

65 

65 

67 

72 

91 
66 

89 
67 

92 
68 

92 
68 

91 
65 

92 
66 

93 
64 

91 

65 

95 

66 

94 

67 

96 
66 

96 

67 

95 
68 

97 
67 

91 
66 

68 

92.9 
66.9 

OPELIICA 

MAX 

66 

66 

65 

64 

63 

63 

67 

64 

63 

'87 
56 

62 

94 
61 

87 
62 

95 
61 

93 
60 

68 

62 

90 
60 

92 
60 

61 

95 
61 

64 

87 
60 

63 

60 

96 
61 

62 

97 

63 

63 

96 
63 

61 

66 

93.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

95 

72 

95 

69 

96 
69 

91 
65 

93 
68 

97 
68 

89 

70 

86 
68 

85 
68 

93 
69 

96 
70 

95 
67 

94 

69 

94 

68 

91 
69 

9J 

67 

95 
68 

97 
68 

96 
69 

96 
70 

96 
71 

96 
70 

99 
72 

99 
74 

92 
70 

93 
74 

94.0 
69. J 

PELL  CITY   2  W 

MAX 
MIN 

99 
73 

93 
67 

97 
67 

94 

68 

93 
65 

94 
64 

94 

69 

90 
71 

87 
75 

90 
60 

92 
60 

94 
63 

93 
61 

91 
62 

90 
74 

87 
64 

92 
62 

92 
63 

88 
65 

93 
65 

92 
65 

92 
66 

95 
72 

9* 

67 

9* 

65 

95 
66 

94 

65 

95 
67 

94 
66 

92 
65 

68 
65 

92.9 
66.0 

PHENIX   CITY  2  MNW 

MAX 
MIN 

95 
72 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

92 
71 

92 
73 

9S 
71 

92 
72 

87 
69 

85 
68 

92 
67 

92 
71 

88 
68 

86 
68 

90 
69 

89 

67 

90 
68 

91 
67 

92 
68 

94 

67 

9* 

71 

90 
67 

91 
70 

93 
70 

94 

71 

94 

72 

93 
Tl 

95 
75 

97 
72 

94 

71 

91 
71 

91.7 
70.0 

Sm  R«iereQce  Notea 


FoUowlag  StatloD  Indue 

110  ~ 


Contlnu«<i 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1959 


Day  01  Month 


StaHon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

M  i 

 ^ 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PRATTVILLE 

MAX 

95 

93 

95 

96 

97 

96 

95 

90 

90 

91 

95 

94 

86 

96 

95 

93 

93 

96 

96 

96 

94 

95 

96 

97 

96 

96 

94 

MIN 

71 

71 

74 

77 

71 

73 

71 

72 

67 

65 

67 

66 

70 

68 

73 

66 

68 

69 

71 

68 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

70 

71 

74 

71 

73 

70 

>1 

PUSHMATAHA 

MAX 

9* 

93 

aa 

92 

93 

93 

94 

94 

91 

67 

89 

91 

93 

60 

89 

92 

91 

93 

90 

93 

93 

94 

92 

94 

96 

93 

93 

95 

98 

92 

.0 

MIN 

7* 

73 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

66 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

68 

69 

66 

68 

68 

67 

69 

66 

68 

66 

66 

68 

70 

70 

73 

70 

68 

>5 

RED  BAT 

MAX 

9A 

90 

92 

92 

93 

93 

93 

92 

86 

84 

85 

67 

91 

92 

86 

93 

90 

90 

94 

92 

92 

95 

90 

94 

94 

95 

91 

91 

91 

MIN 

71 

6a 

71 

71 

70 

73 

71 

66 

64 

62 

63 

67 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

71 

68 

69 

67 

69 

69 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

66 

68 

i7 

REOSTOHE  ARSENAL 

MAX 

94 

93 

92 

93 

91 

69 

88 

84 

65 

86 

89 

91 

89 

91 

86 

89 

90 

92 

91 

93 

95 

93 

95 

90 

MIN 

6S 

66 

66 

68 

66 

68 

66 

64 

62 

60 

62 

63 

65 

66 

66 

65 

69 

6"/ 

69 

65 

66 

66 

67 

68 

66 

67 

69 

69 

68 

68 

69 

66 

■  4 

ROBERT  SCALE  7  E 

MAX 

94 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

68 

88 

60 

69 

87 

66 

66 

90 

86 

87 

87 

88 

91 

91 

90 

89 

89 

MIN 

71 

70 

73 

72 

71 

73 

71 

73 

72 

71 

71 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

68 

71 

70 

70 

74 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

75 

70 

70 

70 

9 

ROCKFORD 

MAX 

95 

94 

95 

94 

94 

94 

99 

94 

89 

66 

90 

92 

94 

95 

93 

94 

91 

93 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

1 00 

96 

98 

98 

94 

MIN 

69 

70 

71 

70 

71 

67 

71 

69 

63 

59 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

64 

64 

66 

65 

67 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

i2 

ROCK  HILLS 

MAX 

96 

95 

■)Z 

94 

92 

96 

93 

93 

90 

91 

95 

90 

89 

92 

66 

89 

92 

94 

96 

96 

93 

MIN 

70 

69 

68 

65 

66 

67 

69 

71 

61 

60 

59 

66 

64 

66 

65 

63 

63 

65 

66 

64 

68 

63 

66 

65 

65 

65 

66 

67 

69 

69 

69 

65 

•  8 

RUSSELLVILLt  2 

MAX 

94 

90 

95 

92 

93 

93 

94 

93 

64 

88 

88 

91 

96 

95 

91 

69 

69 

88 

92 

93 

93 

93 

92 

MIN 

70 

67 

67 

66 

65 

66 

68 

65 

54 

59 

56 

60 

62 

65 

68 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

63 

65 

67 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

65 

64 

>9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

95 

90 

94 

94 

93 

90 

92 

69 

86 

84 

87 

92 

92 

95 

95 

92 

90 

92 

95 

86 

95 

94 

92 

94 

96 

97 

92 

MIN 

71 

66 

68 

67 

67 

70 

69 

68 

62 

62 

66 

65 

64 

66 

65 

64 

67 

66 

68 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

68 

67 

67 

67 

66 

5 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

95 

92 

91 

86 

81 

86 

67 

83 

84 

86 

90 

90 

90 

90 

85 

87 

66 

87 

87 

89 

69 

89 

92 

94 

94 

93 

86 

MIN 

6a 

65 

70 

66 

67 

68 

66 

68 

63 

62 

62 

69 

67 

67 

68 

71 

66 

67 

67 

65 

67 

65 

66 

70 

64 

66 

67 

69 

74 

70 

70 

67 

2 

SCOTTSBORO 

MAX 

95 

96 

94 

93 

91 

90 

84 

87 

64 

86 

88 

91 

91 

91 

92 

87 

89 

91 

89 

92 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

94 

91 

MIN 

70 

66 

69 

66 

67 

66 

66 

70 

59 

60 

63 

53 

62 

65 

65 

62 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

67 

69 

66 

67 

66 

70 

68 

67 

70 

66 

>4 

SEALE 

MAX 

95 

92 

91 

93 

94 

95 

94 

92 

88 

92 

92 

66 

66 

91 

89 

86 

92 

93 

93 

94 

89 

93 

95 

95 

95 

97 

98 

95 

92 

MIN 

68 

70 

71 

70 

69 

72 

71 

73 

68 

64 

64 

69 

68 

66 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

72 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

70 

71 

69 

71 

68 

a 

SELMA 

MAX 

9t 

94 

96 

97 

97 

99 

95 

93 

90 

92 

94 

93 

85 

91 

93 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

94 

98 

98 

96 

97 

90 

94 

MIN 

73 

72 

75 

72 

72 

75 

72 

73 

69 

66 

66 

69 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

71 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

74 

74 

73 

74 

71 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

92 

90 

65 

90 

92 

91 

88 

92 

90 

89 

90 

92 

93 

94 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

94 

93 

91 

MIN 

69 

6a 

70 

70 

64 

66 

70 

70 

61 

60 

61 

69 

65 

65 

69 

66 

64 

64 

68 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

67 

66 

2 

TALLADEGA 

MAX 

92 

94 

92 

93 

91 

91 

92 

69 

84 

93 

93 

92 

90 

94 

91 

90 

92 

92 

90 

94 

93 

69 

91 

92 

92 

91 

93 

93 

92 

91 

MIN 

71 

69 

70 

68 

66 

66 

72 

72 

71 

61 

63 

68 

64 

67 

72 

66 

65 

68 

69 

67 

68 

64 

68 

68 

69 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

68 

2 

THOHASVILLE 

MAX 

93 

93 

90 

92 

93 

92 

94 

92 

90 

67 

88 

90 

92 

61 

90 

92 

91 

90 

90 

92 

92 

94 

92 

92 

95 

93 

96 

91 

MIN 

71 

69 

70 

6a 

70 

70 

69 

71 

65 

62 

63 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

65 

68 

65 

66 

65 

65 

67 

65 

65 

67 

70 

70 

69 

66 

67 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

67 

6a 

66 

67 

68 

68 

70 

68 

66 

62 

62 

65 

64 

64 

68 

64 

66 

67 

68 

64 

66 

64 

65 

66 

66 

64 

65 

66 

66 

66 

67 

55 

9 

TROY 

MAX 

92 

92 

90 

93 

93 

99 

99 

93 

88 

91 

93 

86 

92 

92 

69 

86 

90 

91 

95 

93 

87 

93 

95 

95 

94 

93 

97 

96 

90 

92 

MIN 

70 

66 

73 

72 

72 

73 

70 

73 

71 

65 

67 

70 

71 

67 

69 

68 

68 

70 

72 

69 

69 

68 

70 

68 

71 

71 

71 

74 

73 

72 

70 

70 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

86 

67 

91 

94 

95 

89 

90 

95 

91 

93 

91 

97 

95 

95 

93 

97 

96 

95 

96 

94 

99 

92 

91 

91 

93 

^ 

MIN 

71 

71 

74 

71 

73 

74 

72 

71 

64 

65 

65 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

71 

68 

69 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

73 

71 

71 

73 

70 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

96 

95 

92 

95 

95 

95 

95 

94 

87 

85 

87 

92 

96 

90 

93 

93 

93 

93 

93 

95 

94 

96 

94 

95 

97 

95 

96 

95 

96 

94 

94 

93< 

MIN 

72 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

64 

65 

64 

65 

68 

68 

70 

66 

70 

71 

69 

68 

70 

69 

69 

68 

68 

70 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

2 

TnSKEGEE  2 

MAX 

9a 

94 

94 

95 

95 

97 

98 

92 

90 

94 

95 

90 

65 

95 

95 

89 

91 

93 

94 

95 

88 

93 

94 

MIN 

72 

72 

75 

73 

72 

74 

73 

73 

70 

67 

68 

72 

70 

68 

72 

68 

70 

71 

72 

7J 

73 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

73 

75 

72 

73 

71 

5 

UN  ion  SPRINGS  !  S 

MAX 

92 

95 

92 

93 

93 

94 

95 

92 

92 

91 

92 

91 

68 

96 

95 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

86 

98 

97 

96 

96 

97 

94 

MIN 

71 

69 

71 

70 

67 

71 

70 

71 

67 

62 

63 

65 

70 

66 

70 

70 

67 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

69 

69  • 

7 

VALLEY  HEAD  1  S 

MAX 

92 

96 

94 

91 

91 

89 

65 

84 

86 

84 

67 

92 

93 

93 

94 

87 

92 

95 

87 

92 

91 

91 

94 

95 

95 

91  ■ 

MIN 

66 

65 

70 

69 

66 

68 

67 

69 

58 

57 

60 

69 

67 

66 

70 

66 

67 

65 

66 

63 

65 

64 

64 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

70 

66 1 

9 

VEKKM 

MAX 

99 

98 

95 

96 

96 

98 

96 

96 

90 

87 

92 

95 

95 

91 

93 

95 

91 

93 

95 

94 

95 

95 

91 

97 

95 

95 

95 

94 

97 

97 

97 

94 1 

th. 

6 

MIN 

6a 

65 

67 

66 

65 

69 

68 

69 

57 

59 

59 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

64 

65 

66 

7 

KATERIOO 

MAX 

92 

91 

91 

93 

94 

94 

92 

90 

84 

85 

86 

68 

92 

92 

87 

91 

90 

as 

91 

90 

92 

94 

91 

93 

94 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

90i 

9 

MIN 

68 

67 

66 

72 

74 

69 

71 

64 

47 

56 

61 

61 

65 

67 

70 

71 

70 

74 

69 

68 

67 

67 

62 

67 

68 

62 

73 

68 

68 

69 

69 

67< 

6 

WHATLEY 

MAX 

96 

93 

94 

96 

96 

97 

96 

95 

89 

91 

94 

91 

65 

69 

93 

89 

91 

91 

91 

*2 

93 

91 

92 

93 

92 

92 

94 

96 

96 

9J 

88 

92  • 

5 

MIN 

71 

71 

70 

68 

68 

70 

70 

72 

70 

62 

64 

65 

66 

69 

66 

67 

67 

68 

68 

65 

67 

66 

65 

6a 

66 

65 

67 

69 

70 

72 

71 

67  ■ 

a 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ounoD 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEHOPOLIS  UX;K  AND  DAli 

EVAP 

.45 

.29 

.12 

.21 

.19 

.19 

.23 

.17 

.13 

.17 

.24 

.12 

.32 

.20 

.17 

.14 

.24 

.30 

.11 

.14 

.16 

.39 

.15 

.26 

.21 

.22 

.19 

.17 

.29 

.17 

.20 

6.54 

WIND 

57 

40 

11 

16 

10 

6 

35 

40 

39 

27 

30 

30 

40 

98 

19 

38 

52 

33 

10 

41 

19 

42 

23 

28 

33 

29 

28 

27 

20 

55 

23 

999 

7AIRH0PE 

EVAP 

.16 

.19 

.20 

.23 

.20 

.21 

.17 

.12 

.15 

.15 

.11 

.13 

.14 

.19 

.13 

.06 

.20 

.13 

.18 

.07 

.35 

.19 

.16 

.22 

.19 

.19 

.21 

.21 

.27 

.23 

.16 

5.50 

WIND 

21 

23 

16 

15 

15 

20 

24 

9 

15 

26 

12 

8 

28 

13 

9 

13 

7 

7 

15 

15 

15 

12 

IS 

11 

15 

8 

11 

26 

34 

51 

39 

548 

MARTIN  DAK 

EVAP 

.20 

.22 

.27 

.25 

.22 

.24 

.19 

.17 

.29 

.22 

.25 

.23 

.14 

.13 

.07 

.23 

.23 

.18 

.31 

.23 

.18 

.16 

.22 

.26 

.23 

.26 

.23 

.25 

.28 

.18 

.12 

6.64 

WIND 

35 

15 

IS 

17 

IS 

16 

16 

18 

40 

30 

30 

20 

10 

20 

20 

10 

20 

10 

15 

20 

17 

14 

23 

20 

23 

28 

20 

25 

35 

60 

75 

735 

Sm  Batofoo*  NolM  Following  SUUoa 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
AUGUST  1959 


Corloth,  MiuB^ 


Ooubfg  c/re/*  comblnoHoiu  indlcatt  th»  ava/iebtiity  of 
mort  a§tan»d  mtttcrologieol  Oote 


V SCOMM- WB -AaheTllle,  B.  C.    6/59 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
August  1959 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
AUGUST  1959 


STATIUn 

d 

SB 
M 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

L/t)9EJ1  V  Uf 

STATION 

6 
as 

□ 

^rtTfMTV 

^'Uun  1 1 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBSc.nvEn 

i 

SPECIAL 

1 

PBECIP. 

1 

SPECIAL 

AfiBEVILL^  1  NNW 

OOOB 

HENRY 

JOHN  S.  RICHBURG 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO* 

AOOISON 

0063 

MINSTON 

PALMER  GODSEY 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

CLARENCE  H,  FINCHER 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

7A 

TVA-53 

ALABAMA  POWER  CO. 

32  14 

87  29 

ITS 

8A 

SIDNEY  J*  HARDY*  SR • 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K*  LEE 

ALBERTvILLC  2  SC 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

9A 

JESSE  M.  CULP 

LEESBURG 

CHEROKEE 

' 

34  11 

85  46 

989 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALEXANOEO  CITt  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

PROF.   E.   J.  MURPHEY 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

ROBERT  L*  CHAPPELL 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

H.  C.  YOUNG 

AHD»LUSI* 

0252 

COVINGTON 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

LOUl SVILLE 

4884 

BARBOUR 

JOHN  6.  ARD 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

H 

FED*  Aviation  agency 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

973 

9A 

9A 

M 

3*  04 

87  13 

5O0 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

MAGNOLIA 

5004 

KARENGO 

ASMVILLF  »  M 

0377 

ST.  CLAIR 

JOHN  T*  SWINDALL 

MARION   1  N 

5108 

PERRY 

ROBERT   J.  CURRY 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

7A 

TVA-62 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

MRS.  MARGARET  SMITH 

L IMESTONE 

34  48 

86  99 

720 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

MAR  I  ON  JUNC  T 1 ON  2  NE 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

H 

ATHENS  COURTHOUSE 

L IMESTONE 

34  48 

86  98 

720 

TVA  62-B 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

89  55 

339 

6P 

ALABAMA    POWER  CO. 

ATHORE  STATE  FARM 

ATHORE   STATE  FARM 

MATHEWS   1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

E •   PAUL  COWAN 

AUeURN  1  SM 

0*22 

LE6 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

LEE 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

9382 

BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.   B«   NE IGHBORS 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

C 

BAKKHEAO  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

GROVER  W.  WOODWARD 

HILSTEAD 

9439 

MACON 

C .  0.  HAMMOND  >  JR . 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

TvA-43 

HINTER  3  WNW 

9449 

DALLAS 

CHARLEY  C.  LlOE 

BELLE  MI1A  2  N 

0695 

LIMESTONE 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MINTER   5  NW 

5454 

DALLAS 

T.   E.  LlOE 

33  40 

87  36 

452 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

Ml TCHELL  DAM 

7 

32  48 

86  27 

390 

6A 

BESSEMER  4  SW 

JEFFERSOl* 

33  22 

87  01 

933 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE  we  AIRPORT 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

C  HJ 

U.St  WEATHER  BUREAU 

MAD  I  SON 

TVA-797 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

MONTE  SANO 

9929 

MADISON 

TVA-930 

BILLINGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

M.  P.  JETER*  JR. 

BINGHAM  I40UNTAIN 

34  46 

86  17 

1640 

TVA-762-C 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

199 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  HB  AP 

33  34 

86  49 

610 

MIO 

I* 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOUL  TON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

645 

8A 

C 

TVA-42 

MOUL  TON  2 

56  35 

LAWRENCE 

JOHN  M.  KELLY 

boa; 

0997 

MARSHALL 

DAVID  A.  BURNS 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

8A 

R.   E.  HENDERSON 

5785 

9P 

S.  B.  HELTON 

BREWTON  J  5SE 

108* 

31  04 

87  03 

89 

6P 

** 

H 

MRS.  CLARA  T,   PEAVY  i 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

5 

31  29 

85  54 

440 

C 

REV.  B*   F.  GRISWOLD 

BRIDGEPORT  2  M 

34  96 

85  45 

660 

SP 

MISS  M,  LOUISE  JONES 

NEWBURG 

5847 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

BRUND I  OTiE 

GEO.  L.  HICKS 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

CAL6RA  2  S¥ 

1288 

SHELBY 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

5867 

MAD  1  SON 

MRS.  A.  w.  KILPATRICK 

CAMDEN   3  NNW 

WILCOX 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

NEWTON 

5875 

DALE 

BASCUM  N.  BROWN 

1315 

31  55 

87  59 

93 

C 

JOE  PICKENS 

NEW  WILSON  LOCK 

5890 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  38 

978 

7A 

TALLAPOOSA 

32  50 

84  41 

680 

6A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

86  29 

897 

7A 

LONN IE  R •   NORR 1 S 

CARBON  HILL 

MISS  MARY  C.  HAY 

RADIO  STATION  WJHO 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

TVA-66 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

EDWARD  B.  WARREN 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

9P 

EMORY  G.  JOHNSON 

OZARK 

6218 

DALE 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

32  97 

87  08 

230 

7A 

7A 

H 

H.  0.  HOLLIFIELO 

PAINT  ROCK 

12 

34  40 

86  20 

695 

7A 

C 

HASH] NGTON 

31  28 

88  15 

195 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PALHERDAlE  2  W 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

CHILDERSBURG 

ALABAMA  POWER  CO. 

PELL  CITY  2  W 

6328 

ST,  CLAIR 

ROLAND  WALLS 

CHILDERSeUBG  WTB  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

CITY  WATER  PLANT 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CITRONELue 

1685 

MOBILE 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PERRYVILLE 

6362 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CLA I  BORNE 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L,  HASKEW 

PETERMAN 

MONROE 

1 

31  39 

87  16 

199 

c 

MRS*  MIMTA  EDDINS 

CLANTON 

32  91 

86  38 

980 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

PHENIX  CITY  2  NNW 

* 

32  30 

85  01 

970 

BA 

D.  R.  MC  LEHORE 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

CHARLES  L.  WESTON 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

COOEN 

1603 

MOBILE 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PINE  MILL 

6460 

WILCOX 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

34  44 

87  90 

470 

7A 

c 

TVA-462 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

1 

32  37 

86  54 

230 

7A 

1849 

34  19 

89  52 

7  J* 

B.  W.  APPLETON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

COLUMBIA 

HOUSTON 

HENRY  KILLINGSWORTH  i 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAH 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

W.  E.  ELSBERRY 

COT TON TON 

1974 

RUSSELL 

7A 

HUGH  S.  KITE 

8A 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

13 

32  26 

88  23 

219 

7A 

REUREN  P.  HARRIS 

RAINSVILLE 

6762 

OE°KALB 

12 

34  30 

85  52 

1320 

7* 

DADEVtLLE 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

DR.  W*  a.  FULTON 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

88  08 

680 

7A 

MRS  AUTIE  KIlBuRN 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

H,  CLAY  PLESS 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADI SON 

REDSTONE  ARSENAL 

DANCY  h  N 

Z141 

PICKENS 

J.   T.  MC  DANIEL 

REFORM 

684  7 

PICKENS 

MRS.LOINE  V.  HULLINS 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

7A 

TVA-503 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

RUSSELL  FINLAY 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

H 

JAMES  H.  CREWS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO* 

DECATUR 

12 

34  35 

86  58 

580 

eA 

LOUIS  C.  BLI2ZAR0 

ROBERTSDALE  7  E 

30  33 

87  36 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

MORGAN 

TVA-63-B 

ROCK FORD 

7020 

COOSA 

KNOX  MC  EWEN 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

TVA-All 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

JOHN  T.  BAILEY 

DELTA 

2235 

CLAY 

7A 

GILBERT  LANDERS  ( 

FRANKLIN 

DEMOPOLtS  LOCK  AND  0AM 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

BA 

8A 

8A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVIlLE  2 

71  31 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

87  44 

880 

7A 

7A 

H 

RAoio^STATlON  WWWR 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

802 

7A 

** 

8R0.  PASCHAL  FURNAN 

DOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

ALABAMA  POLY.  INST. 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

WINSTON 

MITCHELL  DRAKE 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

ELBA 

2577 

COFFEE 

7A 

HERBERT   S.  WHATLEY 

SCOTTSBORO 

74 

RADIO  STATION  WCRl 

ELKHONT 

L IMESTONE 

12 

34  93 

86  59 

768 

7A 

TVA-760 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

2»2 

K.  V.  BERRY 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

89  10 

390 

5P 

HOMER  D>  TEAL 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

RADIO  STATION  WIRB 

7  366 

DALLAS 

JOHN  0*  RHODES 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

OTIS  C.  BRASWELL 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

TVA-682 

EVERGREEN  FAA  AP 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SLOCOHB 

CITY  OF  SLOCOMB 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

5P 

9P 

5P 

H 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

I 

32  00 

87  01 

225 

7A 

i4RS.  EVA  R*  RAY 

FALCO  OPEN  POND  TOKEB 

31  06 

86  33 

232 

U.S.   FOREST  SERVICE 

SOUTH  HILL 

7671 

OE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

1120 

7A 

FALKVILLE 

2B40 

MORGAN 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

J.   F.   SUTTLE.  JR. 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2B48 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SWAIM 

7968 

FARLEY 

MADISON 

7A 

TVA-976 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

2883 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

6A 

H 

GORKAN  J.  BLACK 

12 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

12 

34  46 

85  41 

1380 

TVA-387 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

969 

6P 

C*  0*  WEAVER 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

8032 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

LEROY  GATES 

FORT  0EP5SIT 

3024 

LOWNDES 

IP 

HENRY  BARGANIER 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

ALABAMA  POLY,  INST. 

FORT  MORGAN 

30  14 

88  01 

10 

8P 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

THORSBY  EXP  STATION 

CHI LTON 

1 

32  53 

86  42 

680 

6P 

6P 

H 

AL  ABAHA   POLY,    I NST . 

FORT  PAYNE 

34  26 

85  43 

879 

C 

JOHN  W.  PATE 

THURLOW  0AM 

11 

32  32 

89  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

TONEY 

8299 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

JOHN  H,  WILLIAMS 

TRAFFORO 

8265 

JEFFERSON 

WILLIAM  P.  DOSS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

8323 

PIKE 

6P 

THOMAS  J.  DILLARO 

GAINESVILLE 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

ISO 

7A 

7A 

H 

MACK  C.  FIELDS 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

HID 

HID 

H 

F'ED.  AVIATION  AGENCY 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observe  t  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represeut  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-tine  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat  ion .     The  s tat  Ion  Index  shows  observation  t  imes  in  loca 1 
standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  day 1 ight  saving  t Ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C ,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observat ion  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

0     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplement a  1  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication, 
-    No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■f+    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  genera  1 ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  In  Station  Index  means  observat Ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t ime  of  observa t Ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  loca t  ions ,  elevations ,  exposure ,  etc.,  of  subs tat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publlcat  ion 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHXVILLI:  1939 


ALABAMA  -  SEPTEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     98°  on  the  9+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:     46°  on  the  21+  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     25.48  inches  at  Fort  Morgan 

Least  Total  Precipitation:     0.70  inch  at  Colbert  Steam  Plant 

Greatest  One-Day  Precipitation:     11.26  inches  on  the  13th  at  Gulf 

Shores  Post  Office 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
SEPTEMBER  1959 
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55 

21 

7 

2 

0 

0 

0 

5.26 

1  .24 

10 

8 

5 

2 

AMILTON  AM 

85.3 

53.0 

74,2 

9  3 

57 

11 

5 

9 

c 

0 

0 

4.36 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

ASPER 

85.2 

52.4 

73.8 

95 

2 

53 

17 

2 

1 0 

0 

0 

0 

7.69 

2.05 

10 

.0 

0 

7 

5 

4 

RATTV I LLE 

36.9 

66.3 

75.5 

.8 

97 

3 

60 

1 1 

0 

1  2 

0 

0 

0 

4.18 

1,10 

1.02 

1 2 

.0 

0 

6 

4 

2 

HORSBY  EXP  STATION 

62,4 

M 

54 

20 

0 

0 

0 

3.96 

.94 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

USCALOOSA  FAA  AIRPORT 

85.3 

56.1 

75,7 

95 

7 

58 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

5.80 

1  .40 

5 

.0 

0 

9 

4 

2 

USCALOOSA  OLIVER  0AM  AM 

84.9 

64.6 

74,8 

■ 

1.5 

93 

3 

58 

17 

0 

11 

0 

0 

0 

5.42 

3.56 

1.10 

1 

.0 

0 

11 

8 

1 

ERNON  AM 

86. 6M 

59, 5M 

73,  IM 

94 

9+ 

50 

17 

4 

1  3 

0 

0 

0 

2.11 

.75 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

74.  5 

.8 

4.88 

2.02 

.0 

EASTERN  VALLEY 

NNISTON  FAA  AIRPORT 

85.5 

54,5 

75.  1 

93 

5 

56 

20+ 

3 

8 

0 

0 

0 

3.84 

2.19 

1  3 

.0 

0 

5 

2 

1 

ALERA  2  SW 

85.6 

52,9 

74.3 

56 

21  + 

1 

10 

0 

0 

0 

1.72 

Q 

.0 

0 

8 

6 

4 

ENTRE 

HILDERSBURG  WTR  PLANT 

35.6 

63.4 

74.5 

54 

21 

Q 

9 

0 

0 

0 

g 

.0 

0 

7 

4 

2 

ADSDEN  GAS  PLANT 

84.7 

63.0 

73.9 

93 

2+ 

54 

21  + 

6 

7 

0 

0 

0 

2.83 

1.26 

16 

,0 

0 

6 

2 

1 

ELL   CITY  2  W 

85.0 

61.9 

73.5 

95 

5 

52 

21 

1 

8 

0 

0 

0 

4.09 

1  .60 

12 

,0 

0 

5 

3 

1 

YLACAUGA  4  NE 

S4.6 

63.4 

74.0 

92 

7 

54 

17 

0 

8 

0 

0 

0 

2.84 

1.08 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

ALLAOEGA 

83.0 

53.6 

73.3 

- 

1.7 

94 

4 

54 

21 

2 

3 

0 

0 

0 

4,31 

1.70 

1.79 

13 

.0 

0 

7 

4 

1 

01  VIS  ION 

74.  1 

.3 

4.54 

1  .77 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

LEXANDER  CITY  6  NE 

85.1 

61.9 

73.5 

93 

4+ 

55 

21  + 

3 

9 

0 

0 

0 

4,70 

2.75 

7 

•  0 

0 

7 

3 

1 

SHLAND 

83.4 

61.1 

72.3 

49 

21 

3 

0 

0 

0 

1.43 

1  5 

,0 

0 

5 

2 

2 

LieuRN   3  SW  AM 

85.5 

64.5 

75.0 

.9 

96 

6+ 

58 

20 

11 

0 

0 

0 

5.93 

2,71 

2.22 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

AMP  HILL  2  NW  AM 

83.9 

63.1 

73.5 

54 

20 

5 

0 

0 

0 

2.87 

,85 

14 

•  0 

0 

9 

1 

0 

EFLIN 

84.8 

56.7 

70.8 

91 

5+ 

46 

21  + 

U 

10 

0 

0 

0 

6.16 

2,35 

14 

.0 

0 

4 

4 

2 

AFAYETTE 

83.8 

63.2 

73.5 

93 

4+ 

53 

22  + 

3 

5 

0 

0 

0 

4.41 

1  .45 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

ART  I N  DAM 

85.  IM 

65. 4M 

75.  8M 

93 

3 

58 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

4.76 

1  ,81 

2.94 

9 

.0 

0 

5 

2 

I 

PELIKA  AM 

85. 2M 

60.9 

73. IM 

94 

8+ 

54 

20 

7 

12 

0 

0 

0 

3.59 

.95 

14 

.0 

0 

5 

3 

0 

OCKFORD  AM 

87.0 

53.9 

75.6 

95 

10  + 

55 

20 

2 

15 

0 

0 

0 

1  .90 

.55 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

OCK  MILLS 

85.6 

»2.0 

73.8 

94 

4 

51 

21 

4 

10 

0 

0 

0 

3.55 

1.81 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

73.7 

1.8 

4.17 

1.21 

.0 

PRAIRIE 

kYTON  AM 

84.4 

66.5 

75.  5 

92 

9+ 

50 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

6.37 

1.93 

3 

.0 

0 

5 

4 

4 

iMOPOLIS  LOCK  AND  DAM  AM 

85.5 

65.9 

75.2 

97 

8 

62 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

3,79 

1.00 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

MNESVILLE  AM 

85.1 

55.2 

75.2 

93 

9 

60 

20+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2,83 

.58 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

tEENSBORO 

85.5 

56.7 

76.1 

1  .4 

94 

8 

61 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

4.92 

1.75 

2.86 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

kYNEVILLE 

87.3 

56.5 

76. o 

96 

7+ 

60 

20+ 

0 

12 

0 

0 

0 

5.30 

2  .44 

9 

.0 

0 

5 

4 

2 

See  Relerence  Notes  FoUowpug  Siaiion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

CONTINUED   SEPTEMBER  1959 


Station 

TeiT 

peratufe 

Ptecipitahon 

<  1 

Average 

.  ?  - 

J  s  § 
a  ,z  ^ 

Higkesi 

a 

Date 

No,  0 

1  Oars 

g 

t  f  S 

See 
£££ 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No  ol  DaKS 

Ma<. 

Mm. 

Tolal 

Max-  Oeplh 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

i 
0 

1 
g 

hi 

R« 

h£ 

1 

LIVINGSTON 

85.* 

66.0 

75.7 

94 

29+ 

59 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

1.29 

.48 

13 

.0 

0 

* 

0 

0 

MAR  I  ON  JUNCT I  ON  2  NE 

64. * 

75.0 

5 

59 

22 

0 

8 

0 

0 

0 

3.31 

1  .29 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

MINTER   3  WNW 

85.8 

69*5 

77.  7 

98 

5 

58 

12 

0 

0 

0 

7.52 

3*15 

10 

.0 

0 

7 

* 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

86.7 

67.2 

77.0 

-  .1 

95 

50 

?o 

11 

0 

0 

0 

4.37 

•  86 

1.21 

1  3 

•  0 

0 

5 

* 

2 

SELMA 

86.  3 

67.4 

76.9 

.3 

94 

61 

10 

0 

0 

0 

7.26 

2.77 

10 

.  0 

0 

8 

5 

2 

TUSKEGEE  2 

85  .  OM 

66. 8M 

75. 9M 

95 

^ 

59 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

5  64 

2.21 

14 

.0 

0 

5 

* 

3 

AM 

86.9 

66.2 

76.6 

.0 

95 

3 

59 

20 

^ 

10 

0 

0 

0 

6.41 

3.82 

1*35 

15 

.  0 

0 

9 

5 

* 

D I  VIS  ION 

76.2 

-  .7 

4.92 

2*11 

.  0 

COASTAL  PLAIN 

AM 

88.3 

66.5 

77.4 

98 

9 

62 

21  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.2* 

i3 

7 

H  1  nt/Kt    O  1  A  1  t    r  AKM 

88.1 

66.6 

77.4 

96 

5 

52 

22  + 

0 

14 

0 

0 

0 

7.50 

13 

*n 

t3  K  AH  1  L  t  T 

AM 

87.  7 

64.  1 

75.9 

95 

5+ 

57 

1 9 

0 

13 

0 

0 

0 

2  •  5 1 

228 

*ft 

8 

87.3 

65.9 

76.6 

.  4 

95 

5 

50 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.71 

2  •  1 6 

2.11 

*0 

CAMDEN   3  NNW 

86.1 

65.2 

75.7 

93 

8  + 

58 

22 

0 

11 

0 

0 

0 

*.00 

1.60 

1  3 

.0 

0 

7 

2 

1 

CHATOM 

87.7 

65.1 

76.4 

94 

9+ 

55 

1 7 

0 

16 

0 

0 

0 

5.78 

13 

CL  A  YT  ON 

88.9 

66.  1 

77.5 

97 

4+ 

57 

20 

0 

17 

0 

0 

0 

5.23 

1.19 

2*00 

10 

*n 

nATUAhl     C  A  k      *  f  DD/\D  T 

UU 1 nAN    rAA  AIKKOHI 

86.4 

68.5 

77.5 

94 

27+ 

52 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

2*70 

1  *  T\ 

8 

*n 

J: 

ENTERPP I SE 

86.8 

67.1 

77.0 

94 

51 

2  3+ 

13 

0 

0 

0 

121 

1  3 

.  0 

0 

1 0 

EUFAULA 

AM 

86.6 

65.5 

76.1 

-  1.1 

96 

58 

20 

1 

12 

0 

0 

0 

S  7R 

? 

• 

1.28 

1  3 

.0 

0 

8 

5 

3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

86.7 

66.2 

75.5 

95 

5 

50 

24+ 

0 

12 

0 

0 

0 

8.13 

2.70 

11 

.0 

0 

8 

FRISCO  CITY 

AH 

87.4 

66.8 

77.1 

94 

9 

52 

22+ 

0 

16 

0 

0 

0 

6.*7 

2.19 

2.40 

13 

.0 

0 

7 

GENEVA 

AM 

88.0 

66.9 

77.5 

98 

61 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

.37 

1.32 

1 2 

.0 

0 

7 

6ILBERT0WN 

87.9 

63.8 

75.9 

98 

56 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

1.32 

1 0 

.0 

0 

10 

6 

2 

GREENVILLE 

86.8 

57.3 

77.1 

.3 

94 

6+ 

51 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

7  ?Q 
7.29 

3. 65 

1  .96 

1  * 

.0 

0 

10 

5 

3 

nCRL'LAnL' 

AM 

85.7 

67.6 

76.7 

93 

6 

51 

2  0 

11 

0 

0 

0 

3.88 

•  94 

9 

.0 

0 

u  I /lui  Attn    uj  r\Aj  c 

AM 

83.2 

65.4 

74.3 

-  2.4 

7 

59 

3 

0 

0 

0 

11.02 

8.21 

3.05 

13 

.0 

0 

1 1 

6 

* 

AM 

86.8 

67.4 

77.  1 

94 

9+ 

52 

20"*^ 

9 

0 

0 

0 

5.71 

2.20 

13 

.0 

0 

6 

* 

2 

86.5 

65.2 

75.9 

95 

5 

58 

2  2 

11 

0 

0 

0 

8.62 

4.03 

14 

.0 

0 

9 

5 

2 

OZARK 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

83.6 

55.7 

74.7 

94 

5 

55 

20 

7 

4 

0 

0 

0 

3.58 

1* 

.  0 

0 

6 

2 

2 

PUSHMATAHA 

85.4 

64.3 

75.0 

.6 

93 

9+ 

57 

I  7 

11 

0 

0 

0 

3.90 

•  91 

^  *98 

16 

.  0 

0 

1 0 

3 

0 

SEALE 

8  6.6 

65.1 

76.0 

95 

55 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

5.65 

2*04 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

THOMASVILLE 

AM 

85.1 

63.2 

74.2 

-  2.1 

94 

9  + 

58 

21  + 

1 

11 

0 

0 

0 

*  .  50 

1.37 

1.79 

1  3 

.0 

0 

5 

TROY 

85.9 

66.8 

76.4 

.1 

94 

50 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

5.68 

1.97 

.0 

0 

WHATLEY 

87.4 

65.2 

76.  3 

94 

8+ 

58 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

8.79 

2.86 

27 

.0 

0 

8 

^ 

DIVISION 

76.3 

-  .4 

6.09 

2.20 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

87.4 

68.8 

78.  1 

95 

5 

54 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

6.68 

4.20 

13 

.0 

0 

* 

3 

3 

CI TRONELLE 

88.1 

68.2 

78.2 

.  5 

93 

7+ 

64 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

6.60 

1.78 

2.53 

13 

.0 

0 

8 

* 

2 

CODEN 

88.9 

70.0 

79.5 

95 

5 

64 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

12.38 

4.66 

13 

.0 

0 

3 

3 

3 

FAIRHOPE 

87.2 

70.1 

78.7 

1.0 

92 

2  + 

66 

19+ 

0 

11 

0 

0 

0 

11.73 

&.40 

4.17 

13 

.0 

0 

11 

7 

3 

FORT  MORGAN 

86.1 

74.  3 

80,2 

90 

7  + 

71 

19+ 

0 

7 

0 

0 

0 

25.48 

10.70 

12 

.0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

86.2 

59.6 

77.9 

.2 

94 

5 

65 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

8.*7 

2.69 

3.04 

12 

.0 

0 

8 

* 

3 

MOBILE 

AM 

87.1 

71.3 

79.2 

94 

5+ 

57 

17+ 

0 

13 

0 

0 

0 

8.57 

4.00 

13 

.0 

0 

7 

3 

3 

ROBERTSOALE  7  E 

86. 3M 

58. 5M 

77.  4M 

93 

5 

59 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

11.3* 

2.45 

13 

.0 

0 

11 

5 

5 

DIVISION 

78.7 

.9 

11  .41 

5.70 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

1  sunshine  | 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIKUINGHAM  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

8.1 

34 

E 

5 

86 

91 

66 

76 

2 

2 

5 

4 

1 

0 

14 

62 

6.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

24 

6.7 

28++ 

SE 

27 

85 

88 

58 

70 

4 

4 

2 

4 

0 

0 

14 

6.2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

E 

14 

9.9 

29++ 

E 

13 

90 

92 

63 

77 

3 

2 

4 

1 

1 

2 

13 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NE 

22 

7.0 

21 

E 

8 

88 

93 

59 

71 

4 

3 

1 

2 

2 

0 

12 

57 

6.2 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
-  120  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE  1  NNW 
AOOISOh  CENTRAL  TOuER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE   2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE  2  SE 
ANDALUSIA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ARLEV   3  S 

ASHLAND 

ASHVILLE  4  H 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATHENS  COURTHOUSE 
ATMORE    STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 
AUTAU&AVlLLE 
SANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BELGREEN 

BELLE  HINA  2  N 
BESSEMER  A  SW 
BETHLEmEn 
8ILL1NGSLEY 
BINGHAM  MOUNTAIN 

BIRMINGHAM  WB  Af>  fi 

BISHOP 
BOA  2 

BRANTLEY 
BREWTON   3  SSE 

BRIDGEPORT   2  H 
BRUNDIDOE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLAN TON 

CLAYION 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

DADEVlLLE 

DANCV  U  N 

DANVILLE 

OAYTON 

DECATUR 

DECATUR 

DECATUR  SU8STAT lON 
DELIA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
OOueLt  SPRINGS 

ELBA 

ELKMONT 

ELROO 

ENTERPRISE 
£Uf AULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 
FALKVlLLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORfNCE   AT  LOCK 

FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSOt  N 

GAOSDtN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GARTH 

GENEVA 

C^ORGIANNA 
SILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

MEENVILLE 

CWLF   SHORES  POST  OFFICE 
GUNTERSVKLE 
&UNIERSVILLE  CITY  W  WKS 
&UM1ERSVILLE  DAM 

•<AL£YVILLf 
lANlLTON 

lARRISBuRG  CAHA6A  TOwER 

UYNEvlLLt 

■iCAOLAND 

ICFlIN 

tIGHLAND  HOME 

tICHTOWER 

•ODGES 

•UHTSVILLE  SU3StA 
WHTSVlLLE  MB  AP 
I  OCR 

lACKSON  LOCK  1 
lACKrON  SHOALS 


7,2'. 
3.84 
4.61 


•IS  .OS 
•OB  .10 

RECORD  MISSING 


5.62 
7.19 
4.00 


RECORD  MISSING 

4  .02 
RECORD  MISSING 

5  .09 


6.93 
6.66 
6.60 
S.69 
6.6S 

S.23 
12.38 
3.82 
.70 
3.37 

1.92 
7.39 
3.60 
2.66 


6.37 
4.21 
3.2S 


6.88 
2.2S 
3.61 


11.73 
^.98 
4.86 


.09 

3.91 
2».48 
3.82 
6.47 
3.89 

7.83 


7,05 
6.02 
3.46 
4.92 

7.29 
17.08 
3.30 


4.76 
5.30 
3.8B 


RECORD  MISSING 


1.06 
1.36 


.13  .30 
1.02 


.21 
1.19 

1.04 
.19 
1.12 


.18  1.30  .35 


.59     .23  .20 
,1,0  .02 

I.  W 


.24  .kZ 
.S6  T 


10     U  12 


.37     .02  1.50 


2.44  .19 


1.23 
.13 
.39 


.55  9.2010.70 
.36  1.66 
.31  1.32 


13       U  15 


2.05 
1.20 


.66 
1.4Z 


.02  1. 
1.60  . 
2.53  1. 
1.78  . 


.90  1. 
4.66  . 
1.02  . 


*24  .01  .10 
.35 


1.07   l.OS  .42 


2.25  . 
4.17  . 
2.06  1. 


1.19  1.96 


.80 


,*0 


.36 


.83  2.35  2.25 
3.05  1.55 
.10  2.08 

.15 

.03  .02 


.09  .72 


2. 39  .78 


19     20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


Se*  lisfereace  lotMi  rollowlng  station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


JACKSONVILLE  2  SW 

JASPER 

JORDAN  0AM 

LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MACELLA 

MARION   1  N 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  SSW 
MELVIN 

MERT2  PONOVILlE  TOHER 
MILLERS  FERRY 

MILSTEAD 
MINTER  3  WNW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  W6  AP 
MOULT ON 
MOULT ON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEU6URG 

NEW  MARKET 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

NEW  WILSON  LOCK 
ON EON T A 
OPEUIKA 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  W 
PENNINGTON  LOCK  2 

PERRYVlLLE 
PHENIX  CITY   2  NNW 
PICKENSVI LLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERTSDALE   7  £ 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT   STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSSORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SL0C0M8 

SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUOA  NE 
SYLVANIA 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
IHURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 
UN  I ON TOWN 
VALLEY  HEAD    1  S 
VANCE 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE   2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINF lELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


.19  1.15 

.07 
1  .47 


-02 

RECORD  MISSING 
1.22  .06 

.05 
1.09 

RECORD  MISSING 
.03 
.26 


.0'* 


1.97 
1.2S 


.27 

.74 
1.46 

1  .68 
2.12 
.40 

1.29 

.42 
.10 


T  .67  1.89 

1.73  1.06 
.01  -OS  .45 
.70  .81  1.45 
.09     .85  .08 

.01   1*01  1.02 


1.16  1.64 


1.03  1.90  2.05 


1,30  .02 

.0 
1  .47  T 


.21  .06 
.72  .06 


.06 
.04 


1.05  .66 


3.20 
.37 
2.44 


.37  1.18  1,07 


1.13 
.90 
.53 


.03     .03  1.33 


1.33 
2,05 


2,45  ,15 


1.60  .40 
.17  1.96 


.70  1,20 
.63  .73 

.05 

.21  .01 
1  .42 

.23 

.75 

.06 
T  .03 
.24  .01 

.54 


1.00  2.10 
.09  ,02 
1.71  .21 
1,75  2.20 
1.95  2.24 


1.51  2.04 


1.76 
.  74 


1.79  .i.S 


1.10  2.21 
1.05  1.08 
0  .33 


3.12  1 

.70 

.06 
1.3S 
.06 
.70 
.li  1 


.03  1.30 
3.00  T 
.70  1.55 


2.27     .1*7  .09 


.25 
.09 


.39 

1.35     .32  .06 


See  BefereDce  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1959 


Day  Ol  Month 


Slallon 

1 

a 

3 

4 

s  1 

< 

7 

8  1 

1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

»l 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

Aver 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

»k 

10 

BB 

70 

89 

71 

B9 
68 

90 
69 

89 
68 

87 
68 

89 
68 

89 
68 

89 
68 

83 
62 

76 
62 

76 
63 

76 
56 

76 
96 

69 
56 

78 
56 

80 
56 

80 
58 

79 
54 

78 
94 

B2 
58 

85 
59 

83 

60 

84 

60 

89 

60 

80 
60 

82 
64 

87 
64 

87 
64 

83.0 
62.3 

ALEXANDER   CITY    6  NE 

MAX 
MIN 

91 
ti 

90 
66 

93 
63 

93 
6] 

89 
69 

90 
67 

92 
63 

90 
69 

89 

68 

89 
64 

88 
69 

79 
68 

73 
58 

69 
58 

70 
99 

79 
63 

86 
56 

82 
66 

81 
57 

8'. 
59 

84 

99 

85 
56 

87 
58 

86 

■  57 

88 

57 

86 
61 

84 

68 

91 
65 

90 
61 

87 
65 

85.1 
61.9 

ALICEVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

9i 

96 

90 

88 

90 

92 

93 

94 

94 

93 

82 

80 

80 

68 

69 

68 

75 

80 

65 

84 

62 

87 

68 

85 

90 

94 

90 

90 

65 

90 

85.9 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

91 

71 

93 
73 

93 
69 

92 
67 

93 
68 

95 

69 

99 
68 

94 

69 

98 

70 

89 
69 

84 
68 

89 
69 

74 
64 

72 
65 

74 
66 

80 
62 

S3 
63 

88 
66 

83 
62 

85 
62 

86 
62 

88 

63 

93 
64 

93 
66 

94 
64 

95 
66 

88 
68 

89 
68 

93 
68 

90 
68 

88.3 
66.5 

ANNISTON   FAA  AIRPOfiT 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
66 

•9 
67 

92 
68 

92 
70 

93 
72 

92 
73 

89 
74 

84 
70 

89 
70 

88 
65 

79 
68 

68 
60 

66 
60 

74 

60 

79 
56 

87 
56 

84 
63 

63 
62 

63 
56 

66 

56 

66 
61 

87 
61 

88 
61 

S8 
60 

85 
64 

85 
69 

92 
66 

91 
64 

86 
65 

89.6 
64.9 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

89 

67 

89 

67 

92 
65 

90 
63 

88 
65 

89 
68 

90 
70 

89 
68 

86 
68 

88 
62 

87 
65 

74 
66 

71 
57 

63 
69 

68 

97 

75 
62 

86 
53 

80 
62 

80 
56 

80 
52 

83 
49 

64 
53 

85 
55 

84 
54 

65 
55 

84 
59 

80 
67 

89 
62 

89 
60 

66 
66 

83.4 
61.1 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
6S 

92 
65 

90 
66 

90 
69 

92 
69 

89 
69 

90 
68 

91 
68 

89 
67 

78 
99 

78 
59 

78 
60 

80 
60 

6S 
60 

72 
60 

83 
57 

87 
59 

65 
61 

81 

56 

83 
67 

85 
66 

86 
56 

88 

57 

89 
57 

89 
61 

90 
66 

89 
66 

90 
67 

89 
66 

85.6 
62.2 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
73 

91 
71 

91 
67 

96 
69 

94 

66 

94 

67 

94 
68 

95 
68 

86 
68 

83 
68 

81 
67 

74 
65 

S3 
65 

81 
66 

80 
65 

89 
62 

86 
65 

65 
63 

87 
62 

88 
63 

89 
62 

90 
66 

91 
63 

91 
66 

86 
69 

82 
63 

91 
68 

91 
69 

89 
68 

88.1 
66.6 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
67 

92 
66 

94 

65 

96 
69 

96 
68 

93 
66 

93 
70 

88 
70 

90 
66 

89 
67 

89 
67 

74 

62 

66 
62 

64 

60 

68 
63 

81 
61 

86 

67 

81 
61 

61 
66 

60 
60 

84 
69 

85 
61 

86 
61 

66 
63 

87 
64 

87 
67 

88 
68 

90 
64 

90 
64 

65  .5 
64.5 

BANKHEAO  LOCK  AND  OAH 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
69 

93 
68 

90 
66 

92 
68 

91 
68 

88 

70 

93 
68 

92 
70 

90 
69 

77 
63 

75 
63 

79 
64 

66 
61 

68 
61 

69 
62 

79 
69 

86 
62 

63 
64 

82 
66 

83 
66 

64 

59 

86 
62 

67 
62 

86 
62 

88 
62 

83 
64 

67 
66 

90 
69 

90 
66 

84.5 
64.4 

BAY  NINETTE 

MAX 
MIN 

92 
76 

93 
7* 

88 
71 

91 
70 

95 
70 

90 
70 

91 
70 

91 
71 

90 
70 

85 
70 

80 
70 

76 
69 

74 
67 

85 
67 

81 
67 

81 
68 

90 
64 

90 
66 

66 
65 

88 
55 

90 
65 

90 
65 

90 
68 

92 
66 

90 
67 

77 
70 

86 
70 

87 
68 

87 
72 

93 
73 

87.4 
68.8 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 
MIN 

90 
67 

93 
64 

92 
62 

93 
65 

88 
63 

88 
64 

88 

65 

90 
65 

87 
67 

80 
65 

77 
56 

77 
62 

78 
64 

70 
60 

69 
60 

82 
60 

86 
98 

82 
62 

79 
58 

61 
66 

86 
66 

86 
58 

85 
61 

66 
59 

87 
59 

89 
69 

90 
66 

90 
67 

91 
69 

85 
66 

84.6 
62.3 

BESSEMER  *  SW 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
68 

89 
66 

81 
63 

88 
66 

90 
67 

92 
71 

91 
67 

87 
70 

79 
69 

81 
62 

78 
67 

73 
59 

67 
61 

71 
60 

78 
61 

86 
96 

82 
66 

81 
60 

82 
60 

84 
61 

85 
61 

87 
63 

86 
58 

87 
66 

81 
66 

83 
66 

90 
67 

69 
65 

82 
65 

83.7 
64.2 

BIRMIN&HAM  HB  AP 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
69 

89 
69 

92 
66 

90 
68 

89 

70 

90 
72 

91 
70 

87 
69 

77 
67 

83 
63 

78 
68 

68 
62 

66 
61 

69 
60 

78 
62 

89 
57 

63 
66 

81 
65 

81 
60 

84 
61 

85 
64 

86 
64 

85 
65 

86 
64 

82 
68 

S3 
69 

69 
69 

90 
68 

81 
67 

83.7 
65.9 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 

70 

93 
66 

95 
64 

94 

66 

99 
68 

94 

68 

94 
68 

94 
68 

91 
68 

87 
67 

85 
69 

75 
65 

69 
65 

Tl 
69 

79 
64 

85 
58 

90 
65 

81 
57 

85 

60 

86 
60 

68 
68 

88 

63 

89 
68 

89 
60 

87 
60 

69 
62 

89 
69 

92 
60 

91 
64 

87.7 
64.1 

BRCWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 

70 

93 
69 

90 
67 

99 
67 

91 
67 

92 
67 

92 
67 

92 

69 

86 
70 

81 
70 

77 
69 

72 
67 

80 
67 

81 
71 

83 
64 

90 
60 

86 
65 

65 
60 

86 
63 

86 
63 

87 
61 

88 
63 

88 
60 

91 

63 

62 
66 

87 
67 

91 
65 

91 
64 

91 
65 

87.3 
69.9 

BRIOOEPORT  2  V 

MIN 

91 
71 

90 
66 

92 
6<> 

S3 
67 

90 
68 

87 
69 

92 
69 

88 
69 

86 

69 

80 
68 

83 
64 

80 
63 

77 
64 

76 
61 

67 
60 

84 

59 

87 
54 

64 

69 

61 
55 

82 
54 

84 

53 

86 
55 

86 
64 

86 
56 

87 
55 

87 
64 

86 
66 

69 
65 

91 
62 

93 
60 

62.0 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
67 

9* 
66 

93 
63 

92 
67 

90 
68 

94 

65 

92 
72 

89 
68 

80 
68 

85 
65 

78 
64 

73 
58 

68 
60 

74 
60 

78 
63 

88 
66 

84 

65 

62 
59 

84 
56 

66 
56 

66 
59 

69 
68 

89 
57 

88 
69 

64 
60 

81 
66 

90 
65 

91 
64 

84 
69 

89.6 
62.9 

CAMDEN  3  NNH 

MAX 
NIN 

90 
72 

88 

71 

90 
68 

90 
67 

93 
68 

92 
67 

92 
67 

93 
68 

90 
67 

87 
68 

85 
67 

75 
68 

70 
64 

75 
64 

80 
65 

80 
67 

89 
69 

86 
63 

84 
63 

84 

60 

66 
59 

66 
56 

89 
63 

91 
63 

89 

60 

76 
64 

80 
66 

89 
65 

92 
65 

90 
67 

65.2 

CAMP  HILL   2  NH 

MAX 
MIN 

88 
69 

90 
69 

88 
68 

92 
65 

92 
67 

88 
69 

89 
67 

91 
69 

85 
70 

86 
66 

87 
66 

86 
67 

74 
62 

65 
59 

64 
60 

69 
59 

79 
59 

86 
60 

79 
59 

60 
54 

60 
56 

86 
57 

85 
60 

65 
59 

85 
59 

89 
62 

86 
64 

85 
65 

90 
64 

89 
64 

83.9 
63.1 

CENTRE 

MAX 
MIN 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

88 

70 

90 
69 

93 
68 

94 
65 

92 
70 

93 
68 

92 
70 

93 
68 

93 
69 

91 
68 

77 
65 

82 
65 

78 
65 

66 
63 

69 
64 

71 
63 

76 
58 

88 
61 

85 
62 

84 
66 

63 
69 

66 
60 

86 
62 

69 
60 

86 
61 

69 
63 

81 
67 

85 
66 

92 
62 

92 
65 

86.6 
64.7 

CHATOM 

MAX 
MIN 

91 
72 

93 
71 

89 
69 

92 
66 

93 
67 

94 
66 

94 
65 

94 

66 

94 

66 

82 
69 

77 
66 

75 
66 

71 
66 

86 
64 

82 
70 

79 
66 

90 
56 

89 
63 

86 
61 

88 
62 

89 
60 

90 
58 

90 
69 

90 
59 

92 
62 

80 
66 

8* 

70 

91 
68 

92 
69 

91 
69 

87.7 
69.1 

CHILDERSBURO  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
68 

9* 
66 

92 
65 

89 
67 

90 
67 

91 
66 

91 
67 

89 

69 

86 
70 

86 
67 

80 
67 

75 
60 

67 
62 

74 
60 

77 
64 

86 
58 

66 
66 

61 
60 

82 
57 

84 
54 

86 
66 

68 
58 

86 
56 

68 
58 

85 
62 

85 
71 

91 
66 

91 
62 

86 
66 

89.6 
63.4 

:iTROMELLE 

MAX 

MIN 

93 
73 

93 
73 

93 
70 

91 
70 

92 
70 

93 
69 

93 
71 

91 
72 

92 
70 

86 

69 

83 
68 

79 
68 

75 
67 

84 

66 

81 
68 

79 
67 

87 
64 

89 
69 

87 
66 

87 
65 

67 
64 

89 
66 

90 
67 

88 
66 

90 
67 

91 
68 

89 
66 

89 
69 

90 
70 

91 
71 

.  68. 1 
68.2 

ILANTON 

MAX 
MIN 

86 
69 

90 
67 

89 
67 

90 
65 

90 
67 

90 
67 

89 
67 

93 
68 

90 

68 

88 
67 

89 
66 

83 
66 

75 
62 

65 
61 

67 
61 

69 
62 

74 

55 

86 
66 

81 
66 

61 
56 

80 

56 

84 

66 

86 
68 

86 
57 

85 
68 

86 
60 

82 
67 

61 
62 

90 
62 

89 
65 

83.7 
62.9 

XAYTOM 

MAX 
MIN 

97 
72 

90 
70 

96 
71 

97 
70 

91 
70 

96 
70 

94 
69 

92 
69 

88 
69 

94 
68 

95 
68 

92 
66 

73 
64 

70 
62 

72 
61 

85 
66 

86 
65 

67 
66 

91 

62 

87 

57 

67 
60 

93 
61 

86 

66 

87 
64 

88 
64 

88 
69 

90 
67 

90 
67 

92 
67 

92 
68 

88.9 
66.1 

:OOCN 

MAX 
MIN 

92 
80 

92 

73 

91 
71 

92 
69 

95 
70 

94 

70 

94 
70 

88 
72 

94 
73 

89 
71 

83 
70 

79 
70 

80 
72 

88 
72 

83 
70 

87 
64 

90 
65 

91 
66 

86 
68 

86 
70 

87 
70 

89 
66 

90 
67 

90 
67 

90 
68 

80 
73 

90 
69 

91 
71 

92 
71 

93 
70 

70.0 

•AYTON 

MAX 
MIN 

88 

73 

91 
69 

88 
67 

90 
70 

89 
70 

92 
69 

90 
68 

90 
71 

92 

69 

88 
69 

77 
64 

75 
64 

75 
65 

67 
65 

71 
64 

74 
65 

74 
60 

82 
66 

64 
64 

84 
61 

63 
62 

66 
64 

87 
65 

88 
66 

88 
65 

90 
67 

87 
70 

83 
68 

90 
71 

90 
67 

66.6 

CCATUR 

MAX 
MIN 

8S 
70 

87 
68 

92 
66 

90 
69 

91 
68 

88 
68 

87 
70 

88 
69 

90 
70 

87 
69 

77 
60 

77 
61 

78 
63 

76 
60 

64 
60 

68 

60 

83 
59 

65 
62 

60 
69 

79 
57 

81 
57 

84 
59 

84 
59 

86 
59 

85 
60 

87 
65 

86 

65 

89 
65 

89 
69 

88 
67 

83.7 
63.8 

£MOPOL1S  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
70 

90 
70 

88 
68 

90 
69 

94 

69 

91 
69 

97 
71 

92 
70 

90 
70 

85 
64 

75 
64 

78 
66 

74 
65 

72 
64 

73 
65 

76 
62 

87 
64 

84 
65 

64 
64 

84 
65 

85 
64 

87 
64 

87 
65 

88 

66 

89 
67 

80 
68 

85 
70 

89 
70 

90 
68 

66.9 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

93 
76 

92 

75 

93 
72 

94 

71 

93 
71 

86 
72 

88 
71 

91 
72 

84 
70 

89 
70 

85 
70 

74 

73 

72 
67 

72 
66 

75 
65 

84 

67 

89 
66 

76 
67 

63 
63 

83 
62 

66 
63 

87 
63 

87 
68 

88 
67 

90 
66 

90 
66 

94 
69 

91 
66 

90 
68 

92 
70 

86.4 
68.5 

OUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
6S 

90 
66 

94 
65 

92 
66 

90 
65 

93 
67 

90 
67 

87 
67 

90 
67 

88 
68 

80 
59 

74 

60 

79 
64 

75 
59 

64 
59 

66 
60 

82 
56 

86 
59 

81 
61 

63 
56 

83 
57 

64 
67 

86 

59 

88 
58 

88 
59 

66 
62 

81 
64 

89 
67 

90 
67 

90 
63 

84.9 
62.3 

NTERPRISE 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
73 

93 
71 

91 

70 

94 

70 

91 
69 

90 
69 

93 
71 

86 
71 

89 
69 

85 
69 

80 
70 

73 
65 

72 
68 

76 
65 

83 
66 

87 
65 

82 
69 

84 
62 

83 
61 

86 
61 

86 
63 

67 
61 

67 
64 

69 
64 

90 
65 

90 
64 

91 
69 

91 
66 

91 
69 

86.8 
67.1 

UFAULA 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
70 

93 
69 

94 

69 

96 
70 

99 
69 

92 
70 

89 
69 

90 
69 

84 

67 

89 
68 

87 
69 

80 
66 

74 
64 

66 
61 

73 
62 

85 
63 

88 
69 

76 
60 

80 
58 

83 
59 

86 
69 

66 
63 

87 
63 

88 
62 

88 
65 

90 
66 

92 
67 

90 
66 

91 
63 

66.6 
65.5 

yCRWEEN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
71 

92 
69 

89 
68 

95 
67 

91 
68 

93 
68 

94 
69 

91 
69 

83 
69 

83 
69 

74 
68 

71 
66 

75 
66 

80 
68 

83 
64 

69 
61 

85 
64 

85 
61 

86 

63 

87 
64 

88 

60 

88 
66 

89 
60 

90 
63 

82 
66 

82 
68 

91 
66 

90 
66 

90 
66 

66.7 
66.2 

IIRHOPE 

MAX 
MIN 

92 
79 

92 
77 

88 
73 

91 
70 

91 
71 

90 
70 

91 
71 

87 
71 

91 
71 

85 
71 

82 
70 

75 
68 

79 
71 

88 

70 

81 
73 

83 
66 

89 
66 

91 
69 

87 
66 

85 
67 

86 
67 

88 
67 

89 
67 

89 

67 

88 
68 

81 
71 

87 
72 

90 
71 

90 
72 

90 
71 

87.2 
70.1 

MJIVILLE 

MAX 
MIN 

88 

69 

89 

63 

90 
61 

89 

62 

90 
60 

90 
62 

88 
65 

88 
64 

92 
65 

83 
63 

76 
54 

78 
57 

77 
60 

74 
54 

71 
55 

77 
65 

83 
48 

67 
56 

80 
64 

80 
54 

82 
61 

85 
55 

87 
54 

88 

52 

87 

63 

87 
60 

83 
61 

89 
60 

90 
62 

90 
60 

84.6 
68.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAEA.MA 
5EPTEMEER  1559 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

i  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

89 

&e 

95 
66 

90 
66 

84 

66 

92 
66 

91 

62 

94 

66 

93 
56 

93 
68 

8U 
67 

78 
59 

81 
55 

■75 
63 

69 

60 

69 
59 

87 
67 

87 

66 

85 

57 

84 

59 

85 

58 

87 

57 

88 
56 

89 
58 

69 

68 

89 
64 

84 
64 

90 
65 

90 
68 

92 
67 

87 
64 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

86 
68 

91 
67 

89 
63 

90 
65 

90 
66 

87 
57 

89 
67 

90 
69 

89 
69 

81 
66 

74 
57 

75 
50 

78 
62 

75 
61 

73 
60 

83 
66 

80 
67 

82 
55 

84 
56 

84 
61 

82 
60 

81 
60 

67 
60 

87 
67 

85 
56 

86 
55 

89 
68 

90 
59 

80 
66 

81 
66 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

90 
80 

90 
78 

90 
75 

90 
76 

90 
80 

90 
75 

90 
78 

85 
78 

89 
76 

87 
73 

82 
72 

87 
72 

85 
73 

84 
73 

85 
71 

86 
72 

84 

71 

84 
74 

85 
71 

83 
72 

83 
72 

83 
73 

64 

74 

B4 

74 

85 
74 

82 

72 

84 

73 

85 
76 

67 
76 

68 
76 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

88 
72 

92 
72 

92 
69 

92 
68 

90 
68 

93 
68 

92 
59 

93 
69 

94 
58 

92 
67 

85 
58 

82 
65 

74 
56 

70 
54 

82 
58 

80 
64 

80 
62 

91 
56 

87 
63 

87 
52 

88 
63 

87 
52 

93 
57 

90 
64 

91 
66 

92 
69 

78 
71 

82 
68 

93 
59 

91 
66 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
67 

92 
66 

92 
65 

90 
67 

89 
68 

90 
70 

89 
59 

88 
70 

82 
69 

86 
66 

78 
55 

71 
65 

52 
57 

58 
59 

82 
60 

85 
54 

84 
64 

81 
61 

81 
56 

65 
54 

84 

55 

86 
56 

86 

56 

88 
56 

87 
62 

86 
59 

90 
67 

89 
53 

63 
65 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

92 
71 

69 
69 

92 
68 

86 
66 

89 

70 

91 
68 

91 
68 

92 

69 

93 
69 

91 
70 

79 
61 

75 
51 

79 
55 

68 
54 

70 
54 

59 
66 

76 
60 

86 
61 

86 
63 

65 
50 

65 
61 

65 
61 

86 
53 

86 
61 

89 
62 

89 
66 

81 
57 

88 
57 

90 
70 

92 
66 

GENEVA 

MAX 
MIN 

91 
73 

94 

72 

95 
69 

92 
67 

94 
57 

98 
70 

95 
58 

96 
68 

95 
70 

90 
59 

89 
69 

80 
71 

75 
57 

73 
67 

77 
68 

75 
54 

83 
63 

89 
68 

84 
62 

86 
62 

85 
54 

87 
61 

67 
65 

88 

62 

88 
54 

90 
65 

90 
59 

91 
57 

92 
66 

92 
68 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 
69 

98 
68 

91 
65 

93 
65 

94 

55 

95 
65 

95 
67 

94 
65 

85 
68 

79 
63 

75 
65 

71 
64 

80 
52 

83 
66 

78 
54 

91 
56 

86 
61 

86 
59 

87 
60 

83 
58 

69 
57 

69 
58 

89 

57 

90 
60 

87 
63 

86 
73 

92 
69 

94 
66 

93 
64 

GREENSBORO 

MAX 
HIN 

90 
72 

89 
70 

91 
74 

91 
67 

93 
70 

92 
69 

92 
59 

94 
70 

91 
59 

80 
69 

79 
63 

77 
67 

72 
63 

70 
63 

72 
54 

75 
65 

8S 
61 

86 
58 

84 
54 

85 
62 

S6 
64 

87 
62 

86 
66 

88 

53 

89 
55 

85 
67 

85 
68 

90 
69 

92 
59 

66 
68 

GREENVILLE 

MAX 
HIN 

9* 

73 

89 
71 

92 
69 

91 
69 

92 
70 

94 

70 

93 
71 

93 
70 

93 
70 

84 

70 

84 
69 

81 
69 

71 
65 

70 
54 

78 
66 

82 
67 

89 
64 

82 
68 

84 
63 

86 
51 

87 
63 

90 
63 

90 
66 

90 
64 

91 
56 

62 
66 

81 
69 

92 
56 

92 
68 

89 
67 

GUNTERSVILLE 

MAX 
HIN 

90 
65 

92 
67 

93 
70 

94 
69 

96 
70 

94 

69 

93 
68 

93 
67 

92 
62 

88 
59 

89 
60 

85 
50 

78 
62 

64 

56 

74 
59 

78 
56 

82 

56 

83 
58 

82 
58 

82 
56 

86 
54 

66 

55 

87 
57 

88 
66 

88 
57 

88 
63 

85 
56 

69 
64 

90 
63 

91 
62 

HALEYVILLE 

MAX 
HIN 

85 
66 

87 
62 

89 
65 

85 
65 

83 
64 

89 
65 

80 
67 

89 
66 

90 
67 

82 
65 

73 
57 

79 
57 

81 
62 

72 
58 

61 
58 

65 
60 

80 
66 

88 
50 

79 
69 

78 
67 

77 
55 

83 
57 

85 

59 

86 
59 

87 
51 

60 
62 

82 
64 

86 
68 

90 
62 

69 
62 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

92 
67 

85 
64 

91 
68 

90 
65 

90 
57 

93 
67 

92 
68 

91 
67 

92 
69 

91 
67 

79 
57 

75 
51 

79 
65 

75 
69 

66 
58 

67 
58 

82 
59 

85 
62 

83 
61 

84 
60 

84 

58 

65 
58 

88 
50 

88 

50 

87 
50 

86 
53 

89 
62 

89 
70 

88 

67 

89 
64 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

96 
72 

91 
71 

95 
70 

94 
66 

94 
59 

94 

59 

96 

70 

95 
59 

95 
71 

87 
69 

85 
68 

79 
59 

71 
64 

70 
64 

70 
63 

SO 
69 

88 

60 

S3 
69 

63 
62 

64 
60 

86 
61 

88 
63 

89 
66 

88 
53 

93 
64 

86 
56 

63 
70 

94 

67 

94 
65 

89 
66 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
73 

92 
74 

91 
70 

92 
70 

93 
70 

85 
70 

90 
70 

92 
71 

84 
59 

87 
70 

85 
72 

72 
55 

70 
66 

70 
63 

76 
56 

84 
66 

88 

70 

78 
53 

84 
61 

83 
63 

86 
62 

87 
66 

87 
66 

88 
65 

89 
56 

89 
68 

90 
67 

90 
66 

90 
69 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

91 
63 

90 
60 

90 
61 

91 
60 

90 
61 

91 
66 

90 
65 

90 

65 

87 
64 

89 

63 

90 
60 

80 
68 

75 
56 

64 
54 

70 
64 

78 

58 

86 

50 

84 

57 

80 
51 

80 
45 

84 
46 

86 
46 

87 
50 

87 
48 

67 
48 

65 
54 

84 
63 

90 
64 

84 

59 

85 
60 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

84 

70 

92 
70 

85 
65 

91 
67 

88 
69 

87 
69 

98 
59 

88 
69 

86 
69 

85 
68 

83 
67 

81 
57 

72 
63 

66 
62 

56 
62 

73 
65 

85 
64 

84 
65 

75 
51 

85 
59 

80 
59 

83 
62 

84 
63 

84 
64 

65 
63 

82 
64 

83 
55 

82 
69 

89 
58 

88 
55 

HUNTSVILLE  KB  AP 

MAX 
HIN 

92 
71 

93 
70 

94 
68 

91 
69 

92 
69 

91 
70 

90 
71 

90 
71 

9c^ 

71 

80 
64 

79 
51 

80 
63 

80 
55 

57 
60 

70 
61 

83 
62 

87 
60 

84 
54 

84 
52 

64 
61 

86 
61 

87 
58 

87 
51 

88 
69 

88 
60 

85 
70 

89 
68 

91 
70 

91 
69 

80 
67 

JASPER 

MAX 
MIN 

87 
67 

95 
64 

92 
67 

93 
66 

92 
68 

90 
66 

91 
68 

92 
66 

90 
68 

80 
70 

83 
63 

83 
65 

73 
66 

66 
50 

59 
60 

83 
63 

86 
53 

83 
50 

82 
56 

82 
56 

84 
54 

86 
56 

86 
58 

86 
55 

88 

57 

84 
59 

89 
66 

90 
63 

90 
66 

84 
64 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

93 
68 

93 
65 

88 
67 

90 
68 

91 
59 

87 
68 

83 
68 

86 
55 

85 
66 

78 
59 

72 
63 

65 
50 

69 
59 

76 
64 

87 
60 

77 
65 

80 
56 

78 
53 

82 
54 

84 

53 

84 

60 

85 

60 

87 
51 

66 
61 

85 
65 

ec 

63 

69 
64 

87 
65 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
70 

89 
70 

91 
69 

93 
69 

91 
68 

94 

68 

93 
72 

91 
70 

80 
70 

74 
62 

78 
56 

72 
55 

71 
64 

71 
65 

75 
66 

87 
59 

85 
64 

84 
62 

84 
63 

85 
54 

88 
60 

87 
51 

88 
60 

69 
52 

61 
67 

87 
58 

90 
71 

94 
58 

87 
57 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

90 
74 

93 
72 

92 
70 

93 
68 

90 
68 

94 

70 

89 
69 

91 
69 

94 
71 

89 

70 

89 
70 

S3 
67 

74 
66 

72 
66 

79 
69 

78 
63 

81 
64 

88 
67 

84 

63 

85 
62 

84 
64 

85 
53 

86 

57 

87 
65 

88 
66 

89 
67 

88 
59 

88 
67 

91 
68 

89 
68 

MAOISOM 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
66 

93 
59 

92 
68 

93 
66 

89 
66 

88 
69 

88 
68 

89 
60 

87 
59 

75 
50 

77 
62 

78 
64 

78 

59 

66 

60 

72 
60 

83 
58 

85 

61 

81 

58 

80 

65 

80 

55 

82 

59 

85 

60 

86 
59 

86 
59 

83 
66 

85 
66 

88 

67 

89 
68 

87 
66 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
69 

91 
68 

90 
67 

93 
68 

92 
70 

91 
69 

91 
66 

89 
57 

80 
68 

81 
55 

75 
68 

70 
53 

70 
63 

72 
63 

76 
56 

86 
60 

82 
58 

83 
60 

82 
54 

84 
64 

86 
69 

87 
63 

87 
61 

88 
63 

80 
65 

82 
66 

88 
58 

90 
67 

87 
65 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
68 

92 
68 

90 
72 

90 
70 

91 
57 

90 
71 

92 
68 

87 
68 

87 
71 

83 
70 

72 
62 

68 
62 

70 
62 

76 
66 

85 
66 

SO 
67 

82 
63 

81 
68 

85 
60 

85 
63 

87 
65 

86 
64 

87 
65 

87 
64 

86 
67 

90 
70 

66 
72 

65 
67 

MIHTER  3  MNW 

MAX 
MIN 

93 

70 

91 
69 

93 
71 

94 

75 

98 
68 

92 
72 

82 

75 

93 
73 

90 
75 

82 
69 

85 
66 

74 

65 

70 
50 

71 
62 

78 
61 

79 
54 

82 
58 

83 
69 

85 
69 

84 

_69 

86 

70 

88 

70 

88 

72 

88 
72 

90 
71 

80 

72 

81 
72 

92 
75 

92 
77 

90 
72 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
75 

92 
74 

88 

71 

92 
70 

94 

70 

91 
69 

92 
71 

86 
72 

88 

70 

85 
71 

79 
70 

75 
70 

76 

70 

84 

69 

80 
67 

81 
66 

88 
65 

89 
69 

85 
66 

84 
68 

85 
68 

86 
67 

81 
68 

88 
68 

67 
59 

77 
71 

84 

70 

68 

72 

89 
72 

91 
70 

MOBILE 

MAX 
MIN 

94 

77 

94 
74 

93 
73 

90 
71 

93 
72 

94 

71 

93 
72 

92 
75 

90 

73 

90 
72 

84 
71 

78 
68 

76 
71 

75 
69 

84 

70 

81 
67 

80 
67 

89 
71 

92 
68 

82 
69 

85 

70 

86 
59 

86 
71 

89 
71 

89 
71 

87 
74 

80 
73 

83 
72 

92 
73 

91 
73 

MONTGOMERY  KB  AP 

MAX 
MIN 

91 
74 

91 
72 

95 
71 

95 
69 

93 
71 

94 

71 

95 
70 

92 
70 

87 
71 

88 
70 

88 
70 

76 
68 

69 
63 

68 
63 

70 
62 

80 
66 

89 
64 

84 
67 

83 
63 

83 
60 

87 
61 

88 
63 

88 
56 

89 
54 

90 
55 

86 

67 

86 

70 

94 
69 

92 
68 

89 
66 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

87 
69 

92 
66 

91 

91 
66 

88 
65 

88 
67 

86 
68 

90 
58 

87 
67 

77 
67 

77 
69 

77 
61 

76 
64 

68 

50 

67 
69 

85 
67 

86 

53 

80 
58 

80 
56 

S3 
56 

84 

55 

87 
56 

85 
59 

87 
58 

S3 
55 

83 
54 

89 
64 

91 
67 

88 
68 

84 
64 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

70 

93 
69 

88 
67 

88 
67 

90 
67 

81 
69 

88 
69 

89 
69 

67 
69 

79 
53 

73 
51 

75 
53 

77 
65 

68 
62 

69 

51 

81 
61 

84 

50 

79 
63 

81 
60 

83 
68 

83 
58 

85 
60 

85 
63 

86 
63 

85 
62 

82 
57 

88 
66 

88 
70 

89 
69 

63 
56 

NATCMEZ 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
69 

91 
67 

88 
68 

95 
65 

92 
66 

94 

68 

93 
68 

90 

67 

86 
68 

84 
58 

75 
67 

71 
65 

76 
64 

81 
67 

80 
64 

89 
59 

86 
53 

85 
53 

85 
52 

86 
53 

87 
58 

88 
64 

88 
60 

90 
51 

80 
65 

81 
70 

92 
66 

92 
55 

89 
65 

NEW  MARKET  2 

MAX 
HIN 

91 
69 

90 
65 

91 
64 

88 
65 

90 
63 

89 
65 

90 
66 

88 
65 

83 

67 

80 
66 

77 
56 

78 
58 

81 
61 

72 
59 

68 
59 

81 
59 

85 
56 

81 
56 

80 

53 

81 

57 

84 

52 

86 

62 

85 
54 

85 
54 

86 

53 

84 

66 

87 
67 

90 
65 

90 
63 

78 
64 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

86 
68 

90 
65 

91 
65 

90 
64 

91 
64 

88 

57 

88 
68 

93 
67 

89 

68 

85 
68 

S3 
61 

82 
61 

76 
63 

71 
57 

63 

57 

57 
59 

80 
53 

85 
60 

82 
60 

79 
57 

80 

55 

83 
66 

64 

57 

85 
56 

86 
55 

86 

57 

82 
55 

83 
68 

90 
63 

89 
53 

OPELIKA 

MAX 
MIH 

94 
67 

93 
64 

90 
64 

92 
62 

94 
68 

91 
52 

93 
55 

94 
65 

91 
66 

90 
63 

90 
53 

88 
52 

75 
62 

56 
60 

63 
60 

67 
61 

82 
58 

86 
58 

83 
58 

82 
64 

80 
56 

86 

66 

87 
68 

87 
56 

87 
56 

68 

62 

52 

62 

61 

OZARK 

MAX 
MIN 

PELL  CITY  2  H 

MAX 

MIN 

90 
67 

91 

61 

91 
64 

91 
62 

95 
68 

39 

70 

92 
56 

89 
66 

87 
67 

85 
59 

85 
65 

76 
61 

65 

62 

71 
50 

79 
62 

76 
55 

83 
59 

82 

68 

83 
57 

82 
69 

84 

52 

86 

63 

87 

56 

86 

60 

84 

55 

85 

58 

89 

63 

90 
50 

90 
55 

86 

58 

PHEMIX  CITY  2  MNH 

MAX 
MIN 

87 
72 

91 
71 

87 
70 

92 
69 

94 

71 

88 

70 

91 
70 

87 
70 

84 

69 

87 
58 

87 
67 

87 

73 
63 

65 
61 

63 

69 

68 

60 

80 
64 

84 

56 

78 
61 

SO 
56 

80 

59 

82 
62 

85 
64 

86 

53 

86 

65 

85 
64 

85 
66 

88 
67 

89 
66 

89 
67 

See  Helerence  Notes  Following  Slatios  Indffx 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1959 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PfiATTVILLE 

MAX 

9i 

90 

97 

95 

95 

95 

95 

93 

89 

85 

88 

77 

73 

70 

70 

75 

88 

83 

83 

84 

85 

89 

89 

89 

90 

85 

86 

92 

93 

90 

86.9 

HIN 

72 

69 

69 

68 

71 

70 

70 

74 

71 

67 

60 

70 

63 

64 

62 

66 

61 

69 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

67 

66 

70 

66 

65 

68 

66  •3 

PUSHMA  T  AHA 

92 

92 

93 

88 

92 

93 

92 

93 

93 

91 

83 

71 

75 

67 

71 

78 

74 

87 

83 

84 

84 

65 

87 

88 

88 

89 

81 

86 

91 

92 

85.4 

MIN 

72 

72 

69 

62 

68 

65 

66 

70 

68 

69 

62 

63 

66 

64 

66 

65 

57 

62 

62 

62 

61 

59 

59 

59 

60 

61 

68 

69 

66 

62 

64.5 

RED  BAY 

MAX 

90 

91 

92 

90 

90 

93 

93 

94 

93 

82 

79 

76 

76 

67 

68 

83 

86 

83 

86 

85 

87 

88 

87 

87 

89 

85 

85 

87 

88 

85.5 

MIN 

67 

61 

64 

65 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

56 

61 

59 

59 

65 

58 

61 

61 

60 

60 

63 

62 

64 

63 

66 

63 

66 

69 

64 

63 . 1 

REDSTOME  ARSENAL 

88 

92 

90 

90 

88 

88 

88 

89 

87 

77 

78 

79 

77 

65 

69 

82 

85 

8'. 

79 

80 

82 

84 

83 

84 

86 

82 

87 

89 

89 

79 

83.2 

MIN 

69 

68 

65 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

62 

59 

61 

63 

58 

58 

58 

53 

60 

68 

57 

55 

57 

57 

66 

57 

67 

66 

66 

66 

62 

61.8 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

92 

92 

90 

90 

93 

89 

90 

83 

84 

80 

79 

77 

83 

82 

84 

89 

86 

84 

83 

86 

86 

87 

86 

88 

80 

90 

90 

88 

92 

86.3 

MIN 

73 

75 

71 

70 

71 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

71 

64 

59 

68 

64 

66 

66 

55 

66 

57 

70 

71 

69 

71 

69 

70 

68.5 

ROCKFORO 

MAX 

93 

93 

92 

94 

91 

93 

92 

95 

94 

95 

89 

92 

78 

67 

67 

70 

75 

89 

84 

83 

83 

84 

86 

90 

89 

90 

88 

89 

92 

92 

87.0 

MIN 

67 

66 

65 

65 

68 

70 

66 

67 

70 

67 

66 

69 

61 

61 

60 

63 

68 

65 

68 

65 

58 

62 

66 

59 

59 

61 

64 

67 

69 

64 

63  .  9 

ROCK  MILLS 

MAX 

92 

91 

93 

94 

91 

93 

91 

89 

88 

90 

89 

77 

74 

64 

69 

81 

86 

85 

82 

80 

83 

85 

86 

87 

87 

86 

85 

90 

91 

89 

85.6 

MIN 

68 

70 

65 

63 

67 

69 

70 

69 

68 

62 

65 

69 

56 

59 

58 

63 

56 

64 

67 

64 

61 

54 

55 

55 

67 

67 

68 

62 

61 

66 

62.0 

RLttSELLVlLLE  2 

MAX 

89 

86 

91 

90 

90 

91 

86 

89 

90 

37 

80 

72 

76 

80 

68 

68 

83 

87 

81 

83 

84 

84 

87 

87 

87 

87 

83 

90 

88 

88 

84.4 

MIN 

65 

61 

65 

62 

62 

64 

64 

63 

65 

66 

57 

67 

60 

59 

59 

52 

62 

57 

54 

64 

54 

51 

62 

54 

54 

55 

66 

65 

64 

63 

58.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

86 

89 

94 

93 

93 

90 

88 

93 

93 

90 

87 

78 

76 

71 

64 

66 

82 

87 

81 

82 

83 

85 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

90 

90 

85.4 

MIN 

66 

63 

66 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

57 

59 

62 

57 

57 

68 

56 

61 

68 

54 

63 

55 

58 

57 

67 

59 

53 

54 

65 

65 

61  .0 

SAND  MT    STATE   FARM  API 

MAX 

89 

90 

90 

89 

87 

86 

88 

86 

86 

78 

84 

76 

72 

65 

67 

80 

83 

80 

78 

78 

81 

83 

85 

84 

85 

82 

84 

87 

87 

88 

82.6 

MIN 

69 

66 

63 

65 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

62 

63 

60 

56 

58 

58 

54 

63 

59 

55 

65 

59 

59 

59 

61 

54 

67 

66 

62 

65 

52.7 

SCOTTSBORO 

MAX 

86 

91 

91 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

88 

73 

82 

80 

75 

68 

68 

82 

86 

83 

82 

81 

83 

82 

87 

64 

87 

81 

86 

89 

86 

84.0 

HIN 

70 

65 

65 

64 

67 

70 

70 

69 

69 

69 

62 

63 

64 

59 

59 

59 

65 

66 

56 

56 

52 

62 

64 

57 

56 

56 

50 

56 

63 

62 

61.5 

SEALE 

MAX 

93 

90 

95 

95 

90 

94 

91 

88 

90 

89 

ee 

82 

76 

66 

69 

83 

88 

86 

83 

82 

86 

87 

87 

88 

88 

88 

90 

91 

92 

90 

86.8 

MIN 

72 

71 

69 

63 

69 

69 

68 

70 

71 

65 

68 

67 

64 

63 

62 

67 

62 

68 

61 

56 

58 

69 

51 

50 

63 

63 

56 

55 

66 

67 

65.1 

SELMA 

MAX 

93 

91 

94 

93 

94 

91 

94 

94 

89 

83 

89 

76 

72 

70 

73 

78 

88 

83 

84 

83 

86 

87 

88 

89 

89 

82 

82 

92 

93 

89 

86.3 

MIN 

73 

72 

71 

68 

71 

70 

70 

71 

71 

68 

68 

69 

65 

64 

63 

66 

61 

69 

64 

62 

63 

63 

67 

54 

65 

66 

70 

69 

68 

68 

67.4 

SYLACAU&A  4  NE 

MAX 

90 

89 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

88 

85 

84 

78 

73 

68 

76 

77 

87 

82 

80 

80 

84 

86 

86 

85 

87 

84 

85 

90 

90 

85 

84.5 

MIN 

68 

68 

64 

64 

65 

69 

67 

69 

68 

67 

65 

62 

59 

61 

58 

62 

54 

63 

69 

60 

69 

58 

61 

57 

60 

69 

71 

69 

62 

64 

63.4 

TALLADEGA 

MAX 

88 

87 

91 

94 

88 

87 

90 

87 

82 

83 

84 

75 

72 

65 

72 

74 

86 

79 

79 

79 

82 

84 

85 

84 

84 

84 

83 

88 

88 

88 

83.0 

MIN 

69 

67 

67 

65 

68 

68 

70 

68 

70 

71 

66 

68 

59 

60 

60 

63 

56 

63 

59 

55 

64 

57 

60 

59 

50 

63 

69 

66 

63 

66 

63.6 

THOMASVl LLE 

MAX 

90 

90 

92 

90 

90 

94 

90 

90 

94 

90 

88 

79 

73 

68 

74 

80 

76 

86 

84 

S3 

84 

85 

86 

87 

86 

88 

75 

82 

90 

89 

85.1 

MIN 

69 

68 

65 

64 

66 

65 

65 

60 

65 

66 

63 

63 

62 

60 

62 

63 

68 

63 

60 

51 

68 

69 

52 

50 

51 

56 

67 

65 

65 

53 

63.2 

THORSBY   EXP  STATION 

HIN 

68 

65 

65 

64 

66 

65 

67 

67 

65 

63 

62 

58 

58 

59 

58 

60 

67 

63 

59 

54 

56 

66 

63 

51 

63 

66 

67 

67 

56 

66 

52.4 

91 

90 

93 

93 

90 

92 

94 

93 

87 

85 

83 

78 

70 

67 

76 

80 

86 

78 

82 

83 

85 

86 

88 

89 

90 

87 

91 

91 

90 

90 

85.9 

MIN 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

69 

63 

63 

63 

66 

64 

69 

62 

60 

53 

63 

66 

66 

56 

66 

69 

69 

66 

67 

66.8 

90 

94 

88 

92 

94 

89 

95 

94 

91 

75 

74 

79 

74 

68 

69 

80 

86 

84 

84 

84 

86 

90 

91 

88 

88 

82 

85 

89 

90 

85 

85.3 

HIN 

71 

70 

70 

67 

69 

69 

70 

60 

71 

68 

63 

68 

63 

65 

64 

63 

68 

69 

63 

53 

54 

52 

56 

53 

63 

65 

65 

68 

69 

66 

66.  1 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

92 

90 

93 

90 

91 

92 

89 

92 

92 

91 

77 

75 

79 

69 

70 

70 

73 

87 

84 

84 

83 

86 

87 

87 

87 

88 

82 

85 

90 

90 

84.9 

MIN 

70 

70 

69 

68 

70 

68 

68 

68 

68 

67 

62 

62 

65 

62 

62 

64 

68 

61 

63 

51 

61 

60 

56 

50 

62 

62 

63 

65 

68 

66 

64.6 

TUS1CEGEE  2 

MAX 

93 

89 

94 

95 

93 

88 

86 

89 

84 

79 

70 

66 

73 

81 

86 

81 

80 

80 

85 

86 

87 

86 

88 

85 

87 

89 

90 

91 

85.0 

MIN 

72 

72 

71 

69 

69 

72 

72 

69 

■69 

69 

63 

63 

61 

66 

65 

69 

62 

69 

61 

63 

65 

54 

67 

66 

69 

69 

68 

67 

66.8 

UN  I OM  SPRINGS  5  S 

MAX 

94 

92 

95 

94 

93 

92 

93 

94 

90 

89 

89 

76 

75 

79 

74 

75 

80 

86 

85 

81 

86 

87 

86 

88 

87 

88 

89 

88 

89 

92 

86.9 

MIN 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

69 

71 

70 

69 

63 

62 

60 

64 

66 

68 

61 

69 

60 

62 

64 

66 

54 

66 

63 

65 

67 

68 

66.2 

VALLEY  HEAD   1  S 

MAX 

85 

89 

89 

91 

89 

89 

81 

91 

86 

86 

79 

82 

77 

74 

63 

65 

80 

84 

83 

78 

78 

80 

83 

85 

84 

84 

82 

84 

89 

87 

82.6 

MIN 

71 

66 

64 

66 

68 

70 

71 

70 

71 

68 

64 

64 

64 

57 

57 

68 

56 

63 

59 

57 

58 

66 

50 

58 

57 

66 

69 

68 

63 

66 

63.4 

VERNON 

MAX 

93 

93 

91 

91 

94 

91 

94 

94 

93 

82 

81 

82 

73 

66 

69 

85 

88 

86 

86 

86 

85 

88 

88 

89 

89 

84 

91 

90 

93 

86.6 

MIN 

61 

65 

62 

63 

62 

64 

64 

65 

65 

56 

58 

64 

59 

58 

59 

60 

65 

65 

66 

56 

53 

54 

54 

56 

50 

53 

64 

64 

51 

59.5 

WATERLOO 

MAX 

91 

84 

89 

89 

89 

90 

87 

89 

91 

93 

76 

75 

77 

79 

70 

76 

84 

85 

80 

85 

83 

85 

87 

87 

87 

85 

85 

89 

89 

87 

84.8 

HIN 

63 

66 

62 

63 

64 

67 

66 

67 

67 

67 

58 

58 

61 

65 

62 

60 

55 

60 

58 

62 

64 

62 

55 

57 

58 

66 

68 

72 

65 

55 

62.8 

■HATLEY 

MAX 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

94 

94 

92 

85 

86 

75 

76 

81 

80 

81 

89 

81 

86 

86 

85 

89 

89 

90 

90 

83 

81 

91 

92 

90 

87.4 

MIN 

69 

69 

69 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

66 

68 

68 

66 

58 

61 

50 

54 

53 

69 

63 

60 

63 

65 

58 

66 

57 

64 

55.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaooD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

EVAP 

.04 

.20 

.30 

.08 

.11 

.23 

.31 

.24 

.19 

.20 

.07 

.04 

.01 

.01 

.03 

.08 

.11 

.10 

.12 

.20 

.27 

.24 

.16 

.24 

.16 

.06 

.25 

.12 

.18 

B4.50 

WIND 

22 

57 

52 

26 

25 

46 

43 

26 

30 

38 

74 

60 

96 

91 

88 

36 

35 

18 

29 

65 

65 

45 

25 

50 

41 

46 

79 

44 

30 

30 

1412 

FAIRHOPE 

EVAP 

.26 

.24 

.32 

.12 

.24 

.15 

.18 

.08 

.11 

.14 

.00 

.09 

.10 

.18 

.18 

.10 

.21 

.19 

.19 

.16 

.17 

.18 

.05 

.13 

.19 

.15 

B4.74 

»1ND 

91 

49 

18 

31 

30 

17 

10 

7 

10 

17 

29 

34 

74 

22 

26 

21 

17 

12 

15 

38 

25 

20 

13 

18 

26 

14 

2 

12 

32 

25 

755 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.19 

.13 

.19 

.21 

.22 

.22 

.20 

.10 

.23 

.19 

.15 

.01 

.05 

.00 

.00 

.10 

.14 

.10 

.12 

.14 

.16 

.18 

.17 

.16 

.08 

.17 

.17 

.17 

.12 

B4.21 

WIND 

20 

15 

10 

30 

30 

30 

10 

20 

10 

35 

85 

53 

59 

22 

24 

15 

18 

29 

5 

15 

9 

6 

10 

8 

12 

15 

10 

10 

35 

15 

665 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1959 


J  iBrldseport  2  ■ 
■Hot  Grove  °-h  ii   A  ii 


..Lc„.g...„L  ALABAMA 

«t  Rock  . 


LkF»7«tt«,  a». 


DooBlsoavllle  3  W,  G«. 

\  o 


FAA  AF,  Pla 

® 


O  •  •    PrtelpitOtlpn  only 

0  Precipitation,  ttorogo 

O-  ■♦■         ProclpitaHon  ona  Ttmporataro 

■<J>-  •4-         Proclpitatian,  Tomporoturo  ond  E¥Oporotlon 

Typo  of  gogo:      O  Mon-rocoming; 

•  Pocording  ;       9  //pM, 

Doubto  ^ixlt  eombinotlom  inaicato  tho  availability  of 

mora  dotallod  matoarologicol  data. 


USCCTM-WB-Aahevllle,  W.  C.    6/59 


Isolines  ar?  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data", 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1959 


]  , Bridgeport  3  w 
PUiMBt  Grovs  8cb 


'"'■o  ALABAMA 


75°     I  '^^""^^^oiinr'^t^rr"^^" 

IIU  SJWW^iM.n  I       '  "lUoB  Lock  r 

Colb«rCSt«iB  Plgnt  florcDC*  ftt  LOCK 

I    I  @ 

I  NuicU  Shoals 

,> .  ,       •  F""""  NORTHERN 

Bolaoot,  m...  I 

 -  .       ,   e  o 

H„d«..  Addi.oD  C.Qtr.l  To.,r'  °  r'.lkylll.,    C.nt.r  o'roy.      °  ;     oj  " 

—HS  !  °  11-°-   ^.r„.U.  -oP  °""'r"l.'„V;,"J.r'T  .p, 

1,  /»«»•'  2  »B  -4-  Adai.in  _  .   .  „  \  O  Co^llQ.viU. 


nt    Toaey  N««  Harket^ 

I  •  -8-  ^ 

[  Nc»  Harhet  2 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

. 

0. 

^8 

000  e 

5 

31  35 

05  19 

469 

7A 

c 

JOHN  Sa  RIChBURG 

ADDISON 

0063 

MINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

799 

PALMER  GODSEY 

ADDISON  CENTRAL  TOwE« 

LAWRENCE 

7A 

TVA-53 

ALBERTA 

WILCOX 

32  14 

87  25 

179 

OA 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR* 

ALBERTVILLE  2  5E 

oi^e 

12 

34  14 

86  ID 

1140 

5A 

9A 

JESSE  H.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M.  SAnFORD 

ALIcevlLLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  07 

88  08 

150 

ROBERT  L.  ChAPPELL 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

7A 

7A 

H 

J.   RAYMOND  SHREVE 

ANNISION  FAA  AP 

0?72 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ABLEY  i 

0338 

MINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0369 

11 

33  16 

85  50 

1010 

6P 

6P 

C  H 

HENRY  L*  MC  OuEEN 

ASHVILLE  y 

0377 

ST.  CLAIR 

33  51 

66  20 

590 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATMENJ 

LIMESTONE 

86  59 

7A 

TVA-62 

ATHENS  2 

039i 

LIMESTONE 

12 

34  *e 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHEN'^  COURTHOUSE 

0398 

LIMESTONE 

12 

34  46 

86  58 

720 

TVA  62-8 

0^02 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

4P 

4P 

C  H 

ATHOHE  STATE  FARM 

AUBURN  \  SW 

0*.22 

LEE 

11 

32  34 

05  31 

MRS.  MARTHA    I.  MCXMtE 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

700 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

AUTAUCAVILLE 

04*0 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAH 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0563 

BALDWIN 

9 

30  S3 

67  47 

266 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELGffEEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

TVA-43 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

9P 

5P 

H 

ALABAMA  POLY.    I  r^ST  . 

BERRY 

0746 

FAYETTE 

2 

33  40 

67  36 

452 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  <•  SW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

933 

6P 

6A 

JAMES  E.  HC  CRAVY 

0776 

MADTSON 

12 

34  59 

06  38 

079 

7A 

TVA-757 

BEXAR  2  SE 

0790 

MAR  ION 

13 

34  10 

86  07 

970 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLINGSLEV 

0B23 

AUTAUGA 

1 

32  40 

380 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0626 

JACKSON 

12 

34  46 

86  17 

1640 

7A 

TVA-762-C 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0S31 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0S5t 

12 

34  39 

88  07 

470 

7A 

TVA  42 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  ID 

1070 

*^  H 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

66  16 

8A 

OA 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

65 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVT 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

5P 

9P 

MISS  M.  LOU!SE  JONES 

1178 

5 

31  A3 

85  49 

515 

7A 

GEO     L  HICKS 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

7 

33  05 

86  45 

540 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NNW 

WILCOX 

5P 

5P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

CAMPBELL 

1515 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

C 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL  2  NW 

1326 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

680 

6A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

67  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAT 

CENTER  GROVE 

il.92 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

780 

CENTRE 

CHEROKEE 

5P 

5P 

H 

EMORY  G.  JOHNSON 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

230 

7A 

W>  0.  HOLLIFIELD 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

68  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

CHILOERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

66  21 

&A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

06  20 

418 

CITY  WATER  PLANT 

CITRDNELLE 

MOBILE 

6P 

6P 

H 

WS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1590 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

169i. 

CHILTON 

32  51 

66  36 

580 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

65  27 

600 

5P 

OA 

CHARLES  L .  WESTON 

CODEN 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

IZ 

34  44 

67  50 

470 

7A 

TVA-462 

COLLINSVItLE 

1849 

DE  KALB 

7 

34  15 

65  92 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMB I A 

HOUSTON 

31  18 

05  07 

133 

7A 

HENRY  KlLklNGSWORTH 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  11 

334 

MRS.  C.  CRESHAM 

COT TON TON 

RUSSELL 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  p.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  45 

760 

OA 

OR.  W.  B.  FULTON 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

3Z  50 

730 

C 

H.  CLAY  PLESS 

DANCY  t,  H 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

86  17 

207 

J.  T.  MC  DANIEL 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

7A 

TVA-S03 

DAYTON 

2168 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

66  58 

580 

8A 

8A 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

DECATUR  * 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

570 

TA 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

Z221 

MORGAN 

12 

34  36 

06  90 

908 

TVA-411 

DELTA 

2235 

CLAY 

7A 

GILBERT  LANDERS 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  90 

100 

BA 

8A 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTMAN  «  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  IT 

85  24 

300 

C 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

000 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

COFFEE 

TA 

HERBERT  S.  WHATLEY 

ELKMONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  53 

86  55 

768 

TA 

TVA-760 

elrod 

2632 

13 

33  15 

87  46 

252 

TA 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670  COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

OTIS  C.  BRASWELL 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

HID 

HID 

K 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

9P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOmER 

2832 

COVINGTON 

31  06 

85  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2840 {morgan 

34  22 

86  55 

620 

7A 

7A 

MRS     MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  BLIt  POND  TWR 

2648 

WINSTON 

2 

34  OA 

87  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

MAO 1  SON 

7A 

TVA- 5 76 

FAYETTE 

2683 

FAYETTE 

13 

33  41 

67  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN   J.  BLACK 

FLAT  ROCK 

2945 1  JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1360 

7A 

TVA-3e7 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  *9 

87  41 

590 

5P 

9P 

LAWRENCE  W  ROHLING 

FLORENCE  AT  LOCr 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  *7 

87  40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOOT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

IP 

HENRY  BARGANIER 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

66  01 

10 

8P 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  26 

65  43 

679 

8A 

C 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

BA 

8A 

WS     NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  OD 

970 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GAOSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

&P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

1  30 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

6A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GARTH 

3215 

12 

34  44 

86  18 

7A 

TVA- 762 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGtANNA 

3271 

BUTLER 

280 

7A 

MS  ELHA  F.  eURKETT 

GILBERTOWN 

3308 

13 

31  53 

00  20 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3630 

WALKER 

2 

33  39 

07  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

N.  hamner  cobbs 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

* 

31  50 

5P 

OA 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

31  50 

86  30 

420 

C 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

67  41 

TA 

• 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

578 

4P 

AP 

M 

GUNTEHSVILLE  CITY  M  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

06  IT 

610 

TVA-403 

GUMTERSVILLE  DAM 

3583 

12 

34  26 

06  24 

611 

9A 

TVA- TO 

HALETVILLE 

3620 

WINSTON 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  00 

37  99 

54  6 

TA 

REX  COOPER 

MARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRT 

32  48 

67  11 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

3T*8 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  36 

190 

5P 

TA 

H 

MS  CORRIE  M.  BEVIS 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

65  20 

370 

ALABAMA  POLY.  INST. 

KEFLIN 

3T75 

CLEBURNc 

11 

33  39 

65  36 

B90 

5P 

SP 

CITY  OF  HtFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

06  19 

594 

7A 

TA 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

1175 

OA 

THOMAS  J.  HART 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

045 

6A 

MUNTSVILLE  SUBSTA 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

06  35 

611 

9A 

TVA^S*"'  "* 

HUNTSVlLLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  41 

66  35 

605 

HID 

MID 

HJ 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

HTTOP 

1.099 

JACKSON 

12 

34  49 

66  07 

1615 

TA 

TVA-70 

lOER 

AI15 

DE  KALB 

12 

34  43 

05  41 

1940 

7* 

TVA-749 

JACKSON  LOCK  I 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

06  01 

11 

TA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSON  SHOALS 

4190 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

479 

5P 

ALABAMA  POWER  CO. 

JACKSONVILLE  2  SI* 

4209 

CALHOUN 

7 

33  48 

85  46 

690 

TA 

C 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

33  50 

87  17 

370 

6P 

6P 

HAROLD  G.  DILI 

t     1-ALABAMA,      2-BLACK  WARRIOR)      3-CAKABA,     4-CHATTAHOOCHEEi      5-<M0CTAWKATCHEE ,  6-CONECUHj 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1999 


STATION 

s 

M 

Q 

UtJUNTz 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

M 

E 

3 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

on  c  CD \r 
Ut}oc.nV£.n 

TEMP. 

jsPEClA; 

JORDAN  DAM 

*90»" 

ELWRE  

32  37 

— 06  ii 

290 

*A 

ALABAMA  ROWER  CO* 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

11 

92  94 

89  2* 

030 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

06  31 

»A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  93 

06  93 

636 

TA 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

T 

3*  11 

09  *6 

569 

TA 

RUFUS  H.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  39 

00  11 

160 

TP 

PROF.  E.   J.  MURPHEV 

LOCKHART 

4022 

COVINGTON 

31  01 

05  22 

290 

8A 

OA 

M.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4004 

BARBOUR 

05  39 

OA 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  *2 

06  *9 

5T3 

9A 

9A 

H 

HARRY  R,   TAYLOR,  JR. 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

»  ^1 

69* 

ALABAMA  POWER  CO. 

HAGNOL I A 

9004 

MARENGO 

1 

32  08 

OT  39 

109 

C 

DR.    T.  K.  GAILLARO 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

0T  10 

230 

7A 

c 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION 

9116 

DALLAS 

87  1* 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

3 

32  20 

87  13 

200 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

9140 

ELHORE 

11 

32  *0 

•  9  99 

93ft 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

86  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  96 

00  27 

390 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONpVlLLE  TOWER 

5382 

BIBB 

07  20 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

4 

32  0* 

89  32 

*90 

c 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5*17 

WILCOX 

1 

32  05 

67  22 

TO 

9A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

9*39 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

C.  D.  HAMMOND.  JR. 

MINTER  3  WNW 

9449 

DALLAS 

1 

32  09 

07  02 

3BS 

7P 

TP 

CHARLEY  C.  LIDE 

HINTER  9  N. 

9*94 

DALLAS 

87  03 

T.  £.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

9*69 

CHILTON 

7 

32  *8 

86  27 

150 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*76 

MOBILE 

30  *1 

00  15 

211 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5*03 

HOBILE 

30  41 

86  03 

BA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTE  SANO 

9529 

MADISON 

12 

9*  *9 

66  31 

1600 

TA 

TVA-930 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

86  92 

TA 

H.  P.   JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5990 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

06  24 

199 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

6T  10 

6*9 

8A 

c 

TVA- 381 

MOULTON  2 

5639 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

07  18 

6*6 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

3*  *9 

07  37 

936 

HID 

MID 

n 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

67  16 

TA 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

50*2 

COFFEE 

5 

31  25 

05  5* 

440 

C 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

NEWBURC 

9047 

FRANKLIN 

12 

3*  29 

07  39 

660 

TA 

TVA-6** 

NEW  MARKET 

5862 

MAO I  SON 

12 

3*  9* 

06  26 

T60 

TVA-62* 

NEW  MARKET  Z 

9067 

HAD I  SON 

12 

3*  5* 

06  25 

Tlfi 

6P 

*P 

MRS.  A.   W.  KILPATRICK 

NEWTON 

9075 

DALE 

05  36 

TA 

BASCUH  N.  BROWN 

NEW  WILSON  LOCK 

5090 

LAUDERDALE 

12 

3*  *9 

87  30 

9T6 

TA 

TVA-75Z 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

85  29 

857 

7A 

TA 

LObllE  R.  NORRtS 

OPELlKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

8A 

OA 

RADIO  STATION  WJhO 

OHRVILLE 

6161 

DALLAS 

J 

32  10 

07  1* 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

6210 

DALE 

69  39 

9P 

9P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

3*  *0 

86  20 

655 

TA 

c 

TVA- 59 

PALKERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

3 

86  *1 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  Z  W 

6328 

ST.  CLAIR 

86  19 

ROLAND  WALLS 

PENNINGTON  LOCK  2 

6339 

CHOCTAW 

13 

32  08 

80  02 

2D 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  36 

07  09 

500 

OA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  39 

199 

c 

MIS.  HINTA  EDDINS 

PMENIX  CITY  2  NNW 

6396 

RUSSELL 

32  30 

05  01 

570 

OA 

OA 

H 

0.  R.  HC  LEMORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

93  13 

06  16 

HRS  NARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

51  59 

07  36 

110 

TA 

MS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

HONTGOHERY 

32  04 

06  04 

TA 

MtS.  ERA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

1 

32  37 

06  5* 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

3*  97 

85  55 

633 

TA 

TVA-599 

PRATTvlLLE 

66*0 

AUTAUGA 

1 

86  20 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

660* 

MONTGOMERY 

I 

32  10 

86  15 

100 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

ao  21 

OA 

^^ 

WS.  JAN  IE  C.  BROWN 

HAINSVlLLE 

6762 

DE  KALB 

12 

3*  30 

09  52 

1320 

TA 

TVA- 7*4 

RED  BAY 

6005 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

00  08 

680 

7A 

MtS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

3*  39 

06  36 

573 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

66*7 

PICKENS 

13 

33  23 

08  01 

230 

TA 

MRS. LOIRE  V.  HULLINS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

86  32 

TA 

RUSSELL  F  INLAY 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

6 

31  22 

05  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERTSOALE  7  E 

6968 

BALDWIN 

9 

30  93 

07  36 

146 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

06  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  HC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

85  18 

745 

6P 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

J* 

3*  30 

07  44 

TA 

TVA-725 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

07  44 

BBO 

7A 

7A 

H 

RADIO  STATION  WVWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

002 

TA 

TA 

H 

BRO.  PASCHAL  FuRHAN 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

3*  17 

05  50 

1195 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

SAYRE 

7202 

JEFFERSON 

2 

33  *3 

06  90 

304 

7A 

MIS.  H.  W.  PRIOMORE 

SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

05  01 

T* 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

3*  *1 

06  01 

660 

7* 

TVA-74-A 

SEALE 

RUSSELL 

32  to 

85  10 

390 

9P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

07  00 

1*7 

9R 

JOHN  0.  RHODES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

12 

3*  51 

67  12 

610 

TA 

TVA-6a2 

SLOCOMB 

7976 

GENEVA 

15  96 

■A 

CITY  OF  SLOCOMB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

TA 

MIS.  EVA  R.  RAT 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

12 

3*  2* 

06  02 

1120 

TA 

TVA- 75 

SUTTLE 

7953 

PERRY 

3 

32  32 

07  11 

145 

J.  F.  SUTTLE*  JR. 

SWAIM 

7956 

JACKSON 

12 

3*  93 

06  13 

669 

TA 

TVA- 389 

STLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

85  12 

6P 

*P 

CITY  HATER  PLANT 

SYLVAN lA 

8012 

DE  KALB 

12 

34  3* 

85  49 

1*00 

TA 

TVA-3B6 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

•6  06 

569 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

TALLADEGA  HORN  MTN  IWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  04 

11119 

U.S.  FOREST   SERV ICE 

THOMASVILLE 

0178 

CLARKE 

13 

31  55 

07  ** 

*09 

TA 

TA 

H 

LEROY  GATES 

THORSBY  1  SW 

0204 

CHILTON 

06  44 

*■  H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

THORSBY  EKP  STATION 

S209 

CHILTON 

1 

32  9  3 

06  42 

580 

5P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

THURLOW  DAH 

8219 

ELMORE 

11 

32  32 

15  9* 

280 

*A 

ALABANA  POWER  CO. 

TONEY 

0259 

MADISON 

12 

3*  54 

■6  44 

750 

C 

rVA-506 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

2 

33  *9 

86  44 

*70 

TA 

C 

WILLIAM  P>  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

•5  99 

5P 

4A 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0380 

TUSCALOOSA 

2 

33  1* 

•T  3T 

ITO 

HID 

HID 

^  u 

FED.  AVIATION  ACENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0385 

TUSCALOOSA 

39  19 

8T  99 

152 

7A 

TA 

C  H 

CORPS  OF  OKINEERS 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  25 

09  42 

*40 

*P 

LEON  L.  BEMIETT 

UNION  SPRINGS  5  S 

0*38 

BULLOCK 

32  06 

85  48 

*T0 

OA 

8A 

** 

LIVINGSTOH  PAULK 

UNIONTOWN 

8*46 

PERRY 

OT  31 

TA 

NAX  C.  KIRKER 

VALLEY  HEAD  I  S 

8*69 

DE  KALB 

T 

3*  33 

05  37 

1090 

«A 

H 

WILLIAM  0.  CARR 

VANCE 

8*77 

TUSCALOOSA 

9 

33  to 

8T  19 

*a9 

TA 

MtS.  WILLIE  H.  STYinlH 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

93  *9 

00  00 

ISO 

TA 

TA 

C  H 

JOHN  B.  6U1N 

WADLEY 

S609 

RANDXPH 

11 

33  00 

09  3* 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

0637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

BT  12 

209 

TA 

MIS.  ESSIE  H.  OHOVERS 

WALNUT  GROVE 

8640 

ETOWAH 

2 

34  0* 

050 

TA 

MIS .FLORENCE  RARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

GREENE 

2 

32  »T 

OT  90 

110 

•A 

C 

COMPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8605 

LAUDERDALE 

12 

3*  99 

88  04 

*«9 

MISS  GLENOA  aOSOlN 

WEST  BLOCTON 

0009 

BIBB 

3 

X3  07 

•7  07 

500 

TA 

MIS  ELIIA  J.  BCAROCN 

NETUMPKA 

0059 

ELMORE 

32  32 

84  12 

209 

*A 

MIS.  D.  R.  WHl TAKER 

WHATLEY 

8057 

CLARKE 

•T  43 

TA 

LEONARD  L*  CObEMAM 

WHEELER  DAM 

B«T5 

LAWRENCE 

12 

34  *T 

•r  21 

980 

SA 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

0925 

CHOCTAW 

19 

32  IT 

00  01 

93 

TA 

COMTS  OF  CHGINEfRS 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

B996 

JACKSON 

12 

»4  53 

09  4» 

42B 

TA 

TVA-T»*-A 

WILSON  DAH 

0980 

COLBERT 

12 

34  48 

ST  37 

930 

>A 

WA-4T1 

HINFIELO  2  SW 

8990 

FAYETTE 

19 

39  55 

•T  M 

**• 

TA 

■  •  a.  COMET 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

•9  »4 

%9% 

6A 

ALABAMA  ROWER  CO. 

YOUHOS  STORE 

9950 

LAUDERDALE 

12 

3*  9T 

87  •! 

790 

TA 

TWA-Ml 

T~COOSA,     e-ESCAMBIAi     9-GULF|     10-PEA|     11 -TALLAPOOSA i     13-TEM4ESSEEi  IS-TOHeiGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  rGRarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  sedsona  1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tijo  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
th is  issue . 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F, 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at   lime  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  I ndex  as  "U .  S .  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921 -1950 ,  adjusted 
to  represent  obsorvat  ions  taken  at  the  present   locat  ion .     Long-term  means  for  all  stat  ions  except  f ul 1-t  ime  Weather  Bureau  sta t  ions  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observa  t  ion .     The  stat ion  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G.   H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Tabic. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Da i ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Da  i ly  Prec  ipi  tat  ion"  Table ;   "Evaporat  ion  and  Wind"  Table ;   "Snowf a  11  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index . 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  fol lowing  measurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Ashevllle,   N.  C.    10/30/59    850 
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FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


OCTOBER  1959 
Volume  LXV    No.  10 


ASHEVILLE:  1959 


ALABAMA  -  OCTOBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     97°  on  the  4th  at  Clayton 
Lowest  Temperature:     31°  on  the  19th  at  Vernon 

Greatest  Total  Precipitation:     16.61   inches  at  Lockhart 

Least  Total  Precipitation:     2.31   inches  at  Gadsden  Gas  Plant 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.50  inches  on  the  10th  at  Fort  Morgan 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


Tempefatuie 


11 

i  S 

»  E 

£  i 

i  1 

« 
< 

lis 

5  p  e 

III 

J 

X 

a 

* 

Q 

o 
1 
a 

No  o 

Dayt 

1 

See 

a 
1 
(5 

Q 

Snow,  Slo«f 

No  of  Otfi 

Max 

Mir, 

J. 

a  \ 
1  s 

o 

a 

„ 

1 

1 

1 

s 

g 

o  i 
«i 

8  5 

&  J 

75. 3M 

52.4 

63. 9M 

90 

6+ 

33 

28 

128 

2 

0 

0 

0 

6.28 

1.67 

7 

.0 

0 

12 

5 

2 

74, aM 

54. 7M 

64. 6M 

91 

5 

39 

1  5 

96 

3 

0 

0 

0 

5.16 

1  .40 

6 

.0 

0 

11 

3 

1 

7ft.O 

53.9 

64.0 

-  .5 

89 

5+ 

39 

26 

130 

0 

0 

0 

0 

5.77 

3.43 

1.60 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

76.1 

50.5 

63.3 

90 

4 

36 

26+ 

143 

1 

0 

0 

0 

4.79 

2.70 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

75.1 

53.2 

64.2 

91 

3 

34 

28 

119 

3 

0 

0 

0 

75  .0 

55.9 

65  .  5 

91 

5+ 

103 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

10 

2 

1 

73.7 

54.3 

64.0 

.7 

88 

5+ 

38 

18 

128 

0 

0 

0 

0 

4.64 

1.84 

1  .37 

14 

10 

3 

2 

74. IM 

54. IM 

64. IM 

90 

3+ 

36 

19 

119 

2 

0 

0 

0 

5.15 

1.68 

13 

.0 

0 

10 

3 

2 

72.4 

55.8 

64.  1 

89 

2 

1 9 

117 

0 

0 

0 

0 

3  •  99 

1  .06 

.0 

0 

10 

3 

1 

74.2 

52.5 

63.4 

89 

5+ 

35 

19 

129 

0 

0 

0 

0 

3.54 

.93 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

73.5 

52.5 

63.0 

90 

5+ 

38 

19 

153 

2 

0 

0 

Q 

4.20 

1.80 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

73.6 

52.6 

63.1 

88 

4+ 

36 

19 

138 

0 

0 

0 

0 

5.08 

1.67 

13 

.0 

0 

11 

3 

1 

74.1 

50.3 

62.2 

89 

5+ 

33 

19 

155 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1  .05 

14 

75.2 

51.5 

63.4 

91 

5 

32 

19 

135 

2 

0 

1 

0 

5.01 

1.61 

5 

.0 

0 

63.8 

.8 

4.75 

2.06 

.0 

72.5 

52.8 

62.7 

.5 

88 

5 

37 

29+ 

159 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.05 

.99 

7 

.0 

0 

12 

1 

0 

56.7 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

4 

2 

74.7 

56.9 

65.8 

2.1 

90 

3 

39 

19 

99 

1 

0 

0 

0 

6.21 

3.35 

3.08 

21 

7 

I 

75.3 

54.4 

64.9 

90 

5+ 

37 

26 

108 

3 

0 

0 

0 

4.93 

2.24 

1.69 

14 

.0 

0 

12 

2 

1 

76.1 

54.  2 

66  .  2 

9 1 

26+ 

8 1 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

73.7 

52.8 

63.3 

90 

4 

35 

26 

153 

1 

0 

0 

0 

5.60 

1.56 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

73.7 

51.4 

62.6 

.3 

90 

5+ 

36 

28+ 

167 

2 

0 

0 

0 

4.27 

1.09 

.91 

7 

•  0 

0 

10 

3 

0 

72.7 

55.9 

64.3 

88 

3 

39 

28+ 

134 

0 

0 

0 

0 

3.53 

.94 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

73. 7M 

52. 4M 

63. IM 

.6 

89 

5 

36 

26 

142 

0 

0 

0 

0 

2.96 

-  .16 

.90 

14 

1 0 

2 

Q 

73.3 

53.1 

63.2 

1.5 

89 

6+ 

32 

26 

155 

0 

0 

1 

0 

4.63 

1.70 

1  .40 

7 

.0 

0 

9 

2 

2 

64.2 

1.2 

4.55 

1.67 

.0 

M 

4.76 

2.50 

14 

.0 

0 

7 

2 

1 

75.3 

56.1 

65.7 

9 1 

4 

40 

26+ 

104 

2 

0 

0 

0 

3.82 

1.07 

.0 

0 

6 

3 

1 

77.1 

56.7 

66.9 

1.5 

92 

4 

38 

26 

89 

4 

0 

0 

0 

5.19 

3.15 

1.85 

14 

.0 

0 

8 

4 

1 

75.0 

55.9 

65.5 

.7 

91 

4 

36 

26 

113 

3 

0 

0 

0 

4.74 

2.77 

1.15 

14 

.0 

0 

14 

3 

1 

73.9 

52.6 

63.3 

90 

5  + 

35 

25 

148 

2 

0 

0 

0 

4.13 

.87 

14 

•  0 

0 

1 1 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

7 

4 

2 

.0 

0 

74.1 

53.8 

64.0 

90 

4 

38 

26 

135 

1 

0 

0 

0 

5.42 

2.08 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

2 1 

.0 

0 

12 

3 

1 

75.2 

59.7 

68.0 

2.2 

94 

3 

40 

25 

55 

5 

0 

0 

0 

8.44 

6.40 

3.30 

14 

.0 

0 

12 

5 

2 

74.0 

58.1 

66.1 

88 

3 

41 

25 

93 

0 

0 

0 

0 

4.66 

1.73 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

75.5 

57.5 

66  .  5 

93 

3 

26 

89 

1 

0 

0 

c 

.0 

0 

8 

2 

2 

76.2 

56.7 

66.5 

1.1 

92 

4 

41 

25+ 

95 

1 

0 

0 

0 

4.99 

2.41 

1  .50 

14 

Q 

9 

3 

2 

76.6 

50.0 

63.3 

92 

4  + 

31 

19 

147 

5 

0 

1 

0 

3.70 

1.66 

14 

.0 

0 

e 

2 

1 

65.6 

.6 

5.00 

2.69 

.0 

75.2 

56.5 

65.9 

92 

3 

38 

26+ 

106 

2 

0 

0 

0 

5.94 

1.29 

3 

•  0 

0 

1 0 

5 

2 

76.5 

57.1 

66.8 

92 

3 

37 

28+ 

83 

2 

Q 

Q 

Q 

5.72 

3.41 

.0 

0 

76.3 

56.7 

66.5 

92 

3 

37 

25 

84 

4 

0 

0 

0 

4.92 

2.25 

14 

74.5 

55.1 

64.8 

90 

5+ 

36 

26 

118 

2 

0 

0 

0 

2.31 

.68 

7 

.0 

0 

8 

1 

0 

75.3 

50.8 

63.1 

90 

3 

34 

27 

155 

1 

0 

0 

0 

5.70 

2.88 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

75.5 

58.2 

66.9 

90 

3 

38 

26 

78 

1 

0 

0 

0 

4.45 

2.25 

14 

74.0 

56.6 

65.3 

.8 

89 

3 

36 

26 

102 

0 

0 

0 

0 

4.33 

1.87 

1  .77 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

65.6 

2.0 

4.77 

2.24 

.0 

75.4 

56.4 

65.9 

91 

3 

34 

26 

98 

Q 

0 

Q 

6.65 

1.85 

14 

.0 

-  0 

11 

4 

2 

75.6 

57.6 

66.6 

-  .2 

90 

6+ 

37 

26 

90 

3 

0 

0 

0 

7.41 

5.50 

1.21 

14 

.  0 

0 

1 2 

8 

74.7 

55.6 

66.2 

92 

5 

38 

26 

125 

2 

0 

0 

0 

7.74 

2.72 

14 

.0 

0 

13 

5 

2 

76.2 

48.6 

62.4 

90 

3+ 

31 

25 

158 

2 

0 

2 

0 

5.25 

2.85 

14 

.0 

0 

9 

3 

2 

74.4 

56.6 

65.5 

90 

3 

40 

28+ 

107 

1 

0 

0 

0 

7.52 

1.64 

14 

.0 

0 

13 

6 

2 

75.4 

59.8 

67.6 

92 

3 

38 

26 

58 

2 

0 

0 

0 

5.99 

4.20 

2.73 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

75,0 

53.6 

64.3 

91 

2 

35 

25 

131 

3 

0 

0 

0 

7.14 

1.22 

14 

.0 

0 

12 

6 

2 

77.0 

56.4 

65.7 

93 

4 

37 

26 

100 

5 

0 

0 

0 

7.30 

2.10 

14 

.0 

0 

74.7 

55.8 

65.3 

91 

3 

34 

26 

109 

Q 

6.98 

1.65 

14 

•  0 

0 

13 

5 

2 

65.5 

-  .2 

7.01 

4.92 

74.8 

59.2 

67.0 

91 

4 

42 

25 

97 

1 

0 

0 

0 

8.51 

2.38 

6 

.0 

0 

9 

5 

4 

76.4 

58.6 

57.5 

90 

6+ 

43 

26+ 

82 

3 

0 

0 

0 

10.53 

3.63 

21 

.0 

0 

9 

6 

3 

76.4 

57.4 

66.9 

92 

4 

41 

19 

99 

3 

0 

0 

0 

3.79 

.99 

14 

.0 

0 

8 

3 

0 

76.6 

59.3 

68.0 

.1 

93 

3 

42 

19 

61 

4 

0 

0 

0 

10.84 

8.86 

4.42 

21 

.0 

0 

7 

5 

3 

77.2 

60.4 

68.8 

96 

3 

43 

28+ 

57 

6 

0 

0 

0 

9.44 

1.55 

5 

.0 

0 

12 

9 

3 

PrecipilalM 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempetature 


Slstioo 

•  1 
<  S 

<  s 

8. 
1 

1  J  J 
lee 

1 

V. 
S 

1 

s 

No  of  Da/s 

5 

Oepartufe 
From  Long 
Term  Means 

s 
J 

1 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max. 

Mm 

5 

^  1 

S  o 

a 

1     .10  Of  More  j 

1 
o 

o 

1 

§ 

ll 

sl 

li 

M 

L I V I NGSTON 

4 

0 

0 

0 

4 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

sals 

66^8 

91 

I 

38 

28 

8° 

1 

0 

0 

0 

9.10 

2.85 

21 

!o 

0 

11 

4 

4 

MINTER   3  WNW 

75,3 

61.8 

68.8 

93 

3 

46 

26-f 

53 

4 

0 

0 

0 

8.42 

1  .92 

14 

.0 

0 

12 

6 

3 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

76.4 

59.9 

68.2 

1.8 

94 

3 

43 

28+ 

63 

5 

0 

0 

0 

9.06 

6.70 

1.54 

21 

.0 

0 

14 

6 

4 

SELMA 

77.0 

60.9 

69.0 

1.4 

94 

3 

44 

28  + 

52 

5 

0 

0 

0 

10.11 

8.23 

2.68 

14 

.0 

0 

13 

5 

4 

TUSKEGEE  2 

74.9 

60.1 

67.5 

91 

3 

42 

28  + 

72 

4 

0 

0 

0 

5.44 

1.15 

14 

10 

UNION  SPRINGS  5  S  AM 

77.6 

58.7 

68.2 

.9 

95 

3 

40 

26 

65 

6 

0 

0 

0 

8.99 

7.21 

2.02 

30 

.0 

0 

16 

5 

3 

DI VIS  ION 

57.9 

.7 

8.15 

6.31 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  AM 

78.5 

60.5 

69.5 

94 

5 

43 

25+ 

46 

5 

0 

0 

0 

7.89 

2.54 

29 

.0 

0 

10 

6 

1 

9  2 

54- 

43 

26+ 

34 

5 

0 

0 

0 

2.35 

.0 

0 

10 

5 

4 

BRANTLEY  AM 

78. 5M 

5B.5M 

68.  5M 

93 

6+ 

37 

25 

55 

8 

0 

0 

0 

6.42 

4.63 

1.92 

29 

.0 

0 

11 

3 

2 

BREWTON   3  SSE 

78.7 

61.5 

70.1 

3.4 

94 

4 

39 

26 

35 

7 

0 

0 

0 

8.79 

6.71 

2.00 

11 

.0 

0 

16 

5 

4 

CAMDEN   3  NNW 

76.6 

59.6 

68.  1 

92 

2 

41 

28 

55 

3 

0 

0 

0 

9.09 

1.55 

6 

.0 

0 

11 

8 

4 

CHATOM 

78.3 

60.1 

59.2 

92 

5+ 

42 

26 

51 

7 

0 

0 

0 

7.74 

2.15 

5 

.0 

0 

9 

6 

3 

L L A  T  1  UN 

68.6 

9  7 

2  8 

8 

0 

0 

0 

4.16 

1.58 

.0 

0 

10 

3 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

77.2 

62.4 

69.8 

94 

2  + 

44 

25 

40 

5 

0 

0 

0 

10.13 

8.42 

3.54 

29 

.0 

0 

11 

8 

2 

ENTERPRISE 

77.2 

59.8 

58.5 

94 

4  + 

42 

25 

39 

7 

0 

0 

0 

9.13 

4.10 

29 

.0 

0 

10 

5 

2 

EUFAULA  AM 

77.6 

59.7 

68.7 

1.3 

93 

4 

41 

25 

52 

8 

0 

0 

0 

5.59 

5.08 

2.39 

30 

.0 

0 

1 1 

5 

1 

EVERGREEN   FAA  AIRPORT 

77.4 

60.1 

68.8 

92 

4 

40 

25 

45 

4 

0 

0 

0 

8.42 

1.99 

14 

.0 

0 

9 

5 

3 

42 

5 

0 

0 

0 

8.85 

.0 

0 

1  3 

9 

4 

GENEVA  AM 

7<5.1M 

61.2 

70. 2M 

94 

3 

40 

26 

47 

5 

0 

0 

0 

11.61 

10.18 

3.18 

29 

.0 

0 

13 

6 

4 

GI  LBERTOWN 

78.4 

58.0 

58.2 

92 

3 

39 

26  + 

54 

5 

0 

0 

0 

8.25 

2.44 

21 

.0 

0 

7 

5 

4 

GREENVILLE 

77.1 

61.3 

69.2 

1.5 

92 

5+ 

42 

25+ 

43 

5 

0 

0 

0 

10.94 

8.87 

2.09 

11 

.0 

0 

13 

10 

4 

HEADLAND  AM 

78.0 

61.1 

59.6 

93 

4 

44 

27+ 

48 

7 

0 

0 

0 

6.60 

3.10 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

4 

0 

11.43 

9.80 

2.08 

2  3 

Q 

13 

9 

3 

LOCKHART  AM 

77.7 

61.8 

59.8 

94 

5 

43 

26  + 

41 

6 

0 

0 

0 

15.61 

4.29 

14 

.0 

0 

12 

7 

5 

N ATCHE  2 

^ 

0 

0 

0 

12 

§ 

OZARK 

PHENIX   CITY   2   NNW  AM 

74.9 

58.3 

56.5 

90 

5+ 

41 

26 

99 

3 

0 

0 

0 

8.34 

1.47 

9 

.0 

0 

12 

8 

2 

PUSHMATAH*.  AM 

77,3 

5  7.2 

57.3 

1.4 

9 1 

3+ 

1  9 

8  7 

6 

0 

0 

0 

2.47 

1.21 

.0 

0 

6 

4 

1 

SEALE 

76.1 

59.0 

67.6 

91 

5+ 

38 

26 

58 

5 

0 

0 

0 

10.14 

2.11 

9 

.0 

0 

16 

8 

3 

THOMASVILLE  AM 

75.5 

56.1 

65.8 

-  1.4 

90 

5 

37 

25 

107 

1 

0 

0 

0 

9.15 

1.81 

6 

.0 

0 

1 0 

7 

4 

TROY 

77. OM 

61. 7M 

59. 4M 

2.0 

94 

3 

42 

25 

55 

5 

0 

0 

0 

9.15 

7.36 

4.05 

29 

.0 

0 

12 

4 

3 

WHATLEY 

77.2 

60.0 

58.5 

92 

3+ 

40 

26+ 

55 

5 

0 

0 

0 

5.60 

1.10 

7 

.0 

0 

10 

6 

2 

DIVISION 

68.7 

1.1 

8.81 

6.95 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

73.9 

61.6 

70.3 

95 

2 

43 

25 

39 

4 

0 

0 

0 

11  .93 

2.16 

14 

.0 

0 

CITRONELLE 

79.2 

60.9 

70.1 

.8 

94 

1 

43 

25 

44 

6 

0 

0 

0 

10.17 

7.84 

2.36 

14 

.0 

0 

16 

9 

3 

CODEN 

80.6 

55.  1 

72.9 

91 

1 

47 

25 

1 1 

7 

0 

0 

0 

9.75 

1  .73 

1  6 

.0 

0 

13 

6 

4 

FAIRHOPE 

79.5 

64.5 

72.0 

2.7 

91 

3 

51 

28+ 

13 

6 

0 

0 

0 

13.29 

10.71 

3.21 

14 

.0 

0 

12 

6 

4 

FORT  MORGAN 

78.4 

68.1 

73.3 

88 

5+ 

54 

28 

5 

0 

0 

0 

0 

14.58 

4.50 

10 

.0 

0 

MOBILE  W8  AIRPORT 

77.3 

53.5 

70.5 

1.4 

90 

2 

44 

25 

27 

1 

0 

0 

0 

5.55 

2.81 

2.13 

14 

.0 

0 

9 

5 

2 

MOBILE  AM 

79.4 

55.2 

71  .8 

94 

1 

48 

25 

22 

2 

0 

0 

0 

11.05 

3.10 

14 

.0 

0 

12 

6 

5 

ROBERTSDALE  7  E 

77.7 

63.1 

70.4 

91 

1 

46 

25 

30 

5 

0 

0 

0 

13.30 

3.31 

10 

.0 

0 

15 

7 

5 

DIVIS ION 

71.4 

2.0 

11  .34 

8.78 

.0 

Piecipilafion 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Awage 

il 

« 

§  1 

^  "o  5 
S  J 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

01 
Ol 

A 

cri 

1-00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRUINGHAH  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

9.4 

27 

w 

24 

90 

92 

67 

78 

6 

9 

3 

3 

0 

1 

22 

48 

7.0 

HDNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

16 

7.5 

17++ 

ESE 

29 

84 

88 

64 

73 

5 

2 

8 

1 

1 

0 

17 

6.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

NE 

20 

10,5 

25++ 

N 

27+ 

89 

91 

71 

83 

6 

5 

4 

3 

1 

1 

20 

7.6 

UONTGOHERY  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

8.8 

24 

NW 

24 

89 

93 

68 

77 

5 

3 

8 

2 

4 

0 

22 

39 

7.4 
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DAILY  PRECIPITATION 


OCTOBER  lti9 


diuiion 

•g 

Day  of  month 

^ 

1   1  2  1  3 

4  5 

 1  L 

6 

7  1 

"  1 

9 

10  1 

"  1 

12 

13 

u 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

26 

29 

30 

31 

ABBEVILLE  1  NNW 

.09 

.77 

•  39 

.»3 

.13 

39 

1*48 

•  03 

.03 

.16 

•  13 

.06 

2.27 

1  .69 

T 

kDOISON  CENTRAL  TOWER 

1*62 

1.31 

.30 

•  02 

•  09 

T 

30 

•  35 

1. 

.21 

.13 

•  43 

.09 

*LBERTV1LLE  2  SE 

3*91 

•  02 

.99 

.29 

45 

.05 

.02 

.3( 

.21 

.13 

.49 

.12 

•  10 

.10 

.04 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

.43 

•  96 

•  16 

.10 

.11 

.37 

1 

85 

•  02 

.15 

.60 

1.21 

■  02 

.07 

.05 

.48 

•  09 

ALlCfvrLLE   7  SE 

A. 76 

.85 

.22 

.43 

2 

50 

'n 

^*24 

*03 

.04 

■  42 

.60 

.04 

•  91 

•  08 

•  73 

■  04 

•  77 

'10 

1*0* 

•  08 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

9a9A 

1.29 

•  77 

.25 

•  16 

•  03 

•  98 

63 

'  * 

.07 

.07 

T 

.50 

•  87 

•  1 7 

.11 

47 

•  50 

.18 

•  17 

.67 

.47 

.13 

.29 

.10 

T 

ASHLAND 

RECORD 

MISSING 

ASHVILLE  *  W 

A. 33 

•  92 

•  87 

•  10 

74 

•  20 

.  20 

•  11 

.26 

.06 

•  01 

ATHENS 

5*92 

•  35 

2.16 

.50 

•  76 

■  01 

6«  8 

•  83 

1.67 

•  90 

•  81 

•  15 

•  IS 

1 

02 

■  17 

.09 

.16 

•  29 

•  8 

.19 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORD 

MISSING 

hTHORE  STATE  TARH 

U55 

.30 

•  90 

•  07 

1.0> 

•  05 

.25 

•  15 

2 

35 

•  04 

.42 

•  20 

T 

.04 

.06 

•  03 

.02 

T 

.02 

2.02 

■  02 

•  05 

AUBURN  3  SW 

7«*1 

•  56 

•  43 

•  55 

.53 

•  69 

21 

.77 

*  1 

'  i 

•  96 

.07 

.07 

*  1  • 

'  e 

•  03 

AUTAUGAVlLLE 

9*78 

.45 

•  66 

■  OS 

•  24 

1.42 

.43 

•  OB 

*0« 

•  11 

1  'oT 

.03 

.0 

*08 

.09 

•  06 

SANKHCAD  LOCK  AND  DAM 

■  32 

.18 

•  29 

72 

.09 

.0 

)AV  NINETTE 

1 

1*93 

■  34 

2,02 

.36 

1.26 

2 

16 

• 

1.43 

.12 

.3G 

.02 

.02 

.14 

1.90 

•  09 

IE  I.GRCEN 

3*66 

.08 

•  42 

.19 

.40 

91 

.20 

.12 

.40 

BELLE  MINA  2  H 

5.16 

1.40 

•  08 

.71 

.43 

.03 

•  40 

86 

.01 

*  'o4 

_ 

'»< 

T 

3fS$fMER  1*  SW 

•  63 

•  37 

.08 

.05 

.25 

.28 

•  81 

*07 

•  08 

*40 

T 

3ETMLEHEM 

.90 

1  •03 

.IS 

•  19 

2 

11 

'09 

.06 

.50 

.36 

03 

.20 

•  92 

■  13 

.07 

1.23 

.07 

2 

78 

.23 

.13 

1 .09 

Io3 

.07 

.35 

.04 

itINGHAM  MOUNTAIN 

5**9 

.10 

1  ^46 

■  14 

■  08 

2 

00 

.03 

.20 

.01 

.09 

.20 

.10 

.92 

.30 

•  15 

.01 

BIRMINGHAM  HB  AP  R 

6.21 

.67 

•  73 

•  19 

■  01 

.07 

.01 

•  63 

43 

■  05 

01 

18 

3  08 

01 

06 

01 

07 

.|. 

T 

U20 

■  17 

■  70 

•  17 

.22 

.15 

-50 

.15 

90AZ 

3*50 

.30 

•  95 

■  35 

45 

.14 

.12 

.19 

•  35 

.06 

BRANTLEY 

6»*2 

•  33 

.46 

06 

1  47 

36 

T 

.11 

.03 

.19 

.12 

.04 

1.92 

•  61 

•  01 

9REWTON  3  SSE 

•  50 

U07 

.13 

•  34 

.26 

2.00 

1 

21 

.28 

.22 

.16 

•  28 

.17 

.10 

1.87 

.10 

-10 

BRIDGEPORT  2  W 

A. 93 

■  36 

.67 

.05 

.10 

.05 

.16 

1 

69 

.40 

•  10 

.13 

.34 

*o 

'al 

.13 

•  44 

.08 

■  30 

1.98 

•  03 

.20 

.27 

.74 

T 

CALERA  2  SH 

9*72 

1.45 

2 

40 

.91 

CAMDEN   3  NNW 

9*09 

I  .55 

•  15 

•  08 

.02 

1  20 

.93 

.09 

1 

34 

.03 

.«5 

.57 

.01 

T 

1  .25 

.14 

T 

.15 

.01 

■  66 

.04 

•  02 

CAP4P  HILL  2  NW 

.41 

■  22 

.20 

T 

.12 

2 

72 

.56 

.06 

.05 

1.62 

.11 

.57 

.10 

.03 

•  10 

■  29 

.58 

T 

CAReON  HILL 

RECORD 

MISSING 

CENTEP  GROVE 

■  92 

.74 

.02 

T 

98 

7 

.22 

.13 

CENTRE 
CENTREVILLE 

5tl9 

RECOSO 

.49 

.90 

■  02 

.08 

T 

.71 

1 

85 

.05 

.15 

.02 

.40 

.68 

.03 

.03 

•  02 

■  10 

.06 

.04 

7a7A 

2.16 

T 

•  02 

T 

•  67 

.20 

•  01 

1 

30 

.21 

.65 

T 

1.04 

.06 

.01 

•  01 

.06 

•  96 

.03 

.35 

CMILDERSBURG 

4.27 

•  71 

.27 

.10 

.26 

1 

45 

.45 

childersburg  htr  plant 

•  69 

•  20 

■  17 

.02 

.27 

'^0 

.03 

•  06 

*3C 

•  18 

CITRONELLE 

10«17 

.  ^5 

■  26 

•  06 

.45 

1.07 

•  24 

.46 

2 

36 

.53 

'53 

02 

*8I 

1*03 

*0' 

•  60 

CLA 1  BORNE 

•  96 

■  81 

•  05 

.09 

.23 

.46 

.06 

72 

.71 

1.04 

.28 

.33 

.20 

.03 

•  05 

1.24 

.39 

CLANTON 

4.7A 

.30 

.40 

.15 

.15 

•  37 

1 

15 

•  30 

.10 

•  10 

.65 

.55 

.12 

T 

T 

.30 

.10 

CLAYTON 

6.01 

.40 

•  37 

.30 

.00 

•  21 

.06 

63 

.48 

1.68 

•  07 

CODEN 

9*76 

•  69 

.47 

.29 

.19 

1.53 

•  63 

.08 

•  1  5 

.19 

*25 

•  02 

•  09 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

10*97 

.45 

•  70 

■  40 

.*7 

.96 

2.60, 

10 

* 

*  ^ 

.07 

3  20 

1  *1( 

•  10 

COLBERT  STEAM  PLANT 

■  90 

.24 

•  19 

•  61 

90 

.10 

.16 

•  90 

COLL  I NSVI LLE 

4*92 

1.46 

T 

•  08 

T 

1 

43 

.04 

.26 

.02 

.If 

.27 

.23 

.72 

.06 

•  17 

.04 

.01 

COLUMBIA 

10.99 

1  .80 

•  08 

.76 

•  29 

.54 

1.62 

.11 

T 

20 

.71 

15 

* 

*0b 

Of 

• 

04 

* 

• 

1  09 
* 

CORDOVA 

9.03 

*1S 

•  94 

.12 

.06 

.72 

1  8 

19 

•  08 

COTTONTON 

9.51 

•  10 

•  22 

1*05 

.10 

•  96 

1 

.79 

.90 

05 

'o7 

54 

22 

*06 

*06 

T 

*45 

2  08 

•  05 

CUBA 

6.19 

■  43 

•  10 

.  10 

.80 

.1  t 

T 

2.6? 

1 .21 

.04 

.07 

.19 

.1( 

•  10 

DADE VI LLE 

7»23 

.54 

•  17 

.13 

T 

2 

.80 

T 

T 

T 

1.85 

T 

.12 

.63 

.00 

.10 

T 

.80 

DANCY  A  N 

4.77 

•  62 

■  29 

2 

.60 

.96 

•  50 

29 

OANV I llf 

•  7fl 

•  90 

•  87 

•  19 

.10 

.11 

.80 

DAYTON 

8.51 

2.38 

1.13 

.15 

2 

.02 

•  06 

*44 

*07 

1*01 

80 

*  1! 

DECATUR 

1  .03 

•  38 

.  50 

.02 

•  02 

1 

.60 

.32 

.13 

.oe 

!20 

.34 

.33 

.08 

.0: 

T 

OECATUR 

4.71 

.50 

.78 

•  40 

•  43 

1 

.34 

•  03 

.17 

•  15 

.05 

.13 

•  03 

•  24 

.34 

.10 

.01 

•  01 

DECATUR  SUBSTATION 

S.3S 

•  67 

.99 

•  34 

•  32 

•  02 

U64 

31 

07 

OS 

.10 

28 

12 

•01 

•  45 

•  28 

•  58 

.42 

1 

.36 

•  66 

oehopolis  lock  and  dam 

10.53 

•  55 

.93 

.11 

•  43 

2 

.52 

•  23 

.10 

•  9 

.01 

.05 

.05 

•  04 

DOT HAN  FA A  AIPPORT 

27 

60 

.70 

.71 

.01 

.08 

.09 

.07 

.07 

.29 

T 

.36 

-27 

3.54 

.95 

1^70 

DOUBLE  SPRINGS 

•  29 

•  73 

■  19 

.41 

•  02 

.87 

.11 

.7' 

•  32 

.05 

.14 

.04 

•  03 

ELBA 

5.B7 

•  42 

.34 

•  40 

.10 

•  90 

•  09 

■  55 

U70 

.31 

.59 

I 

.90 

*24 

.03 

.09 

.  38 

•  21 

•  06 

I  .40 

•  60 

■  30 

2 

.00 

.05 

' 

4.10 

.10 

ENTFRPP 1 SE 

•  65 

04 

1 

.58 

.07 

I02 

.01 

.01 

•  02 

•  19 

EUFAULA 

6i69 

.43 

•  56 

■  42 

.07 

T 

.  le 

•  5? 

.10 

.59 

T 

.02 

.06 

.31 

.18 

.00 

•  77 

2.39 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

R.A? 

1  .90 

•  02 

•  49 

.46 

.76 

•  01 

1 

.99 

•  03 

.05 

1  99 

_ 

•  06 

FAIRHOPE 

•  32 

.25 

.25 

.T6 

2.31 

•  96 

3 

.21 

.15 

2.75 

.30 

*28 

'3! 

.07 

•  20 

2*47 

.03 

•  03 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

-72 

•  0B 

•  32 

•  52 

.65 

•  77 

•  04 

1 

.31 

•  19 

.30 

.32 

■ 

.06 

FALK V 1 LLE 

2 

.70 

.60 

.15 

.35 

•  09 

FALL^  CITY  BLK  POND  TWR 

5*49 

.75 

•  76 

•  20 

•  55 

1 

.50 

.11 

.37 

.40 

.05 

.25 

FARLEY 

4.07 

•  40 

•  82 

.17 

•  01 

1 

.05 

•  03 

•  12 

.09 

* 

*«■ 

'ni 

.31 

25 

.01 

•  14 

U20 

.04 

.06 

.10 

1 

.39 

•  01 

• 

• 

.40 

FLAT^POCK 

3*91 

•  50 

.10 

•  08 

2 

•  15 

•  04 

.10 

FLORENCE 

•  22 

.14 

T 

T 

.23 

•  57 

.08 

F lor e nc e  at  LOC K 

•  57 

•  65 

.12 

•  71 

.67 

.07 

.10 

•  30 

•  93 

FORT  DEPOSIT 

10.47 

1.02 

.22 

1.63 

1.00 

.74 

1 

.35 

•  38 

*  11 

.65 

.10 

18 

.39 

FORT  MORGAN 

•  15 

•  80 

.08 

■  05 

4.50 

1.35 

1 

.65 

»  T« 

FORT  PAYNE 

1.63 

.11 

1 

.10 

FRISCO  CITY 

10*82 

9B 

•  08 

1 

.88 

T 

.78 

.08 

.12 

.12 

.06 

•  02 

.14 

U90 

.98 

T 

GADSDEN 

.76 

.30 

•  04 

.57 

•  29 

•  31 

•  03 

.33 

.20 

.17 

.26 

.03 

.27 

.08 

.01 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7.31 

.68 

.12 

•  01 

73 

06 

.03 

6A1NC SVILLE 

.55 

•  19 

.13 

.02 

T 

•  02 

•  99 

•  06 

*7< 

'27 

16 

.15 

.09 

GARDEN  CITY 

4*ll 

1.02 

•  69 

.08 

•  77 

T 

•  10 

19 

.10 

T 

»20 

1 

•  92 

•  09 

•  15 

.IC 

.15 

.07 

•  34 

.25 

1.58 

GENEVA 

11*61 

•  24 

•  41 

2.00 

•  31 

W42 

•  84 

•  47 

•  54 

.77 

•  12 

.19 

.07 

.06 

3.18 

CCORGIANNA 

10.48 

1.17 

T 

•  66 

•  63 

T 

T 

.35 

3.02 

T 

GILRERTOWN 

1.33 

1.48 

T 

T 

•  05 

T 

1 

•  46 

T 

.15 

.91 

2.44 

4.26 

''' 

•  20 

*06 

•  05 

•  18 

•  64 

.05 

.04 

•  82 

.13 

.03 

.05 

.96 

GREEN  BAY 

IS 

*" 

1 

•  20 

1.06 

.08 

.08 

.IV 

.14 

2.33 

.02 

GREENSBORO 

10*84 

1.97 

.OS 

•  07 

T 

.55 

,ii 

2 

.65 

.23 

.03 

T 

4.42 

•  02 

T 

T 

•  12 

.09 

GREENVILLE 

10.94 

•  86 

•  80 

•  11 

1.14 

•  07 

2^09 

.07 

•  02 

•  72 

■  •03 

.04 

•  01 

1.16 

•  41 

Gulf  shores  po^t  office 

9.69 

•  25 

1.14 

•  57 

•  90 

•  04 

2^24 

•  94 

•  41 

•  09 

•  90 

•  03 

.98 

.01 

•  93 

GUNTERSVlLLE 

•  10 

- 

1 

.00 

•  10 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

~09 

20 

.91 

.05 

.19 

.01 

.54 

•  14 

•  10 

GUNTERSVlLLE  DAM 

3*2" 

•  18 

.42 

.24 

1 

.12 

.15 

.13 

.30 

.38 

.20 

.04 

-03 

MALEYVILLE 

- 

.64 

.97 

•  13 

•  44 

.25 

2 

.10 

•  3! 

•  02 

.02 

.06 

HAHI LTON 

5.42 

•  86 

•  26 

.63 

.18 

•  02 

2 

.08 

•  02 

.41 

HAR1}  1  SRURG  CAHABA  TOWER 

~ 

•  46 

.76 

.06 

1 

.75 

•  23 

•  25 

1.13 

.04 

HAfat V 1 LL  F 

U56 

•  47 

U02 

T 

U33 

T 

.73 

•  79 

T 

.64 

•22 

.36 

•  90 

T 

•  07 

.51 

.78 

•  06 

•  25 

■  11 

•  50 

•  04 

.31 

•  87 

•  09 

•  06 

.15 

•  08 

.04 

3.10 

•  94 

.06 

6.25 

•  90 

•  40 

2 

•  85 

T 

•  20 

.20 

1.45 

.25 

.20 

.20 

.20 

i HIGHLAND  HOME 

11.43 

T 

.79 

.48 

•  86 

•  03 

•  •I7 

•  85 

1,90 

.62 

•  35 

.84 

•  87 

2.08 

.05 

.04 

•  24 

.43 

.03 

HIGHTOWER 

6.78 

•  32 

•  20 

.80 

.79 

1 

•  46 

•  57 

.07 

.12 

1.25 

.53 

.19 

•  16 

MOOf.E  S 

4.40 

1.46 

•  86 

•  42 

•  11 

•  61 

.38 

.18 

.28 

•  32 

.28 

•  17 

.06 

HUNT<.viLLE  SU8STA 

4.81 

.75 

.72 

•  11 

•  07 

•  01 

1 

•  53 

•  07 

.29 

.23 

.01 

.26 

.02 

•  01 

MUNTSVILLE  WB  AP 

4.69 

.33 

■  78 

.19 

.02 

T 

T 

1>96 

•  14 

.24 

.2fl 

T 

•  16 

.09 

•  74 

•  30 

.26 

T 

T 

(MYTOr 

5.75 

1.93 

•  09 

•  16 

2 

•  00 

.20 

.22 

.89 

.35 

•  09 

!  IDER 

3.57 

.96 

•  10 

.19 

1 

.50 

•  15 

.15 

.01 

.91 

•  22 

.69 

T 

•  19 

JACXSCn  LOCK  1 

7.52 

1^24 

1.02 

•  18 

•  04 

1 

.01 

•  19 

1.71 

.18 

.90 

•  01 

•  09 

.75 

!  JACK  son  SHOALS 

9«83 

•  62 

•  18 

2 

.14 

•  08 

2.3« 

.07 

.36 

•  04 

S*«  R«f«r«iice  Rotes  Follovliic  Statioa  Iod*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 


Day  of  month 


diaiton 

O 

1    1   2   1  3 

4  5 

6 

™  i 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I4J 

15 

16 

— . — L 

17 

I 

18 

19 

 L 

20 

i 

21 

22 

23 

24 

25 



26 

 '- 

27 

28 

29 

30 

31 

JACK  SON VI LLE  2  SW 

*.82 

22 

.23 

•  03 

.21 

~T43 

.03 

•  11 

■  03 

— 22 

T 

~ — 

JASPER 

5.17 

.71 

^l28 

.25 

.38 

.24 

•  04 

•  SI 

•  34 

.13 

1.5C 

!03 

.06 

.n 

*It 

l23 

•  03 

JOftOAN  0AM 

7.03 

.70 

.46 

•  20 

•  25 

.09 

2^60 

•  05 

.10 

.36 

• 

1.16 

.06 

.09 

• 

.60 

.31 

LAFAYETTE 

7.62 

.58 

.47 

.26 

.06 

U64 

*39 

•  25 

1 .02 

•  91 

.15 

■  n 

.11 

.98 

■  51 

LAY  DAM 

4.09 

.10 

.39 

.27 

.18 

.43 

1«30 

.54 

.17 

.05 

.5* 

.90 

.09 

.04 

.01 

.14 

.14 

LEEDS 

5.10 

1  00 

04 

.07 

1,7' 

.55 

.10 

.oe 

.04 

•  05 

T 

T 

LEESRUPG 

5.01 

•  25 

1.31 

.07 

.12 

!o5 

1^09 

.22 

.47 

.n 

.25 

.15 

.44 

.32 

.02 

•  03 

LIVINGSTON 

3*52 

•  41 

•  04 

■  58 

.04 

•  06 

2.0C 

.01 

.28 

•  03 

.07 

LOCKHAPT 

16.61 

.05 

.94 

.29 

.33 

2.95 

1.27 

•  04 

4.29 

1*64 

•  10 

.19 

.08 

.02 

T 

3.44 

.81 

.02 

LOUISVILLE 

6.T» 

•  19 

1.04 

.20 

.29 

•  18 

•  58 

•  56 

.01 

.22 

.05 

.21 

.13 

.04 

■  02 

1.64 

1  .31 

MADI SON 

4.6* 

61 

1  09 

27 

1.37 

.14 

■  12 

•  09 

.14 

.2" 

.2S 

.08 

■  OC 

.02 

MAGELLA 

6*20 

1.00 

•  62 

•  33 

•  03 

.42 

1*10 

•  26 

.13 

.01 

1.2« 

•  84 

.02 

.06 

.0! 

■  06 

.01 

MARION   I  N 

9.63 

• 

1.74 

1.19 

1^87 

•  52 

• 

3^82 

.09 

• 

• 

.40 

MARION  JUNCT ION 

8*26 

.64 

•  57 

fr05 

•  10 

.03 

2.15 

•  15 

•  02 

.55 

•  35 

I.IC 

1 .75 

T 

.12 

.30 

.13 

.25 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9.10 

1.06 

•  02 

.06 

T 

.49 

1.75 

.35 

.32 

.25 

2. 8* 

I  .05 

T 

•  IC 

T 

.37 

.0! 

.38 

MARTIN  DAM 

5.99 

06 

63 

06 

.04 

•  40 

.06 

■  4< 

T 

•  05 

•  22 

.78 

■  01 

■  06 

MATHEWS   i  SSW 

6.42 

•  39 

.46 

•  15 

T 

1.26 

•  14 

1*11 

.02 

.30 

.24 

T 

.u 

1  .02 

•  05 

T 

.62 

■  5C 

T 

MELVIN 

6.11 

1.40 

•  08 

•  05 

1.12 

*14 

.25 

.29 

1.6* 

•  42 

.09 

.O' 

.37 

.01 

.15 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

6.66 

1.36 

•  51 

.15 

•  46 

.50 

2*04 

.06 

.6 

.72 

.05 

.oe 

.05 

MILLERS  FEPRY 

9*46 

2.84 

•  49 

.01 

•  06 

T 

•  15 

•  55 

T 

1.06 

*52 

T 

.42 

1  .31 

.21 

U03 

.05 

T 

.12 

.35 

.2! 

.01 

MI LSTEAO 

4  85 

28 

1  52 

T 

•  18 

>  IC 

•  73 

T 

.14 

.n 

MINTER   3  WNW 

a.42 

.92 

.15 

.21 

1.46 

.46 

1.92 

•  05 

.30 

.50 

1.4C 

.28 

■  03 

.02 

.11 

.02 

.90 

.0! 

.04 

MITCHELL  DAM 

5.95 

.30 

.44 

.28 

•  12 

.50 

2*25 

•  42 

.01 

.04 

•  09 

.4^ 

.80 

.09 

.02 

•  02 

•  14 

.01 

MOBILE   WB  AIRPORT 

6«56 

T 

•  52 

.03 

.05 

T 

1.00 

.41 

T 

2*13 

•  04 

.80 

.17 

.04 

•  22 

T 

T 

.73 

•  40 

T 

•  02 

MOBILE 

11«06 

UIO 

.25 

•  25 

.52 

T 

1.57 

T 

3^10 

.36 

T 

1.83 

T 

•  IC 

.33 

T 

T 

U40 

.29 

T 

MONTE  SANO 

5.18 

.18 

.09 

,  1 

.33 

.03 

.31 

.41 

.18 

0<i 

MONTE VALLO 

4.72 

Uc 

1*22 

•  04 

.02 

•  15 

U47 

•  18 

.12 

.02 

.5C 

.47 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

9.06 

T 

•  36 

.15 

1.19 

T 

.17 

.21 

T 

•  87 

1.17 

•  01 

■  IB 

.39 

.17 

I  .54 

.20 

T 

•  02 

.04 

.86 

T 

1.53 

MOULTON 

5.15 

.49 

.81 

*40 

.38 

U9e 

•  02 

•  10 

•  IC 

.09 

.  3^ 

.21 

■  16 

MOULT ON  2 

5il5 

1.00 

•  42 

.53 

.02 

1.68 

•  30 

.15 

.1' 

.0? 

.3<) 

.21 

.20 

.02 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

3*99 

.15 

.57 

•  36 

1  06 

.02 

50 

14 

.01 

.It 

.  36 

.18 

.47 

T 

.01 

NATCHEZ 

6.81 

1.68 

•  70 

•  04 

•  07 

.18 

.22 

•  42 

.26 

.90 

.09 

.4C 

.36 

.10 

T 

.72 

.61 

NEWBURG 

1^92 

• 

•  31 

1.40 

NEW  MARKET 

3.60 

•  18 

•  43 

.22 

•  18 

1.10 

■  30 

.20 

.10 

.40 

.40 

.07 

.02 

NEW  MARKET  2 

3.54 

•  48 

•  36 

.04 

.16 

.12 

.93 

.45 

.06 

T 

.40 

•  4C 

.12 

T 

NEWTON 

11.63 

.02 

82 

05 

2  40 

64 

.14 

37 

1  78 

.02 

■  04 

.01 

•  OS 

.07 

.07 

T 

3.07 

1  >B8 

.16 

NEW  WILSON  LOCK 

RECORD 

MISS ING 

ONEONTA 

5.60 

.90 

1.43 

.13 

1.56 

.15 

.03 

.6C 

.16 

.05 

.23 

.13 

.23 

OPELIKA 

7.14 

.76 

.25 

1.13 

.44 

.06 

1.22 

•  82 

.05 

.10 

.84 

•  15 

.12 

•  42 

.78 

ORRVILLE 

10i99 

U04 

.19 

li21 

2.01 

.62 

.35 

1.31 

1.12 

.14 

U41 

.31 

.22 

.20 

.66 

.20 

OZARK 

RECORD 

MISS ING 

PAINT  ROCK 

3.13 

.15 

.55 

.15 

•  10 

.75 

•  IB 

.0! 

•  25 

.05 

.35 

.35 

•  11 

.09 

PALHERDALE  2  W 

4.32 

.05 

1.25 

.10 

•  94 

•  12 

1.2* 

.24 

.16 

.05 

.16 

PELL  CITY  2  W 

5.70 

.02 

.95 

.14 

•  01 

.01 

1.12 

•  05 

2.8P 

•  09 

.15 

.28 

PENNINGTON  LOCK  2 

6.96 

.80 

•  13 

.02 

2.57 

•  13 

•  32 

.10 

1.75 

.59 

■  04 

.22 

.14 

.!! 

.04 

PERRYVl LLE 

9.29 

46 

1  07 

07 

.58 

1^03 

1  .38 

.0? 

.  1  0 

.18 

.20 

.04 

PHENIX  CITY  2  NNW 

S.34 

1  .10 

.28 

1.47 

•  64 

.75 

.26 

.81 

.04 

.41 

.43 

•  04 

.72 

.08 

.02 

.03 

.56 

•  68 

.02 

PICKENSVlLLE 

3.95 

.14 

•  08 

.30 

.02 

T 

.65 

.06 

1.83 

.02 

•  11 

■  52 

.10 

.05 

.04 

T 

T 

T 

PINE  HILL 

10.92 

2.00 

3*30 

1.30 

1  .03 

1  .04 

.90 

1.30 

.05 

PINE  LEVEL 

9.29 

.86 

.69 

.30 

.12 

.52 

.07 

.15 

1.48 

■  98 

1.17 

.1^ 

.68 

.04 

.02 

.80 

1.22 

PLANTERVILLE  2  SSE 

8.  10 

51 

1*06 

06 

10 

01 

1  84 

T 

1.0! 

1.23 

.09 

.48 

T 

.11 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4.00 

1  •50 

■  10 

T 

T 

.10 

1.40 

T 

.15 

.40 

•  20 

.10 

T 

.05 

PRATTVILLE 

6.44 

.41 

.21 

■  45 

.33 

.10 

3.30 

•  05 

■  10 

.66 

1.26 

.07 

■  13 

.58 

.77 

PRIMROSE  FARM 

6.57 

T 

1  .14 

.18 

•  59 

.48 

1.88 

•  32 

.02 

.25 

.23 

■  26 

.26 

■  03 

.46 

.12 

.35 

PUSHMATAHA 

4.17 

.86 

.08 

.05 

•  55 

•  09 

•  23 

1.21 

.53 

.06 

■  05 

.08 

■  36 

RAINSVI LLE 

2.74 

52 

03 

.09 

.02 

.11 

.13 

.15 

.03 

.35 

.18 

■  06 

.01 

RED  BAY 

4.20 

1.80 

.62 

.15 

•  30 

!58 

.25 

.05 

.45 

REDSTONE  ARSENAL 

5.08 

.52 

.75 

.36 

.13 

U67 

•  23 

.22 

.38 

.01 

.31 

.03 

.28 

.19 

T 

REFORM 

4.12 

■  35 

•  86 

.30 

.05 

•  31 

T 

1.19 

.05 

.53 

.16 

.01 

.11 

.05 

.12 

.03 

RIVER  FALLS 

7.25 

.67 

•  52 

.07 

.79 

.44 

•  68 

.35 

.57 

.07 

.09 

.05 

.14 

.13 

.06 

2.04 

.58 

.04 

ROBERTSOALE  7  E 

13,30 

1  25 

3.31 

.18 

.97 

•  37 

.23 

•  1  7 

.14 

1  37 

.27 

.13 

ROCKFORD 

7.30 

1^25 

.35 

*1Q 

1.10 

2^10 

•  20 

.50 

• 

1  .20 

* 

* 

.50 

ROCK  MILLS 

6.98 

•  32 

.07 

.52 

.23 

1.65 

1.10 

•  02 

.12 

.40 

.92 

.65 

•  14 

■  13 

■  01 

.05 

.22 

.43 

RUSSELLVILLE 

3i39 

.38 

.60 

.18 

.39 

.04 

1.09 

.16 

.03 

.26 

■  10 

.16 

T 

RUSSELLVILLE  2 

3.43 

•  58 

.34 

.24 

•  36 

T 

T 

1.05 

T 

.23 

T 

.05 

.22 

.11 

.25 

T 

SAINT  BERNARD 

4.27 

44 

•  01 

.02 

.01 

.05 

.14 

.  51 

.35 

.02 

.39 

.01 

.18 

.19 

.01 

.01 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.53 

•  01 

.94 

1 07 

.01 

.78 

.22 

.40 

.13 

.44 

.12 

.31 

•  07 

.03 

SAYRE 

6.32 

.69 

•  60 

1.33 

.10 

3.05 

•  03 

.17 

.05 

.25 

•  02 

.03 

SC0TTS8ORO 

2.96 

T 

•  60 

.10 

.10 

-90 

.01 

■  10 

.30 

.10 

.30 

.30 

•  10 

.05 

scoTTseoRO  suesTA 

3.12 

.20 

•  54 

.06 

.10 

.85 

.07 

.10 

.09 

.03 

•  23 

•  09 

.32 

.26 

.16 

T 

.02 

SEALE 

10.14 

31 

25 

.11 

■  76 

.03 

.33 

.64 

.12 

•  02 

1.41 

.62 

.02  t 

SELMA 

10.11 

.11 

.54 

.02 

.04 

T 

1.38 

2.68 

.29 

•  02 

.23 

.27 

1.86 

1.51 

.02 

.01 

■  15 

.33 

.22 

.43  1 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4.57 

.52 

1  .12 

.33 

.60 

•  85 

.13 

T 

.56 

.46 

SLOCOMB 

10.06 

.58 

.04 

•  86 

.78 

.60 

.92 

.86 

•  17 

.57 

.09 

•  11 

■  02 

.12 

.04 

.02 

3.12 

1.12 

•  03 

.01  , 

SNOW  MILL 

8.77 

.68 

.96 

.26 

.72 

•  92 

•  84 

1.14 

1.14 

■  16 

.86 

■  15 

.84 

.10  1 

SOUTH  HILL 

2.66 

09 

10 

.15 

.21 

•  50 

•  18 

•  11 

.04 

SUTTLE 

6.87 

i*oe 

.22 

.08 

.05 

.5? 

1*32 

•  03 

.23 

.33 

2.02 

.40 

.10 

.35 

.07 

.07  ■ 

SWAlM 

5.64 

1.22 

.14 

.07 

2.31 

.30 

.35 

.24 

-05 

.501 

•  31 

•  09 

■  06  . 

SYLACAUGA  4  NE 

4.45 

.23 

.40 

.10 

.03 

.05 

2.25 

T 

T 

1.05 

T 

.t/3 

.07 

.04 

.18 

T 

.02  • 

SVLVANIA 

2.86 

•  52 

•  17 

•  80 

.10 

.05 

.17 

.46 

•  04 

•  36 

.16 

.03  • 

TALLADEGA 

4.33 

40 

•  02 

.07 

1  .77 

T 

.03 

.12 

.02 

•  06 

•  02 

.16 

.03 

.02  • 

TH0MA5VILLE 

9.16 

1.81 

UOl 

.05 

•  01 

.05 

l.?9 

•  23 

.01 

1.32 

.45 

.75 

.96 

•  08 

•01 

•  12 

.80 

■  09 

.02  • 

THORSBY  EXP  STATION 

4.66 

.55 

•  28 

.10 

•  38 

1.73 

.12 

.02 

•  93 

.09 

.06 

.02 

.24 

.06 

.12  • 

THURLOW  DAM 

6.11 

•  25 

.51 

.23 

•  02 

■  14 

•  03 

Z»30 

•  37 

.42 

.11 

.75 

.04 

.06 

.37 

.51 

TONEY 

3.41 

.33 

.82 

.22 

■  26 

.60 

■  02 

.10 

.05 

.03 

.29 

.29 

.14 

.06 

TRAFFORD 

4.12 

.36 

.94 

.11 

1  .49 

.18 

■  08 

.16 

TROY 

9.15 

.19 

.06 

.63 

•  40 

.37 

■  05 

1*01 

U42 

.10 

.13 

.30 

■  15 

.02 

4.05 

.27 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

5.17 

•  44 

•  09 

.34 

.04 

•  02 

•  33 

1.49 

.49 

•  01 

•  02 

.03 

1.52 

T 

.01 

.06 

T 

T 

■  01 

.11 

.01 

.15  • 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

4.99 

•  47 

.37 

■  11 

.38 

1.50 

•  13 

.04 

.54 

1.25 

.07 

•  10 

.03  • 

TUSKEGEE  2 

5.44 

•  09 

.03 

•  18 

•  73 

*33 

.40 

•  07 

1.15 

•  12 

.03 

■  37 

.71 

.15 

.03 

.02 

1.01 

.02 

UNION  SPRINGS  S  S 

8.99 

.55 

*22 

•  20 

1*58 

1*25 

.20 

.38 

78 

10 

40 

2.02 

.10  • 

UN  I ON TOWN 

7.79 

.94 

U32 

!04 

•  04 

1*89 

•  24 

.31 

•  31 

1.12 

1.19 

.09 

•  14 

.10 

.06  • 

VALLEY  HEAD  1  S 

4.63 

1*40 

.28 

•  14 

T 

•  02 

1*32 

•  21 

•  06 

.09 

.11 

•  14 

■  07 

.44 

.06 

.06 

•  13 

.04 

.06  • 

VANCE 

5.13 

•  37 

•  51 

.16 

•  13 

•  30 

1.75 

•  17 

.12 

.01 

.67 

•  61 

.33 

VERNON 

3.70 

.20 

'H 

•  25 

.16 

.05 

1*66 

.02 

.21 

•  22 

.05 

.11 

.08 

.01  . 

WADLEY 

6  79 

•  21 

1.T7 
1*98 

*52 

.06 

.66 

1 .08 

.81 

.06 

.03 

02 

.16 

WALLACE  2  E 

7.90 

•  31 

U23 

*20 

.05 

W32 

•  20 

.12 

.25 

.05 

.12 

T 

T 

1.80 

.10 

WALNUT  GROVE 

3.94 

1.50 

• 

• 

1.05 

• 

• 

• 

1  .10 

.29 

WARRIOR  LOCK  AND  0AM 

4.61 

.73 

•  06 

T 

•  34 

1.04 

.26 

.05 

.72 

1  .16 

.04 

.05 

.14 

.02  • 

WATERLOO 

5.01 

1.61 

.05 

•  95 

■  64 

.01 

• 

1.00 

.03 

.01 

.29 

.29 

.13 

.04  • 

WEST  BLOCTON 

3.80 

.45 

•  30 

1.40 

•  20 

•  10 

.8C 

■  05 

.35 

.09 

.10  . 

WETUMPKA 

•  41 

2.33 

•  54 

WHATLEY 

6.60 

.83 

lllO 

•  09 

1 06 

.25 

•  83 

.30 

1.08 

.06 

Is? 

■  63 

.03 

.06 

T 

^83 

.10 

T  • 

WHEELER  DAM 

5.38 

1.06 

.71 

.37 

.92 

•  67 

•  04 

T 

.10 

T 

•  20 

.40 

.36 

.35 

WHITFIELD  LOCK  3 

5.27 

•  80 

.11 

.04 

2.04 

.22 

.24 

.23 

1.32 

1.01 

.02 

.07 

•  10 

.02 

.05  . 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

4.45 

T 

U02 

.16 

•  05 

1.75 

•  16 

.04 

.09 

.16 

.14 

■  06 

.50 

.25 

T 

•  07 

T 

T  • 

WILSON  DAH 

4.15 

•  43 

.80 

.29 

.70 

■  06 

•  70 

•  0< 

.09 

T 

.34 

.14 

.39 

.17 

T  . 

WINFIELD  2  SW 

3.91 

•  53 

•  47 

.06 

•  40 

•  01 

1*18 

.4« 

.45 

.14 

.14 

.07 

.02  * 

YATES  HYDRO  PLANT 

6.93 

.25 

.50 

•  28 

.16 

•  15 

2.00 

•  52 

.03 

.02 

.75 

.12 

1.11 

•  04 

.07 

•  37 

YOUNGS  STORE 

4.30 

1.17 

.47 

.26 

•  37 

1>25 

.0* 

.35 

•  22 

See  Refereoce  Rotea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


SliHon 

- 

Day  Of  Month 

« 

a 
« 

1 

*  1 

— 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

on 
20 

21 

22 

23 

- 
24 

25 

- 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

I.BERTVILUE  2  SE 

MAX 

76 
59 

84 

58 

86 
57 

87 
61 

88 
61 

87 
66 

78 
66 

80 
66 

61 
64 

81 
64 

82 

65 

83 
50 

61 
51 

79 

58 

64 
46 

64 
46 

65 
55 

65 
51 

69 
39 

72 
40 

71 
46 

66 
57 

66 
57 

64 

52 

62 
52 

60 
39 

76 
39 

56 
37 

61 
37 

55 
47 

58 
52 

72.5 
52.8 

LEXANOER  CITY  6  NE 

MAX 

56 

55 

91 
57 

63 

90 
64 

65 

66 

68 

77 
69 

69 

69 

69 

53 

58 

77 
64 

65 
53 

63 
57 

65 
56 

79 
52 

76 
40 

7 1 
49 

58 

60 

66 
56 

55 

67 
42 

34 

55 

39 

50 

51 

55 

75.4 
56.4 

LICEVILLE  2  SE 

MAX 

NDALUSIA 

MAX 

65 

66 

66 

66 

9? 
68 

68 

69 

71 

71 

71 

67 

66 

65 

86 
69 

76 
57 

65 
58 

65 
60 

56 

50 

55 

60 

61 

60 

61 

43 

43 

50 

47 

48 

58 

59 

60.5 

NNI^iTON   FAA  AIRPOPT 

MAX 

60 

59 

65 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

71 

59 

52 

58 

68 
56 

65 
52 

66 
59 

66 
54 

51 

77 
42 

46 

59 

59 

60 

49 

38 

38 

45 

43 

48 

53 

57 

56.5 

SHLAND 

MAX 
MIN 

THENS  2 

MAX 

60 

68 

63 

60 

63 

65 

65 

69 

64 

48 

56 

48 

56 

80 
52 

67 
46 

68 
46 

70 
58 

42 

37 

42 

55 

58 

7 1 
60 

49 

46 

39 

44 

33 

" 

45 

43 

52.4 

TMORE    STATE  FARM 

MAX 

6A 

65 

65 

65 

69 

68 

68 

70 

71 

69 

66 

69 

68 

76 
64 

69 
55 

68 
57 

69 
61 

59 

50 

55 

63 

61 

66 

58 

43 

43 

59 

47 

53 

59 

62 

61.0 

UBUHN   3  SW 

MAX 

63 

60 

62 

69 

66 

66 

68 

69 

70 

70 

67 

58 

58 

85 
66 

71 
54 

68 
54 

63 
57 

55 

45 

54 

58 

60 

59 

59 

41 

37 

46 

40 

46 

52 

64 

57.6 

ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

82 
64 

87 
62 

69 
63 

91 
65 

90 
66 

87 
63 

81 
66 

62 
70 

82 
68 

(*0 
65 

85 
69 

81 

55 

83 
60 

82 
61 

63 
46 

67 
48 

67 
59 

53 

40 

44 

53 

61 

60 

54 

41 

40 

43 

43 

44 

53 

57 

66!l 

AY  MINETTF 

MAX 

75 

95 
68 

92 
68 

89 
70 

92 
69 

84 

70 

82 

70 

65 

73 

89 
7? 

7(1 

83 
70 

87 

67 

89 
68 

77 
65 

66 

56 

70 
58 

72 
68 

58 

57 

54 

52 

54 

52 

50 

43 

48 

56 

50 

54 

61 

65 

61.6 

ELLE   MINA   2  H 

MAX 

86 
59 

B9 
58 

90 
62 

91 
65 

80 
66 

81 
67 

62 
70 

75 
64 

85 
59 

79 
49 

80 
56 

67 

53 

39 

70 

70 
59 

48 

41 

49 

58 

61 

60 

50 

46 

40 

47 

40 

51 

56 

57 

54.7 

ESSEMER  *  SW 

MAX 

61 

58 

9 1 
63 

68 

89 
68 

68 

82 
67 

70 

83 
67 

^7 

87 
69 

83 
53 

60 

74 

57 

69 

50 

66 
55 

65 
58 

72 
51 

76 
37 

51 

69 

58 

66 

60 

59 

64 
53 

42 

38 

47 

62 
42 

52 

52 

67 

66.7 

IRMINC.HAM  WR  AP 

MAX 

87 
63 

62 

90 
64 

88 
69 

89 
68 

80 
69 

62 
69 

60 
69 

64 

69 

63 
68 

65 
61 

54 

63 

68 
54 

69 
51 

69 
57 

65 
56 

46 

39 

52 

58 

60 

60 

50 

43 

41 

44 

43 

52 

52 

58 

56.9 

RANTLEY 

MAX 

60 

59 

60 

62 

65 

67 

66 

70 

72 

71 

65 

61 

89 
67 

76 
57 

65 
58 

65 
59 

59 

47 

55 

61 

60 

60 

56 

37 

38 

53 

44 

46 

57 

59 

56!5 

REWTON  3  SSE 

MAX 

61 

63 

63 

64 

68 

69 

70 

72 

70 

71 

66 

70 

65 

79 
68 

69 
57 

69 
60 

70 
62 

62 

51 

57 

65 

62 

63 

57 

43 

39 

55 

49 

55 

60 

68 

6l!5 

RIDOEPORT  2  W 

MAX 

61 

89 
54 

90 
57 

90 
61 

90 
62 

67 

8 1 

68 

70 

67 

61 

68 

80 
46 

53 

71 
54 

69 
49 

70 
49 

67 
60 

49 

3S 

41 

53 

57 

60 

51 

46 

37 

42 

44 

49 

54 

57 

64.4 

ALERA  ?  SW 

MAX 

60 

18 

60 

64 

68 

67 

83 
64 

70 

68 

67 

89 

68 

56 

66 

78 
69 

69 
51 

70 
60 

64 

55 

56 

42 

37 

56 

59 

60 

60 

54 

42 

46 

37 

40 

61 

57 

67.1 

AMDEN   3  NNW 

MAX 

61 

63 

91 

63 

89 
64 

69 
66 

86 

70 

69 

70 

85 
67 

70 

68 

66 

62 

81 
64 

66 

55 

65 
59 

64 
61 

55 

76 
42 

71 
52 

69 

62 

63 

61 

70 
59 

44 

80 
42 

72 
56 

59 
41 

62 
55 

66 
57 

68 
62 

59.6 

AMP  HILL   2  NW 

MAX 

61 

90 
58 

61 

64 

67 

68 

66 

68 

69 

■"O 

69 

55 

56 

85 
63 

70 
52 

65 
52 

59 
55 

53 

75 
42 

75 
42 

70 
49 

63 
59 

63 
58 

66 
57 

43 

65 
38 

76 
44 

70 
39 

62 
41 

55 
50 

61 
52 

74.7 
55.6 

ENTRE 

MAX 

ENTREVILLE 

MAX 

63 

60 

62 

64 

69 

68 

69 

70 

66 

70 

68 

57 

61 

85 
65 

76 

53 

69 

53 

68 
60 

52 

39 

45 

52 

62 

60 

55 

40 

38 

43 

42 

45 

53 

65 

56!7 

HA  TOM 

MAX 

6A 

64 

64 

63 

67 

70 

69 

70 

68 

67 

72 

69 

65 

77 
63 

64 

53 

68 
55 

66 
62 

55 

44 

54 

63 

63 

63 

57 

43 

42 

56 

44 

52 

57 

65 

60.1 

MILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

62 

55 

59 

64 

65 

69 

69 

69 

67 

68 

68 

53 

59 

79 
59 

63 
52 

64 
59 

65 
59 

51 

39 

44 

60 

60 

60 

55 

43 

37 

50 

40 

52 

52 

68 

66)7 

ITRONELLE 

MAX 

70 

68 

70 

69 

69 

67 

67 

68 

71 

70 

72 

70 

67 

85 
64 

64 
54 

70 
56 

70 
62 

57 

5C 

60 

50 

62 

62 

60 

43 

52 

59 

48 

55 

46 

47 

79.2 
60.9 

LANTON 

MAX 

59 

58 

59 

9 1 
62 

90 
63 

68 

85 
67 

82 

69 

68 

67 

79 

67 

55 

61 

86 
65 

68 
52 

63 
51 

62 
57 

53 

3f 

47 

73 
58 

60 

59 

56 

40 

36 

77 
48 

65 
40 

63 
44 

55 
52 

62 
53 

75.0 
55.9 

LAYTON 

MAX 

65 

65 

67 

66 

95 
67 

67 

69 

70 

72 

69 

70 

63 

65 

74 
66 

67 

57 

65 
58 

63 
57 

60 

5C 

55 

60 

59 

59 

55 

48 

80 
45 

57 

44 

51 

60 
54 

57 

77.4 
60.2 

ODEN 

MAX 

70 

68 

70 

73 

71 

71 

71 

75 

73 

73 

74 

71 

69 

80 
70 

74 

58 

72 
60 

72 
67 

62 

5! 

63 

67 

65 

64 

61 

47 

50 

63 

52 

55 

63 

75 
66 

65I1 

ATTON 

MAX 

67 

64 

66 

63 

71 

71 

69 

71 

67 

70 

70 

63 

66 

87 
65 

66 

52 

63 
53 

65 
61 

54 

43 

45 

56 

62 

61 

57 

42 

46 

54 

44 

49 

55 

67 

59.2 

ECATIJR 

MAX 

60 

60 

61 

66 

65 

67 

66 

68 

65 

61 

63 

53 

56 

81 
55 

57 
42 

66 
44 

72 
55 

48 

41 

45 

46 

59 

60 

49 

42 

39 

44 

40 

40 

59 
53 

62 
55 

74  .0 
53.9 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

62 

64 

64 

68 

68 

70 

70 

70 

67 

66 

69 

64 

64 

87 
66 

67 

51 

69 
49 

65 
61 

55 

43 

49 

56 

62 

62 

60 

44 

43 

44 

46 

47 

55 

56 

56.6 

OTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

66 

69 

69 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

66 

68 

69 

77 
67 

69 
63 

64 
60 

67 
60 

60 

5" 

61 

64 

62 

62 

50 

45 

44 

53 

50 

54 

59 

61 

62.4 

DUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 

59 

61 

66 

68 

68 

67 

69 

61 

60 

62 

49 

51 

80 
56 

58 

40 

69 
43 

67 
55 

47 

31 

40 

49 

59 

59 

47 

35 

39 

39 

40 

41 

56 
51 

54 

73.9 
52.6 

IITERPRISE 

MAX 
MIN 

67 

66 

64 

66 

69 

58 

57 

57 

57 

71 

67 

61 

65 

72 
65 

70 
60 

67 
61 

68 

60 

62 

5: 

59 

75 
64 

61 

n 

61 

60 

50 

72 
42 

51 

40 

62 
54 

57 

70 
61 

77.2 
69.8 

DFAULA 

MAX 
MIN 

92 
70 

61 

66 

65 

70 

68 

70 

71 

70 

71 

62 

«4 

63 

90 
68 

75 
59 

71 
60 

66 
59 

47 

5; 

55 

60 

60 

60 

58 

45 

41 

55 

45 

62 
45 

55 

55 

59^7 

WERGREEN  FAA  AIR1>ORT 

MAX 
MIN 

89 

90 

91 

92 

91 

88 

69 

83 

88 

76 

86 

88 

86 

73 
60 

63 
57 

66 
62 

67 
62 

77 

7'; 

69 

72 

68 

72 

69 

70 

61 

72 

61 

67 

70 

70 

77.4 

■klRHOPE 

MAX 
MIN 

89 
69 

90 
68 

91 

70 

90 
69 

90 
72 

64 

71 

83 
71 

85 
73 

90 
72 

82 

72 

84 

71 

67 
71 

90 
69 

79 
65 

70 
56 

71 

60 

75 
61 

78 
62 

78 

55 

71 
62 

75 
66 

70 
64 

76 
63 

73 
64 

72 
52 

60 
51 

70 
62 

63 
51 

72 
55 

60 
62 

76 
67 

79.5 
64.5 

tUCVILLE 

MAX 
MIN 

82 
5« 

88 

56 

89 
53 

90 
61 

89 
62 

86 

62 

86 
62 

82 
69 

84 

70 

79 
55 

64 

62 

82 
43 

64 
48 

84 
46 

70 
36 

64 

40 

70 
42 

77 
52 

70 
48 

76 
36 

78 

55 

73 
60 

70 
54 

66 
44 

63 
38 

68 
36 

78 
40 

62 
40 

59 
43 

60 
50 

63 
49 

76.1 
60.6 

Sm  lUUrum  HdM  FoQowlDg  SUdon  Indaz 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


Station 

Da7  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

90 
59 

92 
61 

89 

63 

99 
65 

8S 
69 

84 

67 

82 
69 

84 
64 

87 
63 

8? 

53 

77 
47 

83 
57 

71 
41 

73 
53 

69 
59 

74 
48 

76 
37 

73 
67 

70 
60 

70 

59 

67 
50 

68 

41 

81 
36 

73 
48 

60 
41 

59 
51 

62 

52 

67 
58 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

89 

60 

90 
59 

91 
61 

90 
64 

89 

65 

SS 

67 

80 
64 

75 
67 

72 
60 

85 
63 

81 

57 

79 
46 

77 
63 

75 
61 

68 
37 

73 
43 

74 
58 

70 
45 

73 
35 

71 
49 

72 
58 

71 
60 

72 
61 

76 
49 

62 
42 

79 
38 

72 
44 

57 
34 

56 
51 

61 
55 

60 
54 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

87 
76 

88 
74 

88 
78 

88 
78 

68 
78 

84 

74 

83 
74 

85 
73 

84 
73 

82 
72 

83 
72 

84 

73 

85 
72 

80 
69 

70 
62 

75 
65 

72 
67 

74 
65 

75 
63 

71 
65 

78 
68 

77 
66 

75 
66 

71 
65 

69 
57 

78 
66 

72 
59 

70 
64 

71 
57 

72 
64 

72 
68 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

89 

63 

90 
65 

92 
65 

92 
67 

91 

70 

92 

66 

88 
69 

85 

70 

63 

70 

87 
71 

77 
67 

89 
68 

87 
64 

88 
66 

70 
64 

64 

55 

66 
61 

67 
67 

77 
49 

79 
56 

68 
61 

69 
61 

77 
61 

73 
58 

69 
42 

69 
44 

81 
57 

70 
44 

62 
48 

66 
58 

73 
60 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

8S 
67 

88 
54 

90 
58 

89 
65 

90 
64 

83 

66 

82 
68 

80 
71 

84 

67 

85 
65 

86 

67 

82 
46 

83 
56 

74 
66 

63 
60 

66 
54 

63 
57 

71 

53 

76 
37 

72 
47 

66 

56 

67 

56 

66 

58 

63 

55 

63 
44 

77 
36 

69 
47 

62 
38 

57 
47 

59 
50 

65 
55 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

83 
64 

87 
64 

89 
66 

92 
67 

91 
69 

91 

70 

79 

70 

86 

71 

85 
67 

83 
68 

84 
71 

88 

69 

84 

60 

87 
63 

63 
46 

68 
46 

67 
58 

66 
52 

72 
41 

75 
43 

73 
54 

72 
61 

68 

62 

73 
66 

67 
43 

70 
44 

81 
46 

58 
44 

64 
45 

60 
54 

63 
55 

GENEVA 

MAX 
MIN 

93 
63 

92 
63 

94 
64 

92 
65 

92 
68 

92 
67 

88 

72 

80 
72 

81 

70 

66 
72 

81 
71 

83 
66 

85 
65 

67 
68 

77 
61 

69 
61 

66 
61 

70 
62 

73 
52 

57 

63 

62 

62 

73 
61 

70 
44 

68 
40 

76 
46 

73 
60 

63 
51 

62 
59 

68 
60 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

91 
62 

91 
62 

92 
62 

91 
63 

89 
64 

88 

69 

86 
68 

89 

66 

88 

62 

81 
66 

90 
72 

66 
66 

89 
65 

77 
69 

68 

50 

75 

53 

65 
61 

77 
54 

78 
40 

73 
48 

68 
62 

70 
62 

74 
62 

71 
55 

72 
39 

82 
39 

69 
53 

58 
45 

61 
51 

66 
56 

75 
62 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

89 
65 

91 
65 

93 
66 

90 
67 

90 
69 

80 
69 

84 

69 

80 
77 

85 
66 

82 
70 

89 
69 

84 
61 

87 
65 

70 
57 

70 
51 

66 
67 

64 
54 

71 
53 

78 
42 

74 
53 

71 
61 

67 
62 

70 
61 

72 
51 

74 
43 

60 
51 

66 
52 

67 
44 

60 
53 

63 
54 

67 
60 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

92 
66 

92 
66 

91 

67 

92 
70 

85 

69 

83 
69 

80 
71 

87 
72 

82 
71 

86 

68 

80 

65 

88 
64 

81 
68 

66 
56 

66 
61 

65 
60 

78 
58 

78 
49 

70 
59 

69 
63 

66 
61 

71 
61 

70 
59 

68 
42 

79 
42 

73 
59 

61 
45 

66 
64 

67 
58 

66 

61 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 

57 

88 
57 

89 
61 

91 
62 

90 
65 

89 
69 

85 
63 

80 
69 

87 

65 

87 
61 

79 
53 

78 
51 

83 
63 

79 
53 

69 
47 

71 
53 

77 
56 

79 
50 

78 
46 

77 
41 

75 
60 

76 
63 

75 
54 

76 
40 

76 
41 

76 
40 

70 
46 

65 
47 

65 
42 

63 
51 

61 
54 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

84 

63 

87 
61 

89 
63 

90 
65 

88 

69 

87 
66 

73 
65 

81 
67 

60 
61 

85 
60 

81 
59 

60 
54 

80 
60 

77 
56 

57 
42 

69 
47 

70 
46 

71 
46 

69 
39 

75 
46 

76 
53 

70 
59 

69 

59 

68 
48 

60 
41 

64 
38 

80 
44 

58 
41 

60 
42 

58 
52 

61 
54 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
62 

92 
62 

96 
66 

93 
66 

94 

70 

88 

70 

86 

70 

78 

72 

89 
72 

83 
72 

89 
68 

82 
64 

90 
63 

79 
65 

66 

57 

65 
60 

64 
60 

76 
56 

78 

72 
55 

66 

61 

65 
62 

72 
60 

69 
60 

67 
43 

31 
43 

73 
58 

60 
43 

60 
54 

64 

55 

66 
59 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

91 
65 

91 
65 

92 
67 

93 
67 

92 
70 

91 
69 

90 
71 

84 

7i 

79 
72 

87 
71 

81 
68 

84 
66 

85 
67 

88 
71 

77 
62 

67 

60 

65 
60 

65 
59 

75 
52 

76 

52 

68 
62 

75 
61 

67 
61 

71 
62 

71 
45 

67 
44 

78 
44 

75 
48 

66 
48 

62 
57 

65 
58 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

90 
55 

89 
53 

90 
51 

87 
57 

89 

55 

89 

55 

89 
60 

80 
65 

86 
64 

81 
61 

86 

57 

85 
42 

81 
45 

67 
47 

69 
51 

66 
48 

63 
47 

75 
41 

75 
32 

70 
48 

62 
67 

65 
52 

65 
50 

62 
60 

62 
38 

77 
31 

76 
33 

73 
36 

72 
36 

70 
40 

68 
50 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

85 

86 

90 

90 

90 

87 

80 

76 

80 

74 

82 

76 

65 

72 

64 

69 

64 

75 

67 

64 

64 

69 

66 

78 

71 

54 

64 

66 

HIJNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

B7 
61 

89 
60 

91 
62 

91 
71 

91 
70 

75 
69 

82 
68 

64 

69 

79 
63 

84 

62 

80 
58 

84 

50 

81 
58 

65 
48 

68 
44 

73 
51 

70 
57 

68 
49 

77 
42 

77 
54 

72 
62 

75 
62 

67 
56 

61 
52 

62 
41 

79 
39 

59 
45 

65 
41 

60 
51 

64 
58 

64 

57 

JASPER 

MAX 
MIN 

88 

90 
57 

91 
59 

89 
63 

88 
63 

80 
69 

83 
69 

82 
71 

88 
65 

86 
61 

86 
70 

82 
50 

83 
69 

69 
57 

70 
41 

68 
48 

67 
60 

72 
49 

77 
34 

76 

70 
59 

70 
61 

68 
61 

66 
62 

65 
40 

80 
37 

71 
49 

65 
41 

58 
53 

62 
54 

66 
59 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

ff9 

63 

85 
65 

90 
60 

85 
66 

89 
64 

85 

67 

80 
67 

77 
64 

83 
61 

78 

70 

87 

68 

85 

55 

85 
60 

76 
64 

76 

52 

64 
56 

61 
55 

75 
53 

73 
43 

70 
49 

62 
58 

66 

60 

65 
57 

65 
53 

65 
40 

75 
41 

70 
50 

60 
40 

60 
50 

60 
5u 

65 
55 

L IVING5T0N 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
63 

92 
66 

89 
67 

89 

70 

86 
70 

85 
70 

85 
72 

63 
66 

85 
67 

90 
72 

85 
62 

89 
66 

69 
58 

67 
46 

66 
52 

66 
61 

74 

52 

75 
40 

73 
50 

70 
61 

68 
62 

72 
61 

69 
53 

70 
44 

82 
44 

69 
51 

65 
46 

60 
54 

62 
55 

68 
61 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
65 

93 
65 

92 
66 

94 

70 

92 
69 

86 

70 

80 
71 

85 
71 

87 
70 

76 
67 

82 
68 

86 
65 

85 
71 

76 
59 

66 
60 

66 
60 

68 
62 

75 
53 

77 
60 

67 
62 

77 
62 

66 
62 

72 
61 

69 
43 

68 
43 

79 
58 

73 
49 

61 
51 

64 

59 

68 
60 

MADISON 

MAX 
MIN 

60 
61 

85 
58 

87 
67 

88 
66 

88 
65 

87 
68 

73 
67 

79 
70 

82 
65 

76 
60 

83 
69 

79 

50 

80 
55 

80 
53 

66 
40 

68 
47 

69 
47 

68 
38 

74 
45 

71 
49 

70 
60 

71 
60 

69 
59 

67 
49 

60 
46 

68 
39 

77 
44 

58 
40 

62 
49 

59 
51 

62 
47 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

87 
64 

89 
64 

91 
65 

88 
66 

89 
68 

83 

69 

83 
69 

79 
68 

85 
67 

79 
66 

87 
68 

82 
62 

69 
64 

78 
60 

63 
54 

64 
59 

64 

60 

74 
54 

74 
42 

73 
54 

67 
61 

67 
60 

70 
60 

68 
53 

66 
41 

79 
43 

69 
53 

60 
38 

59 
43 

63 
64 

66 
59 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

85 
65 

87 
65 

92 
64 

88 
67 

90 
65 

82 
67 

82 

68 

77 

70 

83 

72 

80 

70 

83 
67 

84 
64 

86 
64 

75 
65 

67 

55 

65 
58 

65 
58 

76 
60 

77 
52 

74 
54 

70 
60 

68 
62 

66 
60 

66 
56 

67 
43 

77 
38 

70 
58 

64 
46 

60 
52 

63 
53 

66 
57 

MINTER    3  WNW 

MAX 
MIN 

90 

63 

92 
67 

93 
66 

91 

69 

87 
70 

84 

72 

79 
74 

88 
74 

83 
71 

87 
67 

80 
69 

80 
69 

89 
71 

78 
61 

64 

59 

63 

60 

64 

63 

76 

56 

79 
46 

69 
53 

65 
62 

65 
61 

69 
63 

69 
52 

68 

62 

79 
46 

69 
52 

57 
55 

60 
57 

64 
51 

68 
64 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
70 

90 
68 

88 
71 

87 
70 

87 
73 

83 
71 

83 
71 

83 
73 

87 
73 

78 

72 

82 
72 

84 
71 

85 
68 

79 
59 

65 
56 

71 
60 

69 
64 

76 
60 

76 
54 

69 
61 

70 
65 

69 
64 

76 
64 

70 

52 

72 
44 

76 
54 

69 
53 

63 
50 

67 
62 

77 
62 

76 
65 

MOBILE 

MAX 
MIN 

94 

73 

91 
71 

flo 
73 

87 
75 

87 
78 

88 

70 

83 
72 

84 
74 

86 
73 

89 

76 

78 
73 

82 
72 

87 
70 

84 

70 

79 
57 

65 
57 

70 
64 

68 
60 

76 
55 

77 
58 

69 

63 

71 
64 

69 
64 

78 
63 

72 
46 

73 
56 

77 
66 

69 
51 

64 

52 

68 
62 

78 
62 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
65 

94 
66 

91 
68 

92 
70 

87 
71 

83 

70 

78 

70 

89 
72 

78 

69 

89 

69 

81 
65 

67 
64 

72 
58 

68 

56 

65 

60 

65 
60 

78 
55 

77 
47 

71 
56 

67 
62 

66 
61 

70 
61 

68 
50 

66 
45 

80 
43 

71 
49 

61 
43 

60 
54 

64 

55 

66 
59 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

86 
59 

90 
58 

on 

62 

88 
65 

87 
69 

79 

68 

80 
66 

80 
70 

71 
64 

84 

61 

60 
48 

80 
55 

65 
51 

69 
38 

70 
46 

72 
69 

71 
46 

71 
36 

75 
47 

71 
59 

70 
60 

68 
60 

65 
48 

64 
41 

79 
40 

72 
45 

62 
40 

57 
50 

63 
54 

63 
57 

MUSCLE    SHOALS    FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
62 

89 
62 

88 
65 

88 
68 

86 
68 

73 
67 

76 
67 

78 
69 

69 

62 

82 
62 

79 

59 

78 

55 

76 
59 

61 
48 

67 
43 

70 
49 

73 
56 

68 
48 

73 
41 

75 
51 

71 
60 

71 
62 

69 
68 

61 
49 

62 
44 

78 
42 

57 
46 

58 
43 

57 
52 

61 
56 

63 
68 

NATCHE7 

MAX 
MIN 

89 
60 

90 
63 

91 
62 

91 
64 

90 
66 

86 

. 

82 
69 

80 
72 

86 
68 

79 
71 

87 
68 

83 
67 

88 
63 

79 
64 

65 
55 

65 
58 

66 
61 

77 
57 

76 
44 

68 
56 

67 
63 

67 
62 

70 
61 

69 

57 

68 
42 

79 
39 

70 
56 

58 
43 

66 
55 

70 
62 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

83 
56 

89 
53 

89 
57 

88 
64 

89 
68 

80 
65 

80 
65 

83 
68 

76 

59 

82 
57 

77 
64 

78 
45 

80 
54 

65 
60 

65 
40 

74 
45 

70 
57 

66 

45 

81 

36 

75 
47 

69 

53 

73 
66 

68 
56 

65 
47 

61 
44 

76 
36 

71 
41 

63 
37 

58 
49 

63 
56 

64 
56 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

77 
58 

86 
55 

83 
58 

90 
61 

88 
66 

88 
66 

81 
66 

61 
67 

80 
67 

84 
64 

64 

68 

84 

48 

81 
51 

63 
57 

65 
48 

69 
48 

66 
56 

65 
49 

71 
36 

74 
40 

72 
46 

67 

57 

68 
58 

67 
53 

62 
42 

62 
35 

72 
38 

68 
38 

61 
41 

55 
48 

60 
52 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
59 

88 
58 

90 
61 

86 
64 

89 
63 

82 
66 

77 
66 

74 
66 

82 
68 

83 
58 

83 
56 

83 
58 

88 
56 

76 

53 

65 
52 

70 
44 

71 
45 

74 
42 

70 
44 

64 
59 

64 

58 

64 
58 

65 
40 

66 
35 

66 
36 

73 
39 

66 
42 

58 
51 

63 
52 

63 
52 

OZARK 

MAX 
MIN 

PELL   CITY   2  W 

MAX 
MIN 

87 
54 

R9 
56 

90 
55 

88 
60 

89 
58 

82 
64 

82 
64 

81 

67 

84 

67 

83 
66 

67 
63 

82 
46 

83 
52 

74 
57 

64 

50 

68 
52 

69 
51 

74 
56 

78 
40 

73 
39 

66 
40 

66 
43 

66 
43 

65 
44 

65 
39 

76 
36 

76 
34 

66 
45 

62 
38 

57 
51 

60 
42 

PHENIX   CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

89 
66 

89 
62 

89 
67 

90 
70 

90 

65 

90 
66 

66 
68 

79 

69 

75 
70 

86 
71 

76 

67 

84 
60 

83 
63 

85 
66 

71 
54 

66 

55 

59 
56 

62 
57 

76 
49 

74 
54 

78 
57 

66 
59 

62 
58 

66 
59 

66 
42 

63 
41 

75 
47 

72 
42 

60 
45 

55 
51 

60 
52 

See  Beieieoce  Notes  Following  Slatioo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

Avtrag* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  j  9 

10 

a 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

PPATTV ILL  F 

MAX 

90 

91 

94 

91 

91 

86 

84 

77 

86 

80 

68 

86 

86 

75 

68 

64 

65 

77 

78 

73 

66 

66 

69 

67 

66 

78 

65 

61 

60 

64 

65 

76.2 

MIN 

63 

62 

63 

65 

67 

68 

69 

71 

71 

71 

68 

62 

62 

62 

55 

61 

60 

57 

44 

55 

64 

62 

61 

59 

44 

40 

55 

43 

53 

55 

59 

59.7 

PUSHHA  T AHA 

Mlii 

90 

91 

91 

90 

90 

89 

77 

84 

85 

87 

64 

90 

65 

88 

68 

69 

69 

65 

75 

75 

71 

67 

67 

74 

66 

69 

82 

61 

63 

63 

69 

77.3 

61 

62 

63 

63 

69 

70 

70 

70 

63 

63 

68 

65 

65 

65 

47 

49 

61 

53 

40 

42 

53 

54 

62 

54 

44 

43 

50 

44 

48 

55 

57 

57,2 

RED  BAY 

S3 

85 

89 

90 

90 

88 

73 

72 

83 

77 

78 

75 

55 

66 

66 

71 

66 

77 

70 

69 

75 

77 

60 

64 

60 

57 

63 

57 

61 

73.6 

MIN 

61 

63 

67 

67 

69 

68 

63 

65 

59 

59 

65 

51 

55 

52 

40 

43 

43 

45 

38 

45 

55 

59 

46 

46 

39 

39 

43 

39 

39 

49 

53 

52.5 

85 

88 

88 

88 

86 

76 

81 

82 

83 

79 

61 

80 

65 

68 

70 

69 

69 

74 

74 

68 

71 

68 

61 

62 

77 

60 

63 

56 

62 

69 

73.6 

MIN 

58 

59 

65 

67 

67 

67 

68 

60 

60 

50 

45 

54 

45 

42 

47 

54 

42 

36 

45 

56 

61 

57 

51 

38 

37 

42 

39 

49 

56 

66 

62.6 

ROBERTSOALE  7  E 

91 

90 

90 

89 

90 

81 

82 

84 

90 

81 

82 

87 

87 

80 

69 

70 

69 

77 

72 

69 

73 

70 

77 

71 

70 

79 

72 

61 

60 

73 

73 

77.7 

MIN 

68 

66 

67 

66 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

66 

69 

58 

60 

63 

62 

54 

55 

65 

66 

63 

61 

46 

48 

54 

55 

55 

62 

65 

63.1 

POCK  FOPD 

86 

90 

91 

93 

91 

91 

88 

80 

62 

83 

84 

88 

87 

87 

71 

67 

64 

66 

77 

74 

72 

73 

65 

65 

65 

66 

67 

70 

71 

70 

61 

77.0 

MIN 

68 

58 

60 

64 

63 

67 

68 

69 

70 

70 

68 

57 

59 

67 

53 

59 

57 

54 

41 

44 

51 

60 

59 

56 

40 

37 

40 

38 

46 

51 

54 

56.4 

POCK  MILLS 

90 

89 

91 

85 

89 

86 

81 

86 

87 

85 

83 

76 

66 

64 

63 

77 

76 

69 

63 

64 

65 

65 

63 

76 

71 

63 

56 

58 

66 

74.7 

MIN 

58 

56 

^' 

62 

59 

64 

67 

68 

70 

7 1 

68 

50 

57 

64 

52 

56 

56 

54 

43 

46 

58 

57 

57 

56 

42 

34 

53 

41 

49 

50 

54 

56.8 

Pl/SSEL L V I  LLE  7 

83 

86 

89 

89 

89 

88 

73 

68 

82 

81 

80 

78 

56 

69 

72 

75 

71 

76 

78 

73 

73 

70 

56 

65 

60 

58 

61 

57 

62 

74  .  1 

MIN 

56 

58 

67 

61 

64 

60 

56 

64 

46 

50 

53 

40 

39 

48 

44 

3  3 

43 

54 

57 

59 

46 

37 

34 

37 

39 

39 

49 

53 

50.  3 

SA I  NT  RERNARO 

79 

85 

89 

90 

90 

88 

80 

79 

84 

61 

84 

62 

60 

69 

68 

65 

66 

77 

69 

65 

68 

68 

60 

61 

78 

56 

62 

55 

59 

73.7 

MIN 

60 

62 

63 

66 

65 

60 

62 

49 

49 

56 

42 

43 

36 

36 

36 

39 

61  .4 

SAND  MT    STATE   FARM   AP 1 

8A 

86 

88 

87 

86 

81 

82 

82 

82 

81 

79 

74 

64 

64 

62 

69 

72 

71 

66 

65 

64 

63 

60 

75 

68 

61 

55 

57 

62 

72.7 

MIN 

63 

66 

66 

68 

69 

69 

67 

74 

70 

50 

61 

54 

47 

55 

49 

40 

49 

56 

57 

51 

49 

39 

44 

39 

47 

51 

66 

66.9 

SCOTTSBORO 

86 

88 

87 

89 

88 

80 

81 

81 

60 

80 

64 

68 

69 

69 

71 

76 

67 

71 

68 

63 

62 

76 

60 

65 

56 

62 

73.7 

MIN 

60 

60 

60 

63 

67 

68 

67 

62 

48 

47 

53 

48 

46 

40 

39 

4  3 

55 

59 

55 

58 

36 

39 

40 

43 

49 

55 

52.4 

SE«LE 

91 

90 

91 

89 

91 

90 

80 

79 

86 

83 

82 

74 

68 

64 

64 

79 

76 

71 

69 

64 

69 

69 

67 

78 

75 

64 

60 

63 

68 

76.1 

MIN 

61 

60 

65 

68 

66 

67 

69 

68 

72 

69 

60 

62 

67 

57 

58 

58 

56 

4  1 

55 

62 

61 

60 

51 

42 

38 

54 

43 

52 

53 

58 

59.0 

90 

"2 

9<i 

91 

92 

87 

84 

79 

89 

82 

89 

80 

66 

66 

67 

78 

77 

73 

68 

67 

71 

68 

67 

79 

71 

62 

61 

64 

65 

77.0 

MIN 

71 

72 

70 

72 

69 

65 

65 

64 

56 

62 

61 

55 

44 

56 

62 

65 

62 

61 

44 

44 

52 

44 

55 

56 

59 

60.9 

SYLACAUGA   1*  NE 

MAX 

88 

89 

90 

88 

88 

86 

82 

80 

88 

85 

84 

75 

63 

64 

65 

75 

76 

73 

67 

67 

68 

65 

65 

77 

68 

64 

60 

62 

67 

76.5 

MIN 

69 

70 

58 

60 

59 

59 

54 

40 

55 

61 

62 

60 

67 

41 

38 

52 

39 

52 

54 

58 

56.2 

TALLADEGA 

MAX 

85 

n6 

89 

87 

88 

83 

83 

83 

65 

61 

84 

73 

62 

66 

63 

72 

76 

71 

65 

66 

67 

64 

63 

76 

64 

63 

56 

63 

68 

74  .0 

MIN 

71 

69 

69 

50 

56 

58 

52 

56 

58 

53 

4 1 

44 

58 

59 

60 

54 

44 

36 

49 

42 

51 

51 

67 

66.6 

THOMASV I LLE 

MAX 

88 

87 

88 

89 

89 

90 

82 

83 

83 

80 

66 

80 

66 

68 

67 

68 

64 

73 

75 

69 

66 

66 

68 

67 

67 

78 

63 

62 

60 

65 

75.5 

MIN 

67 

64 

63 

60 

62 

59 

50 

64 

^' 

41 

46 

54 

56 

58 

54 

37 

40 

43 

40 

42 

51 

65 

56.1 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

85 

86 

88 

87 

87 

80 

78 

85 

85 

83 

84 

74 

62 

58 

62 

73 

77 

72 

67 

67 

67 

65 

64 

77 

67 

62 

58 

61 

74 

74.0 

MIN 

69 

70 

68 

68 

67 

57 

63 

58 

51 

57 

58 

54 

4  5 

51 

59 

59 

59 

55 

41 

43 

53 

42 

51 

51 

57 

66.1 

TROY 

MAX 

91 

93 

94 

92 

93 

88 

85 

88 

83 

82 

89 

73 

66 

63 

65 

77 

79 

68 

70 

65 

69 

69 

67 

79 

74 

60 

63 

64 

77.0 

MIN 

70 

72 

67 

63 

67 

66 

57 

60 

59 

50 

56 

62 

60 

60 

56 

42 

46 

57 

44 

52 

50 

61  .7 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

87 

89 

93 

89 

87 

79 

82 

83 

67 

84 

64 

67 

70 

67 

66 

72 

76 

74 

73 

66 

68 

66 

66 

79 

66 

61 

61 

61 

67 

75.5 

MIN 

67 

68 

70 

70 

70 

67 

66 

65 

57 

63 

52 

45 

55 

59 

46 

42 

53 

61 

63 

61 

50 

43 

41 

45 

43 

54 

55 

60 

67.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

83 

87 

88 

92 

89 

88 

80 

83 

82 

88 

62 

84 

66 

66 

67 

67 

72 

76 

75 

72 

68 

74 

65 

67 

60 

61 

62 

61 

68 

76.2 

MIN 

62 

64 

64 

66 

68 

69 

68 

68 

68 

69 

56 

60 

64 

45 

47 

56 

52 

4  1 

44 

54 

62 

60 

55 

44 

41 

44 

43 

46 

53 

56 

56.7 

TUSKEGEE  2 

MAX 

90 

90 

91 

87 

90 

87 

81 

75 

85 

61 

65 

73 

67 

66 

63 

77 

75 

70 

66 

65 

69 

67 

65 

77 

72 

60 

59 

63 

68 

74  .  9 

MIN 

69 

70 

70 

70 

72 

69 

62 

64 

65 

55 

58 

59 

56 

47 

55 

61 

60 

60 

55 

42 

43 

55 

42 

52 

54 

58 

60.1 

UNtOn  SPRINGS  s  s 

89 

90 

95 

92 

91 

90 

88 

80 

82 

85 

61 

90 

72 

66 

67 

64 

78 

78 

74 

68 

68 

70 

70 

66 

76 

72 

66 

65 

66 

77.6 

MIN 

66 

70 

72 

67 

60 

62 

67 

56 

56 

46 

55 

60 

59 

59 

60 

44 

40 

56 

41 

49 

50 

51 

58.7 

VALLEY  HEAD  1  S 

MAX 

82 

85 

87 

89 

86 

89 

82 

83 

80 

83 

83 

61 

80 

79 

64 

64 

68 

64 

69 

71 

71 

67 

71 

64 

59 

58 

74 

59 

62 

57 

62 

73.3 

MIN 

58 

53 

60 

65 

65 

68 

66 

66 

67 

67 

65 

45 

45 

60 

47 

48 

52 

57 

36 

47 

52 

57 

59 

51 

44 

32 

34 

39 

39 

47 

54 

53.1 

VERNON 

MAX 

89 

91 

92 

92 

91 

90 

75 

83 

82 

82 

87 

87 

81 

80 

60 

72 

66 

70 

74 

76 

78 

74 

72 

72 

67 

70 

81 

62 

59 

59 

62 

76.6 

MIN 

56 

55 

57 

60 

62 

66 

63 

66 

61 

59 

62 

48 

50 

54 

36 

39 

50 

45 

31 

35 

45 

57 

57 

46 

39 

35 

40 

37 

39 

50 

51 

50.0 

WATERLOO 

MAX 

83 

86 

89 

90 

91 

89 

76 

77 

76 

75 

86 

80 

79 

73 

73 

72 

74 

74 

66 

74 

75 

73 

72 

73 

58 

63 

80 

63 

66 

59 

62 

75.2 

MIN 

56 

57 

57 

63 

63 

70 

64 

67 

58 

59 

65 

46 

55 

50 

35 

41 

45 

43 

32 

40 

50 

56 

62 

50 

44 

36 

42 

33 

43 

53 

58 

51.5 

WHATLEY 

MAX 

90 

92 

92 

91 

89 

85 

82 

84 

83 

80 

65 

90 

86 

76 

65 

66 

66 

76 

77 

70 

68 

69 

73 

70 

70 

60 

69 

57 

65 

69 

74 

77.2 

MIN 

62 

62 

63 

62 

66 

70 

69 

72 

67 

69 

70 

68 

64 

64 

55 

56 

62 

55 

45 

56 

64 

63 

62 

58 

40 

40 

55 

44 

53 

56 

64 

60.0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

DQIOPOLIS  LOCK  L  DAH 

EVAP 

.16 

.33 

.10 

.04 

.18 

.01 

.09 

.04 

.13 

.02 

.19 

.19 

.19 

.07 

* 

* 

.14 

.14 

.00 

.23 

.03 

.02 

.32 

.10 

.16 

.13 

.09 

.00 

.00 

B3.20 

WIND 

18 

40 

0 

44 

42 

21 

72 

16 

15 

46 

54 

37 

38 

93 

56 

76 

65 

64 

29 

98 

107 

79 

48 

114 

67 

96 

113 

83 

91 

58 

B1837 

FAIRHOPE 

EVAP 

.18 

.17 

.12 

.14 

.13 

.07 

.06 

.06 

.13 

.10 

.06 

.10 

.10 

.02 

.08 

.13 

.04 

.02 

.05 

.07 

.20 

.22 

.07 

.08 

.08 

.07 

.01 

82.94 

WIND 

25 

21 

7 

9 

11 

15 

21 

37 

13 

6 

6 

S 

4 

34 

35 

23 

42 

25 

20 

25 

50 

20 

11 

91 

103 

13 

14 

34 

33 

8 

11 

772 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.19 

.17 

.14 

.16 

.17 

.06 

.10 

.00 

.09 

.07 

.08 

.21 

.11 

.11 

.04 

.00 

.08 

.22 

.16 

.03 

.00 

.09 

.16 

.10 

.15 

.11 

.02 

.04 

.00 

B3.06 

WIND 

30 

10 

5 

3 

7 

12 

10 

23 

10 

20 

10 

30 

10 

30 

90 

10 

20 

100 

50 

IS 

50 

55 

0 

20 

15 

15 

50 

79 

19 

32 

10 

840 

ALABAMA 

OCTOBER  1959 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


CorlDth,  MlsB. 
BuroBvllle  Subata,  Hiss. Q 


.  Bctblehea  J         ,Brldg»port  3  t  I  , 

*  ALABAMA 


AttteoB  2       I  Sub5tB#  ^ 

I  "^"ii^  I  Redstone  Ara  ■ 
Decatur  4"nO          1  -QQ  f.^l 


Brooksvllle  Exp.   Sta.  ,  mas.  q  | 

j Allcevllle  2  SE 


1° 


Macon  2  KE,  MIbs. 


loosa  FAA  AP 
Lock  k  Dan  Vance 


Tr.trord  .'O  ^  • 


Ashvllle  4 


y°    p.......°ie ,  .V  „  ,  oi^EABTERN 

I                         r                                        I  Pell  city  5  WW       \                              ■^-^  fc 

 Corcaa             Blr.ln«ha.  IB  AP       j         -O-          /           \  """""^  FAA^AP  1 

I      Of                               fii          U«d.         J.ctaoj'sboale     '  H.gh,„„\ 


GEORGIA 
5TH  MERIDIAN  TIUE  ZONE 


lapooaa  2  NHV,  Ga. 


Chlldersburg    wtr  PI  p>  .i 

y  ChUdersburgO^O-  |^  ' 


-o- 

CarroUton.  Ga. 


Bankhead\ock  4  Da»  "O- 
%  Besaei 

PLAINS       ^ ,  _ 

Chlldersburg    wtr  PI 
ChlldersburgO^ 

VALLEY     (  --;5p- 

Calera  2  31  Sylacauga  2  W 

0_  -Q- 


I  Allcevllle  2  SE^^ 

I  V  \ 

JO                                 I  leat  Blockton                     -g-  f 

fcancy  y«f^^  L-^  ,    _i  ■■<.n.e^...o 

I                       4  '              A  Mertz  PoodTllle  T*r                         '  Thorsbj-  1  3»  \ 

r       j-^i      I  I   -- 

Barrlaburg  Cafa6a~¥«- 


Ashlaod 


PIEDMONT 


o 

PraDkllQ,  Ga. 


Alexander  City  6  KE 


Lay  Dan 

Rockford 
•O-  Thereby  Exp  Sta  -O- 


Dadevllle  2— /     ^  T  i 

Hart  In  Baa        J  '  1 

I     -6-  I  Opellka  Joo.t 


Herldlan  VB  AP.  Hlaa 


i'  /""•milera  »«rrr          «  '       I  BaynevlUa                                Union  sprints  b  s  • 

O        *V        ^       !  I  ■              Pin,  K^.l         -O-  "Idaay  I 

—  Ca.da-3  2— -t>o»^P.»..4q   "    ^1  ^ 

Snow  Bill  ^                   jS        I              I        "—J  /  / 

I         I     4«  I    l_/  -"^j*" 

-Or.en.Ul.  ^3,Green.llU  2         ^  ^  | 


Hock  Bills 
I  ladlay  _  ■ 

O  ^  \ 


I  La  Grange,  Ga. 


LaFayette  I 
11  2  NW  ^3-  feat  Point, 


Rock.  Ga . 
Colunbus  VB  AP,  Ga. 

ColuBbus,  Ga. 


Brandldg.^'  toul.,111. 


■  AbbeTiiie  1  mrw 

I  » 


V 


I  Graeo  Bay 

*1  O 
ralco  Open  Pond  Tar  I       Cotfee  Sprlaga  2  111 

O 


I  Ocark             I  i 

.  i  / 

•          I  ,  Beadlaad  / 

He*  Brockton  3  KB  I     -O  | 

-O-  I  O        Dotbao  4  B  J 

mterprlM  "•■ton^  ^%  ColuJbla 

'  /       Dothap  FAA  AP 


Fort  Gaines,  Ga. 


O- 

Blakely,  Ga. 


Geneva         Slocosb  ■ 

o-  J 

scevlUeT'l^* 


Marlanna  FAA 


O     •  O    Prtcipitatloti  only 
®  Pfcipllotlon,  storog9 

-O  -•-  Pr»eipitatioo  ana  T^mprotur^ 

-4"  Prtcipitation,  Ttmp^roturt  awtf  £¥aporoHott 

Tfpt  of  goff*:      O  Noft'foeording; 
•  Rocording  ;      O   Beth  types 

DouM  drclo  combinatlom  ina/eoft  ttie  evelloMity  of 
tnort  Ootoftod  mettorelogicel  Oato 


U3C0ICM-WB-AshevlHe,   H.  C.  6/S9 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


\  I      OTo«g.  store  I  '  '  <^  t        P'""-;  0^".  Sct^ ,  -  1 

CorlDth.  Mlas.  Waterloo  I  Blkaonl  ITon.y         We»  Market^  ^         -(X  ■ 

 o  T['^;-i:-^.^.j:-T'''::':^   '  4"--~° ALABAMA 

f         I  Uuscte  Shoals  TAK 

T,  K  .     .  •  F'-»>'  NORThCRN  .'^ 

TlBhOBlnco.  Hi«fl.  fc   J 

B«l.oDt,  m...  I  B.l,r...    00-'  '  Houlto. 

Lo  Jy     0.9;  J<.        II  VALLEY 


I    * 


I      W°  ....  -.p..  *^~^-m.. 


Rock  00  , 
Scottsboro  / 

^      Vkllej  Heftd  3  S -O- 

_       D*nvllle  I  X    South  HUl  9  ^ 

Ad<lI.oo  c.otr.l  rcr'  °  Mlkvlll.  V'Jr  65'      0|  J* 

O  I  O-  y  }     L  City  1  •k.f' 


APROLAGWIAN  >* 

G«rd«n  Ctty  Walnuf^ Grove 

aeontK       ^V-XGadadeo  Gas  Pl*Dt  \ 


MOUNTAIN  / 

..  Tr«f ford  .«0  ^  -<■ 

<K  A.KVUI,,. 

y°    p.i«.,d?u  2,1  Of^iA^TERN 

r"  I  Pell  city  5  Nl  

KB  r        BlraiDgbaa  WB  AP       f         -<>  f 

Talla. 


>sa  FAA  AP  J 
k  4  Da.  l^"'"         I  VALI 

W«st  Blockton    '  BiA 


I  <  A  Mertr  Pondvllle  T*r  I  •  Thorabyi  3»  ^ 

;  \^  I  I  •i^Thor.by  E= 

[  "0-»  .     larrlor  Lock  k  Dan         |"      Barrlaburg  C*faba~T»r'  V 


Hcrldlao  TB  AP 


P  Cuba 

®  / 

,  ,1  

ahutaha     Vhiif%«id  I 


1. 


Lay  Oaa 

Rockfi 
Exp  Sta  -O- 


l      Lafayette/  I 

lUe  I  /      \_  I 

,   Caap  Hill  2  m  £        i>  Weat  Point,  Ga. 


r'°"  r    j>"-"^-  cTs^^jj^p^- — f_  1^  ^R.^T^Au  s  I 

Ore.o.boro  j  J  I   1'\  \ 

T        ^  .Urlo.  .»  1  J  ..r<u,D..       ^  1 

>^  r  •  n   °  Ijord-O..  >  O-;!""  Joo.. 

^  „.       °,      '       Oi      OlUlngsUy  |  O  y.l«.  Hydro  Pl.nt  _    ^  0 

!  I^.rr^in.      p,.„-,.,.,.u,  2  sss         I  T      O     i  V,        aAuburbSCSlO  \c„l, 

.  Loc»  »  D..         0  3attl.         ^  Jet>i.pk..O  X      I  *  uburo  3  ^6 

-  -1       ,  ^-r^«.y-c,io„  2  ™  Pr.,...u.-^  tL.o^dJ   T.-,rR^ 


Uo  loot  own   .  O  O- 

}      liarloD  Juactloo  Sela 

.no„  l-J  I  o:, 

.yion  Q 

I  oS  


uabua  TB  AP,  Ga. 
Coluabua  Ga. 


■B-A«hTtll«.  H.  C.  t/5» 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
OCTOBER  1959 


STAnON 

INDEX  NO. 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

_  

1     INDEX  NO.  1 

^'rtlTMTV 

lAJuni  I 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

< 

SPECIE 
an  ■on: 

PRECir 

< 

SPECIAL 

A8BEVILLE  1  NNW 

OOOS 

HENRY 

» 

31  35 

89  19 

*«9 

7A 

C 

4306 

■f 

32 

37 

86  19 

4A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ADO I  SON 

00*3 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

79» 

c 

4502 

11 

32 

5* 

85  2* 

6P 

M 

CLARENCE  M.  FINCHER 

AOOISON  CENTRAL  TOWER 

OOTl 

LAWRENCE 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

JEFFERSON 

ALBERTVILLE  I  5E 

0146 

MARSHALL 

JESSE  M,  CULP 

LEESBURG 

CHEROKEE 

569 

RUFUS  M.  SewELL 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

92  59 

85  52 

660 

9P 

9P 

H 

LIVINGSTON 

479S 

SUMTER 

13 

32 

35 

88  11 

7P 

7P 

ALICEVILLE 

0179 

PICKENS 

13 

33  07 

88  oa 

190 

H 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31 

01 

86  22 

6A 

H 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

JOHN  B.  ARD 

ANNISTON  FAA  AP 

0272  iCALNOUN 

33  35 

FED<  AVIATION  AGENCY 

MADISON 

MAD I  SON 

ARLET  3  S 

0338 

WINSTON 

* 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

KAGELLA 

JEFFERSON 

65* 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASHLAND  0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  90 

1010 

6P 

4P 

C  H 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32 

08 

67  39 

189 

C 

ASHVILLE  *  W 

0377 

ST.  CLAIR 

33  91 

86  20 

990 

MARION  1  N 

5108 

2 

32 

38 

67  18 

7A 

c 

ATHENS 

L I ME STONE 

MARION  JUNCTION 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ATHENS  COURTHOUSE 

0396 

LIMESTONE 

12 

3*  48 

720 

6A 

TVA  62-8 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

339 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

C  N 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32 

15 

86  01 

7A 

AUBURfl  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  3* 

89  31 

730 

H 

5354 

13 

31 

56 

86  27 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

200 

J*  Bi  NEIGHBORS 

c 

BANKHEAD  LOCK  AND  D*M 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

78 

FRED  HENDERSON 

BAY  NINETTE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

H 

CROVER  W«  WOODWARD 

MILSTEAD 

5439 

11 

32 

27 

85  5* 

9A 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

3*  26 

87  92 

910 

MINTER  3  WNW 

544  9 

1 

32 

05 

87  02 

7P 

H 

BELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

545* 

07 

67  03 

c 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

MITCHELL  0AM 

5465 

BESSEMER  A  SW 

0757 

JEFFERSON 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVT 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9478 

MOBILE 

211 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

3*  99 

66  38 

879 

7A 

MOBILE 

9*83 

MOBILE 

9 

30 

41 

88  03 

eA 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

970 

C 

MONTE  SANO 

5529 

12 

34 

49 

66  31 

BILLINGSLEY 

0923 

AUTAUGA 

WNTEVALLO 

5537 

BINOUH  MOUNTAIN 

JACKSON 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

C  HJ 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0931 

JEFFERSON 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

449 

TVA-381 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

7A 

TVA-42 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

34 

29 

87  18 

6P 

6P 

BOAZ 

0957 

PURSHALL 

2 

3*  13 

86  10 

1070 

c 

DAVID  A*  BURNS 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34 

49 

87  37 

MID 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

R*  E*  HENDERSON 

MONROE 

S"  B.  HELTON 

BREWTOM  3  SSE 

10B4 

ESCAmiA 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

C 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

660 

TVA-6** 

6RUNDI0GE 

1179 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

519 

7A 

GEO*  L.  HICKS 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34 

54 

86  26 

760 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

7 

33  05 

96  44 

540 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

5867 

MADISON 

12 

54 

86  26 

CAMDEN  3  NMW 

1300 

WILCOX 

ALAOAHA  POLY.  INST. 

5875 

DALE 

CAMPBELL 

1315 

CLARICE 

JOE  PICKENS 

5890, LAUDERDALE 

CAMP  KILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

857 

7A 

LONNIE  R*  NORRtS 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  5* 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

6129 

LEE 

11 

32 

38 

85  23 

8A 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

3*  23 

96  38 

T80 

TVA-66 

6161 

DALLAS 

1 

32 

18 

87  14 

EDWARD  B.  WARREN 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

WATER  FILTER  PLANT 

6218 

DALE 

CITY  PIPE  DEPARTMENT 

CENTREVILLE 

1520  ieiBB 

W.  D.  HOLLIFIELO 

6226 

JACKSON 

c 

CMATOH 

15«6 

WASHINGTON 

CMA5.  C.  SMITH 

PALMERDALE  2  W 

6246: JEFFERSON 

796 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

CHILDERSeURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PELL 

6326|sT.  CLAIR 

7 

33 

36 

86  19 

6P 

6P 

CMILDERSflUHG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

66  20 

416 

» 

CITY  WATER  PLANT 

6335 

CHOCTAW 

13 

32 

08 

88  02 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

6362 

PERRY 

6A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

6370 

MONROE 

c 

CLANTON 

169* 

CHILTON 

MARION  W.  EASTERLING 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

570 

8* 

0.  ».  MC  LEMORE 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

89  27 

600 

5P 

BA 

H 

CHARLES  L.  WESTON 

P I CKEHSV ILLE 

6*14 

PICKENS 

13 

33 

13 

88  16 

CODEN 

1603 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

12 

H 

AGNES  C.  CHRtSTENSEN 

6460 

WILCOX 

1 

31 

59 

87  36 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

HENRY  F,  KELLEY 

6468 

MONTGOMERY 

7A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

TVA -462 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6908 

AUTAUGA 

TA 

COLLINSVILLE 

1849 

OE  KALB 

B.  W,  APPLETON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

633 

TVA-69S 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

69  07 

13> 

7A 

HENRY  KILLINGSWORTH 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32 

28 

86  28 

6P 

CORDOVA 

WALKER 

2 

33  4« 

87  11 

33* 

MRS.  C.  GRESHAM 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32 

18 

86  15 

12N 

COT TON TON 

1974 

RUSSELL 

MUCK  S.  KITE 

6719 

CHOCTAW 

BA 

CUBA 

2079 

SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS 

DE  KALB 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,  Uontgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  ralles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  sta t ions  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .  S .  Wea ther  Bureau")  are  based  on  the  per iod  1921 -1 950 ,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observa  t  ion ,     The  sta t  ion  Index  shows  observa  tion  t  imes  in  loca 1 
standard  t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observa  t  ions  on  day  1 ight  saving  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  included  in  foil owing  measurement ,   time  distribution  unknown , 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t Ime  of  observa t ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data, 
obta ined  as  indicated  above ,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


NOVEMBER  1959 
Volume  LXV    No.  11 


ASHKVILLK:  I960 


ALABAMA  -  NOVEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     88°  on  the  22nd  at  Robertsdale  7  E 
Lowest  Temperature:     10°  on  the  30th  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:     7.84  inches  at  Gorgas 
Least  Total  Precipitation:     0.39  inch  at  Slocomb 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.30  inches  on  the  5th  at  Sayre 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Belle  Mina  2  N  and  Hunts- 

ville  WB  Airport 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  None 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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36.9 

48.2 

80 

5 

18 

18 

500 

0 

0 

1 1 

0 

3.49 

1.41 

4 

,  Q 

Q 

7 

2 

1 

<EW  MARKET  2 

60.8 

34.6 

47.7 

80 

5 

13 

30 

520 

0 

0 

1  3 

0 

3.12 

.90 

16 

.  0 

Q 

^ 

3 

Q 

!ED   BAY  AM 

60.6 

32.8 

46.7 

80 

6 

16 

29+ 

544 

0 

0 

15 

0 

4  .00 

1.80 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

60.9 

33,3 

47.1 

79 

5 

15 

30 

528 

0 

0 

13 

0 

3.12 

.92 

27 

.0 

0 

6 

3 

0 

>llccrilulilC'}  AU 
(UbotLLViLLC    c  Mn 

59.4 

31.7 

45.6 

80 

6 

12 

30 

577 

0 

0 

16 

0 

4.13 

1 .96 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

WATERLOO  AM 

62. 3M 

34. 4M 

4S.4M 

14 

29 

515 

0 

0 

0 

2.29 

.80 

5 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

48.1 

- 

2.6 

3.  16 

_ 

.57 

T 

APPALACHIAN  MOUNT A  I N 

iLBERTVILLE  2  S£  AM 

59. BM 

M 

75 

5 

20 

30 

0 

0 

0 

5.75 

1.85 

1.91 

6 

.0 

0 

6 

3 

3 

BESSEMER  4  SW 

63.8 

37,4 

50.6 

80 

4 

16 

30 

431 

0 

0 

11 

0 

4.87 

1.54 

6 

.0 

0 

7 

3 

3 

URM  INGHAM  WB  AP  R 

62.9 

38.3 

50.6 

- 

1  .4 

78 

4 

20 

30+ 

427 

0 

0 

10 

0 

3.84 

_ 

.14 

1.85 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

JRIDGEPORT   2  W 

62.8 

36.2 

49.5 

77 

5 

19 

18 

464 

0 

0 

1  3 

0 

4.46 

.80 

1.20 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

iUNTERSVILLE 

62. 7M 

36. OM 

49. 4M 

76 

4 

18 

30 

459 

0 

0 

1 2 

0 

6.35 

2.50 

24 

,  0 

0 

7 

4 

2 

JNEONTA  AM 

60.8 

34.2 

47,5 

79 

14 

14 

30 

515 

0 

0 

12 

0 

6.  56 

2  .  25 

24 

.0 

Q 

9 

^ 

3 

iAINT  BERNARD  AM 

60.5 

32.2 

46.4 

3.6 

80 

6 

11 

18 

552 

0 

0 

14 

0 

4.  25 

.20 

1.19 

5 

.  0 

3 

2 

(AND   MT   STATE   FARM  API 

61.0 

37.2 

49,1 

75 

4 

16 

30 

471 

0 

1 0 

5.43 

1.65 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

61  >4M 

33.9M 

47. 7M 

2.8 

76 

6 

15 

30 

513 

0 

0 

10 

0 

•  0 

0 

/ALLEYHEAOIS  AM 

59.9 

34.1 

47.0 

2.5 

73 

5 

1 3 

30 

533 

0 

0 

1 2 

5.48 

1  .84 

2.34 

24 

.0 

3 

2 

DIVISION 

48.6 

- 

2.3 

5.  22 

1  .47 

.  0 

U   \CV\i\\  IP     7     CP  AM 

M 

5.93 

2.70 

5 

.0 

0 

)ANK,HEAD  LOCK   AND  DAM  AM 

62.8 

37.7 

50.3 

79 

5 

19 

30 

443 

0 

0 

11 

0 

5.2« 

3.30 

5 

.  0 

3 

1 

:entreville  am 

63.4 

36.5 

50.0 

- 

3.7 

\ 

16 

30 

451 

0 

0 

12 

0 

3  .  32 

- 

.04 

•  0 

0 

5 

2 

1 

CLANTON  AM 

64.2 

35.8 

50.0 

3.1 

80 

5 

13 

30 

445 

0 

0 

12 

0 

1 . 06 

2.42 

•  58 

f 

.0 

0 

4 

1 

0 

)OUBLE   SPRINGS  AM 

60.8 

34,8 

47.8 

82 

6 

15 

30 

507 

0 

0 

13 

0 

3  .  57 

1.33 

5 

•  0 

0 

6 

3 

1 

"AYETTE 

65.IM 

36.0m 

50. 6M 

84 

5 

15 

30 

433 

0 

0 

13 

0 

3.09 

1.14 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

HALEYVILLE  AM 

M 

0 

0 

0 

2.83 

.98 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

HAMILTON  AM 

59.3 

35.2 

47.3 

82 

6 

16 

30 

524 

0 

0 

13 

0 

3.40 

1.50 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

JASPER 

64.7 

35.6 

50.2 

81 

5 

15 

30 

450 

0 

0 

12 

0 

.0 

Q 

PRATTVILLE 

65.8 

41.1 

53.5 

.9 

80 

4 

18 

30 

357 

0 

0 

8 

0 

.75 

2.63 

.37 

5 

.  0 

0 

2 

0 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

64.9 

39.6 

52.3 

79 

4 

17 

30 

380 

0 

0 

8 

0 

.  95 

.58 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

64.1 

37.5 

50.8 

78 

4 

19 

30 

420 

Q 

12 

0 

3  .09 

.95 

27+ 

.0 

0 

5 

3 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM  AM 

63.4 

38.0 

50.7 

4.9 

80 

5 

21 

30 

423 

0 

0 

10 

0 

3.63 

.00 

1 .06 

5 

•  0 

0 

6 

3 

1 

VERNON  AM 

61. 7M 

33. IM 

47. 4M 

84 

6 

16 

30 

491 

0 

0 

16 

0 

3.49 

1.36 

5 

•  0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

50.1 

- 

3.0 

3.13 

.37 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

64.9 

37.1 

51.0 

77 

4 

15 

30 

415 

0 

12 

1.38 

.46 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

CALERA  2  SW 

65.5 

37.4 

51.5 

76 

2  + 

12 

30 

409 

Q 

Q 

0 

2.49 

- 

.99 

1.70 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

CENTRE 

M 

CH1L0ERS8URG  WTR  PLANT 

65.5 

37.5 

51.5 

78 

5 

14 

30 

402 

10 

Q 

1.58 

.53 

5 

.0 

5ADS0EN  GAS  PLANT 

63.2 

36.6 

49.9 

76 

4 

15 

30 

451 

0 

0 

13 

0 

7.51 

2.53 

6 

.  0 

7 

3 

3 

>F  1  (     r  1  T  Y    ?  w 

66. 7M 

M 

75 

13+ 

0 

0 

0 

.0 

0 

65.0 

37.9 

51.5 

78 

4 

1 4 

30 

407 

Q 

1 1 

0 

.74 

.20 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

lALL  ADEGA 

64.0 

37.3 

50.7 

2.3 

78 

26 

13 

30 

427 

0 

1 1 

Q 

1.09 

2.12 

.37 

27 

.  0 

Q 

* 

0 

Q 

D I V I S  i  ON 

51.0 

- 

.9 

2.47 

.85 

.  0 

P I EOMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  N£ 

66.  OM 

37. 4M 

51  .7M 

78 

4+ 

\2 

30 

398 

0 

0 

11 

0 

2.06 

1.10 

5 

•  0 

0 

3 

2 

1 

\shl  And 

64.9 

37.4 

51.2 

75 

4+ 

13 

30 

41 1 

0 

0 

11 

0 

1.10 

.36 

5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

AUBURN  3  SW  AM 

65.9 

40.2 

53.1 

- 

2.0 

78 

6+ 

16 

30 

356 

Q 

Q 

0 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NW  AM 

64.6 

37.2 

50.9 

78 

5 

14 

30 

420 

0 

10 

0 

.93 

•  44 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEEL  IN 

64.4 

34.5 

49.5 

76 

4 

10 

30 

459 

Q 

0 

14 

Q 

Q 

LAFAYETTE 

65.4 

39.6 

52.5 

77 

5+ 

20 

30+ 

375 

0 

0 

10 

0 

.92 

•  45 

5 

- 

MARTIN  DAM 

65.5 

43. 4M 

54. 5M 

78 

4+ 

20 

30 

329 

0 

0 

6 

0 

1.40 

1.86 

1  •  1 2 

5 

*0 

^pr  1   t  y  A  AM 

67.4 

39.2 

53.3 

78 

5 

2 1 

30 

342 

0 

0 

8 

0 

2.01 

1^13 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

?ock.ford  am 

65.2 

37.1 

51.2 

81 

5 

13 

30 

41 2 

0 

0 

13 

0 

.95 

.25 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

65.5 

37.0 

51.3 

77 

4 

13 

30 

410 

0 

0 

12 

0 

.93 

.34 

24 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

51.9 

2.3 

1.29 

2.16 

•  0 

PRAIRIE 

DAYTON  AM 

63.9 

41.1 

52.5 

80 

5 

21 

30 

376 

0 

0 

9 

0 

2.51 

1.78 

6 

•  0 

0 

5 

1 

1 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM  AM 

64.5 

38.9 

51.7 

80 

5 

19 

30 

399 

0 

0 

10 

0 

1.26 

•  53 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

GAINESVILLE  AM 

63.1 

37,3 

50.2 

79 

5 

19 

30 

438 

0 

0 

11 

0 

3.55 

1.70 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

GREENSBORO 

67.9 

39.6 

53.8 

2.2 

80 

4  + 

20 

30 

342 

0 

0 

10 

0 

2.12 

1.18 

1.22 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

HAYNEVILLE 

68.4 

40.9 

54.7 

82 

5 

18 

30 

320 

0 

0 

10 

0 

.55 

.41 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tempeiature 


Stalion 
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<  S 

2  1 
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< 

= 

a 

Ffom  Long 
Term  Means 
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,3 

Loweii 
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! 
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No  of  Days 

_ 
s 

Departute 
Ffom  Long 
Tetm  Means 

1 
O 

a 

Sno 

w,  sleet 

No  ot  Days 

Ma». 

5 

Q  2 

S  5 

« 

5 

1 

o 

5 

i 

o 

1,00  ot  Mote 

5  J 
o  J 

5  , 

Si 

&I 

L  I V INGSTON 

65.6 

38.7 

52,2 

79 

5 

17 

30 

393 

0 

0 

12 

0 

2.78 

1.52 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

65*3 

39.1 

52,3 

81 

l^ 

16 

30 

384 

0 

0 

9 

0 

1.18 

0 

2 

1 

0 

MINTER   3  WNW 

70. IM 

45.1M 

57, 6M 

83 

5 

236 

0 

0 

6 

0 

1.22 

.80 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONTGOMERY  W8  AP 

R 

67.0 

41.3 

54.2 

- 

1.0 

81 

5+ 

20 

30 

332 

0 

0 

7 

0 

1.06 

- 

2.87 

•  61 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

SEUMA 

66.7 

42.4 

54.6 

- 

2.0 

81 

4 

21 

30 

326 

0 

0 

8 

0 

1.92 

- 

1.22 

.88 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

TUSKEGEE  2 

66.2 

43.7 

56.0 

79 

5+ 

22 

30 

309 

0 

0 

4 

0 

2.32 

U45 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

UNION  SPRINGS   5  S 

AM 

.8 

80 

18 

30 

0 

0 

6 

0 

1.36 

- 

1.53 

•  95 

6 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

53.7 

- 

2.0 

1.82 

- 

1.40 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA 

AM 

83 

21 

30 

0 

0 

7 

0 

2  .  61 

1.80 

28 

0 

3 

2 

1 

ATMORE   STATE  FARM 

68.9 

41.9 

55.4 

83 

5 

21 

30 

300 

0 

0 

8 

0 

1.62 

.0 

0 

BRANTLEY 

AM 

69.1 

38.9 

54.0 

84 

5 

15 

30 

333 

0 

0 

10 

0 

2.04 

- 

1.20 

.94 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

BREWTON  3  SSE 

69.6 

40.1 

54.9 

- 

1.2 

84 

5 

17 

30 

313 

0 

0 

10 

0 

2.76 

- 

.65 

1.47 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

CAMDEN  3»NNW 

67. i> 

38.7 

53.1 

80 

4 

1 6 

30 

363 

0 

0 

10 

0 

1.26 

.93 

5 

.0 

0 

' 

1 

0 

CHATOM 

69.  3 

39.0 

54  .  2 

83 

15 

30 

0 

0 

1 1 

0 

0 

4 

1 

1 

CLAYTON 

68.9 

44.2 

56.6 

85 

14 

22 

30 

271 

0 

0 

4 

0 

l!96 

- 

1.15 

l!o4 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

68.6 

44.6 

56.7 

85 

5 

22 

30 

266 

0 

0 

4 

0 

.40 

- 

2.43 

.19 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ENTERPRI SE 

70.5 

43.6 

57.1 

85 

5 

22 

30 

249 

0 

0 

4 

0 

2.10 

1.83 

24 

•  0 

0 

3 

1 

1 

EUFAULA 

AM 

68.8 

40.6 

54,8 

- 

6 

30 

312 

0 

0 

9 

0 

2.49 

1.22 

24 

•  0 

Q 

2 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

66  .  2 

36.0 

53,1 

64 

17 

0 

0 

11 

0 

0 

2 

2 

1 

FRISCO  CITY 

AM 

68.1 

42.8 

55,5 

85 

6 

20 

30 

299 

0 

0 

8 

0 

1.76 

- 

2.41 

.91 

6 

.0 

0 

3 

2 

0 

GENEVA 

AM 

67.7 

43.4 

55.6 

83 

6 

19 

30 

291 

0 

0 

5 

0 

,63 

2.59 

.31 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GILBERTOWN 

68.6 

37.7 

53.2 

81 

4+ 

13 

30 

366 

0 

0 

11 

0 

2.13 

1.64 

5 

•  0 

0 

3 

1 

1 

GREENV I LLE 

68.4 

43.6 

56.0 

- 

.6 

82 

4 

22 

30 

281 

0 

0 

6 

0 

2.45 

1.48 

.87 

6 

•  0 

0 

HEADLAND 

AM 

68  .6 

43  5 

56.1 

84 

22 

30 

0 

0 

6 

0 

1 

0 

3 

2 

0 

HIGHLAND  HOME 

AM 

66.5 

40.3 

53.4 

3.2 

60 

6 

20 

30 

342 

0 

0 

8 

0 

2.22 

1.26 

.85 

28 

•  0 

0 

4 

3 

0 

LOCKHART 

AM 

63 

21 

0 

0 

5 

0 

1  •  92 

1 .  00 

24 

.  0 

0 

3 

2 

1 

NATCHEZ 

67.3 

38.5 

52.9 

82 

5 

14 

30 

365 

0 

0 

11 

0 

1.07 

•  66 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

OZARK 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

65.8 

41.1 

80 

20 

0 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

0 

PUSHMATAHA 

AM 

66.5 

37.1 

51.8 

3.0 

82 

5 

16 

30 

403 

0 

0 

12 

0 

1.95 

- 

1.02 

1.17 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

SEALE 

68.7 

40.7 

54.7 

83 

5 

16 

30 

317 

0 

0 

9 

0 

.89 

.40 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

65.2 

37.7 

51.5 

- 

4.4 

79 

5+ 

15 

30 

406 

0 

0 

11 

0 

4.12 

.51 

3.80 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

TROY 

67,9 

44.1 

56.0 

- 

.1 

81 

4 

22 

30 

278 

0 

0 

6 

0 

2.72 

_ 

.65 

1.07 

24 

.0 

0 

3 

3 

1 

WHATLEY 

39  0 

81 

15 

30 

3  54 

0 

0 

1 1 

0 

.  96 

.65 

6 

.  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

54.7 

- 

l.B 

1.91 

1.52 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

69.7 

43.9 

56.8 

85 

5 

24 

30 

265 

0 

0 

6 

0 

1.50 

.0 

0 

CITRONELLE 

67.7 

44.5 

56,1 

2.3 

86 

21 

24 

30+ 

296 

0 

0 

6 

0 

2.69 

1.80 

1  .36 

1  5 

.0 

0 

5 

1 

1 

CODEN 

72.0 

44.8 

58.4 

85 

5 

24 

30+ 

232 

0 

0 

6 

0 

1.02 
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14 

.0 

0 

2 

1 

0 

FAIRHOPE 

69. *M 

45.eM 

57. 6M 

.9 

85 

5 

24 

30 

260 

0 

0 

4 

0 

.60 

2.70 

•  29 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  MORGAN 

69.0 

52.4 

60,7 

81 

5 

34 

30 

167 

0 

0 

0 

0 

1,55 

•  52 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

67.6 

43.8 

55,7 

3.0 

84 

5 

24 

30 

299 

0 

0 

7 

0 

.67 

3.40 

.36 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MOB  I LE 

AM 

67,0 

47,6 

57.3 

82 

6+ 

28 

7 

260 

0 

0 

6 

0 

1.24 

1.07 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

69.6 

44.7 

57.2 

88 

22 

21 

30 

259 

0 

0 

5 

0 

•  85 

.32 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

57.5 

1.2 

1.27 

2.30 

•  0 

Ptecipilation 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StdtioD 

Wind  dixection 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

c 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

,01-09 

10-49 

66-09 

1,00-1,99 

2,00 
and  over 

Total 

BIHHINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

13 

10.4 

29 

NW 

24 

81 

85 

55 

66 

3 

4 

4 

0 

2 

0 

13 

62 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

18 

8.6 

25++ 

NNW 

17 

77 

82 

52 

63 

3 

1 

3 

3 

0 

0 

10 

5.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

30 

12.2 

37++ 

N 

6 

76 

80 

53 

66 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

9 

5.0 

MONTGOIIEHY  WB  AIRPORT 

NW 

15 

8.4 

28 

N 

28 

78 

85 

50 

60 

6 

1 

2 

1 

0 

0 

10 

61 

4.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

NOVEHBCR  19 »9 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  {  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  { 

15 

16  1 

17 

 '- 

18 

19 

20 

-1  

21 

22 

 1 

23 

24 

25 

J 

26  1  27 

 '  

28 

 L 

29  I  30 
 '  

31 

ABBEVILLE  1 

2*43 

•  09 

T 

•  71 

U98 

ADOISOH  CENTRAL  TOWER 

2.09 

.46 

•  29 

•  89 

ALBERTA 

2*03 

.04 

.22 

1.51 

•  i< 

T 

•  06 

•06 

ALflERTVlLLE    2  SE 

5.75 

.15 

I  .91 

•  24 

1.T1 

1«4I 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

2«06 

•  01 

1.10 

.09 

•  10 

•  02 

•  07 

•01 

•  61 

ALICEVILLE   2  SE 

5t93 

•  49 

2.70 

•  32 

• 

1.9C 

•  7C 

•  20 

ANDALUS lA 

•  29 

•  72 

1.80 

ANNISTON  FAA  AIROORT 

U3( 

.49 

•  10 

T 

.23 

T 

•  le 

T 

T 

•  0* 

•  44 

ARLEY   3  S 

2.12 

•  98 

•  43 

•  11 

•  19 

ASHLAND 

1.10 

•  02 

.36 

•  02 

.07 

•08 

.06 

•  22 

•  2i 

A  SHV  I  LL  E  4  H 

•  98 

1  .46 

•  20 

.04 

.07 

- 

- 

•09 

1.73 

ATHENS 

3721 

.83 

•  15 

* 

•  40 

•  44 

1^99 

•04 

ATHENS  2 

RECORD 

HISSING 

ATHENS  COURTHOUSE 

RECORD 

MISSING 

ATMORE   STATE  FARM 

T 

•  40 

.09 

T 

•  07 

• 

I^IO 

AUBURM  3  SV 

.12 

~ 

•  13 

•  46 

AUTAUGAVILLE 

l"** 

•  29 

•  96 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAH 

»*2< 

.07 

3^30 

•  02 

•  13 

•  26 

•  28 

•  92 

•  70 

BAY  HINETTE 

U90 

•  09 

BELGRFEN 

3.Tt 

1.91 

•  10 

•  09 

•  11 

.12 

.37 

•  03 

i.oi 

BELLE  HINA   2  N 

3*«3 

•  21 

•  70 

.05 

•  22 

•  90 

•  04 

BESSEMER  4  SW 

J  .03 

1  (54 

•  19 

•  02 

.04 

.11 

•  11 

•01 

.01 

U47 

BETHLEHEM 

3.26 

l02 

.88 

•  2* 

•  17 

.39 

•  40 

•  95 

•  29 

BILLINGSLEY 

i.oa 

•  22 

.15 

.29 

.07 

.08 

.06 

•  1^ 

•  12 

BINGHAM  MOUNTAIN 

4.19 

1.25 

•  25 

.50 

•  94 

.22 

•  18 

.99 

•  66 

BIRMINGHAM  Wfl  AP  ft 

3*04 

T 

.10 

1.85 

•  11 

•  02 

.12 

T 

•  02 

•  01 

•  20 

.02 

1^S9 

BISHOP 

.93 

•  « 

•  10 

•  10 

•  20 

•  29 

•  95 

BOAZ 

««23 

.29 

2^27 

•  1* 

•  17 

•  30 

•  23 

1.64 

•  19 

1^08 

BRANTLEY 

2*04 

.94 

•  27 

•  S3 

BREWTOfI  3  SSE 

2«TA 

•  97 

.11 

•  61 

U47 

BRIDGEPORT  2  W 

4**6 

•  83 

•  2* 

•  20 

.46 

•  26 

T 

.45 

.99 

1*20 

•  27 

BRUNO IDGE 

I  •22 

l.OI 

T 

1*90 

CALERA   ;  SW 

2.49 

1  .70 

•  34 

•  12 

•  21 

CAMDEN   3  UNW 

U26 

T 

.01 

.93 

•  02 

T 

.03 

CAMP  HILL  ?  Ntf 

•  93 

.09 

.44 

.10 

.34 

CARBON  HILL 

RECORD 

MISSING 

CENTER  GffOVE 

4  40 

•  86 

T 

.26 

•  41 

.18 

•  40 

.12 

T 

U92 

•  63 

CENTRE 

CENTREVILL6 

3.32 

•  12 

.37 

1  .61 

•  02 

T 

•  09 

.05 

T 

64 

CMATOM 

2«S9 

•  01 

T 

2.12 

•  15 

•  10 

•  21 

CMILDERSBURG 

•  17 

.44 

•  10 

•  03 

•  02 

.30 

■  24 

CMIL0ERS8URG  WTR  PLANT 

1~»8 

•  93 

•  02 

•  12 

•  05 

.27 

.29 

.03 

•  05 

.22 

CITROMELLE 

2.69 

.02 

•  36 

•  32 

U36 

•  36 

•  27 

CLAIBORNE 

1«47 

•  86 

T 

.54 

CLANTOH 

1*06 

•  15 

•  98 

T 

T 

T 

T 

T 

•  08 

•  19 

.10 

U96 

•  04 

•  18 

•  7( 

1.04 

CODEH 

•  90 

•  0> 

•  2* 

.09 

•  07 

.08 

COrFEE   SPRINGS  2  HW 

1.24 

.47 

COLBERT  STEAM  PLANT 

3*20 

1*18 

•  19 

.02 

.18 

.18 

•  29 

1.2( 

COLLINSVILLE 

»*33 

•  18 

1.08 

T  .la 

•  10 

.5n 

T 

.27 

1.34 

•  04 

1.96 

COLUMB I A 

•  75 

•  30 

•  35 

•  10 

CORDOVA 

1  .20 

•  •5 

•  36 

I  ^92 

•  82 

•  64 

COTTOHTOd 

1,45 

.02 

.06 

.97 

CUBA 

4.83 

3.21 

.21 

.35 

.06 

•  22 

•  05 

•  47 

.26 

DAKVILLE 

•  81 

.09 

.37 

T 

.07 

.32 

OANCY  *  H 

3^74 

2.47 

.35 

•  96 

•  36 

DANVILLE 

1.24 

•  30 

.19 

•  13 

•  21 

•  76 

•  07 

DAYTON 

.31 

1.78 

•  10 

•o*. 

•  10 

•  06 

•  11 

OeCATUR 

3.14 

T 

1.59 

02 

.02 

.22 

•  02 

.19 

•  01 

•  81 

•08 

OCCATUR  * 

3«93 

1.65 

•  26 

.16 

.29 

.19 

•  01 

•  90 

•  29 

DECATUR  SUBSTATIOt* 

3.38 

1.73 

•  10 

•  16 

.16 

.19 

•  70 

•  11 

DELTA 

.99 

•  11 

•  80 

DEMOPOtIS  LOCK  AND  DAM 

1.26 

.01 

.53 

.10 

•  20 

•  10 

•  02 

•  02 

•  28 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

•  40 

•  01 

•  02 

•  16 

•  19 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

3,57 

1.33 

.02 

•  04 

•  2« 

.19 

.10 

•  60 

.02 

.99 

•  00 

ELBA 

2^22 

.15 

•  83 

ELKMONT 

.78 

•  15 

•  25 

.28 

.44 

1*71 

ELROD 

5.75 

.45 

3,30 

• 

•  60 

•  65 

.75 

EMTERPR  ISE 

2.10 

.02 

•  12 

1  .63 

.13 

EUFAULA 

2.49 

T 

•06 

T 

1.22 

T 

1.21 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

2.31 

T 

.9A 

T 

T 

.03 

T 

1.34 

FAIRhOPF 

.16 

.13 

•  29 

FaU'^O  open  POND  TOWER 

.82 

T 

.38 

•  44 

FALKVILLE 

3.51 

I  28 

•  21 

.18 

•  19 

•  22 

•  02 

•  70 

•  39 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

3.1S 

•  03 

1,27 

.33 

.06 

•  44 

•  60 

.29 

FARLEY 

3.09 

•  83 

.17 

.20 

.22 

•  44 

•  14 

•  39 

•  66 

FAYETTE 

1.14 

.04 

•  01 

.33 

.03 

.04 

.69 

•  02 

.69 

.18 

FLAT  ROCK 

3^91 

.25 

.10 

.37 

•  20 

•  13 

I  .56 

•  19 

1.19 

FLORENCE 

- 

.09 

97 

•  29 

•  14 

FLORENCE  AT  LOCK 

3^69 

1  .49 

.?? 

.33 

■  31 

U90 

FORT  DEPOSIT 

1.02 

.37 

•  69 

FORT  MORGAN 

1.59 

.52 

.IB 

.40 

FORT  PAYNE 

•  09 

.41 

.74 

•  67 

.73 

.19 

1.11 

T 

FRISCO  CITY 

1.74 

T 

T 

~91 

T 

T 

T 

.04 

.70 

GADSDEN 

7^69 

•  27 

2*45 

.16 

•  M 

.16 

•  06 

•  33 

1.90 

.03 

.02 

2.16 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7«51 

•  IB 

2.53 

•  1* 

.01 

.  24 

.05 

•  21 

1^9S 

•  05 

2.12 

GAINESVILLE 

.05 

1.70 

T 

•  M 

•  07 

T 

T 

•  32 

•  04 

.66 

.19 

GARDEN  CITY 

9*61 

1.13 

.26 

T 

.08 

•  47 

2^?5 

.36  1.06 

GARTH 

3.77 

.39 

•  60 

•  22 

•  16 

.96 

.73 

GENEVA 

•  63 

.02 

T 

T 

•  30 

.31 

GEORGIANMA 

•  72 

T 

.56 

T 

•  16 

GILAfPTOVN 

2.13 

T 

T 

I>64 

.23 

•  06 

T 

•  20 

GORGA  5 

7^B4 

2.00 

■  76 

.21 

•  05 

.02 

•  02 

•  30 

2^83 

•  99 

1.04 

GREFN  BAY 

1.35 

.04 

•  01 

•  87 

.40 

GCfF  xsnoiw 

2*12 

T 

1.22 

.27 

.0? 

.02 

.07 

•  09 

•  47 

GREENVILLE 

2.45 

.11 

•  03 

•  54 

.67 

T 

T 

.12 

.78 

GULF    SHORES  POST  OFFICE 

1.92 

•  03 

•  74 

•  01 

•  20 

•  03 

•  46 

.49 

GUHTERSVlLLE 

6.35 

.90 

.90 

.50 

•  39 

2*50 

•  40 

1.20 

GUNTERSVILLE  CITY  ¥  WCS 

6.06 

•  12 

•  20 

3*19 

.18 

GUNTfRSVlLLE  OAtt 

4*08 

.70 

.15 

•  16 

•  12 

•  76 

•  20 

1*39 

•  17 

.95 

MALf YVlLLE 

2.83 

.09 

.98 

• 

• 

.42 

.12 

.27 

.99 

HAMILTON 

1.50 

•  1« 

.12 

.14 

•  13 

•  33 

•  04 

.97 

HARO I SBURG  CAHABA  TOWER 

1.16 

.2? 

•  40 

.15 

.09 

.30 

MAYNFVl LLE 

.99 

•  05 

T 

•  09 

.41 

HEADLAND 

1.92 

•  55 

.54 

.43 

.25 

•  25 

•  20 

.10 

.20 

•  30 

.39 

HIGHLAND  HOME 

2«22 

.57 

•  65 

•  15 

•  89 

MIGHTOWEfl 

1.01 

.19 

•  06 

.04 

.09 

•  35 

.04 

.30 

NOOGES 

2.00 

•  37 

•  94 

MUNTSVILLE  SU8STA 

2.62 

T 

.74 

•  03 

•  16 

.13 

.66 

•  11 

•  04 

.21 

•  56 

HUNTSVILLE  WB  AP 

2.74 

T 

•  45 

■  69 

.11 

.63 

T 

.01 

.16 

■  69 

T 

MYTOP 

4.32 

1.10 

•  05 

1.32 

•  99 

•  70 

•  60 

T 

IDEB 

4.00 

•  15 

•  11 

T 

.10 

.32 

•  07 

2^42 

•  21 

1^42 

T 

JACKSON  LOCK  I 

1.23 

.07 

•  82 

.22 

•  10 

•  02 

JACKSON  SHOALS 

•  98 

.50 

.24 

•  24 

So«  Refer«Dce  Rote*  rollovloc  Station  Imlez 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

CONTINUED  NOVEMBER  1959 


Station 

■3 

Day  oi  month 

1   1  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1  8  9 

10  I  11  1  12 

is  1  14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  26 

27 

2B  1  29  1  30 

31 

JACKSONVILLE  2  5M 

JASPEB 

JORMN  EMH 

LAFAVeTTE 

LAY  DAM 

2.02 

1<*0 
•  92 

.31 

RECORD  MISSING 

.02 
.69 

.93 
.56 

T 

.22 

.07 
.09 

T 

.07 
.01 

•  IS 

.04 

•  03 

•  66 

•  04 

.12 
.21 

•  05 

•  19 

1.22 
•  32 

.63 
•  49 

LEEDS 

LEtSBURG 

LIVIRGSTOM 

LOCRKART 

LOUISVILLE 

*»T9 
6>» 
2.T« 
1.92 
2<33 

.01 
.01 

.06  .02 

•  26 

.25 
.31 
1.92 

2.79 
2.67 

.10 
.32 

.38 

.12 
.09 
.01 

T 

.10 
.15 

.05 

.09 
•  04 
.04 

.14 

.30 

•  07 

•  01 

T 

1  .11 

1  .00 
1.04 

.03 

•  17 
■  4^ 

1^07 
1.94 

.70 
.97 

MADISON 

MA6ELLA 

MARION  1  N 

MARION  JONCTICM 

MARION  JtmCTION  2  NE 

2.T3 
4*64 

la«6 
I>ll 

.09 

.33 
.01 

T 

.97 
.63 

.  28 
.89 

1.82 
.82 

.11 
.02 

•  09 
.16 

!l2 

.93 
.09 

7 

•  17 

•  10 

T 

•  03 

.06 

•  27 

•  04 

■  16 

•  14 

•  04 

•  05 

.01 
.07 

•  6^ 

•  09 

.06 

1.91 
.07 

MARTIN  DAM 

MATHEWS  1  5SW 
MELVIN 

MERTZ  POMDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 

U*0 

3^1* 
2.33 
1.9« 

.32 
.03 

.11     T  .01 

7 

1.12 

T 

1.31 
.79 
•  01 

.01 
1.26 
.88 
•  73 
1.57 

T 

T 

.21 
.  29 
.05 

T 

•  01 

T 

•  26 

•  02 

T 

.05 

T 

.03 
.01 

.07 
■  20 

•  01 

•  20 

•  14 

.58 

•  31 
.50 
■  20 

MILSTEAO 
MINTER  3  WNtr 
MITOfELL  DAM 
MOBILE  MB  AIRPORT 
NM1LE 

1.76 
1.22 
.6* 
.67 
1.26 

.06 

T 
T 

T 

.15 
.06 

7 

.86 
.16 

.  17 
.05 

.07 

T 
T 

.02 
.05 

•  OS 
.12 

.04 

•  SO 

•  03 

•  01 
T 

•  14 

•  02 

•  09 

T 
T 

•  21 

•  36 

.76 
•  21 
1.07  T 

MONTE  SAMO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  MS  AP  R 

MOULTON 

MOOLTON  2 

3.32 
2.99 
1.06 
2.20 
1.76 

.60 

T 

T 

•  19 

1.62 
.32 
.61 
.99 

1.16 

T 

T 
T 

.09 
.16 

.22 
.02 

T 

.13 
.02 

.06 

.15 
.29 

.80 

.10 

•  30 

T 

.02 

T 

•  25 
.02 
.01 
.23 
.17 

T 

.21 

•  02 

.25 

•  45 

•  99 

.81 

•  79 

•  04 

HtlSCLE  SHOALS  PAA  AP 

NATCWZ 

NEHBDRG 

NEM  MARKET 

NEW  MARKET  2 

3.69 

1.67 
6.10 
2.«3 
3.12 

.02 
.06 

T 

1.61 

T 

1.69 
.75 
.80 

.68 

.15 
.20 

.01 
.06 
.11 
.  20 
.05 

•  63 

.31 
.90 

.01 

.60 
.53 
.10 

T 

.18 

*20 

.30 
.24 
.20 

T 

•  05 
.04 

•  24 

•  84 

1*40 
■  65 

•  87 

.22 
.15 

NEWTON 

NEW  WILSON  LOCK 
ON  EON  T  A 
OPELIKA 
ONRVILLE 

2.36 

6.96 
2.01 
.76 

.97  T 

RECORD  HISSINS 

.06 

.75 
.69 

.13 

1.60 
1.13 

T 

.37 

T 

.09 

.10 

.11 

.29 
•  20 

1.04 

2.29 
•  32 

•  16 

.60 

1.11 
.92 

OZARK 

PAINT  ROCK 
PAtMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  W 
PEfMINGTON  LOCK  2 

3.2« 
9.09 

2.03 

RECORD  MISSING 
.29 

.09 

.81 
1.60 
.60 
.33 

.82 

.60 

.30 

.13 

.30 
.05 

.20 
•  09 

•  05 
.21 
.10 

.25 
.25 

.02 
1  .60 

•  70 

•  20 

•  60 
1.19 

■  40 

PERRWILLE 
PHCNIX  CITY  2  NNV 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

2.17 
1.01 
2.96 
2.23 
2.02 

.03 

.09  T 
.69 

.22 

1.05 
2.10 

1.69 
.11 

T 

.31 

.38 

.16 
.15 

.03 

T 

.02 
•  03 

T 

T 

.09 

T 

.03 

.04 
.67 

.02 
.34 

T 

•  10 

.07 
.41 
.07 

.10 

1.02 

PLARTEBVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PNATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
POSHHATAHA 

3.10 
.79 
.61 

1.99 

.12 

7 

•  29 

.37 
.07 
1.17 

.39 
.90 

.21 
.29 

T 

T 

.20 
.02 

.28 

.10 

.20 

T 

•  13 

T 

.10 

T 

.07 

.18 
.30 
•  01 
■  03 

•  50 

•  31 
.18 
.05 

.60 
.04 

RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

6.06 
6.00 
3.12 
3.66 
2.86 

.02 

T 

.30 

T 

.91 

.09 
1.80 

•  86 
1.90 

.76 

1.15 

.16 

•  26 

.15 

.16 

.29 
.60 
.02 

•  SO 
.20 
.02 

•05 

.30 
.65 
.18 
•  62 

2.71 

.02 
.03 
•  69 

•  01 

.17 
.95 
.92 
•  82 

1.13 

•  03 
1.08 

ROBERTSDALE  7  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RDSSELLVILLE  2 

.89 
.99 
.93 
3.92 
6.13 

.20 
.06 

.15 

1  .92 
1.96 

.32 
.25 
.20 

•  06 

.10 
.12 

.10 

.07 
.12 
.16 

.04 

.15 
.17 

.30 
.33 

.06 
■  20 

•  34 

•  03 

•  03 

T 

.22 

1.23 
1.34 

.20 
.20 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SDBSTA 

6.29 
9.63 

*.»9 

1.19 
1.61 
6.30 

.67 

.37 
.22 

.07 

.22 
.11 

.26 

.08 
•  65 

.20 
.12 

•  OS 

•  15 

•  69 

•  64 

.38 
.32 
.92 

.23 

1.02 
1.69 
■  98 

U40 

.47 

•  96 
.57 

•  33 

.81 
.31 

3.00 
1.04 

SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

•  89 
1.92 
6.19 

•  39 

.63  .02 

.06 

.13 
1.66 

.88 

- 

T 

•  07 

.06 
.12 

.03 

T 

2.11 

.07 
.11 

.02 
.03 

•  99 

•  15 

•  39 

•  01 

.01 

•  40 

1.30 

•  23 

.08 
.08 

•  12 

SOOTH  HILL 

SOTTLE 

SWAIM 

5YLACAUGA  *  NE 
SYLVAN I A 

6.60 
1.16 
3.68 
.76 

7.02 

.11 
.31 
1.20 

.12 

1.76 
.60 

.03 

.18 
.21 

.11 
•  68 
.11 
.10 
.22 

•  67 

•  77 

•  37 

•  OS 
.02 

•  28 

.07 
.12 
T 

.37 

2.12 

.02 
.13 
2.80 

.42 

.28 
■  19 
1*16 

1.10 

1.00 
T 

1.17 

TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 
TONEY 

1.09 
6.12 
.99 
1.86 
3.63 

.03 

.26 
.02 
.98 

1.60 

3.80 

.03 
.06 

■  18 
.12 
.10 

.20 

.09 
.01 
.08 

.12 

•  02 
.01 

.30 

.15 

.02 
.03 
.34 

•  06 

T 

•  37 

•  02 

•  16 

1.01 

.08 

.75 
.02 

TRAFFORO 
TROY 

TtrSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TDSKEGEE  2 

6.76 

2.72 
3.09 
3.63 
2.32 

T 

.08 

.71 

2.82 
.99 
1.69 

.76 
.07 

.26 

.36 

.07 

T 

T 

.02 

T 

.37 

.22 
.20 

1.90 
1.07 
T 

.07 
•  19 

•  01 

.27 

•  99 

•  92 

•  69 

.95 
.91 

.47 

UNION  SPRINGS  5  S 
UN  I ON TOWN 
VALLEY  MEAD  1  S 
VANCE 
VERNON 

1.36 
1.76 
9.68 
6.96 
3.69 

.22  .08 
.06 

T 

.20 
.06 

1.36 

•  99 
.96 

.81 

.09 

T 

•  21 
.62 

.21 

.06 
.11 

.06 

•  02 
.29 

,09 

•  23 

T 

.06 
.18 
•  21 
.59 

•  II 

2^34 

•  09 

•  19 
.51 
1*11 

1.06 
.79 

WAOLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 

1>23 
1.13 
6.92 
3.91 
2.29 

.09 

.10 
.60 
2.15 

.57 
.18 
2.60 
.22 

.06 

.23 
.22 

.02 

T 

.32 

.02 
.30 

.13 

.30 
.07 

.32 

1.54 
.05 

.85 

.14 

.19 

•  26 

1.15 
.44 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA  1  W 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

1.92 
.98 
6.62 
1.89 

.66 

.03 
.29 

1.70 

.03 
1.96 
.61 

.67 
.69 

.63 

.60 

.05 

.10 
.02 
.15 
.15 
.11 

T 

.06 

•  40 

T 

.12 

T 

.40 

.52 

.03 

■  10 
.06 

T 

T 

1.75 
T 

.31 
.10 
.05 
.30 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
TOONGS  STORE 

3.93 
3.96 
3.67 
1.61 
3.29 

T 

.09 

.90 
1.68 
1.63 

.60 

.11 
1.25 

T 

.10 
.20 

.35 
.25 
.19 

.06 

.11 
.06 
.08 

.29 

.50 
.37 
.06 

.21 

.20 
.36 
.59 

•  31 

.07 
T 

.08 
.12 

.29 
1.22 
1.22 

1.90 

1.40     T  T 

T 

.23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  19S9 


Slallon 


D*r  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

1 

MAX 
MIN 

61 
»4 

69 

57 

71 

70 

75 

69 

39 

43 

29 

49 

26 

99 
28 

59 
31 

69 
36 

65 
41 

40 

40 

38 

55 
39 

56 

58 

61 

59 

67 

65 

68 
52 

66 

56 

67 
30 

56 
29 

40 
29 

37 

99.8 

MAX 

MIN 

MAX 

78 
59 

77 

50 

73 
35 

76 
43 

73 
64 

69 

40 

93 
26 

61 

28 

64 

24 

69 

27 

67 
37 

72 
33 

76 
38 

7» 

53 

«4 

46 

67 
56 

64 

37 

57 
23 

65 
23 

68 
26 

72 
53 

6T 
57 

58 
33 

72 
29 

66 
44 

53 
29 

39 
22 

51 

66*0 
37.4 

MIN 

MAX 
MIN 

70 
62 

66 
55 

77 
48 

79 
48 

63 
58 

81 
46 

69 
27 

62 
26 

63 
34 

65 
36 

70 
49 

72 
46 

75 
47 

78 
66 

78 
46 

71 
49 

80 
51 

63 
26 

58 
27 

65 
35 

61 
46 

77 
51 

80 
50 

70 
56 

67 
36 

68 
38 

79 
54 

77 
31 

50 
25 

44 

21 

42.6 

MAX 
MIN 

7? 
55 

75 
44 

75 

38 

77 
52 

74 

62 

64 

31 

92 
29 

99 
28 

63 
25 

70 
29 

68 
40 

73 
36 

75 
43 

79 
44 

62 
44 

62 
97 

57 
27 

55 
23 

61 
25 

68 

31 

68 
44 

74 
41 

74 
56 

66 
44 

56 

33 

74 

36 

63 

35 

42 

28 

41 
17 

50 

37.1 

MAX 
MIN 

75 
*7 

75 
59 

72 
37 

7S 
44 

72 
61 

63 
41 

52 
29 

61 
26 

63 

27 

68 
29 

69 

37 

71 
33 

74 

37 

73 
49 

69 
43 

63 
56 

62 
35 

53 
20 

64 

23 

66 
26 

69 
48 

71 
35 

72 
51 

66 
57 

67 
36 

70 
31 

63 
47 

48 
29 

38 
20 

50 
1 3 

37.4 

MAX 
MIN 

MIN 

72 
61 

76 
59 

78 
49 

82 
51 

83 
69 

71 
40 

94 

26 

62 
29 

65 

32 

71 
34 

74 
45 

75 
44 

75 
46 

79 

50 

64 
42 

78 
46 

73 
40 

55 

25 

65 
29 

62 
35 

71 
49 

79 
50 

75 
59 

72 
63 

69 
34 

76 
41 

68 
41 

47 

29 

45 

23 

52 

41  .9 

MAX 
MIN 

67 
59 

77 
54 

76 
41 

72 
49 

78 
55 

78 
60 

94 

27 

59 
30 

60 
32 

63 
35 

67 
40 

69 

40 

70 
46 

76 
55 

79 
48 

66 
52 

70 
50 

50 
24 

64 
28 

64 

33 

69 
38 

67 
43 

74 

52 

70 
55 

67 
33 

57 
33 

72 
34 

65 
31 

45 

23 

40 

65.9 
40.2 

MAX 
MIN 

65 
57 

74 

53 

76 
54 

77 
42 

79 
61 

71 
36 

46 

27 

50 
28 

57 
30 

62 

32 

71 
35 

69 

39 

74 
43 

75 
43 

64 

36 

52 
36 

56 
38 

42 

22 

53 
22 

60 
30 

69 
31 

73 
42 

72 
45 

72 
56 

65 
34 

57 
35 

73 
46 

47 

29 

43 

23 

39 

62.8 
37.7 

MAX 
MIN 

72 
64 

60 

50 

79 
54 

82 
55 

65 
70 

79 
40 

59 

27 

63 
31 

66 
34 

73 
41 

76 
49 

77 
46 

74 
60 

74 
45 

69 
44 

78 
48 

68 
39 

56 
27 

66 
34 

62 
41 

77 
52 

80 
53 

76 
60 

70 
60 

66 
35 

77 
46 

69 
41 

50 
30 

46 
25 

53 

69.7 
43.9 

MAX 
MIN 

72 

57 

72 
44 

73 
38 

76 
51 

83 
66 

79 

35 

47 

27 

57 
26 

60 
26 

68 
29 

65 
42 

72 
42 

74 
46 

64 

37 

47 

35 

53 
45 

54 
27 

50 
17 

57 

23 

67 
31 

70 
47 

70 
38 

72 
55 

64 

53 

55 

32 

72 
39 

66 
36 

38 
25 

36 
18 

47 

62.5 
36.8 

MAX 
MIN 

73 
58 

74 

50 

74 

38 

80 
52 

73 
65 

66 
34 

49 

26 

96 

25 

62 
25 

69 
28 

68 
44 

72 
36 

73 
51 

65 
39 

53 
38 

59 
48 

55 
32 

54 

20 

61 
22 

67 
28 

72 
47 

73 
43 

73 
55 

67 
50 

57 

33 

73 
35 

66 
37 

42 

26 

38 
21 

49 

63.6 
37.4 

MAX 
MIN 

75 
58 

75 
46 

74 
45 

78 
57 

71 
55 

69 
30 

48 

25 

56 
27 

62 
29 

68 
33 

67 
44 

71 
40 

73 
44 

64 

39 

54 

39 

59 
51 

53 
24 

54 

20 

61 
26 

68 
34 

71 
49 

71 
46 

72 
57 

67 
44 

67 
35 

72 
46 

62 
35 

41 
28 

38 
22 

48 

62.9 
38.3 

MIN 

70 
62 

72 
50 

79 

39 

76 
45 

84 

60 

83 
46 

94 

29 

54 

25 

64 

27 

66 

29 

71 
38 

73 
36 

75 
41 

79 
48 

81 

37 

70 
47 

78 
50 

54 

25 

59 
25 

66 

27 

68 
46 

76 
43 

80 
50 

73 
62 

68 

30 

62 
36 

76 
52 

71 
33 

47 

19 

44 

69.1 
38.9 

MAX 
MIN 

71 
61 

60 

58 

77 
45 

81 
46 

84 

69 

72 
42 

94 

28 

63 

28 

66 
29 

69 
29 

73 
40 

74 

39 

76 
41 

78 

52 

72 
45 

80 
47 

69 
44 

58 

27 

64 

26 

66 
29 

76 
44 

80 

43 

73 
51 

69 

57 

66 
32 

78 
37 

74 
44 

49 

33 

45 

21 

52 

69.6 
40.1 

MAX 
MtN 

73 
57 

70 
42 

73 
32 

76 
50 

77 
64 

69 

34 

51 
28 

69 

23 

63 
25 

67 
27 

62 
39 

70 
38 

73 
39 

66 
40 

57 
39 

59 
51 

60 
31 

51 
19 

60 
21 

69 
28 

69 
49 

70 
35 

66 
50 

65 
50 

56 
34 

69 
31 

64 

38 

41 

29 

35 
22 

45 

62.8 
36.2 

MAX 
MIN 

76 

59 

76 

56 

75 

37 

74 

56 

75 
66 

67 
36 

49 

26 

99 

25 

63 
24 

60 

28 

69 

39 

73 
34 

75 
39 

66 
41 

63 
40 

63 
48 

60 
36 

55 
19 

64 
22 

69 
28 

73 
60 

74 
42 

75 
55 

72 
52 

60 
30 

75 
39 

70 
40 

54 

27 

41 
18 

51 

65.5 
37.4 

MAX 
MIN 

72 
62 

79 

53 

75 
41 

60 
43 

76 
65 

70 
40 

51 
26 

61 
26 

65 
28 

71 

30 

71 

40 

75 

38 

78 
40 

67 
45 

91 

42 

7S 
47 

69 

39 

55 
24 

63 

25 

67 
26 

71 
48 

79 
43 

79 
55 

72 
59 

63 
34 

77 
39 

66 
40 

47 

28 

43 

19 

53 

67.4 
38.7 

MAX 
MIN 

60 

55 

76 
53 

75 
38 

72 
41 

78 

55 

75 
49 

52 
26 

53 

27 

60 
28 

63 
30 

68 
36 

67 
37 

71 

39 

72 
47 

76 
46 

62 
46 

67 
48 

49 

23 

57 
25 

69 
29 

67 
35 

67 
39 

73 
41 

72 
52 

66 
36 

56 
34 

72 
36 

64 
31 

42 
21 

38 

64.6 
37.2 

MAX 

MIN 

MIN 

66 

59 

74 
54 

76 

39 

75 
43 

61 

65 

71 
41 

46 
26 

44 

26 

51 
29 

65 
29 

71 

32 

70 
37 

73 
40 

74 

43 

62 
40 

52 
40 

60 
43 

44 

22 

52 
23 

53 
26 

69 

32 

73 
43 

75 
49 

76 
58 

70 
34 

60 
36 

75 
38 

55 
28 

44 

18 

44 

16 

36.5 

HIN 

70 
62 

62 
58 

80 
46 

83 
47 

78 

68 

70 
40 

68 
26 

64 

26 

67 
28 

74 

30 

75 
41 

77 
38 

75 
41 

67 
41 

51 
40 

71 
47 

65 
37 

56 
23 

66 
25 

69 
28 

79 
50 

80 
45 

60 
56 

75 
57 

68 
30 

79 
36 

67 
41 

51 
27 

48 

20 

55 
1  5 

39.0 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 

52 

76 

37 

72 
46 

78 
54 

69 
40 

61 
26 

60 
26 

63 
26 

70 
27 

67 
40 

74 
34 

76 
40 

71 
44 

57 
43 

68 
53 

62 
36 

55 
22 

61 
23 

69 

26 

70 
50 

74 
40 

75 
55 

68 
51 

57 
35 

73 
36 

66 
41 

43 

28 

39 

23 

50 

65.5 
37.5 

MIN 

75 
6* 

76 
55 

80 
55 

78 
60 

80 

72 

74 
40 

60 
26 

58 
32 

64 

37 

68 
48 

71 
49 

72 
47 

70 

50 

65 
43 

66 
41 

69 
48 

64 
39 

59 
24 

60 
34 

62 
40 

86 
53 

83 
54 

75 
60 

69 
59 

64 
35 

74 
43 

71 
48 

53 
29 

44 

26 

51 

■  67.7 
44.5 

MAX 
MIN 

67 
57 

76 

56 

76 

37 

73 
46 

60 
53 

74 
40 

46 
24 

61 
26 

59 
26 

62 

27 

70 
35 

68 
34 

73 
38 

76 
43 

70 
40 

54 
41 

66 
43 

43 

22 

53 

23 

61 

26 

67 

32 

72 
40 

74 
41 

75 
56 

68 
32 

58 
34 

75 
41 

60 
27 

43 
20 

38 

64.  2 
35.8 

MAX 
HIN 

7* 

60 

77 
57 

75 
48 

81 
51 

83 
65 

74 
44 

55 
33 

65 
34 

66 
35 

69 
42 

70 
44 

72 
46 

79 
51 

85 
57 

70 
50 

71 
51 

68 
42 

57 
27 

64 

32 

70 
38 

74 

50 

75 
49 

67 
53 

67 
59 

60 
36 

74 
41 

72 
52 

55 
33 

45 

25 

52 

68.9 
44.2 

MAX 

MIN 

79 

65 

75 

59 

79 

56 

82 

58 

as 

72 

76 
43 

60 
26 

69 
33 

71 
32 

73 
38 

76 
46 

76 
48 

76 
51 

74 

53 

70 
40 

77 
50 

65 
43 

62 
28 

69 
33 

72 
40 

81 
53 

79 

52 

79 
60 

74 

61 

61 
35 

82 
43 

72 
45 

56 
32 

53 
24 

55 

72.0 
44.8 

HIN 

66 
61 

69 
56 

76 
46 

76 
51 

60 
68 

71 
38 

49 

26 

50 
29 

57 
32 

62 
31 

70 
46 

72 
43 

74 
48 

75 
55 

61 
40 

51 
42 

63 
40 

49 

22 

52 
28 

62 
35 

67 
46 

72 
51 

79 
58 

78 
59 

69 
34 

62 
39 

78 
47 

47 

28 

44 

22 

42 

63.9 
41  .1 

MIN 

66 
56 

74 
48 

70 
48 

71 
49 

76 
56 

62 
39 

40 
26 

46 

27 

91 
30 

60 
29 

68 
40 

64 

42 

71 
41 

72 
45 

47 
35 

4(1 
38 

54 
29 

36 
17 

49 

19 

58 
28 

67 
40 

67 
38 

64 

50 

71 
56 

62 
30 

60 
34 

71 
40 

41 

25 

40 
21 

37 

59.6 
36.3 

HIN 

70 
60 

73 
55 

76 
44 

75 
45 

60 

55 

73 
40 

43 

28 

52 
26 

58 

28 

64 

29 

70 
46 

70 
42 

73 
46 

69 
46 

60 
40 

51 
39 

64 
43 

44 

22 

53 
23 

62 
25 

66 
42 

74 

53 

76 
52 

79 
58 

68 
34 

62 
33 

76 
41 

65 
28 

45 

24 

44 

64.5 
38.9 

mi* 

7* 

60 

78 
56 

73 
47 

80 
56 

65 
68 

69 

40 

64 

31 

63 
35 

65 
36 

66 

39 

71 
46 

72 
49 

77 
64 

78 
57 

78 
54 

76 
56 

62 
36 

59 
32 

65 
33 

72 
41 

76 

52 

77 
52 

66 
56 

69 
49 

60 
40 

74 
44 

75 
44 

49 

33 

43 

25 

51 

68.6 
44.8 

MIN 

62 
56 

73 
50 

74 

39 

75 
43 

74 

52 

62 
36 

41 

25 

50 
25 

69 
28 

64 

30 

69 
33 

64 
42 

69 
43 

72 
45 

49 

36 

48 

39 

54 
31 

39 
17 

55 
19 

64 
21 

•68 

39 

71 
41 

67 
52 

69 
55 

62 
27 

57 
30 

72 
39 

46 

21 

40 

17 

40 

1  5 

60.8 
34.8 

MIN 

72 
63 

76 
59 

75 
46 

81 
50 

85 
60 

78 
47 

54 

29 

63 
34 

66 

34 

68 
40 

71 
46 

73 
47 

79 
62 

81 
56 

78 
51 

79 
51 

71 
44 

57 
29 

64 
34 

71 
40 

77 
52 

78 
49 

75 
49 

72 
42 

69 
39 

75 
40 

69 
40 

62 
35 

44 

27 

51 

22 

70.5 
43.6 

luN 

67 

57 

76 

59 

77 
43 

78 
44 

63 
47 

89 
49 

55 
29 

59 
31 

62 
30 

66 

31 

67 
35 

70 
40 

72 
40 

79 
51 

77 
54 

78 

55 

75 
58 

59 
28 

57 
28 

64 

29 

70 
33 

77 
44 

75 
51 

72 

68 
39 

59 

37 

75 
40 

73 
37 

51 

25 

38 

20 

68.8 
40.8 

HAX 
HIN 

70 
57 

78 
50 

77 
42 

80 
44 

8* 

65 

66 
34 

51 
27 

62 
30 

65 
30 

71 
31 

73 
41 

75 
39 

76 
40 

75 
46 

66 
44 

78 
48 

6? 
31 

56 
26 

65 
26 

65 
29 

75 
49 

79 
44 

75 

53 

69 
44 

65 
33 

76 
35 

64 

39 

47 

25 

44 

21 

56 
17 

68.2 
38.0 

MAX 
MIN 

7» 
65 

80 
62 

78 

55 

83 
57 

65 

72 

77 
42 

56 
28 

63 

33 

67 
36 

75 
52 

75 
52 

69 
45 

76 
49 

68 
42 

58 

28 

66 
33 

67 
42 

78 
53 

80 
64 

77 
60 

72 
64 

66 
38 

78 
46 

60 
46 

55 
33 

47 
26 

49 

24 

69.4 
45.8 

MAX 
HIN 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  Cm  6  NE 
ALICEVILLE  2  SE 
ANDALUSIA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

BANXHEAO  LOCK  AND  DAM 

BAY  MINETTE 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEHER  4  SW 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

CALERA  2  SW 

CAHOEN  3  NNW 

CAMP  HILL  2  NW 

CENTRE 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITROHELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

DAYTON 

DECATUR 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN   FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
euFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

FALKVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1959 


Day  Of  Month 


Stahon 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

i3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

76 
57 

75 
50 

76 

39 

77 
49 

84 

62 

74 

35 

52 
22 

61 
24 

66 

25 

71 

28 

69 
39 

74 

39 

74 
39 

68 

39 

56 
35 

55 
44 

51 
31 

56 
16 

53 
22 

69 
29 

74 
42 

70 
39 

71 

57 

66 
53 

60 
31 

65 
40 

44 
24 

42 
18 

50 
15 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

71 

55 

70 
46 

71 
36 

74 

66 

82 
64 

66 

31 

53 
36 

56 
22 

57 
29 

69 

27 

64 
45 

73 
45 

72 
46 

67 
36 

43 

33 

50 
41 

48 
24 

50 
15 

57 
20 

63 
29 

69 
42 

69 

32 

71 
57 

67 
49 

55 
31 

67 
50 

64 
34 

38 
22 

37 
17 

45 
14 

FORT  MORGAN 

MAX 

MIN 

76 
67 

77 
65 

74 
65 

78 
70 

61 

70 

72 
46 

66 

36 

64 
43 

70 
46 

70 
51 

73 
55 

75 
56 

77 
69 

75 
51 

72 
51 

71 
55 

55 
47 

53 
35 

66 
45 

77 
54 

72 
56 

71 
57 

72 
62 

70 
58 

72 
51 

73 
61 

69 
48 

52 
40 

48 
39 

49 
34 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

71 

62 

69 
67 

78 
46 

78 
52 

81 
56 

85 

48 

54 

26 

52 
30 

61 

32 

65 
35 

71 
46 

76 
45 

75 
46 

77 
56 

74 
41 

56 
46 

75 
46 

56 
24 

57 
30 

65 
39 

64 

40 

75 
52 

80 
57 

74 

63 

71 
34 

65 
43 

77 
56 

65 
29 

52 
24 

45 

20 

GAOSOEN  GAS  PtANT 

MAX 
MXN 

73 
56 

73 
60 

74 
34 

76 
42 

73 
62 

66 
42 

50 
26 

56 

26 

62 
32 

68 
28 

64 
36 

72 
32 

73 
40 

63 
42 

57 
40 

5S 
51 

57 
33 

51 
21 

50 
21 

68 
28 

52 
44 

65 
37 

72 
51 

67 
53 

60 
32 

70 
32 

65 
38 

57 
31 

35 
21 

47 
15 

GAINESVILLE 

MAX 
MXN 

62 
61 

74 

55 

77 
44 

77 
46 

79 

55 

76 
37 

43 

25 

46 

26 

59 
31 

64 

31 

70 
34 

67 
40 

74 
41 

74 
44 

55 
36 

51 
38 

56 
38 

42 
21 

54 
22 

53 
29 

69 
30 

75 
44 

75 
50 

71 
56 

67 
33 

63 
36 

78 
42 

43 
27 

43 

23 

42 
19 

GENEVA 

MAX 
MIN 

70 
63 

71 
57 

76 
46 

72 
46 

80 
62 

63 

63 

66 

30 

63 
33 

62 
33 

65 
34 

66 
39 

66 
44 

70 
46 

76 
52 

79 
52 

76 
51 

75 
56 

56 
30 

56 
29 

52 
33 

70 
50 

74 
47 

75 
54 

73 
52 

68 
36 

58 

37 

73 
48 

73 
36 

48 
23 

44 
19 

GILBERTOWN 

MAX 
MtN 

75 
t* 

81 

55 

79 
43 

61 
46 

75 
66 

70 

37 

56 

20 

62 

21 

61 
27 

72 
28 

74 
49 

76 
36 

74 

39 

65 
40 

52 
36 

69 
44 

64 

37 

56 
22 

56 
24 

59 
25 

76 
53 

78 
44 

80 
55 

74 
55 

57 
28 

80 
35 

71 
40 

51 
25 

48 
18 

55 
13 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

75 
60 

80 

55 

77 
46 

80 
40 

74 

65 

65 

35 

55 
24 

63 
29 

69 

32 

72 

36 

73 
47 

79 
43 

77 
46 

73 
48 

55 
38 

62 
45 

56 
35 

59 

21 

57 
28 

70 
32 

72 
48 

78 
45 

75 
55 

70 

51 

62 
32 

75 
41 

57 
37 

55 
31 

51 
22 

52 
20 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

72 
63 

77 
56 

76 
46 

82 
48 

81 
64 

68 
45 

53 
27 

62 
32 

65 
36 

72 
41 

73 
45 

76 
47 

78 
46 

77 
66 

67 
45 

76 
54 

70 
40 

55 
25 

64 
34 

65 
38 

73 
52 

79 
49 

72 
57 

68 
64 

63 
33 

77 
38 

68 
43 

46 
31 

42 
25 

54 
22 

GUNTERSVILLE 

MAX 

MIN 

75 
45 

70 
35 

76 

52 

75 
52 

66 

39 

47 

26 

58 

27 

59 
30 

60 

30 

65 
40 

65 

32 

73 
42 

68 
39 

67 
38 

56 
39 

31 

54 
21 

50 
25 

58 
31 

73 
49 

74 
45 

73 
50 

53 
54 

54 

33 

75 
39 

65 
33 

40 
27 

35 
21 

47 
18 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

63 
56 

71 
62 

73 
42 

73 
49 

73 
65 

82 

33 

36 
22 

46 

25 

57 
30 

63 

29 

69 
34 

66 
42 

72 
45 

70 
38 

40 
32 

46 
37 

SO 
26 

35 
17 

53 
21 

50 
27 

67 
40 

59 
40 

65 
56 

59 
54 

50 
31 

59 
33 

73 
37 

38 
22 

40 
16 

36 
15 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

73 
62 

78 
58 

77 
43 

81 
60 

82 
66 

67 
43 

64 

27 

62 

30 

66 

31 

72 

32 

72 
44 

75 
40 

79 
42 

76 

60 

60 
45 

72 
49 

57 
41 

55 

22 

54 

27 

67 

30 

71 
42 

no 

48 

75 

57 

69 
60 

61 

35 

77 
39 

76 
44 

47 
30 

44 

22 

53 
18 

HEAOLANO 

MAX 
MXN 

6« 
60 

73 
58 

77 
46 

72 
48 

81 
65 

84 

53 

65 

30 

66 
32 

62 
35 

66 
39 

67 
42 

69 
45 

72 
46 

78 
66 

78 

53 

75 
56 

74 
58 

58 
30 

59 
30 

64 
39 

71 
44 

75 
50 

75 

52 

68 
54 

70 
38 

59 
38 

75 
37 

72 
35 

51 
25 

45 

22 

HEFLIN 

MAX 

MIN 

73 
93 

73 

38 

71 

3« 

76 
30 

72 
68 

65 
40 

54 

25 

60 
21 

64 

21 

69 

23 

66 

33 

71 
33 

76 
30 

73 
47 

66 
42 

70 
49 

56 
56 

55 
19 

53 
19 

67 
24 

68 
42 

73 
35 

53 
49 

58 
43 

57 

32 

72 
28 

55 
45 

47 

30 

37 
20 

42 
10 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MXN 

66 
59 

69 

56 

75 
48 

7* 
40 

80 
56 

60 
45 

55 
26 

56 

26 

57 
33 

62 
36 

67 
42 

70 
43 

70 
40 

76 

52 

76 

45 

50 
49 

76 
49 

59 
24 

55 
24 

50 
33 

66 
3° 

70 
51 

75 
43 

70 
51 

70 
35 

55 
32 

74 
45 

69 
29 

46 

25 

46 

20 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 

52 

70 
42 

75 
39 

77 
57 

81 

52 

53 
29 

46 

27 

57 
26 

61 

27 

69 

30 

66 
43 

72 
42 

72 
46 

62 

37 

48 
37 

54 
47 

48 
22 

53 
18 

58 
24 

67 
32 

69 
42 

71 

39 

70 
56 

65 
39 

54 

32 

71 
45 

63 
33 

40 

25 

36 
19 

47 
17 

JASPER 

MAX 
MXN 

7* 
59 

76 
48 

77 
36 

60 
46 

81 
66 

69 

33 

61 
26 

60 
23 

65 
24 

70 

27 

69 

37 

74 

35 

73 
36 

68 
39 

52 

37 

55 
47 

55 
29 

57 
19 

54 
21 

59 
28 

73 
45 

71 
37 

70 

55 

65 
50 

59 
30 

73 
35 

68 
38 

42 
25 

40 
18 

51 
15 

LAFAYETTE 

MAX 
MXN 

76 
56 

75 
52 

70 
41 

77 
45 

77 
63 

69 
46 

63 
26 

60 
28 

62 
31 

67 
34 

63 
38 

69 
41 

76 
45 

73 
46 

66 
46 

5R 
48 

65 
40 

52 
23 

55 
28 

66 
31 

55 
41 

72 
40 

58 
50 

55 
58 

55 
34 

71 
32 

66 
48 

62 

32 

38 

20 

50 
20 

LIVINGSTON 

MAX 
MXN 

71 
61 

79 
55 

76 
43 

79 
51 

79 
67 

66 

33 

57 
25 

59 

27 

64 

29 

70 

30 

70 
44 

73 
41 

74 
43 

61 

39 

49 

39 

51 
46 

57 
32 

54 

20 

53 
24 

66 
27 

74 

52 

70 
45 

73 
59 

59 
51 

64 
31 

77 
43 

58 
39 

45 

27 

42 
20 

55 
17 

LOCK HART 

MAX 
MIN 

72 
64 

69 

57 

77 
49 

75 
56 

81 

66 

83 
49 

53 

28 

53 

33 

62 
37 

65 
37 

66 
46 

70 
45 

72 
50 

76 
56 

80 
48 

74 
51 

77 
53 

54 
28 

58 

32 

64 

39 

68 
52 

76 
51 

78 
54 

69 

63 

66 

38 

62 
40 

74 

52 

74 

33 

48 
24 

43 
21 

MADISON 

MAX 
MXN 

64 

58 

71 
47 

66 

38 

71 
34 

75 
63 

79 

36 

59 
26 

49 

26 

66 
26 

60 
31 

66 
40 

60 
41 

70 
46 

71 
41 

56 

35 

50 
39 

S4 
27 

42 
17 

52 
22 

59 
31 

65 
46 

69 
41 

71 
54 

70 
55 

50 
30 

63 
38 

70 
30 

59 
23 

48 
15 

37 
15 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
60 

76 
55 

73 
44 

81 
47 

76 
65 

65 

38 

52 
24 

61 

29 

64 

31 

67 

33 

69 
40 

71 
39 

75 
44 

65 
42 

49 

40 

58 
47 

62 
35 

54 
22 

53 
27 

65 

76 

73 
50 

75 
40 

79 

57 

59 

52 

61 

33 

77 
39 

55 
39 

45 

27 

42 

73 

50 
15 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
62 

75 
54 

78 

78 
48 

76 
66 

67 
42 

62 
30 

60 

39 

62 

32 

69 

64 
43 

72 
43 

75 
47 

75 
57 

61 
47 

68 
55 

65 
40 

54 
31 

50 
30 

57 
36 

54 
56 

74 
45 

71 

55 

58 
59 

50 
36 

73 
35 

55 
46 

48 

33 

40 
25 

50 
20 

MINTER  3  WNW 

MAX 
MIN 

68 
64 

78 
60 

77 
42 

60 

53 

83 

65 

66 

39 

54 

38 

62 

35 

64 

48 

71 

37 

73 
47 

76 
61 

75 
45 

72 
44 

53 
48 

50 

54 

35 

55 
21 

55 
31 

58 
36 

75 
51 

79 

50 

7'' 
49 

70 
51 

62 
31 

76 
45 

72 
40 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
63 

79 
60 

76 
58 

60 

59 

64 

63 

63 
32 

65 

27 

63 
32 

65 

35 

70 
40 

73 
50 

73 
46 

72 
50 

71 
43 

58 
43 

74 

50 

61 
33 

55 
25 

54 
33 

55 
43 

75 
53 

75 

53 

75 
51 

73 
49 

55 
38 

75 
50 

58 
40 

49 

32 

45 

25 

51 
24 

MOBILE 

MAX 
HIM 

74 
66 

73 
62 

82 
60 

77 
63 

77 
70 

82 
47 

49 

26 

54 

30 

61 

39 

64 
41 

72 
46 

73 
51 

70 
53 

73 
57 

72 
43 

50 
47 

75 
49 

49 

29 

55 
30 

63 
38 

54 
47 

75 
57 

75 
52 

70 
53 

75 
43 

63 
49 

70 
62 

68 
33 

50 
31 

45 
31 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
61 

77 
55 

76 
47 

81 
49 

61 

63 

66 

36 

53 
29 

63 

33 

65 

33 

69 

36 

70 
44 

73 
43 

76 
48 

77 
47 

59 
46 

74 
51 

62 
30 

5S 
26 

54 

32 

56 
35 

70 

53 

77 
47 

74 

57 

58 
47 

59 
37 

75 
39 

55 
40 

45 
31 

42 
25 

51 
20 

MOULTON  2 

MAX 
MXN 

73 
57 

72 
51 

71 
38 

75 
55 

82 
63 

74 

30 

46 

26 

56 
23 

62 
26 

69 
29 

66 
47 

72 
42 

72 
45 

65 
35 

44 

36 

54 
42 

SI 
25 

52 
15 

60 
22 

56 
30 

70 
48 

67 
38 

71 
58 

54 
48 

56 
30 

73 
45 

55 
35 

40 
21 

38 
18 

49 
17 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

57 

70 
45 

71 
41 

72 
58 

80 
44 

44 

26 

46 

27 

65 
28 

61 

31 

68 
34 

65 
47 

71 
47 

71 
49 

63 
35 

43 

35 

51 

43 

43 
21 

50 
18 

56 
25 

65 
36 

58 
42 

6R 
40 

70 
59 

64 

39 

54 

33 

71 
49 

50 
31 

37 
23 

37 
20 

47 
21 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

70 
62 

77 
50 

76 
41 

81 
49 

32 

67 

72 
40 

51 

25 

60 
26 

63 
26 

69 
26 

71 

40 

73 
38 

76 
39 

71 
44 

53 
42 

75 
47 

70 
40 

58 

23 

53 
24 

54 
27 

74 
49 

79 
44 

75 
57 

70 
52 

62 
31 

76 

33 

68 
41 

47 

28 

43 
18 

51 
14 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

75 
54 

68 
42 

70 

33 

74 
56 

60 

63 

70 
32 

40 

26 

54 
21 

58 
24 

67 

25 

64 
43 

66 

39 

70 
42 

64 

35 

49 

35 

54 
43 

54 
24 

51 
15 

57 
19 

55 
27 

64 

42 

70 
32 

70 
55 

64 
48 

52 
35 

70 
39 

65 
33 

39 
26 

34 
15 

45 
13 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

66 
55 

72 
55 

71 
36 

73 
38 

75 
55 

71 

38 

43 

25 

47 
24 

56 
26 

61 

26 

62 
30 

60 
33 

69 
34 

79 
42 

63 
37 

56 
38 

58 
31 

38 
19 

52 
20 

59 
24 

66 
36 

70 
37 

67 
39 

72 
54 

64 
33 

52 
35 

70 

51 

56 

25 

38 
19 

34 
14 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

65 
56 

74 
54 

76 

72 

78 

77 

71 

67 

64 

66 

70 

67 

72 

74 

74 

57 

70 

55 

57 

57 

70 

67 

75 

71 

68 

58 

74 

59 

45 

43 

OZARK 

MAX 
MIN 

PELL  CITY  2  W 

MAX 
MIN 

71 

74 
46 

75 
40 

75 

72 

64 

36 

46 

64 

25 

69 

23 

66 
33 

73 

30 

75 
35 

70 
42 

67 
40 

54 
44 

50 
32 

54 
19 

53 
19 

59 
24 

74 
49 

57 

74 

30 

45 

20 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

66 

56 

76 

55 

76 
45 

70 
46 

79 
51 

80 
53 

59 
26 

55 
30 

60 
35 

62 
37 

67 
42 

66 
45 

70 
47 

74 
51 

75 
49 

57 
51 

72 
54 

55 
26 

55 
26 

63 
35 

68 
40 

70 
46 

73 
49 

64 
50 

66 
35 

56 
34 

70 
39 

74 
34 

45 
20 

40 
21 

See  Refeiecce  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  19S9 


Day 

Ol  Month 

• 

0 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

10 

12 

13 

14 

1 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRA  TTV I LLE 

MAX 

TS 

72 

60 

75 

65 

52 

61 

64 

68 

68 

71 

72 

75 

58 

70 

65 

55 

64 

67 

70 

74 

76 

68 

58 

75 

63 

45 

42 

48 

65 

•  8 

MtN 

61 

56 

42 

47 

65 

40 

26 

31 

33 

32 

42 

39 

42 

50 

45 

51 

37 

25 

26 

35 

44 

65 

53 

39 

36 

30 

24 

18 

,  \ 

PUS  HMA  T AHA 

73 

79 

62 

59 

93 

60 

65 

71 

71 

74 

74 

63 

67 

68 

44 

55 

65 

69 

72 

78 

78 

69 

68 

78 

46 

45 

45 

66 

•  5 

MIN 

61 

59 

54 

44 

58 

38 

25 

25 

30 

30 

31 

39 

39 

41 

37 

41 

43 

22 

22 

25 

?B 

45 

52 

60 

33 

16 

RED  BA Y 

71 

70 

55 

62 

69 

66 

72 

73 

49 

55 

50 

35 

50 

60 

66 

67 

66 

70 

68 

57 

77 

39 

40 

38 

60 

•  6 

MIN 

50 

46 

41 

50 

46 

32 

22 

23 

27 

29 

40 

41 

40 

35 

31 

33 

24 

16 

16 

25 

37 

36 

42 

52 

28 

31 

39 

21 

1  6 

19 

32 

.6 

REDSTONE  ARSENAL 

Tl 

74 

75 

79 

52 

46 

56 

60 

67 

64 

70 

73 

72 

46 

55 

47 

51 

58 

63 

66 

69 

68 

64 

54 

69 

66 

38 

36 

47 

60 

•  9 

MtN 

*8 

37 

36 

55 

50 

27 

26 

22 

25 

27 

38 

37 

43 

35 

35 

43 

20 

16 

21 

29 

41 

35 

54 

39 

33 

42 

31 

23 

16 

19 

33 

,  3 

ROBERTSDALE  7  E 

60 

63 

76 

55 

63 

66 

69 

71 

73 

73 

74 

69 

77 

77 

58 

65 

65 

72 

88 

75 

70 

64 

75 

72 

51 

47 

91 

69 

.6 

MIN 

64 

59 

53 

55 

70 

43 

26 

32 

35 

39 

48 

46 

51 

50 

44 

49 

43 

28 

33 

40 

52 

52 

58 

62 

37 

45 

46 

34 

29 

21 

44 

,  7 

ROCK FORD 

6fi 

74 

77 

81 

72 

51 

47 

62 

63 

60 

66 

74 

75 

72 

67 

65 

45 

55 

63 

68 

73 

74 

74 

67 

61 

74 

62 

57 

37 

65 

.2 

MIN 

58 

57 

43 

48 

57 

43 

26 

27 

26 

27 

41 

37 

41 

41 

43 

43 

42 

22 

24 

29 

31 

40 

44 

55 

28 

30 

52 

28 

16 

13 

37 

,1 

ROCK  MILLS 

76 

76 

71 

77 

75 

71 

55 

61 

64 

69 

62 

72 

75 

73 

65 

62 

60 

53 

64 

68 

6^ 

72 

69 

66 

60 

71 

65 

62 

37 

46 

69 

•  5 

MIN 

55 

49 

36 

40 

60 

43 

27 

27 

26 

28 

34 

32 

38 

50 

46 

56 

40 

23 

24 

26 

46 

34 

45 

58 

35 

28 

39 

32 

21 

13 

37 

•  0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

62 

73 

70 

72 

71 

60 

38 

50 

57 

62 

69 

65 

73 

71 

43 

45 

52 

36 

51 

60 

65 

70 

66 

69 

68 

55 

73 

39 

39 

37 

59 

•  4 

MIN 

55 

43 

42 

43 

48 

32 

22 

22 

20 

20 

34 

43 

39 

40 

31 

33 

26 

16 

16 

19 

37 

32 

38 

55 

30 

30 

38 

22 

1  4 

12 

31 

,  7 

SA  INT  BERNARD 

MAX 

63 

72 

70 

75 

75 

60 

42 

46 

56 

59 

70 

65 

72 

74 

58 

51 

55 

37 

53 

60 

6fi 

71 

68 

68 

62 

56 

71 

44 

19 

35 

60 

.5 

MIN 

55 

48 

35 

36 

50 

35 

24 

24 

25 

27 

27 

36 

37 

40 

34 

35 

30 

11 

16 

22 

32 

36 

37 

53 

27 

38 

41 

23 

18 

13 

32 

,  2 

SAND  MT  STAT E   FARM  API 

MAX 

71 

69 

71 

75 

71 

64 

48 

51 

60 

65 

62 

69 

73 

63 

60 

57 

57 

53 

66 

66 

68 

68 

65 

51 

68 

64 

38 

34 

45 

61 

.0 

MIN 

56 

48 

39 

48 

62 

34 

24 

24 

27 

29 

40 

39 

45 

40 

39 

51 

30 

20 

24 

33 

46 

41 

52 

50 

31 

39 

36 

33 

19 

16 

37 

,2 

SCOTTSBORO 

MAX 

62 

72 

66 

73 

74 

76 

45 

44 

58 

60 

72 

72 

64 

56 

58 

36 

54 

59 

68 

70 

70 

70 

63 

65 

68 

58 

45 

40 

61 

4 

MIN 

56 

47 

34 

38 

56 

40 

28 

24 

23 

27 

42 

44 

39 

38 

33 

18 

19 

25 

41 

36 

38 

34 

34 

34 

34 

30 

22 

15 

33 

9 

SEALE 

77 

78 

61 

83 

73 

57 

60 

66 

68 

67 

72 

76 

78 

70 

74 

69 

65 

69 

73 

75 

65 

68 

61 

73 

74 

64 

42 

52 

68 

7 

MIN 

62 

54 

39 

45 

59 

45 

29 

34 

30 

32 

38 

40 

45 

52 

52 

54 

44 

28 

27 

29 

46 

42 

49 

57 

35 

31 

46 

34 

24 

18 

40 

7 

SELMA 

81 

77 

67 

53 

61 

64 

69 

69 

73 

74 

71 

51 

70 

67 

54 

64 

66 

71 

76 

77 

72 

66 

77 

70 

45 

43 

50 

66 

7 

MIN 

61 

59 

45 

49 

70 

43 

28 

31 

32 

34 

46 

42 

47 

47 

43 

49 

38 

25 

30 

33 

52 

49 

59 

66 

38 

41 

39 

30 

24 

21 

42 

4 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

75 

75 

73 

78 

75 

67 

52 

59 

63 

70 

69 

73 

75 

71 

58 

65 

62 

54 

62 

68 

71 

73 

74 

67 

57 

73 

63 

41 

39 

49 

65 

0 

MIN 

60 

52 

37 

49 

66 

38 

28 

25 

25 

28 

39 

35 

41 

45 

43 

51 

36 

23 

23 

25 

51 

38 

53 

55 

31 

34 

40 

30 

23 

14 

37 

g 

TALLADEGA 

73 

73 

76 

73 

65 

50 

56 

60 

68 

65 

72 

75 

76 

58 

62 

61 

51 

60 

69 

66 

73 

74 

67 

55 

78 

64 

42 

37 

49 

64 

0 

MIN 

60 

51 

36 

50 

64 

36 

25 

27 

27 

28 

40 

35 

43 

43 

42 

53 

31 

22 

23 

27 

48 

39 

53 

50 

35 

33 

38 

29 

1  9 

13 

37 

3 

THOMASV I LLE 

MAX 

70 

69 

75 

79 

79 

74 

45 

50 

58 

61 

67 

70 

70 

78 

73 

66 

69 

47 

50 

60 

68 

71 

76 

75 

70 

61 

75 

62 

45 

43 

65 

2 

MIN 

59 

54 

44 

41 

57 

35 

21 

23 

27 

32 

41 

39 

42 

48 

66 

37 

44 

19 

20 

29 

34 

47 

51 

54 

27 

33 

52 

23 

1  7 

15 

37 

7 

79 

66 

60 

60 

66 

67 

67 

72 

74 

69 

52 

65 

62 

52 

60 

66 

72 

73 

74 

69 

54 

70 

73 

42 

39 

49 

64 

9 

MIN 

60 

56 

42 

48 

66 

39 

25 

35 

32 

36 

44 

40 

45 

41 

41 

50 

35 

22 

29 

33 

50 

48 

55 

50 

32 

37 

33 

28 

20 

17 

39 

6 

TROY 

81 

80 

68 

62 

69 

70 

70 

74 

79 

78 

67 

76 

68 

56 

64 

69 

71 

77 

70 

67 

60 

75 

70 

45 

41 

52 

67 

9 

MIN 

61 

57 

49 

52 

65 

43 

27 

32 

34 

42 

46 

48 

53 

56 

47 

52 

39 

26 

33 

42 

52 

52 

56 

56 

35 

43 

45 

32 

25 

22 

44< 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

76 

S3 

51 

59 

64 

73 

69 

74 

75 

59 

52 

56 

52 

54 

66 

69 

77 

70 

73 

66 

60 

75 

64 

43 

41 

50 

64. 

MIN 

59 

49 

42 

52 

52 

30 

25 

29 

31 

31 

43 

40 

42 

39 

39 

49 

27 

20 

26 

29 

47 

45 

58 

44 

34 

42 

35 

26 

22 

19 

37. 

5 

75 

80 

77 

45 

51 

59 

63 

71 

68 

74 

75 

60 

52 

56 

43 

55 

62 

69 

74 

75 

73 

65 

59 

75 

49 

44 

40 

63* 

4 

MIN 

59 

53 

41 

44 

56 

40 

26 

29 

28 

30 

34 

40 

41 

44 

38 

40 

43 

22 

26 

30 

35 

43 

49 

56 

35 

38 

47 

28 

24 

21 

38* 

0 

76 

71 

79 

79 

69 

54 

60 

64 

67 

66 

70 

75 

75 

65 

71 

68 

54 

63 

68 

68 

74 

68 

67 

61 

73 

68 

45 

46 

48 

66« 

2 

MIN 

61 

56 

47 

50 

68 

43 

28 

34 

35 

38 

43 

46 

52 

58 

49 

51 

40 

27 

33 

38 

52 

48 

55 

60 

36 

38 

48 

33 

23 

22 

43* 

7 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

67 

70 

75 

73 

80 

75 

54 

52 

57 

60 

68 

71 

73 

74 

76 

75 

76 

65 

67 

69 

68 

70 

70 

76 

67 

65 

69 

68 

65 

44 

68. 

0 

MIN 

55 

57 

44 

55 

60 

47 

26 

30 

34 

37 

41 

43 

46 

57 

47 

51 

50 

24 

28 

35 

47 

49 

57 

60 

36 

41 

52 

36 

23 

18 

42  • 

9 

VALLEY  HEAD  1  S 

MAX 

63 

69 

69 

69 

73 

68 

46 

49 

57 

64 

65 

60 

68 

70 

64 

60 

56 

40 

52 

62 

65 

68 

69 

64 

62 

51 

67 

57 

36 

34 

59. 

9 

MIN 

55 

42 

34 

37 

50 

42 

25 

23 

24 

24 

28 

35 

36 

51 

38 

40 

37 

18 

19 

21 

45 

34 

37 

53 

32 

33 

49 

28 

20 

13 

34* 

1 

VERNON 

MAX 

67 

77 

78 

77 

75 

84 

43 

53 

61 

66 

71 

69 

74 

73 

45 

<i9 

52 

64 

69 

72 

70 

70 

65 

60 

76 

41 

45 

42 

61. 

7 

MIN 

55 

53 

34 

38 

53 

32 

17 

19 

20 

22 

27 

38 

36 

39 

33 

34 

28 

29 

29 

37 

45 

56 

28 

29 

39 

23 

17 

16 

33. 

I 

WATERLOO 

MAX 

73 

70 

70 

71 

72 

56 

55 

63 

70 

65 

72 

65 

50 

65 

68 

69 

67 

58 

72 

39 

40 

41 

62. 

3 

MIN 

♦9 

44 

50 

62 

27 

27 

25 

27 

35 

47 

42 

49 

38 

35 

32 

22 

28 

32 

35 

22 

14 

15 

34. 

4 

WHATLEY 

MAX 

73 

76 

76 

61 

81 

71 

50 

63 

65 

70 

74 

74 

75 

72 

53 

75 

69 

55 

64 

67 

76 

79 

76 

73 

66 

78 

71 

48 

41 

53 

66. 

2 

MIN 

6A 

53 

44 

46 

67 

39 

26 

28 

27 

30 

40 

38 

41 

42 

41 

48 

39 

25 

25 

28 

49 

45 

57 

62 

29 

36 

40 

28 

18 

19 

39. 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  » 

o  o  J5 

DEHOPOLIS  U)CK  k  DAM 

EVAP 

.11 

.13 

.23 

.01 

.10 

* 

« 

.20 

.13 

.40 

.09 

.06 

.03 

.00 

.03 

.21 

.26 

.00 

.00 

.06 

.23 

.04 

.07 

.27 

B3.07 

WIND 

29 

21 

40 

30 

120 

100 

158 

110 

32 

30 

24 

5 

11 

30 

100 

33 

61 

136 

29 

8 

33 

9 

11 

54 

124 

42 

122 

138 

84 

48 

1772 

FAIRHOPE 

EVAP 

.  10 

.09 

.13 

.08 

.07 

.10 

.20 

.03 

.04 

« 

* 

• 

.25 

.11 

.08 

.05 

.08 

.09 

.05 

.06 

.03 

.07 

.04 

.05 

.10 

.04 

.04 

.07 

.05 

.04 

2.14 

WIND 

29 

40 

20 

26 

14 

81 

79 

25 

16 

80 

24 

59 

26 

60 

79 

18 

25 

28 

21 

29 

61 

43 

20 

117 

28 

60 

2 

1110 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.06 

.10 

.14 

.05 

.15 

.13 

.10 

.08 

.08 

.07 

.06 

.08 

.04 

.05 

.02 

.13 

.07 

.12 

.08 

.00 

.04 

.08 

.11 

.04 

.06 

.06 

.08 

.07 

B2.30 

WIND 

30 

20 

20 

20 

50 

70 

160 

80 

60 

20 

10 

10 

10 

60 

60 

17 

85 

138 

18 

12 

20 

10 

20 

20 

30 

20 

40 

70 

60 

40 

1280 

S**  B«l«mc*  NotM  Following  SUBon  Iiid«x 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
NOVEMBER  1959 


\  I      O  YouQss  Store\ 

Corinth,  lllas.  \^-0- v&terloo  \ 

urasYtllc  Subats,  Mitm.Q  |*^f\«w  Vllaon  Lock  ,,V„-  n- 

Colbertl  Stfl«B  Pilot  Floreoc 

I  Hu.cle  S 

9  N0RTH5 

TlahoalDgo,  Ulsi.  fc  i  

of  i;:nn"."v7 

"'""•"'"•I  1 8.1^... 

lud  Bay  O 

I 


ALABAMA 


 o  


-o- 

Aberdeea,  Hiss. 


T/p»  of  ffOff*:  O 
•  Rteoraittg ,      <»   floM  typm. 
Deubl*  drcl*  combmnont  inOleet*  fftt  ovoHobilitf  of 
dttoiM  tmfctoiogical  dote 


USCOMM-tB-ABhevltle,  W.  C.    6/59 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
NOVEMBER  1959 


iTunt  KocXX) 

Scottaboro  / 

I      I  /o 
I  VALLEY    ?Vr-f:::.„..  ^".;iA.o 


TlsboalDgo,  MISS.  >  i  f  | 

O    f  i  Oscstur  475O 

"■""■■I  |8.1p..D    GO-'  '  Houltos 

ksa  B.y      o               O  I  »  II  VAL 

p.        I  Itortu,,  D..,1H,  j- -■   south  illl  »  '/ 

I            HMjes                    Addlsoo  C.strsl  To..r  °  r'.lkvlllc  C""'"  <jfo"  1     "I  J* 

I            I    n   O  I  !        ...      -O  ""•'"••ills  city  w  •ksf' 

^  /7^^ — nnrnnt  H  2:=i*^'iiT..^..n. ' 

ultoo  J  »,  aiss     P"'r  2  SE 
'  f* 

f  HSAlltOQ 

/  T 


Add  1 ado 

•I 

'  Double  Sprlngt 


■  City  Blk  Pond  Twr 

O  O 

Arley  3'3 


I 


•  inn.id  a  sw  j  I 


-O- 

Cordovi 
O 


APRU.ACWIAN       >*       o.«d.n  V 

Garden  City  Walnut  Grove  ^ 


90TH  HERIDIAN  TIVE  ZONE 


ftOHC  VB  AP,  Ca. 


\^Gadadea  Caa  Plant  I 


Brookavllle  Exp.  Sta.,  Hii 


■acoa  2  HE,  Hlaa. 


0  

uqualaJi,  Hlaa. 


1.  o  Pvo*^'-?^"" 
-=^— —  1  i  

r  I  Ceatrevllle  | 


MOUNTAIN     /  /-"^  - 

y°   P..~rds°.. , .  I  „  „  .    n<^EA5TERN  ^r!^ 

f  I  Pell  City  S  KW       V  1^ 

/•       BlrilSBbsa  »B  AP       j         O-  \ 

®          "Ij  V         •'«■:'•■>»  Shosl 

' Talladega 
TJhllderaburg    Mtr  PI 

ChllderaburgO-O- 

VALLEY     /  ^•'-"JSU'^ 
\       o  I 


Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
7&TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 

51° 


-O-*  _  Warrior 

S 


C  Hertz  PondTllle  T»r  I  '  Thoraby  ] 

Lock  k  Daa         i"      Barrlaburg  Cafaba  'iVr' 


Lay  Daa 

1  S»  \  Bockford 
Thoraby  Exp  Sta  O- 


Aleaander  City  6  n 


I      Lafayette  I 
Dadevllle  „      '  L  ' 

^PLATEAU_^ 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
NOVEHBEft  1959 


STATION 

INDEX  NO.  1 

i 

COUNTY 

DRAINAGE  %  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

e. 

I 

SPECIA 

1  TEMP. 

1  PRECIP. 

% 

1  SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNW 

0008 

HENRV 

5 

31  35 

85  15 

465 

7A 

c 

JOHN  S.  RICHBURG 

JORDAN  DAM 

4506 

32 

37 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

AODISON 

OObS 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

c 

PALMER  GOOSEY 

LAFAYETTE 

4902 

32 

89  2» 

830 

6P 

6P 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

OOTl 

LAWRENCE 

2 

34  25 

87  19 

1500 

7A 

QUO 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

0A 

SIONET  J.  HARDY.  SR. 

LEEDS 

JEFFERSON 

HRS,  MARY  K.  LEE 

ALBERTVILLF  2  SE 

DIAS 

12 

34  14 

86  10 

1140 

5A 

JESSE  M,  CULP 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

'* 

85  46 

989 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

»LEX»Nf>PB  riTY  6  NF 

01A3 

TALLAPOOSA 

11 

3?  59 

85  52 

660 

5P 

5P 

H 

4798 

52 

35 

88  11 

160 

7P 

TP 

H 

ALrCEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  07 

88  08 

150 

7A 

ROBERT   L»  CMAPPELL 

4822 

31 

01 

86  22 

290 

8A 

SA 

ANOAL'JSl  A 

02^2 

COVINGTON 

31  19 

•  6  30 

350 

7A 

LOUI SVILLE 

BARBOUR 

JOHN  B.  ARD 

0272 

CALHOUN 

33  35 

»  51 

599 

MID 

HID 

FEDi  AVIATION  AGENCY 

MADISON 

MAPI  SON 

42 

973 

9A 

9A 

MARRY  R,   TAYLOR,  JP, 

AOLEV  3  5 

03)8 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R,  DAVIS 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33 

30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASHLAND 

0369 

11 

33  16 

85X50 

1010 

6P 

6P 

C  M 

5004 

52 

08 

87  59 

189 

C 

ASHVILLE  *.  W 

0377 

St.  CLAIR 

33  51 

86  20 

990 

7A 

JOHN  T .   SH 1 NDALL 

5108 

52 

18 

87  18 

210 

7A 

c 

ATHENS 

L IMFSTONF 

86  59 

709 

7A 

9116 

32 

87  14 

204 

SA 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

1  9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32 

28 

87  13 

200 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ATHENS  COUBTHOUSE 

0398 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  58 

730 

TVA  62-B 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

40 

89  55 

»S5 

6P 

6P 

6P 

** 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATMOPE   STATE  FABM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

C  H 

ATMOPE  STATE  FARM 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

32 

19 

86  01 

190 

TA 

E,  PAUL  GOHAN 

AUBURN  a 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

SA 

MRS.  MARTHA   I .  MOORE 

9554 

86  27 

590 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

85  39 

700 

C 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

52 

5» 

600 

frA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

04A0 

I 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  6.  NEIGHBORS 

HIDWAY 

5397 

BULLOCK 

52 

04 

89  52 

490 

5A 

c 

HRS.  SARA  0.  HALL 

bankme'ao'lock  and  dam 

0S09 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32 

06 

87  22 

78 

FRED  HENDERSON 

SAY  MIKETTE 

0503 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  W*  WOODWARD 

5439 

32 

27 

89  94 

206 

9A 

C.  D.  HAMMOND)  JR, 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

7A 

05 

87  02 

385 

7P 

TP 

CHARLEY  C.  LIDE 

BELLE  MINA  2  H 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

5P 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

32 

OT 

87  03 

c 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

493 

C 

MISS  CLARA  «,  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32 

48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  A  5W 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

553 

6P 

6A 

JAMES  E.    MC  CRAVY 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

30 

41 

88  19 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

12 

34  59 

86  38 

875 

7A 

TVA-757 

5483 

30 

41 

88  05 

7 

8A 

SA 

H 

BEXAR  ?  SE 

0790 

13 

34  10 

88  07 

970 

c 

OSCAR  W.  LOCKRIDSE 

5529 

MADI SON 

86  11 

1600 

RILt.  ING^LFV 

0823 

1 

32  40 

86  43 

380 

6P 

JOHN  R.  THOMAS 

06 

86  53 

462 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

34  46 

86  IT 

1640 

7A 

TVA-762-C 

MONTGOMFPY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32 

S6  24 

199 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  W6  AP 

0831 

Jf  FFER5,0N 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

3A 

29 

87  18 

645 

SA 

C 

TVA-sei 

08^4 

12 

34  39 

88  07 

470 

7A 

TVA-42 

5635 

34 

29 

87  18 

645 

6P 

6P 

H 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

C 

OAVIO  A.  BURNS 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

45 

87  37 

536 

MID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

8A 

SA 

R.   E.  HENDERSON 

5785 

31 

43 

87  16 

183 

TA 

S.  B.  HELTON 

BREHTON  3  5SE 

I0B4 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

MRS.  CLARA   T.  PEAVY 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

31 

85  54 

440 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

BRIDGEPORT  7  « 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

Ml  -.S  M.  LOUISE  JONES 

NEWBUR6 

5847 

FRANKLIN 

34 

29 

87  39 

660 

7A 

TVA-644 

BRUNDIOGE 

1178 

5 

31  43 

85  49 

919 

TA 

GEO,  L.  HICKS 

5862 

34 

54 

86  26 

760 

7A 

CALERA  7  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

9P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

86  26 

719 

6P 

MRS.  A.  H.  KILPATRICK 

CAHOEN  ■»  NNW 

13P0 

WILCOX 

1 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

31 

20 

85  36 

220 

7A 

1315 

13 

31  95 

87  59 

93 

c 

JOE  PICKENS 

NEW  WILSON  LOCK 

5890 

LAUDERDALE 

34 

87  38 

57B 

7A 

TVA-792 

CAMP  HILL    7  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

6A 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33 

86  29 

8!7 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

CARBON  MILL 

1377 

2 

33  54 

87  32 

430 

MISS  MARY  C.  RAY 

6129 

32 

38 

85  23 

740 

8A 

8A 

H 

RADIO  STATION  HJHO 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  Z3 

86  38 

780 

7A 

1  ^ 

TVA-66 

ORRVILLE 

6161 

32 

18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

1517 

CHEROKEE 

3*  on 

85  41 

5P 

5P 

WATER  FILTER  PLANT 

6218 

31 

28 

85  J9 

380 

9P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CFNTREVILLF 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

1  H 

W.  D.  HOLLIFIELD 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

40 

86  20 

695 

TA 

c 

TVA-69 

CKATOM 

15^6 

WASHINGTON 

13 

11  ?« 

4R  15 

195 

6P 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33 

44 

86  41 

7»8 

7A 

GEORGE  T,  POSEY 

CHItDERSBUBG 

1615 

TALLADEGA 

T 

33  17 

86  21 

480 

6A 

: 

ALABAMA  POWER  CO. 

6328 

33 

36 

86  19 

810 

6P 

«P 

H 

CHI lOERS BURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

32 

08 

88  02 

20 

7A 

COrlPS  OF  ENGINEERS 

CI TRONELLE 

1685 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

6362 

32 

36 

87  09 

500 

BA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CLA!nO»NF 

16<»0 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLL  IE    L.  HASREW 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

55 

87  16 

199 

c 

MRS.  MINTA  EODINS 

CLANTOH 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

580 

7A 

PMENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32 

50 

85  01 

570 

SA 

8A 

D.  R.  MC  LEMORE 

1725 

5 

31  53 

85  27 

600 

% 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

6414 

33 

13 

88  16 

169 

TA 

1803 

30  23 

88  13 

5P| 

AGNES  C,  ChRISTENSCN 

31 

87  36 

110 

TA 

MRS,  DELL A  L.  OAKLEY 

1817 

31  11 

HENRY   F.  KELLEY 

6468 

HONTGOHERY 

32 

86  04 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

87  50 

i 

7A 

c 

TVA-462 

PLANTFPSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

32 

86  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

1849 

DE  KALB 

34  15 

85  52 

7A 

W.  APPLE  ON 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

34 

85  55 

631 

TA 

TVA-695 

COLUMBIA 

1865 

4 

31  18 

85  07 

133 

7A 

HENRY  KILLING5W0RTH 

6640 

32 

86  28 

290 

6P 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

8A 

MRS,  C,  GRESHAM 

6684 

hontgomery 

32 

86  15 

180 

W.  E.  ELSBERRT 

COTTONTON 

1974 

32  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S,  KITE 

6719 

32 

88  21 

260 

SA 

HRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

CUBA 

Z079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

54 

85  52 

1330 

TA 

IVA-746 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

BA 

OR.  W.  8.  FULTON 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

34 

88  08 

680 

7A 

7A 

HRS  AUTIE  KILBURN 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

34 

86  )6 

973 

MID 

MID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

2141 

13 

33  04 

88  17 

207 

6P 

J,  T.  MC  DANIEL 

6S47 

33 

88  01 

230 

7A 

HftS.LOINE  V*  MULL INS 

2149 

12 

34  25 

87  05 

600 

7A 

TvA-503 

6937 

COVINGTON 

51 

86  32 

180 

TA 

OATTON*"^ 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  H.  CREWS 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

86  51 

190 

C 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

580 

8A 

8A 

LOUIS  C.  BLIZZARD 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

30 

87  56 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

2216 

12 

34  37 

86  59 

970 

7A 

TVA-63-B 

ROCKFORD 

7020 

32 

86  13 

650 

6A 

6A 

H 

DECATUR  SU6STAT ION 

2221 

12 

34  36 

86  58 

588 

SA 

TVA-41I 

RANDOLPH 

85  IB 

745 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

2235 

11 

33  26 

85  42 

990 

GILBERT  LANDERS 

RUSSELLVILLE 

7126 

54 

87  44 

740 

TA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

54 

87  44 

880 

7A 

TA 

RADIO  STATION  WWWR 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

HID 

HIO 

FED,  AVIATION  AGENCY 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

54 

86  47 

802 

7A 

7A 

BRO.  PASCHAL  FURMAN 

23T7 

31  17 

85  24 

300, 

,  c 

CHARLIE  W.  CLEARHAN 

7207 

54 

85  58 

1195 

6P 

H 

ALABAMA  POLY,  INST, 

DOUBLE  .SPR INGS 

2386 

2 

34  10 

87  24 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

72B2 

JEFFERSON 

HRS,  H,  w,  PR IDHORE 

2577 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT   S.  WHATLEY 

SCOT  TS90R0 

7304 

JACKSON 

54 

86  01 

RADIO  STATION  WCfll 

ELKMONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  53 

86  55 

7A 

TVA-760 

SCOTTS8OR0  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

54 

86  01 

660 

TVA-76-A 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

l» 

7A 

K.  V.  BERRY 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

52 

85  10 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

Enterprise 

2670 

5 

31  19 

85  51 

380 

RADTD  STATION  WIBB 

7566 

32 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

JOHN  0.  RHODES 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

7A 

TA 

OTIS  C.  BRASWELL 

SHOEHAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

54 

87  12 

610 

TA 

TVA-683 

evergreen  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

31  25 

87  02 

292 

HID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

31 

85  16 

260 

8A 

CITY  OF  SLOCOMB 

2813 

BALDWIN 

30  32 

23 

9P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT,  JR. 

7620 

WILCOX 

32 

87  01 

225 

7A 

FALCO  OPEN  POND  TOWEB 

2832 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

'* 

86  02 

1120 

TA 

TVA-T9 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

HRS.  HINNIE  lee  CROW 

7963 

32 

87  11 

145 

TA 

J*  F»  SUTTLE.  JR. 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

2 

34  04 

690 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

7968 

JACK  SON 

34 

86  13 

*65 

7A 

2867 

MADI SON 

12 

34  34 

572 

7A 

TVA-5T6 

SYLACAU6A  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

53 

86  12 

6P 

6P 

FAYETTE 

2883 

FATETTF 

13 

33  41 

87  50 

570 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

SYLVANIA 

8012 

DE  KALB 

34 

85  49 

1400 

TA 

TVA-386 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1580 

TA 

TVA-387 

8024 

TALLADEGA 

55 

8«  06 

569 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

TMOMASV ILLE 

8178 

31 

87  44 

409 

7A 

TA 

H 

LEROY  GATES 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THORSBY   I  SW 

8204 

32 

86  44 

200 

C 

ALABAMA  POLY.  INST. 

3024 

LOWNDES 

31  59 

IP 

MENP*  BARGANIER 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

86  42 

680 

6P 

6P 

ALA8AHA  POLY.  INST* 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

8P 

C  M 

WM.  H,  CHANDLER 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

32 

85  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

34  26 

85  43 

879 

SA 

c 

JOHN  W,  PATE 

TONEY 

8259 

MADISON 

34 

86  44 

790 

7A 

C 

TVA-906 

3105 

8 

31  26 

87  24 

410 

8A 

8A 

MRS,  NELIA  HCKENZIE 

8285 

JEFFERSON 

35 

86  44 

470 

TA 

C 

WILLIAM  P.  DOSS 

GADSDEN 

3151 

34  01 

06  00 

570 

7A 

JOHN  H,  WILLIAMS 

8523 

31 

85  59 

980 

6P 

C  M 

THOMAS  J.  OILLARD 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

34  01 

86  00 

965 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

8380 

TUSCALOOSA 

33 

87  37 

170 

HIO 

HIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8385 

TUSCALOOSA 

33 

87  35 

152 

TA 

TA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

54  01 

86  45 

500 

HRS.  G.  MC  KENZIE 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

32 

89  42 

440 

6P 

** 

LEON  L.  BENNETT 

3215 

JACKSON 

34  44 

86  18 

690 

TA 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

32 

85  48 

470 

BA 

8A 

H 

LIVINGSTON  PAULK 

3255 

31  07 

85  52 

107 

7A 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

UNIONTOWN 

8446 

32 

87' Jl 

TA 

MAX  C,  KIRKER 

3271 

31  39 

86  44 

280 

TA 

HRS  ELMA  F.  BURKETT 

VALLEY  HEAD  1  S 

8469 

DE  KALB 

34 

85  37 

1090 

6A 

6A 

WILLIAM  0.  CARR 

GILBERTOMN 

3300 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

121 

6P 

6P 

H 

ALTON  G.  LAND 

TUSCALOOSA 

33 

87  13 

489 

TA 

HRS.  WILLIE  M.  STYRON 

GORGAS 

5430 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

VERNON 

8517 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   fndlcate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 

this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI imatologica 1  Data "  Table  and  on  the  maps ,   became  effective  with  data   for  September  1956 , 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau'*)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t Ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G^  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station .     Hourly  precipitat ion  va lues  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Clima tologica 1  Data"  Table  and  the  "Dai ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement ,    time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  loca ted  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10   inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing ;   if  average  va lue  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing .     See  "Dai ly  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in   locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data 
obta Ined  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     78°  on  the  11th  at  Fairhope 
Lowest  Temperature:     12°  on  the  1st  at  Russellville  2 

Greatest  Total  Precipitation:     9.30  inches  at  Youngs  Store 

Least  Total  Precipitation:     1.40  inches  at  Fort  Morgan 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.18  inches  on  the  18th  at  Belle 

Mina  2  N 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  20  Stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  8+  at  4 

Stations 
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1 2 

.0 

0 

6 

2 

0 

HORSBY  EXP  STATION 

58.1 

38,4 

48.3 

70 

27 

27 

31 

507 

0 

0 

12 

0 

2.77 

.87 

12 

8 

1 

0 

JSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

58.6 

37,6 

48.1 

71 

27 

25 

8 

517 

0 

0 

13 

0 

3.37 

.61 

12 

T 

0 

9 

2 

0 

JSCALOOSA  OLIVER  DAM 

AM 

57.6 

35,4 

46.5 

2.8 

70 

28+ 

25 

8 

565 

0 

0 

16 

0 

3.57 

1,99 

1.20 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

■RNON 

AM 

57.5 

33,0 

45.3 

70 

11 

18 

1 

605 

0 

0 

1  8 

0 

4.48 

1.90 

28 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

46.4 

.7 

3.64 

- 

1.8S 

T 

EASTERN  VALLEY 

<N1ST0N  FAA  AIRPORT 

58.3 

35,8 

47.1 

70 

27+ 

22 

31  + 

550 

0 

0 

14 

0 

2.09 

.53 

12 

T 

0 

7 

1 

0 

^LERA   2  SW 

59,6 

35,6 

47,6 

20 

6 

490 

0 

0 

12 

0 

.0 

0 

ENTRE 

2.71 

.80 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

■4ILDERSBURG  WTR  PLANT 

60.0 

35.3 

47,7 

20 

8 

530 

0 

0 

1  3 

0 

2.25 

i2 

T 

T 

8  + 

5 

2 

0 

»DSDEN  GAS  PLANT 

55.4 

35.4 

45,4 

68 

27  + 

19 

8 

601 

0 

0 

1 1 

0 

2.35 

1.05 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

ELL   CITY   2  w 

59.6 

33.2 

46,4 

72 

27 

16 

6 

567 

0 

0 

15 

0 

4.06 

1  .40 

17 

.0 

0 

YLACAUGA  4  NE 

59.7 

35.8 

47,8 

71 

27 

21 

31 

528 

0 

0 

1  1 

0 

2.27 

.75 

12 

T 

0 

7 

1 

0 

»LLAOEGA 

58.3 

35.2 

46.8 

.0 

70 

27  + 

20 

31  + 

559 

0 

0 

1  3 

0 

2.11 

- 

3.06 

.58 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

47.0 

1.4 

2.56 

- 

2.68 

T 

PIEDMONT  PLATEAU 

-EXANDER  CITY  6  NE 

59.4 

34.4 

46.9 

73 

27 

18 

8 

5  54 

0 

0 

14 

0 

2.69 

.90 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

jHLAND 

58.9 

36.0 

47.5 

1 0 

21 

31  + 

537 

0 

0 

1  3 

0 

T 

0 

7 

1 

0 

JBURN   3  SW 

AM 

59.0 

35.1 

47.1 

1.8 

72 

28 

20 

8+ 

549 

0 

0 

15 

0 

3.34 

1.86 

1.56 

18 

T 

0 

5 

2 

1 

\HP  HILL   2  NW 

57,9 

34.5 

46.  2 

72 

28 

1 7 

577 

0 

0 

16 

0 

T 

0 

5 

4 

0 

EFLIN 

58.3 

32.9 

45.6 

70 

16+ 

15 

1 

594 

0 

0 

15 

0 

1  .75 

.60 

12 

•  0 

0 

7 

1 

0 

SFAYETTE 

58.3 

36.1 

47.2 

72 

27 

25 

31  + 

545 

0 

0 

12 

0 

2.49 

.87 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

VRT I N  DAM 

59.7 

36.6 

49.3 

72 

27 

23 

1 

481 

0 

0 

7 

0 

2.91 

2.24 

.85 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

'ELUA 

AM 

60,3 

34.2 

47.3 

75 

28 

22 

31 

547 

0 

0 

15 

0 

4.47 

2.20 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

JCKFORD 

AM 

59,1 

33.6 

46.4 

71 

28 

18 

1 

569 

0 

0 

16 

0 

3.70 

1.20 

12 

T 

0 

6 

4 

1 

KK  MILLS 

58,5 

33.4 

46.0 

72 

27 

19 

6+ 

563 

0 

0 

15 

0 

2.86 

.93 

18 

T 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

47.0 

1.1 

2.98 

2.13 

T 

PRAIRIE 

lYTON 

AM 

58.7 

37.7 

48.2 

71 

28 

23 

4 

514 

0 

0 

9 

0 

2.31 

.97 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

:mopolis  lock  and  dam 

AM 

59,3 

36.1 

47.7 

72 

28 

25 

8 

530 

0 

0 

14 

0 

2.31 

.75 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

ilNESVILLE 

AM 

57.9 

35.1 

46.5 

71 

28 

20 

1 

567 

0 

0 

17 

0 

2,72 

.77 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

!EENSBORO 

60.6 

33.5 

49.6 

.2 

70 

27+ 

25 

31 

473 

0 

0 

10 

0 

2.55 

2.90 

.57 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

fYNEVlLLE 

61.3 

37.9 

49.6 

75 

27 

25 

1 

473 

0 

0 

10 

0 

2.46 

1.06 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Starion 

Terr 

pera 

ure 

Precif 

1  lalion 

2  i 
<  s 

2  1 

<  s 

i 

1 
% 

From  Long 
Term  Means 

1 

S 
.3 

Q 
Q 

No  0 

1  Day 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 

6 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max 

Mm, 

1 

a  2 

1  0 

a 

S 

s 

i 

° 

5 
S 

p 

5  o 

», 

si 

g 

si 

1 

48.9 

72 

27+ 

^1 

0 

0 

12 

0 

2.65 

.90 

.  0 



MARION  JUNCTION   2  NE 

58.9 

37l5 

48.2 

72 

27 

25 

514 

0 

0 

1 0 

0 

1  .89 

.91 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

MINTER   3  WNW 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

59.8 

38.5 

49.2 

- 

.2 

74 

27 

25 

I 

480 

0 

5 

0 

2.46 

- 

2.08 

.57 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

SELMA 

60.4 

40.5 

50.5 

.4 

73 

27 

27 

1 

445 

0 

0 

5 

0 

2  .06 

- 

3.43 

1.20 

12 

.0 

0 

5 

1 

1 

TU5KEGEE  2 

59.7 

38.8 

49.3 

73 

27 

25 

1 

480 

0 

3.13 

1.22 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

60.7 

35.3 

48,5 

2.0 

74 

27 

24 

1 

503 

0 

0 

9 

0 

3.95 

- 

.73 

2.22 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

48.7 

1.2 

2.59 

- 

2.57 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA 

AM 

M 

.0 

0 

ATMORE   STATE  FARM 

62  6 

3  8.8 

50.7 

71 

27  + 

2  5 

437 

0 

0 

9 

0 

3.31 

1.95 

1 2 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BRANTLEY 

AM 

62.7 

34.9 

48  .  8 

76 

28 

18 

1 

493 

0 

0 

1  5 

0 

3.17 

- 

1.70 

1.84 

12 

.0 

0 

3 

3 

1 

BREWTON   3  SSE 

53.3 

35.9 

49.5 

2.3 

75 

27 

21 

1 

471 

0 

0 

15 

0 

3.47 

- 

1.38 

2.35 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAMDEN   3  NNW 

61.5 

36.0 

48.8 

75 

27 

22 

1 

498 

0 

0 

13 

0 

2.33 

.89 

12 

.0 

0 

8 

2 

0 

CHATOM 

63.1 

36.0 

49.5 

74 

10 

24 

4+ 

473 

0 

0 

13 

0 

2.62 

.95 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

CLAYTON 

50.6 

75 

27 

0 

0 

5 

0 

2.92 

- 

2.00 

1 2 

.0 

0 

3 

2 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

61.6 

39.9 

50.8 

76 

27 

26 

1 

433 

0 

0 

5 

0 

3.31 

- 

1.10 

1.18 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

ENTERPRISE 

62.8 

39.3 

51.1 

7  7 

2  7 

25 

1 

422 

0 

0 

4 

0 

3.45 

1.50 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

EUFAULA 

AM 

51.3 

35.0 

48.2 

_ 

3.1 

76 

28 

22 

I 

517 

0 

0 

17 

0 

3.35 

- 

1.85 

1  .57 

12 

.0 

0 

5 

2 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

61.5 

35.8 

48.7 

74 

27 

21 

1 

502 

0 

0 

1  5 

0 

3.54 

1.30 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

FR  I         r  I  T  V 

r  n  1           I.  1  1  I 

61.5 

38.5 

50.1 

73 

17 

2  5 

455 

0 

0 

8 

0 

3.64 

2.20 

1 2 

.0 

0 

4 

2 

1 

GENEVA 

AM 

60.8 

37.4 

49.1 

76 

28 

21 

487 

0 

0 

1 2 

0 

3.59 

- 

.88 

1.74 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

62.4 

34.7 

48.6 

74 

9 

22 

8  + 

503 

0 

0 

14 

0 

2  ,44 

.85 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

61.8 

39.5 

50.7 

- 

.7 

74 

27 

25 

1 

439 

0 

0 

7 

0 

3.55 

- 

2.03 

1.64 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

HEADLAND 

AM 

51.1 

38.4 

49.8 

75 

28 

22 

465 

0 

0 

7 

0 

3,21 

1  .36 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

AM 

48.2 

- 

3.2 

73 

28 

0 

0 

9 

0 

2.99 

- 

2.37 

LOCKHART 

AM 

61.3 

39.3 

50.3 

77 

28 

25 

452 

0 

0 

9 

0 

3.29 

1.54 

12 

•  0 

0 

4 

2 

2 

NATCHEZ 

48.8 

73 

27 

0 

0 

13 

0 

2.52 

0 

2 

1 

OZARK 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

58.2 

36.0 

47.1 

72 

28 

23 

1 

547 

0 

0 

9 

0 

2.60 

1.23 

12 

T 

T 

7 

3 

2 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

3  3.1 

45.9 

2.3 

7 1 

28  + 

1 5 

555 

0 

0 

20 

0 

2.89 

- 

2.00 

1.03 

1 2 

.0 

0 

4 

3 

1 

SEALE 

51.2 

35.9 

49.  1 

75 

27 

20 

} 

488 

0 

0 

1  3 

0 

2.71 

1.43 

12 

T 

0 

4 

2 

1 

THOMASV I LLE 

58.8 

32.3 

45.5 

71 

28 

15 

1 

595 

0 

0 

17 

0 

2.32 

1.11 

12 

.0 

0 

6 

1 

1 

TROY 

61.3 

39.9 

50.5 

- 

.2 

73 

27 

28 

7 

441 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

WHATLE  Y 

52.0 

35.0 

49.0 

72 

27+ 

22 

1 

491 

0 

0 

12 

0 

1  .97 

1.12 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

49.2 

2.3 

3.01 

2.24 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

52.8 

41.4 

52.1 

72 

27 

20 

392 

0 

0 

6 

0 

2.68 

.0 

0 

CITRONELLE 

61.3 

41.0 

51.4 

2.0 

70 

27 

31 

7^ 

415 

0 

0 

2 

0 

2.26 

3.73 

.0 

0 

CODEN 

64.9 

42.3 

53.5 

74 

10 

28 

348 

0 

0 

4 

0 

2,35 

1.11 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

FAIRHOPE 

63.9 

43.4 

53.7 

- 

.3 

78 

11 

29 

347 

0 

0 

1 

0 

2,40 

2.81 

1.38 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

FORT  MORGAN 

61.2 

49.0 

38 

300 

0 

0 

0 

0 

.65 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61.5 

42.3 

52.0 

1.5 

59 

27+ 

31 

395 

0 

0 

3 

0 

2,97 

2.44 

1.70 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOBILE 

AM 

51.2 

44.1 

52.7 

70 

11 

32 

373 

0 

0 

1 

0 

2.10 

1.25 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

62.8 

42.0 

52.4 

71 

27 

26 

386 

0 

0 

5 

0 

2.51 

.0 

0 

DIVISION 

52.9 

1.1 

2.33 

3.08  1 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direirtlon 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StAtiOQ 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p  1 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

o 
o 

.10-49 

66-09 

1,00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

E 

10 

11  .4 

33 

SE 

28 

79 

81 

62 

69 

3 

2 

5 

2 

0 

0 

12 

44 

7.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

26 

8.9 

27++ 

NNW 

18 

76 

80 

62 

71 

5 

2 

4 

2 

2 

0 

15 

7.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

11.4 

58++ 

NW 

6 

80 

82 

59 

71 

3 

3 

5 

0 

1 

0 

12 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NE 

12 

9.0 

27 

W 

28+ 

77 

84 

57 

67 

3 

1 

6 

1 

0 

0 

11 

60 

6.6 

See  Reference  Noles  Following  Starion  Index 
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) 


DAILY  PRECIPITATION 


DECEMBER  l^>9 


Station 

0 

Day  of  month 

H 

1  1  2  1 

3 

4   1   5  1 

Q 

7    j  Q 

g 

10  1  11  j 

12 

13  I  14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

SEVILLE  1  HHH 

2  53 

.05 

.18 

1.12 

.80 

•  07 

•  05 

•  26 

OISON  CENTRAL  TOMER 

A.ao 

.18 

1.10 

• 

U60 

1^92 

1.91 

.02 

.11 

.09 

T 

1.04 

.18 

•  04 

•  18 

•  25 

BERTVILLE  2  SE 

~ 

.09 

.07 

•  45 

EXANOER  CITY  6  HE 

Il7 

.33 

.11 

.90 

■  29 

•  26 

T 

T 

•  12 

■  51 

ICEVILLE  2  SE 

3.09 

.25 

.10 

.91 

■  80 

• 

. 

U03 

OALUSIA 

.05 

.08 

INISTO**  FAA  AIRPORT 

2.09 

.12 

T 

.24 

T 

.18 

.53 

<43 

•  26 

•  02 

•  04 

T 

•  27 

.84 

• 

1.74 

1^04 

•  22 

•  06 

•  96 

MLANO 

2  .67 

.37 

.23 

.02 

.08 

.87 

•  32 

■  24 

•  C2 

•  02 

•  12 

T 

■  38 

MVILLE    *  W 

2  AT 

.14 

.29 

.96 

■  73 

•  04 

•  31 

MENS 

7.25 

.24 

.25 

T 

• 

• 

2.25 

•  26 

2^00 

.13 

2^12 

HENS  2 

«.9> 

.29 

.27 

.15 

1.19 

.05 

•  76 

U57 

■  15 

2^45 

■  06 

MORE  STATE  EARH 

3.31 

T 

.05 

.10 

1.95 

•  67 

•  05 

T 

•  05 

■  04 

•  40 

JBURN   3  SW 

3  3* 

.03 

.11 

T 

.93 

U56 

•  13 

•  30 

•  28 

ITAUGAVILLE 

2.30 

.14 

.31 

.89 

•  52 

•  06 

•  05 

•  17 

•  16 

^NKHEAO  LOCK  AND  DAM 

3.16 

.12 

.33 

.86 

.03 

•  58 

.30 

•  03 

.91 

lY  M 1  NE  T  T£ 

■  *tf 

• 

1.70 

•  41 

.02 

• 

.55 

.17 

.12 

1.78 

U4e 

2 140 

•  19 

•  08 

2.10 

- 

LLE  NINA  2  N 

8  87 

.13 

.24 

1.12 

1.08 

■  23 

4^I8 

■  52 

•  05 

.04 

•  16 

1.12 

"SSEMER  4  SM 

2.82 

T 

.09 

.41 

T 

.84 

T 

■  81 

■  02 

.10 

•  OS 

•  47 

'TMLEHEM 

8.82 

.26 

.25 

.05 

2.14 

.03 

2^04 

2^36 

.07 

1>62 

L  L 1 NGSL  E  T 

.13 

.15 

1.11 

■  58 

■  06 

•  02 

.12 

•  17 

NOHAM  MOUNTAIN 

7,  12 

.09 

.15 

2. BO 

.07 

1.23 

1.77 

1.01 

RMINGMAM  we  AP  R 

2  46 

.11 

.26 

.11 

T 

.12 

.68 

•  64 

■  05 

T 

T 

•  01 

•  28 

SHOP 

•  .5A 

.16 

.06 

1.95 

1.50 

2^00 

■  16 

2^71 

)A2 

3.33 

.15 

.50 

1.25 

■  45 

•  18 

•  80 

^  *AY 

.02 

1.84 

T 

•  52 

•  79 

EWTON  3  SSE 

3.47 

.10 

2.35 

■  69 

.06 

.27 

lOCEPORT  2  W 

6  88 

.27 

.03 

.36 

T 

I  .40 

1.34 

■  58 

•  ■35 

•  24 

•  07 

T 

■  04 

1.05 

•  08 

•  07 

1UN0IDGE 

3.94 

.04 

T 

1.74 

.16 

1^77 

•  05 

T 

.06 

•  12 

tLERA  2  SW 

2.51 

.32 

• 

• 

1.09 

■  44 

•  66 

kMOEN  3  mw 

.11 

.52 

.02  .16 

.89 

■  10 

•  29 

•  03 

•  12 

•  03 

■  12 

HP  HILL  2  NW 

2  .89 

T 

.53 

T 

.90 

•  57 

T 

•  75 

•  14 

(RBON  HILL 

RECORD  MISS  INS 

:nter  grove 

3.45 

.08 

.20 

T 

1.22 

.02 

•  63 

•  14 

T 

1.16 

T 

:ntre 

2.71 

.40 

.15 

.25 

.80 

.15 

■  09 

•  09 

•  70 

ENTREV ILLE 

.30 

.12 

.72 

•  64 

•  04 

•  18 

•  55 

HATOM 

j'a5 

2  .62 

.09 

.05 

.36 

.35 

.95 

■  51 

T 

.02 

•  IS 

•  11 

.15 

.10 

.78 

•  65 

•  21 

.02 

•  42 

HILDERSeuRG   WTR  PLANT 

2.25 

.11 

.21 

.01 

.07 

.74 

•  52 

•  09 

•  03 

•  14 

.03 

•  30 

TRONELUE 

2.26 

.03 

.05 

• 

1.58 

■  36 

.24 

-AieORHE 

2  .06 

.03 

.47 

1.19 

■  15 

•  09 

•  13 

.ANTON 

2.39 

.15 

.14 

1.10 

•  60 

•  05 

•  10 

.10 

•  15 

.07 

1.85 

•  82 

.18 

30EN 

2.35 

.02 

.17 

1.11 

■  83 

•  09 

•  13 

3FFEE  SPRINGS  2  NW 

3.07 

1.75 

■  85 

•  47 

PLANT 

.10 

.05 

.48 

1.03 

1^93 

1^77 

•  15 

U94 

3LI 1 N5V 1 LLE 

2.85 

.06 

.12 

T 

.38 

T 

1.22 

.06 

•  31 

•  21 

•  08 

T 

T 

•  41 

.12 

.70 

.04 

2a00 

.03 

•  10 

■  14 

3RD0VA 

3.74 

.25 

.30 

.99 

•  45 

•  25 

•  20 

T 

U30 

&TT0NT0H 

2.59 

1.60 

•  84 

T 

•  15 

.05 

.45 

.13 

1.05 

•  56 

•  10 

•  35 

ADEVI LLE 

2.22 

.44 

.02 

.80 

T 

■  66 

T 

•  14 

•  16 

.10  .62 

•  58 

•  90 

•  43 

ANVILLE 

4.62 

.10 

.20 

.IS 

.94 

.06 

1^60 

•  24 

•  08 

•  04 

1^18 

AVTON 

2.31 

.20 

.13 

.06 

.97 

•  44 

•  04 

•  18 

•  30 

;CATUR 

7.43 

.16 

.20 

.12 

1.50 

.03 

2^46 

•  •50 

T 

•  09 

•  03 

U31 

■  03 

iCATUR  * 

7,94 

.13 

.20 

.07 

1.61 

.02 

2^95 

1^55 

•  07 

•  06 

1^28 

ECATUR  SUBSTATION 

RECORD  MISSING 

:lta 

.28 

.70 

- 

•  36 

•  22 

•  02 

■  24 

■MOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2.31 

.06 

.05 

•  06 

.09 

.75 

•  65 

•  11 

.07 

•  05 

■  42 

)TMAN   FAA  AIRPORT 

3.31 

.01 

T 

.13 

.34 

.91 

1^18 

•  05 

.04 

•  16 

■  49 

xjble  springs 

4.61 

.09 

•  08 

.02 

1.64 

•  02 

1^01 

•  10 

•  29 

1^36 

1.75 

1^04 

•  20 

LKHONI 

8.83 

.16 

•  23 

.10 

1.96 

1.59 

2^15 

•  10 

•  03 

2^51 

LROD 

3.47 

.30 

.25 

.60 

.50 

•  22 

1^60 

NTERPR ISE 

3.46 

.10 

1.60 

•  50 

•  82 

•  10 

•  34 

UFAULA 

3.35 

.07 

.07 

1.67 

•  30 

•  83 

T 

•  05 

•  16 

■  04 

•  16 

VERGREEN  FAA  AIRPORT 

3.54 

T 

T 

.25 

1.30 

.75 

•  81 

•  01 

•  09 

T 

•  09 

•  24 

T 

AIRHOPE 

2  .40 

.02 

.09 

1.38 

•  61 

•  30 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

3.02 

.31 

1.95 

•  28 

•  19 

•  29 

ALKV 1 LLE 

2.56 

.07 

.17 

1.05 

.29 

.15 

•  15 

•  68 

ALLS  riTV  BLK  POND  TWR 

* 

.10 

.20 

1.48 

2^10 

•  13 

•  25 

•  40 

1. 10 

.21 

ARLET 

3  87 

.03 

.20 

.04 

1.41 

•  02 

•  55 

.78 

•  01 

•  83 

AYCTTE 

3.64 

.16 

.08 

•  11 

.13 

1.07 

•  23 

•  21 

1^65 

LAT  ROCK 

3.70 

.02 

.07 

.32 

.08 

1.85 

•  28 

•  36 

•  72 

LORENCE 

5.79 

.05 

.09 

.15 

.85 

U13 

•  85 

•  03 

•  20 

1>49 

•  95 

jRT  OEPOS 1 T 

.13 

1.80 

•  50 

■  10 

•  20 

•  35 

ORT  HORGAN 

1.40 

.15 

.25 

•  65 

•  15 

.20 

ORT  PAYNE 

3.95 

.14 

.36 

.38 

1.36 

T 

• 

.73 

T 

•  41 

•  57 

RISCO  CITY 

3.64 

.04 

.45 

T 

2.20 

■  28 

T 

•  07 

•  60 

AOSOEN 

2.53 

.12 

.27 

.98 

.13 

•  32 

•  08 

•  10 

•  53 

ADSDEN  GAS  PLANT 

2  36 

.10 

.27 

1.05 

.03 

•  33 

•  05 

•  06 

•  47 

AINESVILLE 

2.72 

.10 

T 

.39 

.09 

.59 

.58 

•  15 

T 

T 

•  05 

•  77 

AROEN  CITY 

3.49 

.17 

.32 

T 

1.05 

•  74 

.34 

T 

•  87 

ARTH 

5.96 

.12 

.17 

.01 

2.26 

1.12 

1.48 

•  80 

ENEVA 

3.59 

.15 

1.74 

1.23 

•  04 

■  20 

•  23 

EORG 1  ANNA 

3.92 

2.70 

•  66 

T 

•  18 

•  38 

ILBERTOMN 

2.44 

.17 

.05 

.12 

.40 

.71 

•  85 

T 

T 

•  05 

•  09 

ORGAS 

3.33 

.06 

.41 

1.04 

.02 

•  54 

■  17 

•  10 

•  14 

•  14 

•  71 

REEN  BAY 

2.96 

.15 

1.83 

•  81 

•  05 

•  03 

■  09 

REENSBORO 

2.55 

.24 

.12 

.22 

.67 

•  43 

•  24 

•  16 

•  08 

T 

•  39 

REENVILLE 

3  55 

.23 

1.64 

■  69 

•  03 

T 

•  11 

•  06 

•  77 

•  02 

ULF  SHORES  POST  OFFICE 

2.18 

.01 

.03 

1.05 

•  58 

•  01 

•  50 

UNTERSVILLE 

4.35 

.80 

1.75 

• 

• 

.90 

•  90 

• 

UNTERSVILLE  CITY  H  WKS 

3.37 

.09 

.35 

1.23 

■  65 

■  25 

•  80 

jUNTERSVlLLE  DAM 

3.31 

.20 

1.15 

.05 

■  80 

•  15 

•  05 

•  91 

ALE  Yv 1 LLE 
AHILTON 

.22 

.12 

.12 

1.68 

1^09 

•  10 

.05 

•  33 

1^63 

5.21 

.25 

.13 

.10 

1.32 

1>44 

•  18 

•  18 

•  08 

■  •58 

MRRISBURG  CAHASA  TOWER 

1.97 

.15 

.72 

•  66 

•  08 

•  36 

lAYNEVILLE 
EADLAND 

2.4« 

.44 

1.08 

•  36 

.20 

T 

.38 

3.21 

.14 

1.36 

1^17 

•  20 

•  34 

lEFLIN 

1  .75 

.10 

.25 

.60 

•  30 

■  10 

.10 

•  05 

.05 

•  20 

iCHLANO  HOME 

2.9S 

1.78 

•  33 

T 

T 

•  88 

IGHTOWER 

2.23 

.05 

•  22 

.60 

•  83 

■  05 

•  07 

•  03 

•  35 

•  03 

)OGES 

6.02 

.28 

.11 

1.48 

T 

.06 

U14 

•  89 

2^00 

JNTSVIILF  SUBSTA 

5.4( 

.12 

.21 

.01 

2.11 

.02 

■  67 

l.iO 

.01 

•  01 

1^00 

mrsvlLLE  WB  AP 

5.7A 

.04  .13 

.16 

.04 

T 

1.80 

.83 

T 

T 

.33 

1^43 

T 

T 

•  63 

•  35 

ISTLCVIILE 

I.Sl 

•  09 

.09 

.07 

■  45 

•  42 

•  71 

rTOP 

6.6^ 

.45 

.30 

2.00 

.65 

•  89 

U15 

T 

U25 

)ER 

4.1C 

.06 

.U 

.45 

T 

2.10 

•  22 

•  28 

T 

T 

T 

T 

•  91 

KRSON  LOCK  1 

2.11 

.11 

.4« 

1.04 

.30 

.05 

.27 

3«e  R«f«r«Dce  Rotea  Pollowlog  Statloo  ladex 
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CONTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAI 
DECEMBER  19 


Day  of  month 


Station 

To! 

1   1  2  1 

3 

4  1  5  j 

5 

7  1  8  1  9 

10  1 

11 

12 

'  13  1  14  1  15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

3 

JACHSON  SHOALS 

1  aSfi 

•  22 

.16 

• 

•  64 

.22 

•  20 

• 

• 

•  44 

JACKSONVILLE   2  SW 

1.72 

.05 

.23 

.68 

•to 

•  02 

•  34 

JASPER 

3.92 

•  22 

.32 

•  78 

■  40 

•  »2 

•  13 

.11 

•  07 

•  97 

JORDAN  0AM 

2.83 

•  08 

•  29 

•  05 

•  84 

.41 

•  14 

•  18 

•  77 

LAFAYETTE 

2.*9 

•  35 

•  87 

•  73 

•  14 

•  40 

LAV  DAM 

I  •99 

•  13 

.86 

.02 

•  56 

.03 

.12 

.06 

•  19 

LEEDS 

2*8f 

.13 

•  15 

1.84 

•  42 

T 

T 

7 

•  34 

LEESBURG 

2.99 

.22 

•  15 

1.02 

•  42 

•  91 

•  57 

LIVINGSTON 

2.6S 

.07 

.25 

•  13 

•  23 

•  79 

.90 

•  09 

•  03 

.02 

•  le 

LOCKHART 

3.29 

T 

.12 

U64 

1^37 

•  11 

•  09 

LOUISVILLE 

2  .6A 

.04 

.07 

l.bO 

•  67 

•  08 

•  16 

MADISON 

.20 

.25 

•  23 

.01 

U24 

U60 

.01 

•  OS 

•  0! 

1^10 

.01 

MAGELLA 

'ill 

.11 

•  43 

.89 

•  04 

laOl 

•  04 

■  12 

•  40 

MARION   1  N 

2. it 

.68 

.09 

1*20 

•  22 

■  37 

MARION  JUNCTION 

1  •  87 

.20 

.17 

•  95 

•  20 

■  05 

■  08 

•  22 

MARION  JUNCTION  2  NE 

1 .89 

.18 

.05 

.10 

•  10 

•  91 

.17 

•  12 

•  08 

•  03 

•  15 

MARTIN  DAM 

2*91 

.05 

.37 

•  08 

•  86 

.20 

•  59 

•  07 

•  69 

MATHEWS   1  SSW 

3I31 

.26 

l.ii 

uoo 

■  04 

T 

•  46 

MELVIN 

2.08 

• 

•  27 

•  83 

•  53 

•  45 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

2 . 59 

.17 

.08 

•  76 

•  80 

■  02 

■  48 

•  28 

MILLERS  FERRY 

1.75 

.10 

T 

.24 

•  95 

T 

.04 

•  10 

.02 

T 

.19 

T 

•  19 

T 

MILSTEAO 

2.35 

•  34 

•  98 

T 

.78 

T 

•  29 

MINTER   3  WNW 

RECORD  MISSING 

MITCHELL  DAM 

2.12 

.09 

.16 

•  91 

•  01 

•  54 

.02 

■  13 

•  26 

MOBILE  WB  AIRPORT 

2.97 

.02 

.10 

T 

1.70 

•  30 

T 

.36 

T 

.09 

•  23 

•  16 

MOBILE 

2.10 

•  10 

T 

l.Zi 

T 

•  40 

T 

T 

•  39 

MONTE  SANO 

5.95 

.37 

.04 

2^04 

•  36 

•  71 

1.30 

•  IB 

•  99 

MONTEVALLO 

2.13 

T 

.11 

.10 

T 

•  97 

•  42 

T 

•  93 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

2.<.6 

T 

.16 

.18 

.37 

•  49 

.36 

•  08 

T 

•  19 

T 

•  67 

MOULTON 

5.87 

•  11 

.18 

.04 

K12 

U90 

U09 

•  10 

1^77 

MOULTON  2 

6.14 

.11 

.07 

.02 

.52 

•  75 

T 

•  41 

2^28 

■  06 

■  05 

■  52 

1^39 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

.02  .07 

.12 

T 

1.07 

•  22 

T 

•  68 

U96 

■  08 

■  04 

U8e 

NATCHEZ 

2.62 

.65 

1.34 

•  20 

T 

•  43 

NEWeURG 

7.69 

.05 

1.55 

3.94 

2^55 

NEW  MARKET 

.18 

.29 

.04 

2.01 

•  06 

U45 

2.68 

1^20 

NEW  MARKET  2 

8.61 

.22 

.30 

T 

.76 

1.43 

•  32 

3^55 

■  63 

T 

•  08 

1>12 

NEWTON 

2.48 

.24 

1.17 

•  70 

•  04 

•  09 

.24 

HNEONTA 

3.25 

.06 

.47 

1.10 

•  65 

.17 

•  80 

OPELIKA 

4.47 

.07 

.15 

1.05 

•  04 

2^20 

•  09 

•  01 

•  15 

.75 

ORRVILLE 

2.  38 

1.80 

•  25 

■  It 

•  17 

OZARK 

RECORD  MISSING 

PAINT  ROCK 

5.51 

.  1 0 

.30 

.05 

2^27 

1, 10 

.74 

•  99 

PALMEROALF  2  W 

3.27 

.21 

.38 

U03 

•  73 

.10 

•  82 

PELL  CITY  2  W 

4.06 

1.19 

.26 

•  20 

•  OS 

1*40 

.01 

•  99 

PENNINGTON  LOCK  2 

2 . 27 

•  18 

.17 

UIO 

•  56 

•  26 

PERRYVILLE 

1.95 

.02 

.16 

.08 

•  90 

•  47 

.02 

■  11 

T 

•  17 

PHENIX  CITY  2  NNW 

2.60 

•  03 

.01 

.08 

T 

1.23 

.02 

.73 

.01 

•  07 

7 

•  42 

PICKENSVIL-  e 

3.38 

.  1 1 

.09 

•  U 

.96 

T 

•  02 

.80 

•  09 

T 

•  04 

7 

U20 

PINE  HILL 

1.50 

.03 

.07 

- 

PINE  LEVEL 

5.15 

.06 

1.54 

2.84 

•  29 

•  31 

•  15 

PLANTERVILLE  2  5SE 

2.19 

•  25 

.14 

1.10 

•  30 

T 

•  19 

T 

•  23 

.02 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

5.98 

.10 

.20 

T 

1.70 

.08 

•  90 

1.90 

T 

1^10 

PRATTVILLE 

2.55 

.OS 

.35 

•  06 

.91 

•  25 

•  19 

•  29 

•  90 

PRIMROSE  FARM 

2.34 

.46 

.02 

1.02 

T 

•  13 

T 

•  71 

PUSHMATAHA 

2  .89 

.18 

•08  •oe 

1.03 

.74 

•  78 

RAINSVILLE 

3.67 

.11 

.08 

.48 

•01 

1.80 

.02 

.46 

.13 

•  02 

•  96 

RED  SAY 

6  •  89 

.35 

.12 

1.35 

1.05 

3.45 

•  12 

2^49 

REDSTONE  ARSENAL 

3.01 

.08 

.15 

.63 

.71 

•  41 

•  03 

T 

.55 

•  29 

REFORM 

3.58 

.08 

.08 

.09 

1.20 

•  61 

.17 

•  19 

U20 

•^IVER  FALLS 

2.99 

2.22 

.05 

• 

.72 

ROSERTSDALE  7  E 

2.51 

.02 

.04 

• 

1.57 

•  38 

•  03 

.40 

.07 

ROCKFOHO 

3.70 

.80 

•  50 

1.20 

.70 

•  10 

.40 

ROCK  MILLS 

2.85 

•  04 

.33 

T 

.82 

.02 

.93 

•  21 

•  09 

•  03 

.38 

RUSSELLVILLE 

8.08 

.22 

.16 

2.08 

• 

•  70 

2^72 

•  29 

1.95 

RUSSELLVILLE  2 

•  20 

.17 

1.86 

T 

•  03 

•  71 

2^62 

•  02 

1.86 

SAINT  BERNARD 

3.76 

.14 

.28 

.01 

•  02 

1.32 

.05 

•  77 

•  02 

•  03 

•  02 

1.10 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.59 

.17 

.41 

.38 

1 .05 

.36 

•  38 

•  03 

•  81 

SAYRE 

4.55 

•  18 

.29 

.35 

1.25 

.32 

•  74 

•  45 

•  22 

•  72 

• 

SC0TTS3OR0 

4.88 

.10 

.40 

T 

2.00 

•  03 

.64 

•  SO 

•  04 

T 

•  87 

SCOTTSBORO  SUSSTA 

4.72 

.07 

T 

.41 

•  01 

T 

U94 

•  01 

.67 

•  75 

T 

•  86 

SEALE 

2.71 

.09 

T 

1^43 

.05 

.79 

■  11 

•  24 

SELMA 

2  .06 

.01 

•  15 

.14 

1.20 

.17 

.05 

■  03 

•  07 

•  24 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

8.94 

.14 

2.88 

•  88 

2.65 

T 

•  19 

2^20 

SLOCOMB 

3.73 

.01 

.15 

• 

1.29 

.06 

• 

U25 

•  04 

■  10 

•  39 

• 

SNOW  HILL 

2  .60 

1.78 

•  56 

■  26 

SOUTH  HILL 

.72 

.38 

•  01 

•  86 

•  23 

•  31 

■  64 

•  11 

SUTTLE 

1  '94 

.30 

1.05 

.27 

•  17 

.15 

SWAIM 

7.14 

.20 

.18 

7 

•  05 

2.34 

.10 

1.48 

U96 

•  83 

SYLACAUGA  NE 

2.27 

.20 

.25 

T 

•  10 

.75 

.31 

.46 

T 

T  •OS 

.02 

7 

.15 

SYLVANIA 

4.17 

.10 

.12 

•  51 

1.99 

.52 

•  31 

•  62 

TALLADEGA 

2.11 

.15 

.23 

•  12 

.58 

.31 

.30 

•  06 

.04 

T 

•  32 

THOMASVILLE 

.12 

.36 

•  05 

1.11 

.23 

•  03 

•  10 

.02 

•  30 

TH0RS3Y  EXP  STATION 

.21 

•  20 

•  11 

•  87 

.45 

•  43 

•  02 

•  16 

■  32 

THURLOW  DAM 

3.16 

.34 

.49 

1.58 

.03 

.37 

.02 

•  01 

•  19 

.13 

TONEY 

.15 

.10 

.03 

1.86 

•  02 

2^77 

U92 

■  02 

•  02 

1^53 

TRAFFORD 

3.92 

.15 

.35 

1.28 

•  80 

.24 

1^10 

TROY 

.08 

1.76 

■  10 

•  71 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

3.37 

.12 

.39 

.01 

T 

.40 

.61 

.39 

•  08 

•  24 

■  18 

•  60 

•  39 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

3.57 

•  05 

.09 

.41 

1.20 

.47 

.05 

•  29 

•  09 

.96 

TUSKEGEE  2 

3.13 

.13 

.02 

1.22 

.02 

1.17 

•  10 

.47 

UNION  SPRINGS  5  S 

3  95 

2.22 

T 

.63 

•  10 

•  19 

T 

•  89 

■JNIONTOWN 

•  24 

•  11 

.20 

.05 

1.04 

.40 

.17 

- 

- 

VALLEY  HEAD   1  S 

3.31 

•  15 

T 

.44 

T 

T 

1.37 

•  04 

T 

.31 

.19 

T 

.81 

T 

VANCE 

3.29 

•  18 

.35 

.73 

1.04 

•  40 

.59 

VERNON 

4.48 

•  05 

.05 

1.05 

1.17 

.14 

•  12 

1.90 

WAOLEY 

5? 

•  07 

.31 

.74 

•  03 

.80 

.02 

•  02 

•  11 

.34 

.08 

WALLACE  2  E 

3'  32 

T 

2.27 

•  27 

.10 

.68 

WALNUT  GROVE 

3.24 

.55 

.65 

•  70 

.50 

•  84 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2.47 

•  16 

.20 

.70 

■  56 

.17 

•  17 

•  06 

•  45 

WATERLOO 

7.32 

•  51 

" 

2.00 

U18 

1.19 

•  16 

•  29 

1.99 

.40 

.90 

•  20 

WETUMPKA  1  W 

2.19 

T 

.04 

.42 

.80 

•  01 

.53 

T 

•  12 

•  03 

T 

•  24 

WHATLEY 

1 .97 

.10 

,39 

1.12 

•  1> 

.01 

•  09 

•  08 

WHEELER  DAM 

8.11 

•  03 

.22 

2.20 

T 

I^IO 

2.13 

•  10 

T 

2^33 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.07 

T 

•  13 

.05 

.98 

•  63 

T 

•  07 

•  21 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

5.69 

.06 

•  49 

2.11 

•  12 

•  67 

1.33 

•  91 

WILSON  DAM 

7.53 

.07 

•  08 

T 

1.73 

•  03 

T 

1^26 

2. 48 

•  14 

1(70 

WINFIELD  2  SW 

4.33 

.06 

.10 

1.30 

•  84 

•  06 

•  22 

1.73 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.70 

.03 

•  38 

1.03 

•  03 

•  55 

.03 

.44 

.21 

YOUNGS  STORE 

9.30 

.25 

.33 

2,57 

•  09 

1^87 

1.72 

•  19 

2.28 

See  Befereoce  Notes  Following  3t&tloD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1959 


Station 


Day  Ol  Month 

S. 

s 

1  1  2  1  3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

U 

1  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

i 

MAX 

MIN 

41 

20 

5» 

24 

91 

31 

91 

31 

57 

28 

98 

34 

97 

25 

39 
26 

99 

31 

69 

32 

69 

42 

97 
49 

57 
36 

49 

29 

93 

29 

92 
41 

59 
45 

61 
54 

64 
34 

49 

31 

50 
33 

64 

29 

49 

29 

46 

36 

52 
38 

54 
45 

65 
47 

63 
39 

47 
41 

46 
37 

45 
25 

53.2 
34.4 

MAX 
MIN 

61 
19 

52 

28 

54 

31 

64 

22 

63 

35 

57 
36 

48 

24 

63 
18 

67 

29 

70 
34 

62 
36 

63 
92 

60 
39 

59 
27 

57 
38 

69 
43 

63 
53 

66 
54 

56 
38 

53 
26 

59 

30 

54 

23 

48 

32 

56 
39 

57 
43 

67 
45 

73 
64 

69 
44 

54 

33 

49 
24 

50 
20 

59.4 
34.4 

MAX 
MIN 

66 
2A 

63 

60 

60 

60 

62 

54 

50 

68 

36 

63 
33 

70 
42 

61 

98 
34 

56 
35 

59 
36 

56 

64 

66 

55 

51 

58 

35 

58 
28 

60 
30 

93 
38 

52 
32 

54 

66 

68 
48 

58 

55 
32 

61 
29 

59.2 

MAX 
MIN 

51 
26 

61 

33 

52 

31 

95 

32 

63 
33 

67 

40 

MAX 
MIN 

60 
22 

51 

32 

54 

32 

63 
25 

62 

39 

51 
28 

47 
25 

63 
22 

64 

39 

70 
38 

60 
42 

60 
46 

94 
36 

99 

30 

58 
41 

70 
46 

65 
52 

67 
43 

53 
32 

54 

32 

60 
31 

54 
27 

48 
38 

57 
41 

57 
45 

65 
48 

70 
56 

64 
40 

50 
34 

46 

29 

51 
22 

58.3 
36.8 

MAX 
MIN 

60 
22 

57 
32 

54 

30 

68 
26 

63 

35 

59 

36 

47 

26 

63 
21 

69 

39 

70 

36 

56 

37 

60 

92 

57 
36 

98 

30 

59 

31 

67 
40 

63 
48 

66 

52 

54 
34 

54 
69 

56 
29 

68 

25 

56 
31 

55 

37 

60 
41 

64 

46 

69 

63 

68 
46 

53 

33 

49 
27 

50 
21 

68.9 
36.0 

MAX 
MIN 

55 
25 

50 
28 

52 
25 

61 
34 

57 
35 

43 
21 

41 
22 

64 

39 

67 
39 

68 
42 

57 
47 

96 
34 

48 

30 

99 
29 

57 
44 

60 
50 

61 
56 

61 

32 

47 
30 

62 
24 

50 
27 

43 
28 

50 
39 

53 
44 

55 
48 

61 
50 

63 
42 

52 
39 

46 

37 

42 
21 

41 
31 

63.8 
34.9 

MAX 
MIN 

63 

25 

59 

32 

55 
29 

62 
28 

63 
40 

61 

39 

94 

29 

70 
29 

67 
29 

71 
40 

64 

46 

69 
54 

60 
36 

63 
39 

67 
41 

71 
50 

67 
57 

68 
48 

60 
38 

61 
31 

62 
34 

58 
33 

56 

39 

61 
36 

59 
44 

70 
49 

71 
69 

67 
48 

68 
38 

56 
32 

52 
34 

62.6 
38.8 

MAX 
MIN 

48 

20 

58 

25 

49 

31 

55 

27 

66 

32 

67 
39 

46 

27 

48 

20 

62 

27 

63 
35 

70 
35 

60 
49 

64 

37 

60 
31 

98 

36 

58 
42 

70 
50 

65 
57 

67 
39 

57 
31 

55 
32 

58 
29 

54 
36 

53 
39 

55 
40 

57 
41 

66 
60 

72 
53 

68 
31 

53 
25 

48 
23 

59.0 
36.1 

MAX 

MIN 

50 
20 

60 

30 

57 
30 

53 
28 

59 
32 

62 

39 

45 

29 

49 

26 

99 

28 

65 

39 

69 

39 

60 
91 

59 
32 

94 
30 

59 

30 

58 
41 

61 
50 

63 
57 

61 
36 

60 
26 

56 

30 

59 
30 

56 
31 

49 
35 

69 
38 

64 
45 

65 
50 

68 
46 

68 
39 

53 
35 

50 
27 

57.4 
35.3 

MAX 
MIN 

65 

20 

58 
38 

55 
30 

63 

32 

65 

43 

58 

40 

57 
32 

70 
34 

66 
44 

71 
45 

64 
51 

66 
53 

63 
36 

63 
38 

65 
44 

70 
51 

69 
60 

68 
47 

56 
39 

61 
32 

63 
38 

60 
36 

57 
43 

62 
41 

53 
46 

69 
50 

72 
61 

68 
46 

60 
41 

68 
36 

60 
36 

62.8 
41.4 

MAX 
MIN 

57 
26 

52 
39 

53 
29 

56 
25 

56 

36 

52 

32 

40 

23 

64 

23 

69 

35 

69 

32 

60 
47 

58 
46 

47 
36 

52 

30 

59 
39 

61 
43 

60 
53 

61 
46 

45 
32 

52 
30 

55 
34 

51 
28 

49 

34 

60 
41 

54 

36 

62 
50 

64 
64 

64 
42 

45 
40 

42 
37 

46 

23 

66.0 
36.1 

MAX 
MIN 

58 
2<t 

56 

38 

53 
26 

60 
24 

61 

38 

52 
35 

47 

27 

69 
24 

66 

38 

69 

39 

58 
47 

61 
47 

53 
32 

59 
26 

57 
41 

66 
49 

64 
56 

66 
49 

51 
33 

55 
25 

57 
30 

67 
27 

49 

36 

57 
39 

67 
38 

65 
48 

70 
57 

64 
36 

63 
39 

48 

32 

49 

23 

68.1 
36.1 

MAX 

MIN 

58 
28 

55 
38 

52 
32 

58 
28 

60 
40 

49 

30 

47 

29 

64 

27 

69 
43 

68 
41 

59 
50 

60 
45 

53 
33 

58 
30 

56 
43 

67 
50 

65 
55 

64 
41 

60 
33 

55 
33 

57 
34 

65 
32 

49 

39 

58 
41 

57 
44 

66 
53 

70 
58 

62 
43 

52 
36 

48 
28 

49 
25 

57.5 
38.1 

MAX 
MIN 

52 
18 

61 

27 

57 

28 

55 
23 

68 

35 

70 
40 

90 

22 

S3 
21 

68 

30 

71 
32 

71 

35 

65 

50 

65 

30 

61 

28 

63 
38 

68 
45 

72 
51 

71 
52 

67 
40 

66 
28 

58 

32 

61 
34 

58 

29 

58 
38 

60 
42 

60 
43 

71 
54 

76 
52 

62 
34 

59 
26 

57 
26 

62.7 
34.9 

MAX 
MIN 

63 
21 

57 
28 

57 

28 

64 
24 

66 
39 

56 
41 

55 
25 

70 
24 

67 

32 

72 

34 

65 

39 

65 

54 

63 

32 

62 
29 

65 
35 

70 
47 

71 
50 

68 
47 

61 
41 

59 
28 

60 
31 

56 

27 

58 
31 

60 
34 

65 
38 

72 
60 

76 
59 

67 
51 

60 
35 

60 
29 

52 
29 

63.3 
35.9 

MAX 
MIN 

55 

53 

55 

60 

57 

55 

40 

59 

68 

67 

61 

59 

48 

58 

56 

58 

59 

58 

56 

52 
30 

55 
34 

48 

28 

51 
33 

57 
40 

60 
39 

66 
49 

64 
54 

66 
44 

47 

40 

42 

38 

49 

21 

66.1 

MAX 

MIN 

61 
21 

55 
41 

52 

28 

60 
22 

60 
36 

54 

36 

52 
29 

67 

20 

68 
35 

70 
33 

62 
41 

61 
91 

56 
29 

60 
29 

58 
45 

66 
44 

64 

53 

65 
52 

60 
44 

57 
26 

58 
29 

58 
25 

49 

33 

68 

37 

67 
36 

65 
49 

70 
56 

69 
43 

65 
33 

50 
27 

50 
22 

59.6 
35.6 

MIN 

63 
22 

55 

38 

55 
26 

69 

25 

64 

38 

98 

38 

57 
24 

69 

24 

71 

37 

71 
35 

62 
43 

62 
55 

58 
32 

62 
28 

60 
34 

72 
46 

68 

52 

69 
49 

54 

37 

57 

27 

60 
32 

56 

27 

53 
34 

59 
32 

54 

38 

68 
48 

75 
56 

67 
47 

67 
36 

66 
28 

50 
28 

36.0 

MAX 

MIN 

MAX 

50 
17 

59 

28 

50 
30 

53 
25 

62 
32 

65 

38 

44 

28 

46 

20 

62 

26 

63 
35 

70 
38 

65 
48 

60 
34 

58 
29 

59 

31 

60 
39 

69 
44 

63 
56 

66 
39 

55 
30 

53 
31 

58 

29 

53 
31 

48 

36 

52 
40 

58 
42 

66 
48 

72 
55 

56 
39 

63 
27 

49 

23 

57.9 
34.5 

MIN 

MAX 
MIN 

50 
16 

58 
76 

66 

30 

55 
25 

59 

25 

63 
36 

44 

28 

SO 
22 

64 

22 

66 
35 

70 
36 

62 

52 

61 

32 

52 
30 

60 
33 

60 
42 

68 
50 

65 
68 

68 
36 

53 
26 

66 
30 

60 
29 

60 
29 

60 
34 

56 
38 

56 
48 

66 
52 

71 
45 

49 

38 

56 
35 

61 
25 

59.2 
34.3 

MAX 
MIN 

66 
2» 

57 
34 

58 
27 

61 
24 

62 
40 

54 

36 

58 
27 

71 
25 

67 
36 

74 
34 

67 
47 

63 
53 

62 

31 

63 
28 

69 
38 

72 
44 

69 
60 

67 
42 

67 
34 

62 
27 

65 
32 

63 
27 

61 

33 

60 
31 

53 
37 

70 
50 

72 
60 

66 
45 

60 
34 

56 
27 

60 
28 

63.1 
36.0 

MAX 
MIN 

61 
21 

55 
42 

55 
27 

65 
23 

64 
32 

58 
38 

47 
21 

69 

20 

67 

35 

70 
36 

63 
40 

63 
55 

57 
32 

60 
25 

98 

37 

68 
40 

65 
50 

67 
56 

56 
33 

56 
26 

58 
28 

66 
25 

48 

33 

60 
37 

59 
38 

68 
52 

71 
68 

68 
46 

53 
36 

51 
32 

49 

21 

60.0 
35.3 

MAX 
MIN 

61 
33 

60 
41 

60 
31 

60 
34 

58 
36 

57 
38 

56 
31 

67 

39 

67 
48 

69 
45 

64 

52 

68 

50 

69 

36 

60 
36 

63 
45 

63 
52 

67 
60 

65 
45 

63 
35 

62 
34 

58 
34 

60 
38 

62 
40 

64 

38 

60 
40 

65 
46 

70 
56 

64 
47 

56 
40 

50 
36 

50 
35 

61.8 
41.0 

MAX 
MIN 

50 
16 

59 

26 

53 
29 

53 
23 

64 

26 

63 
36 

45 
28 

48 

21 

65 
34 

66 
35 

69 

37 

99 
47 

60 

33 

56 
28 

59 
32 

57 
40 

67 
46 

64 

65 

66 
36 

53 
25 

56 
28 

68 
25 

64 
28 

47 

37 

67 
40 

56 
45 

65 

50 

75 
49 

50 

33 

63 
25 

50 
23 

57.9 
33.4 

MAX 
MIN 

60 
31 

55 

37 

50 

30 

69 

33 

70 
44 

64 

35 

60 
28 

66 

32 

68 

41 

70 
45 

66 
46 

64 

54 

60 
38 

61 

32 

63 

39 

72 
46 

67 
54 

70 
57 

60 
40 

55 
34 

60 
38 

55 
35 

53 
37 

56 
39 

58 
40 

59 
40 

75 
40 

67 
62 

57 
37 

55 
33 

50 
30 

61.8 
39.3 

MAX 
MIN 

63 
28 

62 

35 

60 

29 

60 
30 

67 
45 

58 

40 

64 

31 

69 

33 

71 

39 

74 

47 

69 

56 

85 

53 

66 

35 

67 
37 

66 
46 

70 
56 

67 
62 

69 
47 

62 
41 

65 
34 

68 

36 

63 
35 

63 
39 

66 
46 

59 
53 

70 
52 

72 
62 

65 
50 

62 
42 

60 
35 

61 
38 

64.9 
42.3 

MAX 

MIN 

51 

30 

65 

35 

56 

32 

53 
23 

59 

37 

61 

37 

46 

27 

50 
32 

69 
39 

67 
44 

70 
48 

62 
52 

60 
33 

55 
31 

58 
35 

57 
44 

68 

50 

67 
48 

63 
33 

50 
30 

59 
34 

59 
35 

58 
39 

56 
36 

56 
42 

62 
46 

63 
62 

71 
47 

54 

37 

55 
'32 

60 
30 

58.7 
37.7 

MAX 

MIN 

*8 
24 

57 

39 

50 
31 

51 
26 

54 

31 

54 
34 

38 
29 

42 

24 

65 

35 

68 

38 

68 
46 

58 
46 

58 
34 

48 

28 

57 

31 

58 
41 

64 
47 

61 
54 

61 
32 

47 

29 

51 
30 

64 
27 

52 
32 

50 
34 

60 
34 

55 
41 

64 
60 

64 
45 

48 
40 

44 

38 

41 

23 

54.2 
39.2 

MAX 
MIN 

52 

26 

62 

32 

58 
36 

53 
27 

59 
29 

69 
40 

96 
26 

93 

25 

69 

29 

64 

38 

69 
38 

63 
93 

60 
32 

56 
32 

56 
29 

57 
45 

68 
52 

67 
62 

61 
34 

54 

32 

58 
34 

58 

33 

57 
30 

52 
38 

54 
38 

54 
48 

68 
51 

72 
47 

94 
34 

56 
31 

54 

29 

59.3 
36.1 

MAX 
MIN 

59 
26 

59 

33 

53 
34 

66 
31 

70 
42 

91 

32 

51 
28 

65 

28 

67 
37 

70 
41 

68 
46 

63 
49 

61 
38 

60 
35 

69 
43 

69 
51 

72 
58 

68 
51 

53 
39 

56 
36 

59 
40 

56 
36 

52 
41 

57 
42 

61 
44 

71 
50 

76 
55 

66 
43 

98 

39 

67 
36 

50 
35 

61.6 
39.9 

MAX 
MIN 

49 

17 

58 

35 

64 

27 

53 
25 

57 
26 

51 

32 

39 
22 

45 

22 

65 
26 

68 
39 

68 
40 

98 
48 

55 
28 

53 
27 

58 
28 

52 
41 

65 
45 

62 
65 

60 
30 

50 
28 

52 
33 

58 
29 

67 
30 

61 
36 

51 
39 

55 
47 

60 
51 

63 
43 

47 
40 

49 
36 

45 
19 

99.1 
33.6 

MAX 
MIN 

61 

26 

56 

32 

54 

33 

65 
33 

69 
34 

64 

34 

54 
28 

66 

27 

68 

38 

69 
41 

66 
43 

64 

96 

62 

38 

60 
34 

65 
44 

70 
51 

69 
54 

68 
58 

62 
41 

57 
36 

60 
36 

57 
36 

55 
40 

59 
41 

58 
43 

71 
44 

77 
44 

71 
44 

60 
41 

56 
39 

55 
34 

62.8 
39.3 

MAX 
MIN 

40 

22 

57 
25 

60 

30 

58 
29 

66 

30 

69 

35 

39 
28 

51 
24 

61 
26 

64 

31 

68 
34 

70 
39 

66 

n 

60 
31 

60 
32 

65 
42 

73 
49 

72 
61 

70 
43 

58 
29 

62 
31 

67 
29 

57 
30 

52 
39 

59 
42 

70 
45 

71 
51 

76 
60 

69 
34 

55 
29 

59 
31 

61.3 
35.0 

MAX 
MIN 

62 
21 

55 

29 

55 
29 

65 
25 

66 

39 

27 

53 
25 

69 
24 

69 

33 

70 
35 

62 
39 

64 
44 

60 
32 

62 
32 

66 

37 

72 
51 

57 

46 

53 
31 

59 
29 

31 

28 

40 

36 

44 

54 

59 

42 

33 

29 

29 

61.5 
35.8 

MAX 
MIN 

61 
29 

58 

37 

56 
34 

57 
34 

67 
44 

59 
42 

58 
42 

70 
35 

70 
44 

71 
50 

78 
54 

67 
50 

63 

37 

63 

39 

69 
44 

69 
55 

70 
62 

66 
49 

62 
40 

62 
36 

63 
39 

60 
37 

59 
42 

65 
46 

60 
48 

68 
52 

73 
51 

69 
62 

60 
47 

58 

37 

64 

37 

63.9 
43.4 

MAX 
MIN 

48 

IB 

58 

34 

55 
21 

54 

19 

56 

32 

58 
29 

40 

26 

49 

20 

69 

33 

69 
32 

70 
37 

58 
42 

64 

26 

50 
19 

94 

22 

60 
36 

68 

42 

62 
50 

65 
25 

60 
20 

50 
21 

54 

19 

65 
21 

49 

31 

54 

28 

65 
41 

60 
43 

65 
40 

50 
35 

61 
31 

46 

15 

56.5 
29.3 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEX4N0ER  C17Y  6  NE 
ALICEVILLE  2  SE 
ANDALUSIA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  ?  N 
BESSEMER  4  SW 

IRMINGHAM  WB  AP 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  w 
CALERA  2  SW 
CAMOEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 
CENTRE 
CENTREVILLE 
ICHATOM 

IwlLDERSBURG  WTR  PLANT 
fclTROMELLE 

1:lanton 

tLATTON 
:OOEN 
3ATT0N 
>ECATUR 

JEMOPOLIS  LOCX  AND  0AM 
JOTHAN  FAA  AIRPORT 
^OUPLE  SPRINGS 
NTERPRISE 
:UF»UL» 

rvERGREEN  FAA  AIRPORT 
■AIRMOPE 

"•(.■-VILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAI 
DECEMBER  19 


Day  Of  Month 

0 

c 

It 

I 

2 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23  1 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAX 

61 
27 

57 

43 

56 
31 

57 
24 

60 
38 

50 
32 

49 
25 

67 
22 

65 
39 

70 
39 

58 
45 

60 
47 

54 

28 

59 

29 

67 

45 

64 
54 

64 
44 

53 

30 

50 
31 

60 
31 

59 
30 

52 
33 

53 
30 

55 
31 

62 
49 

65 

50 

60 
40 

53 
40 

50 
35 

53 
22 

58 
35 

MAX 

60 

32 

52 
40 

52 
31 

55 
24 

55 
38 

45 

30 

41 
26 

65 

27 

69 

36 

70 
38 

61 
48 

59 

40 

50 
32 

56 
42 

62 
46 

60 
54 

60 
41 

48 

29 

53 
29 

55 
28 

52 
25 

51 
37 

65 
41 

59 
48 

50 
49 

61 
56 

64 

39 

46 
39 

43 
35 

46 

20 

55 
36 

MAX 

60 
38 

60 
46 

54 
42- 

59 
45 

65 

51 

58 
44 

55 
42 

65 

41 

68 

52 

67 
54 

68 

59 

65 

55 

59 

39 

62 
46 

66 

52 

66 
60 

67 
62 

63 
52 

55 
43 

60 
47 

60 
48 

59 
47 

55 
49 

59 
48 

55 
50 

67 
52 

59 
51 

64 

51 

57 
52 

57 
48 

53 
43 

61 

MAX 

53 
26 

63 

35 

54 

31 

55 
29 

66 

38 

65 

39 

48 

29 

53 
32 

69 

38 

70 
40 

71 
48 

63 
49 

61 
35 

60 
35 

63 
39 

67 
45 

73 
54 

57 
48 

55 
37 

54 

32 

61 
35 

61 
34 

50 
39 

58 
38 

61 
41 

55 
46 

71 
53 

72 
45 

59 
38 

58 

32 

55 
32 

61 
31 

MAX 

6* 
2* 

52 
36 

53 
31 

57 
25 

58 
36 

51 
32 

43 
24 

61 

19 

67 

32 

68 
36 

53 
41 

57 
51 

50 
38 

58 
27 

54 

37 

61 
42 

57 
50 

63 
50 

50 
36 

52 
31 

56 
33 

49 

23 

47 
35 

54 
36 

56 
41 

65 
47 

58 
51 

65 
40 

45 

39 

43 

33 

50 
21 

65 
3! 

MAX 

61 
20 

60 

31 

58 
34 

53 
27 

56 
29 

62 
34 

46 

26 

50 
28 

69 

29 

65 
39 

70 
40 

61 
54 

58 
32 

54 

29 

58 

30 

57 
43 

65 
52 

65 

50 

56 
32 

50 
28 

58 
30 

57 
30 

59 
32 

52 
33 

53 
36 

52 
47 

66 
51 

71 
44 

54 

37 

56 
32 

52 
29 

57 
3! 

MAX 

«e 

21 

56 
24 

60 
31 

54 
28 

62 
32 

67 
43 

50 
25 

51 
24 

62 

28 

65 
37 

65 
38 

66 
48 

65 
36 

61 
32 

59 
35 

63 
46 

70 
52 

71 
57 

67 
42 

52 
33 

55 
38 

59 
31 

55 
34 

55 
40 

58 
44 

50 
46 

70 
55 

75 
59 

57 
37 

58 
31 

59 

32 

6! 

MAX 

67 
22 

61 

33 

58 
26 

61 
24 

62 

38 

55 
35 

57 
24 

71 
22 

74 

34 

72 
36 

61 

47 

63 

53 

63 

30 

61 

27 

66 
36 

69 
43 

71 
55 

68 
41 

55 
33 

59 
24 

64 
31 

50 
25 

65 

35 

55 
30 

53 
34 

68 
49 

71 
56 

67 
45 

51 
30 

55 

27 

49 
28 

5: 

MAX 

62 
30 

68 
40 

55 
32 

59 
29 

64 
42 

59 
36 

54 

27 

68 

30 

63 
43 

70 
43 

57 
50 

61 
49 

58 
31 

60 
41 

57 
43 

68 
51 

65 
59 

65 
47 

54 
34 

58 
29 

63 
33 

51 
33 

53 
30 

57 
36 

50 
40 

57 
49 

70 
53 

67 
44 

59 
33 

52 
32 

54 
26 

60 
31 

MAX 

63 
25 

54 

34 

55 
31 

68 
30 

63 
42 

59 

40 

51 
28 

68 
27 

72 
38 

71 

42 

63 
43 

63 

55 

60 

35 

64 

32 

65 
42 

72 
49 

57 
55 

66 

51 

55 
39 

58 
34 

60 
36 

57 
36 

54 

39 

68 
38 

68 
44 

69 
51 

74 
59 

70 
50 

57 
34 

53 
32 

49 

33 

61 

MAX 

51 
27 

55 
48 

54 
33 

56 
28 

61 

38 

54 

33 

44 

27 

63 
22 

68 

36 

66 

39 

64 
40 

61 
48 

52 
39 

56 
31 

55 
40 

60 
42 

64 
45 

50 
46 

53 
35 

53 
33 

55 
30 

61 
28 

64 

36 

54 
37 

65 
40 

53 
60 

68 
55 

63 
38 

47 
34 

44 

39 

47 
27 

66 
3t 

MAX 

♦9 

31 

59 

33 

51 
27 

52 
27 

53 
28 

52 
35 

37 
25 

45 

25 

66 

27 

67 
41 

67 
48 

56 
49 

58 
29 

50 
30 

55 
31 

52 
42 

64 
48 

61 

55 

56 
31 

49 

31 

52 
32 

55 
29 

66 
30 

57 
37 

57 

58 

59 

63 
45 

49 
39 

48 

37 

48 

20 

5' 

MAX 
MIM 

AS 

32 

59 

38 

52 
32 

53 
27 

54 

30 

55 

30 

40 
25 

45 
26 

65 

30 

66 
41 

69 
43 

60 
50 

55 
30 

51 
31 

57 

33 

53 
42 

64 

50 

62 
55 

69 
30 

48 

30 

54 
34 

56 
31 

54 

32 

50 
35 

55 
38 

52 
44 

60 
50 

65 
41 

49 
39 

49 
37 

44 
20 

64 
35 

MAX 

63 

25 

55 
31 

56 

30 

64 

26 

65 
39 

61 

38 

50 
26 

68 
26 

70 
40 

72 
37 

67 
45 

64 

55 

57 
35 

63 
33 

66 

38 

72 
40 

67 
53 

67 
52 

56 
39 

51 
32 

59 
35 

55 
30 

51 
39 

55 
38 

56 
39 

68 
49 

76 
58 

71 
48 

56 
39 

52 
30 

49 
29 

61 

MAX 

59 
22 

58 

30 

58 
32 

53 
31 

65 

32 

70 
44 

50 
27 

52 
28 

63 
36 

67 
40 

69 
43 

65 
44 

65 
37 

61 

33 

60 
35 

62 
44 

69 
50 

70 
58 

70 
42 

52 
35 

53 
40 

59 
34 

54 
35 

51 
40 

56 
42 

50 
44 

71 
48 

75 
55 

55 
40 

66 
35 

56 
33 

51 

MAX 

59 
15 

55 

29 

62 
26 

63 

33 

65 
36 

54 
30 

45 

25 

61 
24 

66 

30 

70 
33 

60 
36 

59 

52 

56 
36 

60 
23 

59 

30 

70 
36 

68 

53 

65 
46 

54 
39 

52 
24 

57 
25 

55 
20 

47 
30 

59 
38 

53 
43 

67 
37 

55 
46 

53 
45 

55 
35 

43 
28 

51 
18 

51 

MAX 

51 
25 

61 
25 

51 
29 

54 
29 

65 
39 

68 

39 

45 

27 

49 

29 

65 

37 

67 
43 

70 
46 

60 
49 

62 
37 

56 
32 

60 
32 

64 
42 

72 
50 

56 

52 

55 

39 

53 
29 

52 
35 

56 
36 

61 
37 

51 
38 

55 
41 

66 
33 

67 
62 

73 
50 

59 
36 

55 

35 

53 
33 

6< 

MAX 

58 

32 

53 

37 

51 
31 

56 
26 

56 
38 

41 

27 

41 
25 

63 
24 

68 

36 

67 
37 

58 
50 

5« 
43 

44 
35 

58 
33 

59 
44 

63 
45 

62 
58 

53 
37 

48 
33 

51 
31 

56 
36 

53 
28 

51 
38 

55 
41 

57 
47 

63 
52 

65 
55 

60 
43 

43 
40 

41 
26 

46 

23 

5! 

MAX 

57 
24 

55 
36 

54 

28 

56 
24 

60 

37 

49 

30 

49 

23 

67 

20 

66 

35 

70 
40 

57 
41 

60 
48 

55 
29 

60 
26 

56 

34 

65 
41 

62 
54 

54 
47 

50 
32 

56 
26 

69 

29 

57 
26 

61 

35 

53 
50 

68 
55 

66 
42 

52 
41 

47 
34 

51 
20 

51 

MAX 

60 
26 

50 
35 

53 
29 

65 
28 

67 
40 

56 
40 

50 
26 

63 

25 

66 

37 

68 
43 

58 
40 

60 
52 

59 
35 

58 
28 

57 
33 

66 
41 

62 
50 

67 
53 

54 
40 

50 
28 

57 
31 

52 
28 

47 
32 

53 
37 

57 
40 

65 
43 

72 
52 

67 
42 

53 
34 

49 

28 

47 
25 

6( 

MAX 

64 

2B 

60 
42 

54 
34 

61 
26 

64 
42 

48 

35 

51 

26 

7! 

27 

71 
41 

70 
46 

62 
52 

62 
46 

57 
31 

59 
29 

58 
42 

68 

50 

57 
59 

64 
45 

50 
32 

59 
26 

59 

32 

58 
29 

63 
41 

54 
33 

52 
37 

66 
49 

72 
59 

67 
44 

53 
36 

52 
29 

50 
27 

55 

MAX 

52 
26 

59 
32 

58 
32 

54 
31 

64 

32 

68 
41 

♦9 

29 

53 

29 

68 

28 

67 
38 

69 
42 

66 

52 

59 
37 

61 
34 

63 
42 

63 
47 

70 
54 

70 
52 

66 
41 

52 
34 

56 
37 

59 
32 

55 
40 

65 
40 

60 
44 

68 
48 

71 
57 

77 
69 

54 
40 

68 
34 

67 
36 

6] 

MAX 
MIN 

26 

38 

27 

25 

37 

34 

20 

22 

35 

66 

35 

45 

57 
48 

33 

47 

27 

56 
37 

57 
43 

62 
53 

54 

5  8 
31 

47 
28 

32 

56 
26 

62 
31 

50 
41 

36 

49 

53 

64 
44 

36 

38 

41 
20 

54 

35 

MAX 
MIN 

62 

25 

55 
39 

55 
30 

60 
26 

67 
40 

53 

35 

50 
26 

67 
26 

63 
38 

67 
38 

60 
47 

61 

SI 

56 
34 

56 
30 

66 
38 

67 
47 

65 
51 

65 
50 

53 
36 

56 
28 

59 
35 

57 
31 

51 
43 

67 
35 

53 
41 

66 
50 

72 
57 

64 
43 

55 
34 

51 
30 

49 

27 

58 

37 

MAX 
MAX 

60 

23 

57 
32 

56 

37 

62 
30 

66 

40 

59 
38 

48 

30 

63 
24 

65 

34 

68 

37 

60 
41 

62 
54 

58 
42 

59 
34 

60 
39 

69 
44 

65 

55 

67 

52 

55 
41 

54 

34 

55 
37 

56 

33 

54 
39 

56 
41 

57 
45 

66 
48 

72 
56 

58 
47 

54 
35 

51 
29 

48 

30 

5! 

MAX 

62 
31 

59 

37 

55 
32 

58 
32 

62 
45 

51 

35 

57 
38 

67 

37 

68 
44 

69 
48 

66 

55 

68 
45 

63 

36 

62 
38 

63 
46 

67 
56 

68 
58 

65 
48 

55 
37 

51 
34 

64 

39 

59 
36 

57 
43 

60 
43 

54 
43 

67 
52 

69 
51 

67 
44 

60 
42 

58 
38 

49 

37 

61 

MAX 

50 
32 

60 
37 

60 

35 

54 

37 

57 
42 

63 
42 

50 
39 

57 
40 

63 

43 

66 

50 

70 
52 

68 
56 

63 
42 

63 
41 

62 
43 

60 
50 

66 
57 

68 

53 

68 
39 

54 

37 

51 
41 

62 
39 

60 
41 

57 
46 

60 
47 

59 
50 

66 
58 

69 
53 

59 
45 

52 
41 

60 
39 

61 

MAX 

62 

25 

51 
38 

56 

33 

65 
30 

64 

41 

53 
34 

50 
29 

66 

27 

65 

39 

71 

38 

61 
45 

64 

45 

57 
36 

61 

32 

58 
40 

71 
49 

57 
55 

65 
46 

55 
39 

54 

33 

60 
36 

54 

33 

50 
40 

56 
42 

56 
45 

57 
47 

74 
58 

66 
41 

55 
38 

50 
33 

49 

31 

59 

MAX 

58 
33 

51 
40 

51 
30 

57 
25 

57 
38 

45 

28 

44 

23 

66 

25 

69 

39 

69 
39 

57 
49 

58 
45 

50 
31 

56 
26 

56 

38 

65 
46 

50 
53 

61 
40 

48 
31 

50 
28 

55 
33 

51 
26 

51 
33 

50 
35 

55 
34 

52 
50 

63 
56 

54 
40 

46 
40 

43 
31 

48 

22 

5S 

MAX 

60 
37 

50 
39 

53 

32 

56 

29 

53 
39 

39 

27 

42 

25 

64 

29 

66 

40 

68 
43 

59 
49 

59 
40 

49 
35 

52 
33 

56 
42 

64 
48 

50 
54 

59 
36 

46 

32 

52 
31 

54 

35 

49 

33 

52 
38 

60 
37 

54 
39 

59 
51 

64 
51 

51 
40 

43 
39 

40 
29 

46 
26 

53 

MAX 

62 
21 

56 
30 

54 

28 

63 
23 

63 
38 

57 
39 

52 
25 

69 

24 

71 

37 

70 
35 

62 
60 

62 
55 

58 

30 

60 
28 

67 
34 

72 
49 

67 

57 

67 
47 

55 
38 

57 
26 

60 

31 

56 
26 

54 
34 

57 
33 

52 
37 

69 
49 

73 
58 

67 
50 

57 
35 

55 
27 

48 

28 

61 

MAX 

56 
26 

54 
39 

50 
30 

58 
23 

55 
34 

50 
29 

40 

20 

61 
21 

67 
31 

67 
34 

59 
45 

57 
44 

47 
37 

56 
27 

57 
38 

63 
40 

52 
51 

52 
43 

47 
31 

49 
27 

54 
34 

52 
24 

51 
36 

54 
41 

57 
34 

63 
51 

53 
55 

65 
41 

41 
38 

40 
35 

49 
19 

55 

MAX 

46 

23 

55 
36 

54 

30 

51 
24 

59 

26 

60 

35 

40 
26 

41 

21 

61 

25 

66 

37 

66 
40 

58 
47 

57 
35 

50 
29 

56 

32 

53 
41 

65 
49 

63 
54 

65 
33 

48 
30 

52 
31 

54 

25 

52 
28 

48 
36 

55 
39 

55 
44 

64 
49 

68 
46 

49 
37 

47 
30 

44 

20 

54 

MAX 

50 
24 

61 
33 

51 
31 

57 
29 

67 
29 

68 
38 

49 

30 

49 

25 

63 
25 

66 

37 

71 

38 

60 
48 

62 

36 

64 

32 

66 
32 

60 
42 

63 
45 

71 
49 

67 
40 

57 
29 

55 
28 

50 
26 

55 
27 

54 

35 

47 
41 

57 
41 

68 
43 

76 
50 

56 
31 

55 
24 

54 

22 

60 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

60 

23 

63 

35 

60 

28 

61 

22 

63 
34 

63 

30 

64 

22 

66 

16 

66 

38 

70 
34 

55 
44 

52 

51 

60 

29 

61 

25 

55 
38 

67 
30 

67 
52 

60 
49 

56 
36 

57 
23 

69 
26 

53 
22 

46 

27 

49 

30 

60 
41 

50 
60 

72 
50 

71 
42 

62 
34 

49 
28 

51 
20 

69 
33 

MAX 
MIN 

48 

23 

58 
28 

51 
33 

54 

32 

64 

36 

66 
42 

46 

27 

48 

25 

61 
28 

63 

36 

68 
43 

63 
41 

61 
38 

57 
32 

58 
35 

58 
40 

69 
47 

65 

56 

68 
38 

56 
33 

52 
35 

55 
33 

53 
33 

50 
35 

54 
37 

56 
40 

55 
44 

72 

52 

53 
35 

53 
30 

48 
27 

58 
36 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE  WB  AP 

JASPER 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER  3  WNW 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  we  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

ONEONTA 

OPELIKA 

OZARK 

PELL  CITY  2  W 
PHENIX  CITY  2  NNW 


See  Releieace  Notes  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1959 


Day  01  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

1 

30 

31 

Averi 

PRATTVILLE 

MAX 

59 

»9 

95 

62 

64 

98 

90 

62 

63 

67 

96 

63 

98 

68 

68 

69 

65 

66 

54 

59 

60 

53 

50 

56 

55 

55 

59>0 

MIN 

31 

31 

26 

38 

38 

29 

24 

34 

35 

40 

94 

39 

33 

41 

49 

55 

52 

39 

32 

35 

30 

35 

42 

43 

48 

56 

45 

34 

30 

27 

37.5 

PUSHMATAHA 

MAX 

i^ 

65 

60 

95 

59 

67 

47 

94 

70 

71 

71 

63 

62 

59 

68 

59 

66 

70 

65 

62 

59 

62 

69 

55 

52 

52 

68 

71 

55 

57 

51 

60.6 

MIN 

It 

27 

30 

25 

25 

35 

26 

26 

26 

35 

37 

92 

31 

27 

29 

39 

49 

47 

32 

27 

28 

29 

32 

32 

32 

47 

51 

45 

33 

29 

28 

33.1 

RED  BAY 

MAX 

AS 

59 

49 

52 

52 

92 

39 

49 

66 

68 

68 

99 

94 

64 

56 

63 

64 

62 

56 

46 

55 

54 

52 

54 

56 

53 

50 

53 

49 

49 

40 

54.6 

MIN 

22 

37 

30 

30 

35 

28 

24 

24 

35 

46 

48 

90 

30 

30 

30 

40 

50 

53 

29 

30 

30 

32 

31 

34 

35 

42 

50 

40 

36 

36 

23 

35.2 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

96 

52 

54 

55 

57 

41 

41 

63 

69 

67 

99 

58 

42 

57 

59 

64 

64 

62 

46 

51 

55 

52 

49 

54 

67 

63 

66 

59 

44 

43 

47 

55.1 

MIN 

23 

36 

26 

23 

35 

27 

21 

20 

31 

34 

48 

43 

32 

26 

42 

48 

54 

36 

31 

25 

29 

25 

37 

35 

44 

50 

54 

42 

36 

24 

19 

34.1 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

61 

61 

56 

61 

69 

60 

97 

67 

69 

69 

67 

66 

63 

62 

63 

67 

69 

66 

61 

59 

63 

56 

59 

62 

57 

54 

71 

68 

50 

60 

53 

52.8 

MIN 

26 

33 

31 

31 

42 

40 

32 

31 

40 

47 

59 

64 

37 

36 

42 

53 

61 

49 

41 

34 

36 

33 

43 

42 

46 

52 

63 

53 

42 

36 

35 

42.0 

ROCKFORD 

MAX 

51 

52 

48 

61 

61 

69 

46 

46 

57 

66 

68 

70 

70 

57 

60 

60 

70 

64 

67 

54 

59 

69 

57 

58 

57 

60 

51 

71 

55 

54 

48 

59.1 

MIN 

le 

21 

29 

23 

33 

37 

26 

20 

?8 

33 

37 

39 

29 

26 

35 

41 

52 

55 

37 

28 

26 

27 

30 

39 

44 

48 

54 

49 

31 

24 

21 

33.6 

ROCK  HILLS 

MAX 

5B 

52 

54 

65 

65 

59 

46 

60 

65 

69 

59 

60 

69 

58 

56 

67 

64 

66 

56 

53 

56 

54 

50 

54 

57 

66 

72 

68 

53 

46 

60 

58.5 

MIN 

19 

25 

30 

23 

35 

37 

29 

19 

29 

32 

33 

50 

36 

27 

30 

37 

46 

53 

39 

30 

29 

24 

34 

33 

40 

44 

53 

45 

33 

24 

20 

33.4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

A7 

56 

49 

52 

55 

54 

39 

44 

63 

68 

68 

69 

55 

49 

57 

64 

64 

61 

59 

47 

55 

56 

53 

53 

53 

54 

60 

64 

47 

47 

41 

54.6 

MIN 

12 

38 

28 

22 

22 

32 

21 

18 

34 

34 

38 

90 

27 

28 

31 

40 

50 

55 

31 

29 

26 

25 

29 

29 

35 

35 

45 

44 

39 

37 

19 

32.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

47 

57 

63 

51 

56 

58 

39 

44 

64 

67 

69 

57 

58 

49 

58 

55 

65 

62 

62 

46 

54 

55 

54 

48 

54 

64 

53 

66 

47 

45 

43 

54.9 

MIN 

lA 

31 

29 

23 

23 

34 

24 

20 

21 

33 

40 

45 

31 

26 

26 

38 

44 

52 

30 

27 

28 

24 

26 

34 

37 

45 

47 

44 

39 

35 

19 

31.9 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

53 

51 

51 

57 

57 

53 

38 

60 

66 

66 

57 

58 

47 

55 

52 

65 

57 

63 

50 

50 

53 

60 

47 

52 

64 

62 

66 

55 

42 

39 

46 

64.2 

MIN 

30 

AO 

30 

26 

40 

33 

24 

24 

39 

40 

45 

45 

39 

28 

39 

44 

52 

48 

32 

39 

36 

25 

39 

39 

43 

41 

51 

40 

39 

36 

22 

37.0 

SCOTTSBORO 

MAX 

*5 

55 

55 

54 

57 

57 

50 

40 

54 

67 

67 

62 

59 

57 

62 

60 

60 

62 

59 

51 

52 

53 

53 

51 

55 

56 

64 

65 

51 

43 

40 

65.3 

MIN 

2A 

32 

35 

26 

26 

28 

24 

19 

19 

33 

36 

47 

40 

30 

31 

39 

43 

50 

34 

30 

32 

26 

26 

38 

37 

39 

51 

49 

42 

39 

21 

33.8 

SEALE 

MAX 

60 

56 

57 

67 

69 

59 

60 

65 

65 

70 

65 

64 

69 

60 

61 

71 

67 

71 

60 

54 

59 

54 

54 

64 

69 

59 

75 

56 

69 

53 

49 

61.2 

MIN 

20 

28 

32 

28 

38 

39 

26 

21 

31 

33 

36 

64 

36 

31 

40 

45 

51 

60 

42 

32 

37 

30 

35 

40 

41 

46 

56 

52 

32 

27 

25 

35.9 

SELMA 

MAX 

62 

57 

94 

62 

65 

61 

49 

66 

64 

68 

62 

63 

57 

58 

58 

69 

66 

66 

54 

56 

59 

57 

51 

66 

66 

66 

73 

7 1 

5  5 

53 

50.4 

MIN 

27 

38 

32 

29 

41 

41 

31 

26 

39 

41 

47 

66 

36 

34 

44 

51 

57 

53 

39 

33 

37 

33 

42 

39 

46 

52 

68 

61 

37 

33 

30 

40.5 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

60 

62 

55 

65 

63 

59 

47 

64 

69 

70 

64 

60 

57 

59 

57 

69 

65 

65 

56 

55 

69 

52 

69 

50 

59 

71 

69 

49 

50 

59.7 

MIN 

23 

35 

27 

23 

37 

37 

24 

22 

34 

35 

39 

54 

34 

25 

36 

41 

57 

52 

39 

27 

29 

26 

33 

41 

40 

60 

57 

45 

35 

30 

21 

36.8 

TALLADEGA 

MAX 

6C 

52 

53 

64 

65 

51 

46 

63 

66 

70 

56 

60 

54 

60 

59 

70 

63 

67 

52 

54 

56 

54 

47 

55 

69 

65 

70 

67 

47 

46 

58.3 

MIN 

23 

36 

25 

25 

37 

34 

23 

20 

37 

37 

41 

50 

30 

30 

37 

41 

53 

52 

38 

29 

29 

26 

31 

38 

41 

50 

65 

37 

34 

30 

20 

35.2 

THOMASVILLE 

MAX 

50 

62 

55 

53 

60 

61 

49 

90 

67 

70 

70 

62 

56 

55 

59 

62 

69 

68 

65 

50 

57 

60 

57 

54 

63 

53 

66 

71 

62 

55 

52 

58.8 

MIN 

16 

21 

26 

24 

28 

33 

22 

26 

33 

36 

38 

60 

29 

29 

30 

37 

48 

40 

30 

26 

28 

31 

34 

33 

33 

41 

49 

45 

31 

25 

27 

32.3 

THORSBV  EXP  STATION 

MAX 

59 

53 

53 

60 

62 

59 

47 

63 

69 

68 

57 

69 

55 

64 

57 

66 

63 

63 

62 

64 

67 

56 

55 

57 

55 

64 

70 

66 

52 

48 

48 

58.1 

MIN 

30 

40 

30 

31 

39 

32 

28 

28 

43 

41 

46 

50 

35 

30 

40 

47 

56 

52 

36 

32 

32 

32 

36 

36 

43 

49 

57 

44 

37 

31 

27 

36.4 

TROY 

MAX 

60 

57 

54 

68 

68 

57 

50 

67 

70 

70 

62 

66 

60 

61 

64 

72 

66 

68 

54 

56 

59 

55 

52 

56 

55 

69 

73 

68 

55 

56 

49 

61.3 

MIN 

30 

34 

30 

31 

42 

37 

28 

33 

32 

45 

46 

54 

37 

33 

42 

50 

56 

53 

39 

37 

37 

37 

40 

40 

40 

49 

57 

47 

35 

34 

32 

39.9 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

57 

57 

54 

60 

61 

45 

51 

65 

62 

69 

61 

61 

56 

60 

57 

65 

65 

65 

52 

57 

60 

60 

51 

67 

54 

64 

71 

58 

55 

52 

64 

68.6 

MIN 

26 

42 

31 

28 

40 

32 

29 

26 

41 

39 

53 

40 

32 

30 

45 

52 

59 

42 

32 

26 

33 

30 

35 

37 

40 

60 

58 

43 

36 

32 

25 

37.6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

49 

59 

56 

53 

60 

62 

49 

49 

65 

62 

70 

62 

60 

55 

60 

57 

66 

60 

61 

52 

56 

59 

58 

49 

52 

55 

65 

70 

61 

53 

50 

57.5 

MIN 

31 

34 

31 

27 

30 

36 

28 

25 

?9 

37 

40 

50 

31 

30 

31 

44 

51 

53 

27 

28 

32 

29 

33 

30 

37 

47 

50 

45 

42 

34 

25 

36.4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

6(1 

50 

54 

63 

65 

60 

54 

63 

63 

66 

60 

65 

58 

56 

59 

69 

66 

66 

55 

53 

57 

53 

51 

56 

55 

57 

73 

58 

54 

59 

49 

59.7 

MIN 

25 

34 

32 

29 

41 

36 

29 

26 

36 

38 

45 

65 

38 

33 

40 

47 

55 

55 

41 

35 

36 

34 

39 

41 

43 

47 

55 

46 

35 

30 

28 

36.6 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

55 

60 

51 

53 

63 

68 

50 

51 

64 

66 

67 

69 

65 

64 

56 

65 

70 

70 

69 

54 

53 

57 

57 

65 

55 

55 

74 

72 

59 

54 

55 

50.7 

MIN 

2« 

35 

33 

25 

30 

37 

27 

25 

34 

38 

39 

40 

37 

32 

40 

42 

51 

45 

39 

32 

34 

34 

35 

38 

40 

46 

48 

49 

36 

30 

28 

36.3 

VALLEY  HEAD   1  S 

MAX 

A6 

55 

51 

52 

61 

57 

57 

39 

60 

67 

66 

56 

56 

47 

55 

57 

64 

60 

62 

49 

49 

54 

50 

47 

55 

57 

52 

56 

51 

42 

39 

64.5 

MIN 

lA 

32 

28 

24 

24 

34 

23 

19 

21 

34 

39 

47 

36 

27 

33 

39 

45 

54 

33 

34 

34 

24 

30 

34 

43 

45 

51 

47 

40 

37 

19 

33.8 

VERNON 

MAX 

51 

62 

56 

57 

55 

59 

46 

52 

69 

65 

70 

60 

57 

54 

59 

52 

62 

64 

60 

61 

66 

61 

58 

61 

54 

66 

63 

65 

53 

55 

50 

57.6 

MIN 

18 

35 

26 

25 

26 

30 

25 

24 

25 

36 

36 

52 

28 

28 

34 

38 

47 

57 

28 

24 

25 

28 

28 

30 

30 

44 

51 

44 

40 

38 

22 

33.0 

WATERLOO 

MAX 

♦5 

58 

61 

52 

S3 

98 

40 

49 

63 

65 

64 

55 

50 

53 

54 

56 

59 

63 

52 

44 

58 

56 

64 

54 

52 

54 

50 

63 

47 

44 

40 

54.1 

MIN 

21 

32 

33 

35 

35 

30 

28 

29 

34 

41 

44 

47 

32 

27 

28 

38 

51 

35 

36 

38 

30 

28 

32 

35 

36 

41 

53 

39 

38 

30 

17 

34.5 

WHATLEY 

MAX 

63 

55 

55 

65 

62 

56 

54 

70 

72 

71 

62 

63 

60 

62 

67 

72 

69 

67 

55 

60 

63 

58 

67 

58 

53 

70 

72 

57 

59 

65 

49 

62.0 

MIN 

22 

29 

25 

24 

38 

39 

26 

24 

34 

34 

45 

55 

33 

30 

36 

50 

55 

43 

36 

26 

33 

27 

35 

36 

40 

50 

50 

48 

30 

27 

27 

36.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava. 

DEMOPOLIS  LOCK  It  DAH 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

.12 

.02 

.04 

.06 

.oe 

.07 

.07 

.03 

.08 

.10 

.12 

.43 

.08 

.11 

.06 

.02 

.08 

.01 

.01 

.02 

.05 

.08 

.04 

.18 

B2.18 

WIND 

11 

28 

72 

45 

10 

69 

108 

35 

24 

13 

23 

80 

76 

34 

68 

112 

60 

40 

166 

82 

32 

20 

50 

74 

38 

48 

60 

142 

78 

55 

35 

1768 

FAIRHOPE 

EVAP 

.03 

.02 

.05 

.03 

.03 

.09 

.08 

.03 

.02 

.04 

.06 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.07 

.10 

.04 

.04 

.03 

.06 

.03 

.03 

.03 

.04 

.08 

.08 

.06 

.06 

1  .42 

WIKD 

17 

17 

42 

13 

9 

86 

92 

9 

7 

14 

19 

87 

28 

27 

39 

49 

66 

53 

85 

20 

32 

13 

29 

35 

26 

48 

64 

92 

113 

27 

16 

1272 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.04 

.10 

.24 

.07 

.07 

.04 

.06 

.04 

.05 

.04 

.02 

.10 

.08 

.05 

.02 

.00 

.08 

.14 

.07 

.13 

.05 

.13 

.00 

.05 

.06 

.11 

.08 

.01 

.07 

B2.14 

WIND 

20 

10 

110 

20 

10 

33 

30 

21 

16 

8 

12 

40 

60 

60 

15 

15 

10 

40 

100 

40 

20 

30 

20 

30 

40 

20 

38 

40 

17 

8 

28 

961 

S**  B«1m«dc*  NotM  roUowlag  SuUoo  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Tern 

peiat 

ure 

F 

tecip 

italion 

StBlion 

n  1 

<  s 

•  e 
<  s 

§> 
< 

1 

From  long 
Term  Means 

X 

a 

1 

« 

Q 

O 

No.  ol  Days 

Total 

% 

c 

e 

S 
e 

6 

Q 

Snow,  Sleol 

No  ol  Oa/i 

Mm 

Max  Depth 
on  Ground 

1 
o 

S 

i 

o 
p 

hi 

5  I 

JUNE  1959 

GAINESVILLE 

M 

0 

0 

0 

.  0 

0 

JULY  1959 

ASHLAND 

89.8 

65.0 

77.4 

97 

1 

59 

9+ 

0 

17 

0 

0 

0 

6.35 

1.3B 

21 

.0 

0 

11 

4 

3 

AUGUST  1959 

CENTRE 

M 

° 

0 

0 

.0 

0 

StrlcMbtK  iy^y 

OZARK 

M 

12 

0 

0 

0 

2.77 

.80 

13 

.0 

0 

7 

2 

0 

OCTOBER  1959 

ASHLAND 

73.7 

54.7 

64.2 

90 

3 

36 

26 

126 

1 

0 

0 

0 

8.33 

2.45 

14 

.0 

0 

11 

5 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1959 

GAINESVILLE 

.52 

.12 

.01 

.07 

JULY  1959 

ASHLAND 

.22 

1.36 

.03 

.18 

.02 

.19 

.68 

1.20 

.04 

.26 

.02 

.10 

1.38 

.02 

.01 

.46 

T 

T 

.06 

.12 

6.35 

AUGUST  1959 

CENTRE 

* 

2.00 

.10 

.10 

.25 

.18 

.25 

.25 

.60 

3.73 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

.81 

.88 

.22 

.14 

.30 

.35 

.20 

.34 

3.24 

SEPTEMBER  1959 

GEORGIANA 

T 

1.20 

2.09 

1.55 

T 

.35 

T 

5.19 

OZARK 

T 

.31 

T 

T 

.35 

.16 

.40 

.80 

.51 

.24 

2.77 

OCTOBER  1959 

ASHLAND 

.07 

.84 

.38 

.07 

.30 

.19 

2.45 

.90 

.53 

.02 

1.70 

.03 

.20 

.05 

T 

.06 

.30 

.18 

.06 

8.33 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

• 

r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

JUNE  1959 

GAINESVILLE 

MAX 
HIN 

87 
71 

77 
68 

83 
67 

83 
61 

84 
67 

78 
63 

JULY  1999 

ASHLAND 

MAX 

HIN 

97 
68 

91 

S9 

89 

67 

86 
65 

88 

62 

88 
64 

90 
63 

88 
63 

91 
59 

92 
63 

89 

66 

86 

66 

85 
63 

87 

65 

92 

62 

87 
68 

85 
65 

88 
64 

90 
68 

91 
65 

90 
62 

90 
68 

88 
67 

87 

69 

92 
66 

92 
64 

92 
63 

93 
64 

93 
65 

94 

69 

94 
72 

es'.o 

AUGUST  1959 

CENTRE 

MAX 
HIN 

96 
69 

86 
71 

86 
63 

90 
69 

90 
68 

90 
67 

88 
68 

92 
68 

93 
68 

90 
69 

98 
67 

89 
69 

91 
71 

SEPTEMBER  1959 

OZARK 

HAX 
HIN 

80 
74 

92 
71 

90 
71 

94 

70 

93 
74 

95 
76 

92 
71 

90 
72 

92 
74 

94 

73 

91 
72 

80 
70 

81 

69 

74 

65 

78 
64 

78 

66 

92 
64 

87 
68 

86 
61 

89 

59 

OCTOBER  1959 

ASHLAND 

MAX 
HIN 

87 
S8 

87 
S6 

90 
55 

86 
61 

88 

60 

85 
67 

82 
66 

77 
69 

84,  79 
68'  68 

85 
68 

84 
50 

83 
55 

75 
59 

62 
50 

61 
55 

63 
55 

75 
52 

75 
43 

68 
52 

65 
56 

62 
56 

64 
57 

64 
52 

63 
38 

75 
36 

68 
55 

68 
38 

58 

39 

57 
49 

66 
54 

73.7 
54.7 

CORRECTIONS 
MONTH:     JULY  1959 


Temperature  and  Precipitation  Extremes  Table: 
Atmore  State  Farm 


Climatological  Data  Table: 
Atmore  State  Farm 


Greatest  total  precipitation  should  be 
11.15  inches  at  Citrooelle. 


Total  precipitation  should  be  G.37, 
greatest  day  2.00  on  3rd;  no.  of  days 
with  .10  or  more  should  be  14;   .50  or 
more  should  be  4;  1.00  or  more  should  be 


Coastal  Plains  Division 


Daily  Precipitation  Table: 
Atmore  State  Farm 


Climatological  Data  Table: 
Gadsden  Gas  Plant 


Eastern  Valley  Division 


Dally  Precipitation  Table: 
Columbia 


Gadsden  Gas  Plant 


MONTH:     OCTOBER  1959 


Division  average  precipitation  should  be 
5.60;  departure  from  long-term  average 
-1.39. 


Amount  on  the  31st  should  be  .04,  monthly 
total  should  be  6.37. 


Total  precipitation,  greatest  day  and  date, 
no.  of  days  with   .10  or  more,  and  no.  of 
days  with   .50  or  more  should  be  missing. 
No.  of  days  with  1.00  or  more  should  be  0. 

Average  precipitation  should  be  5.18;  de- 
parture from  normal  should  be  +2.65. 


Amount  on  the  31st  should  be  .12. 
total  should  be  10.69. 


Monthly 


Amounts  on  the  14th,  15th  and  monthly  total 
should  be  missing. 


MONTH:     NOVEMBER  1959 


Dally  Precipitation  Table: 
Florence 


Evaporation  and  Wind  Table: 

Demopolis  Lock  d  Dam 


Amount  on  the  27th  should  be  1.14,  monthly 
total  should  be  missing. 


Correct  evaporation  as  follows:  1st  *;  2nd, 
.09;  29th,    .03;  30th,    .02.     Total  2.69. 


S**  i«I«r*nc«  u<Am  (oUo%ring  StaUon  lodn. 
-  169  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
DECEMBER  1959 


BurnsvlUe  Substa,  Hjss.Q 


ALABAMA 


USCOHM-IIB-Asli. 


Isolines  ?re  drawn  through  points  of  approxi_iately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 

-  170  - 


ALABAMA 
DECEMBER  1959 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO.  1 

\AJ\jm  J 

NAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

j  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ft 

g 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  PINW 
ADD I SOH 

006) 

HENRY 
WINSTON 

94  13 

8T  11 

T99 

C 

JOHN  S*  niCHBURG 
PALMER  GOOSEY 

AOOISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

34  29 

87  19 

1900 

TA 

TVA-93 

ALBERTA 

01*0 

WILCOX 

3?  1* 

87  29 

1T5 

8A 

SIDNEY  J.  HARDYi  SR. 

ALBERTVILLC  Z  SE 

OlAB 

MARSHALL 

12 

34  1* 

86  10 

1140 

9A 

9A 

H 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0U3 

TALLAPOOSA 

32  59 

89  92 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  M(  SANFORD  ' 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  07 

08  OS 

190 

M 

ROBERT  L.  CHAPPELL 

ANDALUS [A 

COVINGTON 

599 

7A 

TA 

J.  RAYMOND  SHREVE 

ANNI5TON  F»*  *P 

0Z72 

CALHOUN 

33  35 

89  51 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEV   i  5 

0358 

WINSTON 

34  04 

87  13 

500 

TA 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0369 

85  50 

1010 

6P 

6P 

C  H 

ASHVELLE  A  W 

0377 

ST.  CLAIR 

33  91 

86  20 

990 

JO*iN  T,  SWINOALL 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

34  48 

86  59 

T09 

TA 

TVA-62 

ATHENS  2 

039S 

LIMESTONE 

86  59 

T20 

9A 

9A 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE   STATE  FARM 

0A02 

31  10 

87  29 

300 

AP 

AP 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

AUnURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

i2  34 

89  31 

T90 

0A 

8A 

MRS.  MARTHA  I*  MOORE 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

LEE 

32  3ft 

85  Z9 

TOO 

C 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

AUTAUCAVILLE 

AUTAUGA 

200 

8A 

J.  n.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

OiOS 

TUSCALOOSA 

87  20 

TA 

TA 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  MINETTE 

BALDWIN 

30  93 

87  47 

TP 

TP 

GROVER  W*  WOODWARD 

BELCREEN 

0631 

FRANKLIN 

1! 

34  28 

87  92 

910 

TA 

TVA-43 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

3*  42 

86  93 

600 

9P 

»P 

H 

ALABAMA  POLY*  INST. 

,  BERftT 

FAYETTE 

MISS  CLARA  0,  OLIVE 

BESSEMER  A  SW 

JEFFERSON 

6P 

tA 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

1  BETHLEHEM 

MAO I  SON 

TA 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  OT 

570 

C 

OSCAR  W.  LOCKRIDfiE 

BILLIN6SLET 

0823 

AUTAUGA 

92  40 

8«  43 

380 

ftp 

JOHN  Rk  THOMAS 

BINGHAH  MOUNTAIN 

0S26 

JACKSON 

1640 

TA 

7VA-762-C 

BIftMINCHAH  H3  AP 

0831 

JEFFERSON 

610 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

085* 

♦70 

TA 

80  a; 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

lOTO 

TA 

C 

OAVtO  A.  BURNS 

1  BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

86  16 

2T* 

0A 

0A| 

R.   F.  HENDERSON 

BPEWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

89 

6P 

[J 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

1  BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

34  56 

85  45 

9P 

5p! 

MIS';  M.  LOUISE  JONES 

1178 

PIKE 

31  43 

89  49 

51B 

TA 

'  CALERA  Z  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

86  46 

9*0 

9P 

9P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

87  19 

110 

9P 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST, 

,  CAMPBELL 

1515 

CLAWCE 

93 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

85  41 

680 

6A 

6aI 

ALABAMA  POLY.  INST. 

1377 

WALKER 

33  94 

87  32 

TA, 

HISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1*«2 

MORGAN 

i: 

34  23 

86  ^8 

78C 

TA 

TVA-66 

:  CENTRE 

151Z 

CHEPOKEE 

3*  OB 

89  41 

640 

5P 

9P 

WATER  FILTER  PLANT 

1  CENTREVILLE 

15Z0 

BIBB 

230 

TA 

TA 

W.  D.  HOLLIFIELD 

CHATOM 

1566  WASHINGTON 

199 

6P 

6P 

CMA^.  C.  SMITH 

CHlLOEPSBURG 

1615;  TALLADEGA 

33  IT 

86  21 

480; 

ALABAMA  POWER  CO 

CHILOERSeURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

J3  IT 

86  20 

418 

»P 

9P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

16S5 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

183 

!' 

TA 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

980 

TA. 

MAPION  W.  EASTERLING 

17Z5 

BARBOUR 

600 

9P 

8A 

chaple  s  l •  we ston 

CODEN 

1803,  MOBILE 

30  23 

88  19 

12 

9P 

5P 

H 

AGNES  C.  CMPISTENSEN 

COFFEE   SPRINGS  2  KW 

1807 

GENEVA 

• 

31  11 

85  56 

290 

HENOT  F.  kelley 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

TA 

TVA-462 

COLLINSVlLLE 

1849 

OE  KAlB 

734 

7a 

B.  W.  APPLETON 

C0LUM8 1 A 

1665 

HOUSTON 

133 

HENPV  K  ILLINGSWORTH 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

97  11 

334 

6A 

MRS.   C.  GRESHAM 

COTTON TON 

1974 

RUSSELL 

* 

32  09 

69  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

Z079 

SUMTER 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

760 

OR.  W.  B.  FULTON 

2124 

TALLAPOOSA 

T30 

DANCY  *  N 

21*1 

PICKENS 

13 

33  04 

88  IT 

207 

bp 

J.  T.  MC  DANIEL 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  29 

87  09 

600 

TVA-503 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

8T  39 

220 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

1  DECATUR 

2207 

MORGAN 

580 

8A| 

LOUIS  C.  BLItZARD 

!  OECATUR  * 

2Z16 

12 

3*  37 

86  99 

5T0 

TA 

'  DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  98 

588 

TVA-411 

'  DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  2« 

85  42 

990 

7A 

GILBERT  LANDERS 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

22*5 

MARENGO 

ii 

32  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'  OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

89  Z8 

321 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  A  N 

2377 

HOUSTON 

31  17 

89  24 

300 

c 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

B7  2» 

800 

TA 

ta! 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  29 

86  04 

199 

TA 

HERBERT  S*  MHATLET 

ELKMOMT 

2600 

LIMESTONE 

12 

14  53 

86  99 

T6a 

T*i 

TVA-T40 

1  ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

33  19 

8?  48 

292 

7*1 

K«  V.  BERRY 

'  ENTERPR I SE 

2670 

COFFEE 

91  19 

89  91 

380 

9P; 

RADIO  STATION  WIflB 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

89  07 

220 

H 

OTIS  C.  BRASWELL 

27*3 

CONECUH 

»1  25 

87  02 

292 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

\ 

30  32 

87  99 

23 

9P 

5P 

JAMFS  E.  BARRETT,  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

31  0( 

86  33 

232 

SA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLf 

MORGAN 

620 

TA 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

284f 

WINSTON 

34  0* 

87  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

i: 

3*  34 

06  34 

572 

TVA-5T6 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

370 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

1  FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

IS 

34  4< 

89  41 

1400 

7A 

TVA-387 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

990 

9P 

LAWPENCE  W.  ROHL 1N6 

1 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

( 

31  99 

86  35 

*90 

HENPy  BARSANIER 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

10 

ep 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

30*3 

DE  KALB 

879 

JOHN  W.  PATE 

3105 

MONROE 

SA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAM 

1 

34  0] 

86  0( 

5Te 

TA 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

] 

34  01 

86  DC 

965 

TA 

50.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160  SUMTER 

130 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

500j 

r.A 

MRS.  G.  MC  KENIIE 

3219 

JACKSON 

690 

TA 

GENEVA 

3295 

GENEVA 

9 

31  01 

89  92 

lOT 

7. 

TAI 

H 

REBECCA  CAMPBELL 

GEOPGIANNA 

3271 

BUTLER 

6 

06  44 

200 

TA 

MRS  ELMA  P.  RURKETT 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

31  V 

121 

" 

6P' 

ALTON  r..  LAND 

;  GORGAS 

1 

3*30 

WALKER 

900 

ALABAMA  POWER  CO, 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

06  17 

280 

TA 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

H 

N.  hamner  cobbs 

GREENVILLE 

3*19 

SUTLER 

6 

31  50 

86  38 

AM 

9P 

8A 

H 

CECJLE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

392< 

BUTLER 

420 

Ti 

1 

CLAUDE  B.  CONN,  SR. 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

BALDWIN 

GILBERT  H,  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

9Te 

AP 

4P 

RADIO  STAT  ION  HGSV 

1  GUNTERSVILLE  CITY  V  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  IT 

610 

TVA-403 

GUNTERSVILLE  DAM 

3983 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  2* 

611 

it 

TVA-TO 

1  MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

8T  37 

910 

«A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

36*4 

MARION 

13 

34  08 

8T  99 

SAB 

TA 

TA 

REX  COOPER 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRT 

3 

3Z  48 

8T  11 

600 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

37*8 

LOWNDES 

1 

32  It 

86  36 

190 

7A 

MRS  CORRIE  M.  BEVIS 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

89  20 

370 

TA 

7A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

iJ 

33  39 

89  36 

890 

9P 

9P 

CITv  OF  HEFLIN 

HIGHLAKD  HOME 

3816 

CRENSHAW 

* 

31  57 

88  19 

994 

7A 

H 

LUKE  JORDAN 

HICHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

»  32 

89  24 

nT5 

8A 

THOMAS  J,  HART 

3899 

FRANICLIN 

13 

94  20 

8T  96 

SA9 

6A 

FRANK  L.  MAYNES 

MUNTSVlLLE  SUBSTA 

*O60 

MADISON 

12 

34  43 

86  3ft 

611 

9A 

TVA-65 

HUNTSTILLE  we  AP 

*064 

MADISON 

86  39 

609 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MYTOP 

4099 

JACKSON 

11 

34  4^ 

86  OT 

1«19 

7A 

TVA-7e 

IDER 

4115 

DE  KALB 

12 

3*  43 

89  41 

19A0 

TA 

TVA-T45 

JACKSON  LOCK  1 

*192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

TA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSOM  SHOALS 

*I98 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

♦T9 

9P 

ALABAMA  POWER  CO. 

JACKSONVILLE  2  SW 

*209 

CALHOUN 

33  48 

89  46 

690 

7A 

C 

MRS.  ELLA  M,  AYERS 

JASPER 

4225 

WALKER 

2 

n  90 

87  IT 

3T0 

6P 

«P 

HAROLD  G.  01 U. 

STATION 

j     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

;  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

1 

>> 

i 

ES 

SPECIAL 

JORDAN  DAM 

4306 

84  19 

290 

4A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

11 

32  9* 

89  24 

090 

4P 

4P 

M 

CLARENCE  H.  PINCHER 

LAY  DAM 

CHILTON 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4819 

JEFPEflSOH 

99  39 

84  33 

49t 

TA 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

482T 

CHEROKEE 

9*  11 

89  44 

90« 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4T9B 

SUMTER 

13 

92  39 

88  11 

140 

TP 

TP 

PROF     E    J  MORPHEY 

LOCKMART 

4822 

COVINGTON 

91  01 

84  22 

290 

8A 

SA 

H 

M.  C*  YOUNG 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

JOHN  B,  ARD 

MADISON 

49T6 

MADISON 

12 

9A  *2 

86  49 

5T9 

9A 

9A 

H 

HARRY  R,  TAYLOR,  JR. 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

f»  30 

84  51 

494 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

32  08 

07  39 

189 

c 

OR    T    M  6AIU.ARD 

MARION   1  N 

5108 

PERRY 

32  98 

8T  18 

290 

TA 

c 

ROBERT  J,  CURRY 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

12  28 

87  !* 

200 

ftp 

ftp 

ALABAMA  POLY,  INST. 

MARTIN  0AM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

89  99 

339 

4P 

ftp 

ALABAMA  POWER  CO, 

MATHEWS   1  SSW 

51T2 

MONTGOMERY 

92  19 

86  01 

190 

TA 

E*  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

91  98 

88  2T 

390 

TA 

ERNEST  H.  LAND 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  oaily  temperatures  from  65'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  loca 1  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t Ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  obser vat  ions  on  dayl Ight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Stat  ion .     Hour ly  precipitat  ion  va lues  are  processed  for  spec la  1  purposes ,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  va lues  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*    Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amcunts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

(Jeneral  weather  conditions  In  the  U.  S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25, 
D.  C. 

Xnf ormat  ion  concern  ing   the  history  of  changes   In   loca t  ions ,   c leva t  ions ,   exposure ,   etc.,   of  subs tat  ions  through  1955  may  be   found   in  the  publication 
"Substa  t  ion  History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Super  in tendent  of  Documents ,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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7S.4 

80 

It 

75.3 

7, 

5 

M 

79.3 

81 

7M 

78.0 

80 

7 

2.2 

81 

1 

79.  3 

I«ll81 

75.0 

79 

0 

74,0 

77 

9 

73.9 

78 

7 

81 

77.9 

79 

y 

72  .2 

77 

2 

76.  5 

3.1 

76.6 

81 

1 

80 

76*?'^ 

79 

2 

78,  1 

81 

2 

78.6 

79 

3 

74.6 

3,3 

79 

0 

77,5 

80 

3 

77 , 5 

80 

SO 

78,9 

_ 

.7 

80 

3 

79.9 

82 

2 

•  1 

82 

75*31^1 

79 

7 

75  .  B 

80 

0 

79 

73.4 

77 

8 

78 

9 

74*9M 

78 

1 

80*  3 
* 

•  2 

77,3 

80 

1 

78.6 

■  0 

82 

77.3 

80 

2 

74  .SM 

79 

3 

73.6 

78 

3 

78,3 

79 

5 

75,7 

79 

2 

76.2 

79 

3 

73,5 

78.4 

74,2 

2.5 

78 

6 

78 

0 

73«6** 

3.4 

78 

78.1 

80 

1 

79.6 

- 

•  7 

82 

1 

76.5 

79 

6 

76.1 

2*2 

80 

7 

76.7 

2.9 

79 

2 

73.9 

78. 3M 

1.3 

80 

3 

77.7 

81 

3 

81 

1 

78.8 

81 

6 

78.7 

•  6 

80 

6 

73.1 

2*5 

77 

9 

75.3 

79 

5 

M 

78 

8 

77.5 

80 

0 

August 


September 


November  December 


ALBERTVILLE   2  St 
ALEXANPfR  CITY  6  Nf 
AUICEVILLE  2  SE 
ANDALUSIA 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASMLANIl 
ATHENS  2 

ATMORP  STATE  FARM 

AUPU'IN   3  SW 

BANKHEflO  LOCK  ANO  0AM 

BAY  MINETTt 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  4  SW 
BIRMINGHAM  WG  AP 
BRANTLEY 

8REWT0N   3  SSF 
BRIDGEPORT  2  W 
CALERA  2  SW 
CAMDEN   3  NNW 
CAMP  HILL   2  NW 

CENTRE 
CENTREVILLE 
CHATOM 
CHILDERSnuRC  WTR  PLANT 
CITRONELLE 

CLANTON 
CLAYTON 
CODEN 
OAYTON 
DECATUR 

OEMOPOLIS  LOC<  AND  DAM 
DOTHAN  fAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

FALKVILLE 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 
FRISCO  CITY 
GADSDFN   GAS  PLANT 
6AINE<;VILLE 
GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENSRORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON 
HAVNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE  WB  AP 

JASPER 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHAPT 

MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER  3  vmw 
MOBILE  WR  AIRPOPT 

MOBILE 

MONTGOMERY  we  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  <.HOAL^  FAA  AP 
NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 
ONEONTA 
OPELIKA 
OZARK 

PELL  CITY  2  V/ 

PHENIX  CITY 
PHENIX   CITY   2  NNW 
PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
ROeERTSDALE  7  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  ?. 

SAINT  PERNARO 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

SCOTTSBORO 

SEALF 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
ThOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKE6EE  2 
UNION  SPRINGS  5  S 
VALLEY  HEAD  1  <i 

VERNON 
WATERLOO 
WHATLEY 


70i5M 

73«9 

75.8 


2.8 
2.0 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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Tabl*  l-CoDtinu«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


May 


DIVIflONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLEY 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 
U'»PER  PLAINS 
CASTf_RN  VALLfv 
riEOMONT  PLATEAU 

PfiAIQIC 
COASTAL  PLAI1 
6ULF 


*5t7     -     .A  A9.2 


A3>3     -  9f9  < 


SA|9 
55i2 


3|3  60i4     -  ItO  71t0 


-  li3 


July 


1  79.1    ,-  1.3 


76i2  -  1.6  I 
75.6     -  3.0  ■ 


Augujt 

i  1 


S«pt*mb«r 

I  I 


AS. 6  i-  2.3 

50.1  I-  3.0 

51.0  -  .9 

61.9  I-  2.3 

53.7  I-  2,0 

5A.7  I-  1.8 


No  Special  Weather  Summaries  appeared  in  the  monthly  issues  for  1959. 


3e«  Reference  notes  rollovioc  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ABBEVILLE    1  NNW 

IS 

i34 

ADD I  SON  CENTRAL  TOWER 

- 

76 

38 

ALBERTA 

74 

ALBERTVILLE  2  *>E 

80 

95 

47 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

33 

4 

99 

ALlCEVlLLE  2  SE 

50 

99 

ANDALUS 1 A 

14 

53 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

50 

22 

60" 

36 

ASHLAND 

5 

01 

5 

86 

ASHVILLE   <>  W 

56 

14 

ATHENS 

27 

71 

16 

57 

ATMORE   STATE  FARM 

^  ' 

8 

56 

AUBURN   3  SW 

79 

.23 

3 

76 

AUTAUGAV I LLE 

81 

54 

6ANKHEA0  LOCK  AND  DAM 

04 

BAY  MINETTE 

3 

73 

14 

BELGREEN 

74 

40 

BELLE  MINA  2  N 

3 

85 

3 

56 

BESSEMER  4  SW 

59 

16 

BE  TMLEHEM 

49 

3 

66 

Bl  LL INGSLEY 

- 

12 

94 

B 1 NGHAM  MOUNT A  I N 

BIRMINGHAM  WB  AP 

<• 

16 

.62 

3 

52 

B I  SHOP 

45 

71 

IB 

BRANTLEY 

34 

~ 

63 

76 

53 

-1 

64 

BRIDGEPORT  2  W 

5 

22 

~ 

.67 

4 

41 

6RUND I 06E 

00 

CALERA  2  SW 

36 

- 

1 85 

93 

CAMDEN  3  NNW 

64 

.  _ 

CAMP  HILL   2  NW 

56 

67 

CARBON  HILL 

E  6 

21 

5 

66 

66 

CENTRE  ^''^^^ 

05 

9(1 

CENTREV I LLE 

74 

58 

* 

84 

CHATOM 

66 

37 

CHILDERSBUPG 

73 

3 

21 

CHlLOERSBURo  WTR  PLANT 

16 

CI  TRONELLE 

35 

- 

52 

* 

37 

CLAIBORNE 

52 

,  , 

CLANTON 

4C 

•  14 

91 

CLAYTON 

5 

42 

•  49 

6 

30 

COOEN 

76 

61 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

90 

74 

88 

COLBERT  STEAM  PLANT 

- 

89 

.  - 

29 

COLL  I NSV I LLE 

35 

87 

COLUMBIA 

4 

13 

7 

31 

CORDOVA 

5 

18 

34 

COT TON TON 

CU3A 

13 

3? 

DADEVI LLE 

66 

■  1  0 

94 

OANCY  N 

E  5 

14 

.31 

3 

77 

DANVILLE 

67 

90 

97 

DECATUR 

22 

-1 

74 

* 

- 

23 

DECATUR  4 

36 

59 

DECATUR  SU3STAT;on 

3 

66 

3 

55 

DELTA 

56 

DEMOPOL 1 S  LOCK  AND  DAM 

11 

4S 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

39 

44 

- 

74 

DOUBLE  SPR I NGS 

12 

■  4 

57 

ELBA 

53 

.17 

6 

85 

26 

ELROD 

P 

55 

4? 

ENTERPRI SE 

: 

62 

7S 

EUFAULA 

46 

1 

01 

98 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

ft 

15 

6 

46 

FA IRHOPE 

98 

.25 

FALCO  OPEN  POND  TOwE R 

27 

FALKVI LLE 

24 

FALLS  CITY  6LK  POND  TW 

48 

92 

FARLEY 

67 

3 

26 

FAYETTE 

93 

50 

FLAT  ROCK 

74 

, 

FLORENCE 

■  4 

75 

■  4 

08 

FLORENCE  AT  LOCK 

26 

■  J 

74 

FORT  DEPOSIT 

4 

22 

4 

27 

FORT  MORGAN 

3 

67 

27 

FORT  PAYNE 

16 

■ 

FRISCO  CITY 

1^ 

GADSDEN 

06 

'o7 

04 

GADSDEN  GAS  PLANT 

88 

4 

65 

GAINESVILLE 

63 

GARDEN  CITY 

- 

36 

GENEVA 

54! 

62 

^* 

29 

GEORGIANNA 

4 

18 

4 

63 

GILBERTOWN 

4 

26! 

3 

37 

GORGAS 

3 

68 

55 

GREEN  BAY 

4 

15 

6 

37 

GREENSBORO 

3 

61 

-I 

■  31 

27 

GREENVILLE 

4 

92 

•  06 

5 

76 

GULF  SHORES  POST  OFFIC 

27 

6 

27 

GUNTERSVILLE 

4 

32 

3 

39 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WK 

4 

18 

3 

34 

GUNTERSVILLE  DAM 

02 

3 

06 

HALEYVlLLE 

f  5 

61 

66 

HAMILTON 

4 

51 

4 

00 

HARRISBURC  CAHABA  TOWE 

3 

86 

4 

50 

HAYNEVILLE 

■  4 

15 

5 

01 

HEADLAND 

5 

09 

6 

00 

HEFLIN 

04 

3 

50 

I3l  -  .19  2 


10  -   .30:  3 


5 

62 

2 

13 

7 

21 

7 

19 

4 

24 

5 

72 

4 

00 

9 

09 

2 

67 

7 

74 

5 

13 

5 

22 

3 

65 

65 

1 

66 

5 

19 

5 

78 

7 

74 

6 

93 

4 

27 

6 

66 

4 

92 

6 

60 

1 

78 

10 

17 

5 

69 

7 

65 

6 

55 

3 

75 

4 

74 

5 

23 

1 

19 

6 

01 

12 

38 

9 

76 

3 

82 

30 

10 

57 

70' 

3 

65 

3 

37 

4 

92 

1 

92 

10 

69 

7 

39 

5 

03 

5 

60 

9 

51 

2 

66 

6 

19 

2 

71 

34 

7 

23 

2 

24 

57 

' 

77 

2 

■'Si 

5 

11 

6 

37 

8 

51 

21 

1 

35 

5 

77 

3 

25 

4 

71 

' 

60 

5 

35 

6 

13 

5 

62 

3 

79; 

10 

53 

08 

14 

10 

13 

2 

90 

4 

13 

6 

88 

3 

11 

5 

87 

2 

25; 

6 

50 

3 

61 

5 

61 

7B 

9 

13 

5 

76 

2 

51 

6 

69 

e 

13: 

6 

42 

11 

73 

5.40 

13 

29 

5 

96 

6 

81 

66 

4 

79 

06 

5 

49 

3 

71 

4 

07 

2 

56 

4 

80 

5 

09 

3 

91 

1 

21 

;  3 

72 

89 

3 

60 

3 

91 

10 

47 

25 

48 

14 

68 

3 

82 

3 

16 

6 

47 

2 

19 

10 

62 

3 

69 

96 

3 

65 

2 

63 

;  3 

^ 

2 

63 

3 

79 

S 

92 

16 

It 

31 

4 

66 

4 

73 

37 

11 

61 

5 

19 

10 

48 

7 

05 

6 

25 

6 

02 

6 

41 

3 

46 

9 

46 

92 

1 

75 

10 

84 

7 

29 

3 

66 

10 

94 

17 

08 

9 

69 

3 

30 

;  3 

57 

3 

57 

3 

54 

3 

90 

3 

25 

5 

26 

;  5 

1* 

4 

36 

5 

42 

5 

76 

:  6 

40 

5 

30 

9 

44 

3 

86 

6 

60 

6 

16 

6 

25 

3.35 

3 

84 

-  .14 

2 

78 

6 

4.63 

2 

04 

-1.20 

6.71 

2 

76 

-  .65 

2*24 

4 

46 

.80 

5.52 

3 

73 

.73 

3.41 

2 

49 

-  ,99 

1 

26 

93 

4 

40 

3.15 

3 

32 

-  .04 

2 

59' 

[  1 

62 

1 

58i 

7.84 

2 

69 

-1.80 

1 

47 

2.77 

1 

06 

-2.42 

4*16 

1 

96 

-1.15 

1 

02 

6.97 

1 

24 

-1.77 

3 

20 

5 

33 

75 

5 

39 

1 

45 

4 

63 

5.23 

61 

-2.59 

2.70 

3 

74 

.23 

2 

90 

2 

51 

3.43 

3 

14 

-  .60 

3 

531 

3 

38 

1 

54' 

1 

26 

6.42 

40 

-2.43 

3 

57 

4.00 

2 

22 

-1.41 

3 

61 

5 

75 

2 

10 

5.06 

2 

49 

-  .26 

2 

31 

10.71 

60 

-2.70 

62 

3 

51 

3 

18 

3 

05 

3 

09 

3 

91 

;  3 

05 

3 

65 

1 

02 

1 

55 

;  5 

72 

6.85 

1 

76 

-2.41 

.88 

7 

69 

4.13 

7 

51 

3 

55 

5 

61 

3 

77 

10.16 

63 

-2.59 

72 

2 

13 

7 

84 

1 

35 

8.66 

2 

12 

-1.18 

8.67 

2 

45 

-1.48 

1 

92 

6 

35 

6 

06 

4 

06 

2 

83 

3i 

40 

1 

16 

55 

1 

52 

e  2< 

17 

-1.70 
-1.36 
1.63 


See  BeferoDce  notes  Following  station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TA6LC  2  -  CONTINUED 


OCTOUR 


^  1  S 


HIGHLAND  HOME 

E  3iS2 

-1 

.27 

4*16 

-  *95 

10 

18 

3 

75 

90 

-2.65 

4.47 

53 

HIGHTOWen 

««23 

4*43 

7 

19 

3 

40 

7.96 

HO DOES 

5»59 

4.44 

4 

16 

E  6 

51 

:  6.63 

HUNTSVILLE  5UBSTA 

4t38 

3.41 

3 

10 

4 

79 

5.85 

HUNTSVlLLE  WB  AP 

3.62 

3 

29 

4 

44 

5.53 

JUSTLEVILLE 

- 

- 

- 

HYTOP 

4.05 

4 

64 

4 

92 

7.02 

lOER 

6**4 

3*49 

6 

50 

4 

82 

5.57 

JACKSON  LOCK  1 

*i2T 

.34 

6*55 

2*00 

5 

69 

82 

6 

66 

I 

•  29 

:  6.39 

2 

09 

JACKSON  SHOALS 

itie 

4.83 

5 

96 

2 

83 

L  7. 6B 

JACKSONVILLE  2  SU 

3*«3 

3.94 

3 

74 

2 

11 

6.91 

JASPER 

6*90 

4.54 

5 

31 

4 

56 

8.70 

JORDAN  DAH 

3.75 

5.40 

5 

36 

2 

84 

4.81 

LAf AYETTE 

i  4*55 

5.62 

6 

56 

E  2 

21 

5.59 

LAY  DAM 

5*16 

4.51 

7 

42 

3 

60 

8.65 

LEEDS 

5*06 

- 

»6e 

2.94 

-2*50 

6 

36 

20 

2 

09 

-2 

■  90 

7.88 

4 

68 

LEESBURG 

5«35 

4.70 

5 

95 

3 

64 

6.  74 

LIVINGSTON 

i  4*18 

3*16 

4 

14 

:  3 

57 

6.54 

LOCKHART 

4«1T 

5.76 

8 

33 

4 

38 

7.32 

LOUISV ILLE 

5»44 

8*24 

10 

97 

2 

19 

4.62 

MADISON 

'••29 

-1 

.41 

4.10 

-1.35 

4 

25 

-1 

86 

4 

61 

■  20 

6.25 

2 

79 

MAGELLA 

s«  le 

3.54 

5 

74 

3 

53 

10.14 

MARION    1  N 

3«79 

*  76 

E  4.05 

-1*22 

32 

51 

5 

16 

■  11 

4i  81 

1 

01 

MAR  I  ON  JllNCT  I  ON 

3f80 

5*16 

* 

37 

4 

05 

4^  64 

MAR] ON  JUNCTION  2  NE 

4(01 

5.61 

* 

35 

' 

27 

s^3e 

MARTIN  DAM 

4.38 

- 

35 

4.40 

-  .45 

6 

80 

97 

2 

47 

-2 

55 

6.74 

3 

38 

MATHEWS   I  SSW 

3i75 

5*69 

66 

:  2 

58 

4.14 

MELVIN 

3f67 

4.06 

6 

31 

5 

33 

4.82 

MERTZ   PONOV I LLE  TOwER 

4i  62 

4»72 

68 

45 

8.66 

MILLERS  FERRY 

3*14' 

-1 

»31 

4.66 

-  .35 

* 

47 

-1 

87 

6 

38 

6.69 

2 

MILSTEAD 

3*69 

- 

.91 

4.66 

•  16 

6 

06 

04 

63 

-3 

■  54 

3.86 

19 

MINTCR    3  WNH 

4(12 

4.89 

4 

86 

3 

58 

7.  95 

MITCHELL  DAM 

6»27 

5.48 

5 

88 

3 

49 

8.10 

MOBILE  W0  AIRPORT 

4*38 

~ 

■  64 

7.19 

2*38 

5 

08 

-2 

54 

8 

17 

3 

•  07 

7.40 

2 

76 

MOBILE 

5»0b 

6.27 

5 

66 

7 

28 

7.50 

MONTE  SANG 

4.75 

4*36 

3 

72 

6 

01 

6.30 

MONTEVALLO 

4.82 

3.99 

6 

80 

79 

5.45 

MONTGOMERY  WB  AP 

3.41 

-1 

■  19 

4.47 

-  ,26 

4 

82 

-1 

68 

4 

01 

■  80 

6.53 

3 

07 

MOULTON 

4.60 

3.19 

3 

89 

* 

30 

6.06 

MOULTON  2 

4.07 

3.68 

3 

78 

4 

48 

6.  15 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

3.76 

3.62 

4 

02 

5 

18 

3.85 

NATCHEZ 

4.07 

4.78 

5 

76 

4 

17 

:  5.29 

NEWBURG 

3.65 

3*13 

3 

52 

5 

44 

4.78 

NEW  MARKET 

5.69 

3.52 

4 

95 

21 

3.23 

NEW  MARKET  2 

;  6.17 

■  4*27 

NEWTON 

5.80 

■  76 

6*12 

1*75 

6 

22 

96 

30 

-1.21 

4.44 

63 

NEW  WILSON  LOCK 

4.44< 

■ 

5 

14 

79 

3.59 

ON EON T A 

6.41 

4*57 

6 

25 

20 

7.44 

OPEL IKA 

4.43 

5*54 

8 

66 

32 

3.88 

ORRV I LLE 

4.51 

4*85 

5 

01 

81 

3.63 

OZARK 

5.13 

■  91 

6*94 

2*35 

5 

44 

12 

27 

-1 

.89 

;  5.34 

I 

09 

PAINT  ROCK 

5  a  76 

4*14 

4 

36 

16 

5.67 

PALMERDALE   2  W 

5.54 

4*02 

5 

14 

3 

59 

6.30 

PELL  CITY  2  W 

6*66 

3*52 

6 

46 

2 

89 

7.69 

PENNINGTON  LOCK  2 

'  3 .49 

-I 

■  47 

3*45 

-1*82 

6 

21 

4 

06 

-1 

.15 

6.55 

2 

08 

PERRYVILLE 

3.55 

3*83 

6 

13 

4 

19 

4.92 

phenix  city 

3*80 

■ 

- 

PHENIX  CITY   2  NNW 

6*  50 

9 

10 

55 

7.70 

P ICKENSV ILLE 

5*14 

3*79 

* 

71 

30 

4.69 

PINE  MILL 

E  3*51 

4.47 

6 
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52 

2 

78 

16 

61 

1 

92 

6 

75 

2 

33 

64 

1>84 

2 

73 

6 

20 

4 

64 

9 

63 

7.67 

;  1 

81 

8 

26 

1 

86 

9 

lOi 

1 

18 

6 

99 

4>20 

1 

40 

6 

42 

2 

36 

6 

11 

3 

14 

6 

66 

2 

33 

9 

46 

7.73 

1 

98 

4 

85 

3.02 

1 

76 

42 

5 

96 

68 

6 

56 

2.81 

67 

11 

06 

1 

24 

5 

18 

3 

52 

72; 

2 

99 

06 

6.70 

1 

5 

I5i 

2 

20 

5 

15 

1 

76 

3 

99 

3 

49 

81 

1 

07 

5 

04 

4 

10 

3 

601 

2 

83 

3 

54 

3 

12 

11 

63 

10.55 

2 

34 

5 

60 

6 

56 

7 

14 

2 

01 

10 

99 

78 

3 

13 

3 

28 

4 

32 

5 

05 

5 

70 

■  2 

41 

6 

96 

5.05 

2 

03 

9 

29 

2 

17 

8 

34 

1 

01 

3 

95 

2 

94 

10 

92! 

2 

23 

9 

29 

2 

02 

9 

10 

i  1 

04 

4 

00 

3 

10 

S 

44 

6.40 

75 

6 

57 

4.78 

61 

4 

17 

2.47 

1 

95 

2 

74 

6 

04 

20 

00 

5 

08 

3 

12 

4 

12 

3 

66 

7 

25 

5.29 

2 

88 

13 

30 

85 

7 

30 

95 

t 

98 

93 

3 

39 

3 

92 

3 

43 

4 

13 

27 

1.09 

4 

25 

3 

53 

5 

43 

6 

32 

:  8 

16 

2 

96 

-  .16 

:  9 

04 

3 

12 

* 

89 

10 

14 

89 

10 

11 

S.23 

1 

92 

4 

57 

6 

19 

10 

06 

39 

8 

77 

84 

2 

66 

6 

60 

6 

87 

1 

14 

5 

64 

3 

68 

4 

45 

74 

2 

66 

7 

02 

4 

33 

1.87 

1 

09 

9 

16 

7.09 

4 

12 

4 

66 

95 

6 

11 

1 

66 

3 

41 

3 

43 

4 

12 

6 

74 

9 

15 

T.36 

2 

72 

J 

17 

3 

09 

4 

99 

2.41 

3 

63 

5 

2 

32 

e 

99 

7.21 

1 

36 

HIGHLAND  HOME 

E  3.82 

-1 

.27 

4(16 

-  .95 

10 

18 

3 

75 

2 

90 

-2 

65 

4 

47 

•  93 

4 

09 

- 

78 

HICHTOWED 

4.23 

4t43 

7 

19 

3 

40 

7 

96 

3 

36 

HO OSES 

5.59 

4*44 

4 

16 

E  6 

51 

:  6 

63 

2 

84 

HONTSVILLE  SUBSTA 

4.38 

3*41 

3 

10 

4 

79 
44 

5 

85 

4 

53 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4.36 

3^62 

3 

29 

4 

5 

53 

3 

65 

JUSTLEVILLE 

- 

- 

HYTOP 

7.41 

4*0$ 

4 

84 

4 

92 

7 

02 

2 

91 

IDEA 

6.44 

3*49 

6 

50 

4 

82 

5 

57 

4 

54 

JACKSON  LOCK  I 

4.27 

- 

•  34 

6*55 

2.00 

5 

69 

- 

82 

6 

66 

1 

29 

:  6 

39 

2«09 

11 

11 

7 

27 

JACKSON  SHOALS 

3.78 

4^83 

5 

99 

2 

83 

:  7 

66 

4 

71 

JACKSONVILLE  2  SU 

3.43 

3^94 

3 

74 

2 

11 

6 

91 

1 

26 

JASPEP 

6.98 

4(54 

5 

31 

4 

56 

8 

70 

1 

68 

JORDAN  DAM 

3.76 

S«40 

5 

36 

2 

84 

4 

81 

3 

78 

LAFAYETTE 

i  4.66 

$•62 

6 

56 

E  2 

21 

9 

59 

3 

15 

LAY  DAM 

6.16 

4«S1 

7 

42 

3 

60 

8 

65 

1 

45 

LEEDS 

5.06 

- 

•  68 

2^94 

-2.50 

6 

38 

20 

2 

09 

-2  •90 

7 

86 

4.66 

2 

71 

-1 

23 

LEESBURG 

6.35 

4.70 

5 

95 

3 

64 

6 

74 

2 

97 

LIVINGSTON 

:  4.18 

3*16 

4 

14 

E  3 

57 

6 

54 

2 

95 

LOCKHART 

4.17 

5»76 

8 

33 

4 

38 

7 

32 

6 

83 

LOUISVILLE 

5.44 

6*24 

10 

97 

2 

19 

4 

62 

4 

62 

MADISON 

4.29 

-1 

4*10 

-1.35 

4 

25 

-1 

86 

4 

61 

20 

6 

25 

2.79 

6 

52 

3 

13 

MAGELLA 

5.18 

3^  54 

5 

74 

3 

53 

10 

14 

1 

16 

MARION   1  N 

3.79 

■  76 

E  4^05 

•1.22 

32 

51 

5 

16 

11 

* 

81 

1*01 

3 

40 

26 

MARION  JUNCTION 

3.  80 

5»16 

* 

37 

4 

05 

* 

64 

5 

24 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.01 

5*81 

35 

27 

38 

* 

13 

MARTIN  DAM 

4.38 

- 

•  35 

4*40 

-  .45 

6 

80 

97 

2 

47 

-2 

55 

6 

74 

3.36 

3 

70 

- 

02 

MATHEWS   1  SSW 

3.75 

5^69 

7 

66 

:  2 

56 

4 

14 

2 

91 

MELVIN 

3.67 

4*06 

6 

31 

5 

33 

4 

82 

5 

02 

MERTZ  PONOVILLE  TOHER 

4.82 

4»72 

5 

68 

3 

45 

8 

68 

2 

56 

MILLERS  FERRY 

3.14 

-1 

•  31 

4^66 

-  .35 

* 

47 

-1 

87 

6 

38 

73 

6 

69 

2.77 

5 

80 

I 

97 

MILSTEAD 

3.69 

- 

•  91 

4^86 

.16 

6 

06 

04 

1 

63 

-3 

54 

2 

86 

.19 

E  5 

29 

1 

63 

MINTER   3  WNW 

4.12 

4^89 

4 

86 

3 

58 

7 

95 

4 

95 

MITCHELL  DAM 

6.27 

^•4S 

5 

68 

3 

49 

8 

10 

1 

93 

MOBILE  we  AIRPORT 

4.38 

•  64 

?•  19 

2.38 

08 

-2 

54 

6 

17 

3 

07 

40 

2.76 

9 

47 

3 

38 

MOBILE 

5.06 

6^27 

5 

66 

7 

28 

7 

50 

8 

03 

MONTE  SANO 

4.75 

4(36 

3 

72 

6 

01 

6 

30 

4 

73 

MONTEVALLO 

4.82 

3^99 

6 

60 

3 

79 

5 

45 

2 

82 

MONTGOMERY  WB  AP 

3.41 

-1 

•  19 

4^47 

-  .26 

* 

82 

-1 

.68 

01 

- 

80 

6 

53 

3^07 

1 

91 

-2 

78 

MOULTON 

4.60 

3^  19 

3 

89 

4 

30 

6 

06 

1 

86 

MOULTON  2 

4.07 

3^6e 

3 

78 

* 

48 

6 

15 

2 

19 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

3.76 

3*62 

4 

0? 

5 

18 

3 

85 

2 

01 

NATCHEZ 

4.07 

4*76 

5 

76 

4 

17 

;  9 

29 

3 

79 

NEWBURG 

3.66 

3^13 

3 

52 

5 

44 

4 

78 

1 

44 

NEW  MARKET 

6.69 

3^52 

4 

95 

4 

21 

3 

23 

2 

47 

NEW  MARKET  2 

!  6.17 

:  4^27 

2 

64 

NEWTON 

5.80 

1 

•  76 

6il2 

1.75 

6 

22 

.96 

3 

30 

-1 

21 

4 

44 

•  63 

2 

87 

- 

97 

NEW  WILSON  LOCK 

4.441 

5 

14 

5 

79 

3 

59 

ONEONTA 

6.41 

4^57 

6 

25 

4 

20 

7 

44 

2 

54 

OPELIKA 

4.43 

5»54 

8 

86 

3 

32 

3 

88 

3 

96 

ORRVILLE 

4.61 

4*85 

5 

01 

5 

81 

3 

63 

5 

79 

OZARK 

5.13 

•  91 

6*94 

2.35 

5 

44 

.12 

3 

27 

-1 

89 

r  5 

34 

U09 

1 

22 

-3 

20 

PAINT  ROCK 

5  .76 

4a  14 

* 

36 

5 

16 

5 

67 

3 

65 

PALMERDALE  2  W 

5.54 

4  (02 

5 

14 

3 

59 

6 

30 

1 

33 

PELL  CITY  2  W 

6.86 

3.52 

6 

46 

2 

89 

7 

69 

:  3 

63 

PENNINGTON  LOCK  2 

E  3.49 

-1 

•  *7 

3.45 

-1.62 

6 

17 

21 

4 

08 

15 

6 

55 

2«08 

2 

70 

79 

PERRYVILLE 

3.55 

3.63 

6 

13 

4 

19 

4 

92 

2 

14 

PHENIX  CITY 

3.  60 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6  .50 

9 

10 

1 

55 

7 

70 

6 

51 

P ICKENSV ILLE 

5.14 

3.79 

4 

71 

3 

30 

4 

69 

1 

71 

PINE  HILL 

t  3.61 

4.47 

6 

02 

4 

73 

4 

42 

5 

90 

PINE  LEVEL 

3.96 

6.01 

8 

91 

1 

63 

4 

18 

2 

49 

PLANTERVILLE  2  SSE 

4.04 

6.00 

19 

07 

54 

3 

94 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

5.24 

3.31 

* 

10 

4 

05 

4 

20 

1 

49 

PRATTV I LLE 

3.63 

-1 

•  0* 

4.67 

-  .  36 

6 

84 

.77 

3 

57 

-1 

95 

6 

53 

2^90 

2 

91 

-1 

17 

PRIMROSE  FARM 

4.19 

■  02 

4  .40 

.18 

6 

37;  1 

13 

3 

77 

-1 

05 

4 

27 

•  65 

2 

14 

-2 

17 

PUSHMATAHA 

:  4.21 

- 

•  16 

3.93 

-  .73 

:  4 

21 

-1 

.46 

3 

26 

-1 

56 

4 

54 

1.55 

2 

73 

97 

RAINSVILLE 

5.75 

3.27 

5 

44 

3 

95 

5 

94 

2 

27 

RED  BAY 

5.08 

4.32 

4 

58 

6 

02 

;  5 

39 

1 

93 

REDSTONE  ARSENAL 

4.28 

3.53 

3 

15 

4 

61 

4 

54 

3 

94 

REFORM 

4i9e 

4.41 

5 

15 

* 

13 

8 

57 

1 

20 

RIVER  FALLS 

4.23 

-1 

•  19 

6.56 

1.62 

5 

95 

.66 

4 

27 

-1 

60 

5 

49 

U15 

5 

36 

U47 

ROBERTSDALE  7  E 

5.26 

4.97 

6 

31 

5 

93 

6 

71 

9 

31 

HOCKFORD 

5.60 

6.60 

6 

65 

3 

20 

8 

45 

2 

65 

ROCK  MILLS 

5.61 

4.43 

7 

75 

2 

56 

4 

63 

2 

38 

RUSSELLVILLE 

4.52 

4.21 

4 

01 

5 

50 

5 

68 

2 

43 

RUSSELLVILLE  2 

4.06 

3.82 

3 

73: 

5 

35 

5 

02 

3 

47 

SAINT  BERNARD 

6.64 

- 

•  42 

3.89 

-1.97 

6 

301 

.09 

3 

69 

65 

6 

85 

3*35 

3 

78 

14 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

:  6.06 

3.61 

6 

76 

3 

10 

7 

39 

3 

39 

SAYRE 

6.11 

4.49 

5 

>96 

3 

81 

8 

94 

1 

81 

SC0TTS8ORO 

4.60 

-1 

•  31 

4.04 

-1.94 

5 

22 

-1 

■  16 

5 

29 

57 

:  6 

94 

3*39 

2 

90 

-1 

22 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

4.69 

3.99 

4 

.59 

5 

23 

6 

99 

2 

26 

SGALE 

6 

ilZ 

1 

20 

5 

12 

3 

99 

SEALE  6  H 

3.60 

7.01 

10 

>05 

;  1 

75 

7 

21 

5 

30 

SELMA 

3.91 

•  71 

5.17 

.14 

4 

35 

-1 

■  66 

3 

78 

-1 

.97 

4 

68 

•  68 

5 

11 

1 

62 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4.21 

4.13 

* 

•  19 

3 

86 

5 

66 

5 

50 

SLOCOHB 

4.11 

6.66 

11 

•  02 

3 

83 

6 

92 

3 

22 

SNOW  HILL 

4.12 

6.14 

6 

•  06 

3 

84 

5 

03 

4 

39 

SOUTH  HILL 

6.87 

3.77 

6 

27 

3 

75 

9 

71 

1 

94 

SUTTLE 

3.73 

6.79 

5 

•  44 

36 

4 

15 

4 

41 

SWAIM 

6.72 

4.12 

5 

■  21 

6 

" 

5 

56 

3 

48 

STLACAUGA  2  W 

4.53 

3.80 

7 

■  31 

k 

02 

5 

19 

5 

56 

STLACAUGA  4  NE 

3.88 

3.85 

7 

•  56 

3 

13 

6 

56 

2 

78 

SVLVANIA 

9.99 

3.61 

5 

■  19 

4 

38 

6 

73 

2 

26 

TALLADEGA 

3.  69 

■  92 

3.30 

-2.15 

6 

■  00 

.10 

2 

82 

-2 

.03 

5 

06 

1*62 

2 

94 

-1»49 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

:  4.67 

:  4.29 

6 

■  15 

3 

20 

:  4 

80 

1 

62 

THOMASVILLE 

4.16 

•  74 

4.26 

-1.06 

4 

•  68 

-1 

•  87 

10 

.68 

5 

92 

1^50 

5 

12 

1 

64 

THORSBY  EXP  STATION 

4.37 

4.36 

6 

■  15 

3 

90 

6 

45 

2 

39 

THURLOW  DAM 

4.39 

4.99 

6 

•  86 

2 

59 

6 

61 

3 

16 

TOHEY 

3.76 

2.69 

3 

le 

2 

50 

9 

88 

2 

91 

TRAFFORD 

5.49 

4.92 

5 

.71 

:  3 

53 

9 

62 

3 

32 

TROY 

4.07 

•  62 

6.65 

1.28 

8 

.17 

1^47 

3 

40 

-2 

.14 

4 

40 

•  21 

5 

03 

1 

79 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

4.60 

3.16 

4 

■  10 

4 

50 

7 

51 

1 

45 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAH 

:  4.49 

•  92 

2.94 

-2.46 

5 

•  17 

.92 

4 

.15 

■  21 

10 

00 

6^01 

:  1 

45 

-2 

22 

TUSKEGEE  2 

4.12 

4.95 

7 

•  09 

.69 

4 

07 

3 

90 

UNION  SPRINGS  5  S 

4.61 

•  42 

5.50 

.84 

8 

■  96 

2 

.88 

3 

28 

-2 

■  01 

4 

01 

.56 

3 

89 

08 

1 .741  -3.58 


4.06i  -1.01 


5.56  1.86 


3.44  -1.12 


2.76  -1.41 


6.31  1.62 
1.70,  -3.22 


1.12,  -1.92 


5.09 
4.53 
2.66 


5.69  1.46 


2.56  -2.09  4 


i.n 

-2.74 


1.94 
2.58 
5.45; 


2.64  -3 

•  92 
1.68  -2.61 


3i;     1.70  4 


S««  Saf«reDC«  RotM  Follovlng  StatiOD  lodsx 


-  179  - 


TABIE  2  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD   1  S 

V«NCE 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA  1  W 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


3i01| 

<><9e 

4«34 


;  6.691 


3i53  -lil3 


♦•72  -1.47 


2.82  -2.37 


3.66  -1.30 


5.19  1.74 


6. S3  2.93 


7.27  3.62 


1.35  -3.1* 


3.15  -  .91 


2.60  -2.49 


4.74  2.06 


2.23!  -2.62 


.34     2.9e|  -1.12 


a.i8| 
6.60: 


6.93  5.15 


1.52i  -1.79 


1.95  -1.51 


1.61'  -1.71 


3.31|  -1.69 
3l29 
4.481 
2.52| 


2.19!  -2.87 


2.07  -3.58 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLEY 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 
UPPER  PLAINS 
EASTERN  VALLEY 
PIEDMONT  PLATEAU 

PRAIRIE 
COASTAL  PLAIN 
GULP 


3.75  -1.86 

3.76  -1.87 
4,10  -1.39 
4.04  -1. 


5.76  1.07 
6.04  1.89 


3.99  -1.92 


5.28  -1.00 
6.38  .22 
7.15  1.06 

5.44  -  .79 
7.17 
6.07  - 


3.15  -1.71 
2.97  -2.38 


5.36  1.95 

7.14  3.68 

6.76  3.02 

6.32  3.01 

6.60  3.00 

5.46  1.82 

5.35  1.15 

7.13  2,14 


2.94  -  .93 
2.99  -1.09 

2.95  -1.07 
-1.03 


8.91  3.21 


2.93  -2.11 
3*42  -2.03 


5.60  -1.39 
8.18  -1.11 


4.531  li02 
2.67  -1.57 
2.37  -2.18 
4.36  .00 
2.751  -2,11 


-1.33 
-1,74 
-1,56 


5.00  2.69 


e.l5  6.31 


4.92  2.11 
6.09     2.20     8.81  6.95 
11.4i:     5.70  11.34'  8.78 


1,47 

-  .37 

-  ,85 
-2,16 

-1,40 
-1.52 
-2.30 


6.54  1.46 
3.92  -1.47 
3.64  -1.85 

2.55  -2.88 
2.99  -2.13 

2.59  -2.57 


See  Refereoce  notes  Following  statioo  Index 
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TU>Ie3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1«S« 


StaUoa 

Highest 

Q 

1 
1 

* 

o 

La^t  spring  mlnimtun  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

1S°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below  | 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.| 

0 
Q 

Temp. 

Dale 

Temp.  1 

0 

fd 
Q 

Temp.| 

Dale 
Temp. 

® 
Q 

Temp.  ] 

« 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

« 
Q 

Temp.  1 

Date 

a 

& 

9* 

1-  6+ 

1-18 

12 

2-22 

18 

3-  5 

24 

3-19 

Z8 

3-22 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

- 

281 

270 

233 

230 

100 

1-  6 

2-21 

15 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

3-23 

28 

4-24 

31 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-9 

24 

11-30 

12 

11-30 

1 2 

282 

267 

246 

229 

197 

A 1  T  ^Cu  Trie 

99 

7-  I 

- 

- 

3-  9 

28 

4-14 

30 

12- 

1 

24 

12- 

1 

24 

12-1 

24 

- 

- 

- 

- 

267 

231 

ANDALUSIA   3  NE 

100 

7-  1  + 

- 

_ 

NONE 

NONE 

2-21 

24 

2-22 

27 

2-22 

27 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-30 

21 

- 

- 

- 

282 

258 

258 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

100 

6-39 

12 

1-17 

1-17 

12 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-13 

28 

4-14 

32 

11- 

6 

31 

11- 

8 

28 

11-18 

23 

11-29 

17 

11-30 

15 

317 

281 

270 

240 

206 

97 

7—  1  + 

1-  5 

2-21 

12 

2-21 

12 

3-  9 

24 

3-  8 

24 

4-19 

32 

11- 

7 

26 

11- 

7 

25 

11-18 

20 

11-18 

20 

11-30 

13 

282 

270 

255 

244 

206 

ATHENS  Z 

99 

1-23 

16 

2-22 

19 

3-17 

23 

3-17 

23 

4-14 

31 

12- 

1 

25 

12- 

1 

25 

12-6 

21 

NONE 

NONE 

- 

264 

259 

231 

AT  MORE  STATE  FAffM 

97 

8*27* 

20 

1~^3+ 

NONE 

1-23 

20 

1-23 

20 

2-21 

29 

3-  8 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

310 

259 

244 

AUBURN  3  SW 

100 

7-  1 

13 

1-17+ 

1-17 

13 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-13 

26 

3-13 

26 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-18 

24 

11-30 

16 

11-30 

16 

317 

282 

270 

239 

239 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAM 

99 

7-  1 

13 

I-  6 

1-17 

15 

2-22 

18 

2-22 

18 

3-  9 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-18 

22 

11-30 

19 

NONE 

281 

269 

243 

207 

BAY  NINETTE 

95 

10~  2+ 

20 

12-  1 

IWNE 

NONE 

2-21 

24 

2-21 

24 

2-21 

24 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-30 

24 

12-  1 

20 

NONE 

- 

- 

282 

259 

259 

97 

7-31 

1-5 

2-21 

15 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-23 

28 

4-14 

32 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

1 1-18 

17 

11-18 

17 

NONE 

~ 

270 

270 

229 

207 

I 

- 

~ 

~ 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

1 1-1 6 

20 

11-16 

20 

11-30 

16 

~ 

~ 

BESSEMER   3  NE 

* 

I 

I 

1-17 

15 

2-21 

18 

3-  8 

24 

3-18 

28 

4-14 

29 

~ 

~ 

■ 

BIRMINGHAM  WB  AP 

98 

7-31+ 

12 

I-  9 

1-  6 

13 

2-21 

16 

2-21 

18 

3-  8 

26 

4-14 

30 

11- 

6 

30 

11- 

7 

25 

1 1-17 

24 

11-18 

20 

NONE 

270 

269 

24* 

206 

99 

7-  1 

25 

1 1—30+ 

1-17 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  8 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-29 

19 

11-29 

19 

11-30 

15 

317 

281 

281 

244 

207 

97 

6—30 

^7 

1-11 

15 

1-24 

20 

2-21 

22 

2-21 

22 

4-14 

32 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-29 

21 

11-30 

17 

NONE 

- 

310 

281 

259 

207 

BRIDGEPORT  2  W 

98 

l"^5 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  8 

23 

3-19 

28 

4-15 

32 

n- 

3 

32 

11- 

7 

28 

11-  8 

23 

11-18 

19 

NONE 

~ 

270 

245 

r33 

202 

CALERA  2  SW 

98 

8-29+ 

12 

11-30+ 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-  7 

24 

4-14 

27 

4-14 

27 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-  9 

24 

11-18 

19 

11-30 

12 

282 

J70 

247 

207 

207 

CAMOEN  3  UNW 

97 

6-30 

12 

1-10 

l-ll 

16 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-  8 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

24 

11-29 

19 

11-30 

16 

323 

281 

270 

244 

207 

100 

~ 

1—  6 

1-17 

13 

2-21 

18 

3-  8 

23 

3-10 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

23 

11-30 

14 

11-30 

14 

317 

282 

255 

242 

207 

~ 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  fl 

24 

3-18 

26 

3-18 

26 

~ 

~ 

- 

- 

- 

* 

~ 

- 

101 

7-  2 

I—  7+ 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-  8 

22 

3-17 

28 

4-14 

31 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

22 

11-29 

18 

11-30 

16 

282 

281 

255 

235 

207 

CHAT ON 

98 

6-30 

15 

11-30 

1-11 

16 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  8 

28 

4-14 

32 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

1 1-18 

23 

11-29 

20 

11-30 

15 

323 

281 

270 

244 

207 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

100 

6-30 

12 

1-17+ 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  8 

23 

4-14 

28 

4-14 

28 

11- 

7 

26 

1 1- 

7 

26 

11-16 

22 

11-30 

14 

11-30 

14 

282 

282 

255 

207 

207 

CI TRONELLE 

97 

T  ? 

NONE 

1-  5 

20 

1-23 

23 

2-21 

25 

2-21 

25 

n- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

299 

259 

259 

99 

1 1I30+ 

1-1  7 

14 

2-21 

17 

2-22 

22 

3-  8 

29 

3-23 

30 

11- 

7 

24 

1 1- 

7 

24 

11-  7 

24 

11-29 

20 

11-30 

13 

317 

281 

258 

244 

229 

CLAYTON 

" 

1-  6 

NONE 

1-17 

IB 

1-23 

23 

2-21 

26 

2-21 

26 

11-18 

27 

11- 

8 

27 

11-30 

2? 

NONE 

NONE 

- 

- 

311 

270 

270 

COOEN 

97 

8-28+ 

21 

1-17 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

2-21 

28 

2-21 

28 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

315 

259 

259 

DAYTON 

98 

8-29+ 

15 

1-  6 

1-  6 

15 

2-21 

20 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  8 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

22 

NONE 

NONE 

270 

259 

244 

f\F^"  A  Tt  ID 

95 

1-  6+ 

1-18 

15 

2-22 

17 

2-22 

17 

3-  8 

26 

3-23 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

17 

11-16 

17 

NONE 

- 

269 

269 

244 

229 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

98 

7--  1 

\  5 

1—  6 

1-17 

16 

1-18 

17 

1-24 

24 

2-22 

28 

2-22 

28 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-18 

22 

11-30 

19 

NONE 

316 

298 

258 

258 

DOTHAN  FAA  A IRPORT 

101 

6-30 

'i-'s 

NONE 

NONE 

1—17 

22 

2-21 

28 

2-21 

28 

11- 

7 

31 

11- 

?9 

25 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

~ 

317 

281 

259 

DOUBLE  SPRINGS 

97 

7-  1 

7 

1-23 

15 

1-23 

15 

■ 

4-14 

26 

4-14 

26 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

17 

11-18 

17 

11-30 

15 

311 

299 

~ 

207 

207 

ENTERPRISE 

99 

6-30 

20 

1-17+ 

NONE 

1-17 

20 

1-17 

20 

2-21 

25 

2-21 

25 

11- 

7 

29 

11- 

29 

27 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

317 

281 

259 

CUFAULA 

100 

1  6 

J- 

1-  6 

1-  6 

16 

1-17 

20 

2-21 

Zl 

2-22 

26 

3-10 

31 

11- 

7 

29 

11- 

18 

28 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

- 

317 

282 

269 

242 

Evergreen  fa a  a i rport 

96 

1-1 1 

1-11 

15 

1-18 

20 

2-21 

23 

2-22 

28 

3-13 

29 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-29 

21 

11-30 

17 

NONE 

316 

281 

258 

239 

FA  I R HOPE 

9* 

8  30 

2^ 

1 1-30+ 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-23 

26 

2-21 

29 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

~ 

317 

288 

259 

FALKVILLE 

99 

7-  2 

6 

1-  5 

2-2  2 

16 

2-22 

16 

2-22 

16 

4-14 

28 

4-14 

28 

~ 

■ 

FAYETTE 

98 

7-31 

- 

- 

NONE 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-  8 

25 

4—14 

29 

11- 

7 

22 

11- 

7 

22 

11-  7 

22 

11-18 

18 

11-30 

15 

270 

259 

244 

207 

FLORENCE 

99 

8-  4 

1-  5 

2-21 

11 

2-21 

11 

3-16 

21 

3-23 

26 

4-14 

29 

11- 

6 

31 

11- 

8 

22 

11-  8 

22 

11-18 

15 

11-18 

15 

270 

270 

237 

230 

206 

FORT  MORGAN 

93 

8-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FR  I  S  CO  C I  TY 

96 

8-28+ 

20 

1 1-30+ 

NONE 

1-  6 

20 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-  7 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

24 

11-30 

20 

NONE 

328 

270 

259 

245 

GADSDEN  GAS  PUANT 

98 

8-28+ 

11 

1-  5 

1-1  8 

13 

2-21 

19 

3-  8 

23 

3-  8 

23 

4-13 

32 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

21 

11-30 

15 

11-30 

15 

316 

282 

255 

244 

206 

GAINESVILLE 

- 

15 

1-  6+ 

1-  6 

15 

1-2? 

20 

2-22 

24 

3-  2 

27 

3-13 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

21 

11-30 

19 

NONE 

311 

269 

250 

239 

GENEVA 

102 

7-  1 

19 

11-30 

NONE 

1-17 

20 

1-23 

23 

2-21 

25 

3-13 

30 

11- 

7 

30 

11- 

?9 

23 

11-29 

23 

11-30 

19 

NONE 

- 

317 

310 

281 

239 

GI L6ERT0UN 

98 

11—30 

1-23 

16 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-23 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

20 

11- 

7 

20 

11-  7 

20 

11-  7 

20 

11-30 

13 

311 

259 

259 

229 

207 

GREENSBORO 

98 

6~30 

14 

1-17 

16 

2-21 

19 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-23 

31 

11- 

7 

24 

11- 

7 

24 

11-  7 

24 

11-30 

20 

NONE 

282 

259 

259 

229 

GREENVILLE 

99 

8-2  8+ 

17 

1-17 

NONE 

1-17 

17 

1-23 

22 

2-21 

25 

3-13 

32 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

~ 

311 

259 

239 

G0NTER5VILLE 

98 

8-28+ 

6 

1-  9 

2-2 1 

15 

2-21 

15 

3-  8 

23 

3-17 

28 

3-23 

29 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-16 

21 

11-30 

18 

NONE 

282 

255 

235 

229 

HALE  YV I LL  E 

95 

7-  1 

" 

2-21 

13 

2-21 

13 

3-  8 

23 

4-14 

26 

4-14 

26 

12- 

1 

31 

12- 

3 

27 

12-31 

20 

12-31 

20 

NONE 

- 

313 

298 

233 

231 

KAM I LTON 

95 

R-9A-*- 

1-6+ 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-  8 

22 

4-14 

27 

4-14 

27 

11- 

7 

22 

11- 

7 

22 

11-  7 

22 

11-18 

17 

11-29 

16 

281 

270 

244 

207 

207 

MA  VMCTU  T  I  I  c 

MAT  Pi  t  V  i  ULC 

100 

8  29+ 

- 

- 

- 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-18 

22 

11-30 

18 

NONE 

HEADLAND 

99 

7-  1 

20 

1-16+ 

NONE 

1-18 

20 

1-18 

20 

2-21 

29 

2-23 

32 

11- 

7 

30 

11- 

29 

25 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

- 

- 

316 

281 

257 

HEFLIN 

96 

8-2* 

3 

1-16+ 

3-  4 

15 

3-18 

17 

3-23 

21 

4-24 

26 

5-17 

31 

10-19 

32 

11- 

7 

25 

11-  8 

21 

11-16 

19 

11-30 

10 

271 

245 

230 

197 

155 

HIGHLAND  HOME 

- 

1-  5 

15 

1-18 

20 

2-23 

24 

2-23 

24 

3-13 

32 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-18 

24 

11-30 

20 

NONE 

- 

316 

268 

257 

239 

UIIMTCVTI  1  r    UR  AD 

99 

1 1  R 

2-21 

16 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-  8 

26 

4-14 

31 

11- 

6 

29 

11- 

7 

27 

11-17 

22 

11-18 

18 

NONE 

- 

270 

269 

244 

206 

98 

8  28+ 

1  6 

2-21 

13 

2-21 

13 

3-  8 

22 

3-23 

27 

4-15 

31 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-  8 

23 

11-18 

19 

11-30 

15 

282 

270 

245 

229 

206 

LAFAYETTE 

100 

7-  1 

12 

1-17+ 

1-17 

12 

2-21 

18 

2-21 

18 

4-14 

28 

4-24 

31 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

23 

11-29 

20 

NONE 

- 

281 

270 

207 

197 

LIVINGSTON 

98 

6-30 

16 

1-18+ 

1-18 

16 

2—21 

20 

2-21 

20 

2-21 

20 

4-14 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

20 

11-18 

20 

NONE 

270 

270 

259 

207 

LOCK HART 

97 

7—  1 

20 

1-17 

NONE 

1-17 

20 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-13 

32 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

281 

259 

239 

MAO I  SON 

95 

8-26+ 

J"  \ 

2-21 

13 

2-21 

13 

3-  8 

23 

/  3-23 

27 

4-14 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-18 

17 

11-18 

17 

11-29 

15 

281 

270 

255 

229 

207 

MARION  JUNCTION  2  NE 

97 

8—2  8+ 

14 

1-  6 

1-17 

16 

1-17 

16 

2-21 

21 

3-  4 

28 

3-18 

31 

11- 

7 

24 

11- 

7 

24 

11-  7 

24 

11-30 

16 

11-30 

16 

317 

317 

259 

248 

234 

MARTIN  DAM 

99 

7-30 

16 

1-17 

1-17 

16 

1-18 

20 

1-18 

20 

1-24 

28 

3-10 

32 

11- 

7 

30 

11- 

29 

26 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

- 

316 

316 

309 

242 

MINTER  5  NW 

100 

8-  1  + 

- 

- 

1-17 

12 

1—23 

19 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  7 

31 

11- 

18 

21 

11- 

18 

21 

11-18 

21 

~ 

~ 

270 

270 

256 

96 

6-29 

^* 

1 

r~  I 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-23 

25 

2-21 

29 

11- 

6 

32 

11- 

7 

27 

11-30 

24 

NONE 

NONE 

- 

- 

317 

288 

256 

98 

25 

1—  0+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

28 

2-21 

32 

11- 

7 

28 

U- 

7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

- 

300 

259 

MONTGOMERY   W3  AP 

101 

6—30 

1 6 

1-  9 

NONE 

1-17 

19 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  4 

32 

11- 

7 

29 

11- 

18 

26 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

- 

317 

282 

270 

248 

MOULTON  2 

97 

7-31+ 

7 

1-  9 

2-21 

15 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-23 

28 

4-14 

32 

11- 

6 

30 

11- 

7 

26 

11-  8 

23 

11-18 

15 

11-18 

15 

270 

270 

260 

229 

206 

NUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

95 

8-29+ 

6 

1-  5 

1-22 

16 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-  6 

28 

3-18 

31 

11- 

h 

28 

11- 

6 

28 

11-17 

21 

11-18 

18 

NONE 

270 

269 

243 

233 

NATCHEZ 

97 

6-30 

* 

11-30 

1-17 

16 

2-21 

17 

2-21 

17 

3-13 

28 

4-14 

30 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

23 

11-29 

18 

11-30 

14 

317 

281 

270 

239 

207 

- 

1- 

2-21 

12 

2-21 

12 

2-21 

12 

2-22 

29 

2-24 

31 

11- 

6 

32 

11- 

7 

26 

11-  8 

21 

11-18 

15 

11-16 

15 

270 

270 

260 

258 

255 

ONEONTA 

97 

8-29+ 

9 

1—  5 

2-21 

14 

2-22 

30 

3-  8 

22 

3-18 

26 

4-15 

31 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-  8 

24 

11-18 

19 

11-30 

14 

282 

269 

245 

234 

206 

OPELUA 

98 

8-J0+ 

11 

1-17 

1-18 

12 

2-21 

19 

3-  7 

24 

3-13 

28 

4-14 

29 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-18 

23 

NONE 

NONE 

- 

- 

256 

239 

207 

OZARK 

- 

NONE 

1-17 

17 

1-18 

24 

2-22 

25 

3-  7 

32 

" 

" 

- 

1-18 

16 

2-21 

17 

3-  8 

23 

3-10 

28 

4-15 

32 

11- 

9 

25 

11- 

9 

25 

11-10 

23 

11-18 

19 

- 

270 

247 

244 

208 

PHENIX  CITV  2  NNW 

98 

7-  1 

" 

~ 

NONE 

NONE 

2-22 

22 

2-22 

22 

3-  8 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

28 

11-29 

20 

11-29 

20 

NONE 

- 

280 

258 

244 

PRATTV I LLE 

102 

6—30 

17 

1-17+ 

NONE 

1-17 

17 

2-21 

23 

3-  7 

26 

3-13 

31 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-29 

24 

11-30 

18 

NONE 

317 

261 

245 

239 

PUSHMATAHA 

98 

8-29 

16 

12-  1+ 

1-17 

16 

1-24 

19 

2-21 

21 

3-  4 

26 

4-14 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

22 

11-29 

20 

11-30 

16 

317 

309 

270 

248 

207 

RED  8A» 

97 

7-  1 

4 

1-  5 

2-22 

14 

2—22 

14 

2-22 

14 

3-  8 

26 

3-23 

31 

11- 

6 

32 

11- 

7 

22 

11-  7 

22 

11-18 

16 

11-18 

16 

269 

269 

258 

244 

228 

REDSTONE  ARSENAL 

96 

2-21 

12 

2-21 

12 

3-  8 

22 

3-23 

26 

4-15 

32 

11- 

6 

27 

11- 

6 

27 

11-  8 

22 

11-17 

20 

11-18 

16 

270 

269 

245 

228 

205 

ROdERTSDALE   7  E 

95 

8-31  + 

21 

1 1—30+ 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

2-22 

26 

2-22 

26 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28  11-30; 21!  NONE 

NONE 

316 

256 

258 

ROCKFORO 

100 

8-25 

8 

1-17 

2-21 

11 

2-21 

11 

3-  8 

22 

3-18 

27 

4-14 

30 

11- 

7 

26 

11- 

7 

26 

11-16 

22 

11-29 

16 

11-29 

16 

281 

281 

255 

23* 

207 

ROCK  MILLS 

101 

6-30 

10 

1-  6 

2-21 

16 

2-21 

16 

3-  8 

22 

3-13 

25 

3-23 

31 

11- 

7 

27 

11- 

7 

27 

11-16 

23 

11-301  13 

11-30 

13 

282 

282 

255 

239 

229 

RU5SELLVILLE  2 

97 

8-25+ 

4 

1-  6 

2-22 

11 

3-  8 

19 

3-18 

24 

4-15 

28 

4-23 

32 

11- 

6 

32 

11- 

7 

22 

11-  7 

22|  11-  9 

20 

11-18 

16 

269 

246 

234 

206 

197 

SAINi  BERNARD 

97 

8—2  6 

P 

1-  6 

2-21 

14 

2-22 

17 

3-  8 

23 

3-18 

27 

4-15 

32 

11- 

7 

24 

11- 

7 

24 

11-  7 

24 

11-18 

11 

11-18 

11 

270 

269 

244 

234 

206 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

96 

7-30 

5 

1—  5 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  8 

24 

3-18 

26 

4-14 

32 

U- 

7 

24 

11- 

7 

24  11-  7 

24 

11-18 

20 

11-30 

16 

282 

270 

244 

234 

207 

SCOTTSBORO 

96 

8-27+ 

C 

1—  6+ 

2-22 

13 

2-22 

13 

3-  8 

24 

3-16  27 

4-14 

30 

11- 

7 

28i  11- 

7 

28 

11-  8 

24 

11-16 

18 

11-30 

15 

281 

269 

245 

23* 

207 

'  SEALE 

99 

6-30 

NONE 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-13 

26 

3-13 

28 

11- 

7 

29 

11- 

18 

28 

11-29 

24  11-30 

18 

NONE 

I 

282 

281 

250 

239 

SELMA 

99 

8-28+ 

18 

I-  6+ 

NONE 

1-17 

20 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  8 

31 

11- 

7,  28 

11- 

7 

28 

I  11-29 

24!  NONE 

NONE 

281 

259 

24* 

SYLACAUGA  t  NE 

98 

7-  1+ 

11 

1-17+ 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  8 

23 

3-18 

28 

4-14 

29 

11- 

7 

28 

11- 

7 

28 

11-16 

23 

11-30 

14 

11-30 

14!  282 

282 

255 

234 

207 

TALLADEGA 

99 

7-15 

9 

1-17 

2-21 

14 

2-21 

14 

3-  8 

22 

3-13 

26 

4-14 

29 

11- 

7 

'  25 

11- 

7 

25 

11-18 

22, 11-29 

19 

11-30 

13 

282 

281 

255 

239 

207 

TMOMASVILLE 

96 

8-29+ 

IS 

11-30 

1-17 

16 

1-23 

18 

2-21 

21 

3-  7 

28 

4-14 

32 

11- 

7 

21 

'11- 

7 

21 

11-  7 

21 

11-18 

19 

11-30 

15 

317 

299 

259 

245 

207 

THORSBY  EXP  STATION 

9 

1-17 

1-17 

9 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  8 

27 

3-18 

32 

11- 

7 

25 

11- 

7 

25 

11-18 

22 

11-29 

20 

NONE 

281 

270 

244 

23* 

•ROY 

98 

6-30 

17 

1-17 

NONE 

1-17 

17 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-  8 

31 

|11- 

7 

27. 11- 

7 

,  27,  11-30 

22 

NONE 

NONE 

~ 

~ 

282 

259 

2»* 

See  reference  notes  following    Station  Index. 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Higheat 

Date 

Lowest 

o 

a 

Last  spring  minimiun  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  0 
belov 

r 

0 
01 

° 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp-  j 

Date  j 

1  Temp. 

Dale 

|Temp. 

Date 

jTemp.' 

1 

Date 

Temp.| 

Date  '■ 

Temp.; 

Date 
Temjx 

Date 

TempJ 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

99 

8-28 

13 

1-  6 

1-17 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

3-  8 

27 

3-23 

32 

11-  6 

30 

n-  7 

25 

11-18 

20 

11-18|  20 

NONE 

270 

270 

244 

226 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

NONE 

2-21 

20 

2-22 

22 

3-  8 

28 

*-l» 

30 

11-  7 

26 

11-  7 

26 

11-18 

22 

NONE 

NONE 

269 

244 

207 

TUSKESEE  2 

99 

8-28+ 

16 

1-17 

1-17 

16 

1-17 

16 

2-21 

23 

2-21 

23 

3-13 

32 

11-  7 

28 

11-  7 

28 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

281 

259 

239 

UNION  SPRINGS  5  S 

101 

7-  1 

16 

1-  6 

16 

1-17 

17 

2-21 

21 

2-21 

21 

3-  8 

30 

11-  7 

26 

11-  7 

26 

11-18 

24 

11-30  16 

NONE 

317 

270 

259 

244 

VALLEY  HEAt  1  S 

96 

8-29+ 

6 

1-  »+ 

2-22 

13 

2-22 

13 

3-  8 

22 

*-l* 

28 

♦-IS 

31 

10-26 

32 

11-  7 

25 

11-  8 

23 

ll-isj 18 

11-30 

13 

281 

269 

245 

207 

194 

VEtmON 

99 

8-  1+ 

8 

1-  5 

2-21 

15 

2-21 

15 

3-  8 

22 

*-l» 

27 

*-is 

32 

10-19 

31 

11-  7 

17 

11-  7 

17 

11-  71  17 

11-30 

16 

282 

259 

244 

207 

187 

WATERLOO 

96 

7-  9+ 

2-21 

9 

2-21 

9 

3-17 

22 

4-1* 

27 

4-15 

31 

10-19 

32 

11-  7 

27 

11-29] 14 

281 

2  07 

187 

NHATLEY 

97 

8-  i 

15 

11-10+ 

1-11 

15 

1-2* 

20 

2-21 

22 

3-  8 

28 

4-16 

32 

11-  7 

26 

11-  7 

26 

11-29 

18 

11-29  18 

11-30 

15 

323 

309 

281 

244 

205 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

]une 

July 

Aug. 

Sepl 

Oet 

Nov. 

Dks. 

Annual 

DEliOPOLIS  LOCK 

AND  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.69 

84.93 

B6.15 

6.28 

87.01 

6.54 

84.50 

B3.20 

83.07 

82.18 

2007 

1974 

81750 

1050 

969 

B  991 

999 

.  1412 

B1837 

1772 

1768 

FA  I  MOPE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B1.82 
-  .16 
1174 

B1.95 
-  .41 

1056 

83.57 
-  .07 
1402 

84.49 
.49 
866 

85.44 
-  .76 
691 

5.05 
-  .83 
457 

5.50 
-  .11 
548 

B4.74 
.21 

755 

B2.94 
-  .74 
772 

2.14 
-  .23 
1110 

1.42 
-  .20 
1271 

MARTIN  DAH 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.31 

31.91 

83. 6S 

84.63 

B5.47 

BS.98 

6.11 

6.64 

84.21 

B3.06 

82.30 

82.14 

48.44 

1230 

1040 

1188 

1240 

702 

789 

641 

735 

665 

840 

1230 

961 

11261 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 


OLD  NAME 


DATE 


ALICEVILLE  2  SE 
ALICEVILLE 
DANCY  3  N 
DANCY  4  N 
MINTER  4  NW 

PELL  CITY  2  W 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
WALLACE 
WALLACE  3  SW 
WALLACE  2  E 

WETUMPKA  1  W 


SE 


ALICEVILLE  2 
ALICEVILLE 
BERRY 
CENTRE 
DANCY  3  N 

DANCY  4  N 
DOUBLE  SPRINGS 
FLAT  ROCK 
HAMILTON 
MINTER  3  WNW 

MOULTON 
NEW  MARKET  2 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  W 

WALLACE 
WALLACE  3  SW 
WALLACE  2  E 
WATERLOO 
WBTUMPKA  1  W 


ALICEVILLE 
ALICEVILLE  2  SE 
DANCY 
DANCY  3  N 
MINTER  5  NW 

PELL  CITY  5  NW 
TUSCALOOSA  LOCK  &  DAM 
WALLACE  3  SW 
WALLACE 
WALLACE  3  SW 

WETUMPKA 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  3.3  miles  SE 
All  equipment  moved  1.4  miles  NE 
All  equipment  moved  36  feet  N 
All  equipment  moved  1.3  miles  SW 
All  equipment  moved  3.1  miles  N 

All  equipment  moved  0.7  mile  N 
All  equipment  moved  0.1  mile  SSW 
All  equipment  moved  0.2  mile  SE 
All  equipment  moved  0.2  mile  W 
Recorder  removed 

All  equipment  moved  0.7  mile  SE 
All  equipment  moved  0.3  mile  S 
All  equipment  moved  1600  feet  SW 
All  equipment  moved  15  feet  W 
All  equipment  moved  3.4  miles  SSE 

All  equipment  moved  4.1  miles  NE 
All  equipment  moved  2.8  miles  SW 
All  equipment  moved  4.7  miles  E 
All  equipment  moved  0.4  mile  NNW 
All  equipment  moved  0.9  mile  W 


March 
July 
January 
June 

December 

August 

August 

January 

April 

August 


1959 
1959 
1959 
1959 
1959 

1959 
1959 
1959 
1959 
1959 


November  1959 


March  6,  191 

July  14,  191 

November  25,  19! 

October  28,  19! 

January  13,  19! 

June 
March 
August 
July 

February 

September  1 ,  19J 

May  28,  19£ 

March  4,  19J 

November  6,  195 

August  4,  195 

January  24,  195 

April  10,  195 

August  26,  195 

January  15,  195 

November  12,  195 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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I 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAUA 
1959 


O  Tounga  3to: 


Burnsvill*  Substa,  Histt.Q 


60" 


Vilaoo  Dai 


EUmont    TOB«y         Ne*  yirkrt^ 
ioe««l(er^pring«  O        [   •  ^ 
AthvDS  ;  >*v«  Hirkct  ) 


^^.^       Athens  2       |  SubBta#_P  C»rt|fO  _  _  I 

2  N< 


Brldfoport  2  ■ 
■Pl««a«Dt  Grova  Sch' 

I  ^ 

°       I        o  ,  , 

lldovi  Crack  Si*  PUot 


Lock 

FA*  AP      8«lle  inriK  2  N-O  I 

,~  I  Decatur  j 

 ^  Decatur  4"lRO  '.     .  , 

HusBol  1 VI 1 1*    RuBBcUvlllc  2  j         pDecitur  Subl 

«.<,B.t    o    ^  ° A      I     I  VALLEY 


flat  Rock 





Pnuuiion  ^  -V  J  '   —  ■  ^1 

j                                      I  DAnvlllo  V 

HodgcB                   Add.'son  C.ntSl  T*r  i°F'.lkvlUe  Center^ 

I  Haltyville  >  [ 
f  Baa 


KB  AP     Scoitaboro  Subata  Q 
"  '    '  Rock  OO  id«r 
Scottaboro  / 
Sylvania 

50"         Volley  Head  3  S  -O" 
IUlr..vll'uO    ^^^^  ^^^^e^ 
lOUth  Kill  A  ■ 

■  °l  J 


ALABAMA 


STATUTE  MILES 


90TH  MERIDIAN  TIMK  20SE 

50" 


Coat  Rock  Ca 

I 

,Columbii&  W6  AP.  Ga 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  naps  for  interpolation,  particularly 
in  Doxmtainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

1959 


Burnsville  Substa 


\  To 

V  O-  Witerl 

Vtv. 


Colberj  St 


I  Elktnonl  Toney 

Shoemaker  Springs  O        |  * 
Wilson  Dan  p  Athens  [  Ne*  Market  2 


Market  ^ 

-8-  ro 


I  Bridgeport  2  R 

Pleasant  Grove  Sch« 

I  o 


widows  Creek  Sta  PUot 

p,„,.r,.        ,„i~'°'"'"'<'l""  '"°    JCpAthens  Courthouse  "9»"  ^i""  OHvtop  / 

Plant  riorence_at  Lock         .^^^  ^       HuntsvUle  fOB.ngh.mMt  Fl«tRockC> 

/  V      *thenB  2       I  Substa*    O  Carl|fo  I  / 

WB  AP  Scottsboro  Substa  Q 
^alnt  RockOO  /' Ider 

I  sylvanla 
Farley     \  |  qqo  /q 

Va  1        Head  3  s  -Q- 
Ralnsv'u'JO  „.„ 
I    ,  »       !-  . 

HodKes  Addison  Centr";!  IVr     I        falk.llle  ■j'"'"-  0| 

O                             '  I   -O-  y  '  _0  Guntersvllle  City 

a  ^   I  L.  Cuntersvuie  -O-  ,       s.„,  ./j^^ 


ALABAMA 


O  fPlckensvllle' 
Brooksvllle  Exp.  Sta.,  Miss,  q  [ 


-AJV  Deoopolis  Lock  &  Dam         O  Suttle  \ 

f  i  I  Marion  Junction  2  *NE  PrattviUe 

0  I  '         ^    AutaugaviUe  O 

Uniontown  .  O  -O  /  Q 

^  ,■  Marion  Junction  Selma 

s.  o     I  I 

Dnyto 


~    "I  PLATEAU  S 
„  (T"T — °         '             t  ^  I 

°,      -       0!      Billlnssley            j          O              Vate.  Hydro  Plaj.i  ^ 

erryville    ]  pia^tersvlUe  2  SSE          p^etumpka  1  w         1        Q      |"*'V»  -O^  Auburn 
,             O                !       ,5       I  ^Au.ur^S. 

Ue                          Thurlow  Dam  ^ 

-^r-Tllstead  ,  I  


Goat  Rock  Ga 


.Columbus  WB   \P,  Ga. 


Montgomery  WB  AP 


O  Primrose  Farm 
Mathews  1  SS»— 

nl  v. 


-O- 

Haynevllle 


Springs  5  S 


<>.        !  I  Pioe  Level         *0-  Midway  || 

   I   Fort  Deposit  1  W    »        ,  I        |  ^^|| 

Sno.'^H.ll   J  ^       l-^  i  ^ 


Highland  Home 
Greenville  ^^Greenvllle  2  ^ 


Fort  Gaines     Ga . 


River  Falls  2  NE 
River  Falls 

o- 

Andalusia 

Grej 

FalcJ  Open  Pond 
O 


STATION  LEGEND 
O     •      *     Precipitation  only 
"D  Procipltafion,  storogt 

-O-  -•■  Precipitation  and  Temperature 

■*J>-   "4"  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage:      O    Non- recording; 
•  Recording ,       3  //^s 

Double  circle  combinations  indicate  the  avoHabilily  of 
more  detailed  meteorological  data 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


Statio 


AeeeviLLE  i  nnh 

ADD] SON 

AODISON  CENTIUL  TOWER 
ALBERTA 

ALBEHTVH.LE  2  SE 

ALEXANDER  CITY  6  N£ 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  FAA  AP 


ASMLANO 
ASHVILLE  4  H 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SH 
AUBURN  SCS  10 
AUTAUGAVILLE 
BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 
SAY  MINETTE 

BEL^EEN 
BELLE  MIMA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  4  SW 
BESSEMER  3  NE 

BETHLEHEM 
BEXAR  2  SE 
BILLINCSLEY 
BINOHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  MB  AP 

BISHOP 

eoAz 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  N 

BRONDIDCE 
CALERA  2  SM 
CAMOEN  3  NNW 
CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  HM 


CARBON  MILL 
CENTER  0«OVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHUDERSBURG 

CHlLOERSBURG  WTR  PLANT 

CI TRONELLE 

CLAieORNE 

CLANTON 

CLAYTON 
COOCN 

COFFEE  SPRINGS  2  W 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILUE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COT TON TON 
CUBA 

DAOEVlLLE 

OAOEVILLE  2 
OANCY  4  N 
OANV ILLE 
DAYTON 
DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  0AM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

OOTHAN  4  N 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELKMONT 

ELROO 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AP 
FAIRHOPE 

fALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GARTH 

GENEVA 

GEOROIANNA 

GU6ERT0WN 

CORGAS 

GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

SWEHVILLE  2 

5ULF  SWftES  POST  OFFICE 

MWTERSVILLE 
iWOERSVlLLE  CITY  N  MRS 
UWTERSVILLE  DAM 
WLEYVILLE 
iAMlLTON 

!ISSU*IC  CAHABA  TOWER 
«YNCV1LLE 
CADLANO 
CFLIN 

■II4HLAN0  HOME 

IIGHTOWER 

•JinSVILLE  S08STA 
MTTSVILLE  WB  AP 
««T  LEV  ILLE 

irrop 

OCR 

>ACILSOH  LOCK  1 


0008 
0063 
0071 
0140 
0148 

0163 
0178 
0252 
0272 
0338 

1369 
0377 
0390 
0393 
0402 

0422 
0427 
0440 

0505 
0583 

0631 
0655 
0746 
0757 
0762 

0776 
0790 
0823 
0826 
0831 


County 


HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALMOUN 

WINSTON 

CLAY 
T.  CLAIR 
I HE STONE 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 


LEE 
LEE 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 
BALDWIN 

FRAMCLIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

WO  1  SON 
MARION 
AUTAUGA 
JACKSON 
JEFFERSON 


OaS4  COLBERT 
0957 1  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 
10S4  ESCAMBIA 
1099  JACKSON 


1178 
1288 
1300 
1315 
1324 

1377 
1492 
1512 
1S20 
1566 

1615 
1620 
1685 
1690 
1694 

1725 
1803 
1807 
1B19 
1849 


PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

WALKER 
KORGAN 

CHEROKEE 
B166 

WASHINGTON 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

MOBILE 

MONROE 

CHILTON 

BARBOUR 
MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 
OE  KALB 


1865  HOUSTON 
1940  WALKER 
1974  RUSSELL 
2079  SUMTER 
2119  TALLAPOOSA 


2124 
2141 
2149 
2188 
2207 

2216 
2221 
2235 
2245 
2372 

2377 
'2386 
2577 
2600 
2632 


TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

MORGAN 

MORGAN 

MORGAN 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

LIMESTONE 

TUSCALOOSA 


2670  COFFEE 
,2727  BARBOUR 

2763  CONECUH 
12813  BALDWIN 
12832  COVINGTON 

2B40  MORGAN 
j2B48  WINSTON 
2867  MADISON 
2883  FAYETTE 
29451  JACKSON 

2971  LAUDERDALE 
2976  LAUDERDALE 
3024  I  LOWNDES 
3035  BALDWIN 
3043  OE  KALB 

3105  I  MONROE 
3151  lETOWAH 
3154  I  ETOWAH 


JACKSON 
GENEVA 
BUTLER 
CHOCTAW 
WALKER 

COVINGTON 

HALE 

SUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
WINSTON 
MARION 


3697  PERRY 
3748  LOWNOES 
3761  HENRY 
3775  CLEBURNE 
3816  ICRENSHftW 


ICLEBURNE 
FRAMILIN 
MADISON 
MADISON 
MARSHALL 


4099  JACKSON 
115  DE  KALB 
192  ICLARKE 


31  35 
34  13 
34  25 

32  14 
34  14 

32  59 
93  07 
31  19 

33  35 

34  04 

33  16 

33  51 

34  48 
34  48 

31  10 

32  34 
32  36 

32  26 

33  29 
30  53 


85  15 
87  11 
87  19 

87  25 

86  10 

85  52 

88  08 

86  30 
85  51 

87  13 


85  50  1010 

86  20  590 
86  59  709 

86  59  720 

87  29  300 


500, 


85  31 
85  29 

66  39 

67  20 
47 


34  28  67  52 

34  42  66  53 

33  40  87  36 

33  22  87  01 

33  26  66  55 


12  34  59 

13  34  10 

1  32  40 
12  34  46 

2  33  34 


34  39 
34  13 
31  35 
31  04 
34  56 


31  43 
33  05 

32  02 

31  55 

32  50 

33  54 

34  23 
34  06 

32  57 
31  28 

33  17 
33  17 
31  05 

31  32 

32  51 


31  53  85  27 

30  23  66  13 

31  11  85  56 
34  44  87  50 
34  15i 65  52 

31  16  85  07 
33  46j  87  11 

32  09  I  65  04 
32  26  I  88  23 
32  50  85  45 


86  07 
66  10 

66  16 

67  03 

85  45 

65  49 

86  46 
64  17 
67  59 


66  21 
66  20 

86  14 

87  31 
86  36 


Yean  of 
record 


32  50 

33  04 

34  25 
32  21 


85  46 

66  17 
87  05 

67  39 


34  35  66  56 


34  37 

34  36 

33  26 

32  31 

31  14 

5  31  17 
2  34  10 
10  31  25 

12  I  34  53 

13  33  15 


86  59 

86  58 

65  42 
67  SO 
85  26 

85  24 

87  24 

66  04 

86  55 

87  48 


33* 
217 
215 
760 

730 
207 
600 
220 
580 

570 
588 
1030 


Opened 
or  cjoeed 
durinq  yr 


Refer 

to 
tables 


5 

31  19 

1  65  51 

380 

4 

4 

31  53 

65  07 

220 

76 

6 

31  25 

87  02 

252 

11 

1  9 

30  32 

67  55 

23 

42 

9 

31  06 

86  33 

232 

12 

34  22 

66  55 

620 

3 

34  04 

87  20 

650 

|.f 

34  34 

86  34 

572 

13 

33  41 

67  50 

370 

25 

12 

34  46 

65  41 

1400 

12 

34  49 

67  41 

590 

6 

12 

34  4  7 

87  40 

450 

6 

31  59 

86  35 

490 

9 

30  14168  01 

10 

U 

7 

34  27 

65  43 

934 

8 

31  26 

87  24 

410 

11 

7 

34  01 

66  00 

570 

7 

34  01 

86  00 

565 

7 

13 

32  49 

86  09 

130 

2 

2 

34  01 

66  45 

500 

12 

34  44 

86  18 

650 

5 

31  02 

85  52 

107 

22 

6 

31  39 

66  44 

280 

13 

31  53 

88  20 

121 

2 

2 

33  39 

87  13 

300 

10 

31  11 

66  17 

260 

2 

32  42 

87  36 

220 

61 

6 

31  50 

66  36 

444 

76 

6 

31  50 

86  36 

420 

9 

30  17 

87  41 

a 

12 

34  20 

66  19 

978 

6 

12 

34  22 

86  17 

610 

12 

34  26 

66  24 

611 

2 

>4  14 

87  37 

910 

23 

13 

34  06 

87  59 

548 

3 

3  ,32  46 

87  11 

600 

1 

32  11 

86  36 

190 

2 

5 

31  21 

85  20 

370 

10 

11 

33  39 

85  36 

850 

6 

31  57 

86  19 

594 

«B 

11  |33  32 

85  24 

1175 

J3 

34  20 

67  56 

849 

12 

34  4  3 

86  35 

611 

12  , 

34  41 

86  35 

605 

1 

12 

34  19 

86  10 

995 

12 

34  49 

64  07 

1615 

12 

34  43 

85  41 

1540 

13 

31  33 

88  01 

11 

2  3 

1  2  3 

1  2  3 

12  3  4 


t     1-ALABAHA,     2-flLACK  WARRIOR,     3-CAKA8A,     4-CATTAHOOCHEE,  9-CHOCTAWMATCHEE, 


Statio 


JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
MELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MINTER  3  WNH 

MINTER  4  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 

MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 
•MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  3  NE 
NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 

NEWTON 

NEW  WILSON  LOCK 
ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  W 
PENNINGTON  LOCK  2 

PERRYVILLE 
PETERHAN 
PHENIX  CITY 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
R0BERT5DALE  7  E 
ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

HUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SC0TTS60R0 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 
SEALE  6  W 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  4  NE 
SYLVANIA 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
TH0MA5VILLE 
THORSBY  I  SW 
TMORSBY  EXP  "TAT  ION 

THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORO 
TROY 

«TU5CAL00SA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  1  S 

VANCE 
VERNON 
WADLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WETUMPKA  1  W 
WHATLEY 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  0AM 
WINFIELO  2  SW 


4198 
4209 
4229 
4306 
4502 

460 
4019 
4627 
4798 
4822 

4684 
4976 
4996 

5004 
5106 

5116 
512 
5140 
5172 
5354 

5362 
5397 
5417 
5439 
5449 

5454 
5465 
5478 
5463 
5529 

I  5537 
5550 
5625 

I  5635 
5749 

:  5785 
5842 
5647 
5662 
5867 

5675 
5690 
6121 
6129 
616 

6218 
6226 
6246 
6  326 
6335 


County 


TALLADEGA 
CALHOUN 
WALKER 
ELMORE 
CHAMBERS 

CHILTON 
JEFFERSON 
CHEROKEE 
SUMTER 
COVINGTON 

BARBOUR 
MAO  ISDN 
JEFFERSON 
MARENGO 
PERRY 

DALLAS 
DALLAS 
ELMORE 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 

BIBB 
BULLOCK 
WILCOX 
MACON 
DALLAS 

DALLAS 
CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 

SHELBY 
MONTGOMERY 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
COLBERT 

MONROE 
COFFEE 
FRANKLIN 
MADISON 
MADISON 

DALE 

LAUDERDALE 
BLOUNT 
LEE 
DALLAS 

DALE 
JACKSON 
JEFFERSON 
CLAIR 
CHOCTAW 


6398  RUSSELL 


j  6414 

6460 
6461 
6506 
652 
664C 


PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 

JACKSON 

AUTAUGA 


6684  MONTGOMERY 

, 6719  CHOCTAW 

6762  OE  KALB 

6805  FRANKLIN 

[  6833  MADISON 


6647 
6937 
6942 

6966 
;  7020 


I  7366 
7460 

I  7576 
7620 

;  7671 


PICKENS 
COVINGTON 
COVINGTON 
BALDWIN 
COOSA 

RANDOLPH 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
CULLMAN 
DE  KALB 

JEFFERSON 

JACKSON 

JACKSON 

RUSSELL 

RUSSELL 

DALLAS 
LIMESTONE 
GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 


7963  PERRY 
7968  JACKSON 

TALLADEGA 
TALLADEGA 


I  7994 
:  7999 
I  6012 

8024 
6032 
8176 
I  6204 
'  6209 

6215 
8259 
8285 

8323 
6380 

8365 
8403 
84  36 
8446 
8469 

8477 
8517 
8605 
8637 
8648 

867 
6666 
660^ 
865<3 
866 


D£  I 

TALLADEGA 
TALLADEGA 
CLARKE 
CHILTON 
CHILTON 

ELMORE 
MADISON 

JEFFERSON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 
MACON 
BULLOCK 
PERRY 
DE  KALB 

TUSCALOOSA 
LAMAR 
RANDOLPH 
ESCAMBIA 
ETOWAH 

GREENE 
LAUDERDALE 
81 66 
ELMORE 
CLARKE 


33  32 
33  46 

33  50 
32  37 
32  54 

32  56 

33  33 

34  11 
32  35 
31  01 


65  46 

87  17 

66  19 

85  24 

86  31 
86  33 

85  46 

88  U 

86  22 

65  33 

66  45 

66  51 

67  39 

87  18 

87  14 
67  13 
65  55 

86  01 

88  27 

67  20 

65  32 

87  22 

85  54 
87  02 

87  03 

66  27 
66  15 

86  03 
86  31 


33  06i  66  52 
32  18|  66  24 

34  29l  67  17 
34  291  87  18 
34  45  87  37 


31  ' 
34  42 
33  30 

32  08 
32  38 

32  26 
32  28 
32  40 
32  15 

31  56 

32  53 
32  04 
32  06 
32  27 
32  05 


Ye^rs  of 
record 


220 
578 
857  49 


I  12 


33  09  85  16 

34  301  87  44 
34  31  67  44 
34  I2l  86  47 
34  17  85  56 

33  43  86  56  i 

34  41  86  01  I 
34  41  66  01 
32  16|  85  10 
32  la  85  15  { 

32  25  87  00  | 
34  51  87  12 

31  07|  85  36 

32  00  87  01  i 
34  24  86  02  , 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 
to 

II  tables 


260|  69 
1320' 
680; 
573 


141^ 

6501 


745  25|  29 

7401 

6801  7 

602  531  53 

1195  10 


3i  32  32  67  11 
12;  34  53  86  13 
7  33  lOi  86  17  I 
7  33  121  86  12 
I  12  34  34|  65  49  I 


665 
550 
490 
1400 


13  31  55{  87  44  I  405 

1  32  541  86  44  j  200 

'    32  S3  86  42 

32  32;  85  S4 


86  44 
65  59 

67  37 

87  35 

65  42 
85  48 

67  31 
85  37 

87  13 

88  08 

85  34 
87  12 

86  19 

87  50 

68  04 
87  07 

66  13 


8675  LAWRENCE 
8925  CHOCTAW 
6936  JACKSON 
8960  COLBERT 
8998  FAYETTE 


33  10 

33  45 

33  oe 

31  13 

34  04 

2  32  47 

12,  34  5; 

3i  33  07 

7|  32 

13  31  3S 


34  47 

32  17 
34  93 
34  48 

33  55 


69  45 

67  37 
87  50 


440 

470 
273 
1090 


640 
209 
650 


1  2  3 
2 

12  3 
2 

1  2  3 

< 

12  3 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora t ion 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endin| 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.   S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Cllmatological  divisions,   outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 
-    No  record. 

+    Also  earlier  date   (dates)   or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  genera lly  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground ;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  In  "Hourly  Precipitation  Data" .     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,   elevations,  exposures,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Cllmatologi- 
cal Data  annuals,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittances  and  correspondence  regarding  subscript  ions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFEH,  Chief 
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ASHKVILLK:  I960 


ALABAMA  -  JANUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     84°  on  the  15th  at  Frisco  City 
Lowest  Temperature:     5°  on  the  23rd  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:  9.73  inches  at  Opelika 
Least  Total  Precipitation:     2.43  inches  at  Enterprise 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.82  inches  on  the  18th  at  Frisco  City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     5.3  inches  at  Waterloo 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     2  inches  on  the  5th  at 

Florence 
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14 

20 

23 

493 

0 

0 

8 

0 

5.22 

.35 

2,48 

17 

,0 

0 

7 

3 

CODEN 

61  .6 

40.6 

61,2 

78 

12 

22 

21 

425 

0 

0 

6 

0 

5,06 

1  ,32 

1 

.0 

0 

10 

4 

FAIRHOPE 

61.3 

42.1 

61,7 

-  2.3 

78 

14+ 

23 

23 

412 

0 

0 

7 

0 

4,70 

.47 

1,12 

15 

T 

0 

10 

4 

FORT  MORGAN 

57.9 

46.6 

61.8 

70 

13 

29 

23 

402 

0 

0 

1 

0 

4,28 

1,40 

1 

,0 

0 

7 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

58.5 

40.3 

49.4 

-  3.3 

76 

13  + 

22 

23 

482 

0 

0 

7 

0 

7,92 

2.90 

2,76 

17 

T 

0 

6 

6 

MOBILE 

AM 

57.7 

41.3 

49.5 

74 

13 

26 

24+ 

476 

0 

0 

7 

0 

6.84 

2,45 

18 

T 

T 

24 

10 

4 

ROBERTSOALE   7  E 

61.1 

40.9 

61.0 

78 

14  + 

20 

23 

431 

0 

0 

7 

0 

6.73 

1,54 

3 

T 

0 

11 

4 

: 

DIVISION 

60.4 

-  3,5 

5.76 

1.29 

T 

Piectprtahon 


TDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


• 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Ntimber  of  days  vnth  precipitation 

StaboD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

66  I-OO  I 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

12 

10.9 

38 

NE 

29 

83 

89 

71 

74 

3 

4 

5 

2 

2 

0 

16 

35 

7.: 

HTOTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

12 

8.3 

22++ 

NNW 

30 

84 

85 

72 

77 

8 

7 

0 

4 

2 

0 

21 

7.! 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

15 

12.1 

35++ 

SW 

14 

81 

84 

66 

72 

1 

5 

3 

2 

2 

1 

14 

6.! 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

14 

9.0 

47 

SW 

14 

80 

83 

62 

69 

5 

6 

4 

2 

1 

1 

19 

49 

7. 

See  Refeience  Noles  Following  Siarion  Index 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION  _ 

ALABAMA 
JANUARY  1960 


Station 

TotO: 

Day  of  moDth 

'  1 

2  1 

3 

1 

*  1 

6 

7 

ft 

®  1 

_ 
9 

in 
10  1 

t  *  1 
11 

iZ 

lO  1 

U 

"  1 

ID 

Ifi 

16 

17 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22 

OA 

OR  1   OR  1 

I  I 

07 

28  1 

an  1 

m 

01 
Jl 

(BBCVILLE  1  IWtf 

2.«1 

•  22 

•  69 

T 

•  11 

■  91 

.49 

T 

.29 

•  94 

.14 

IDOISON  CENTRAL  TOWER 

RECORD 

MISSING 

• 

*i«9 

•  02 

•  89 

•  11 

•  06 

•  99 

lLW^ILLE  2  SE 

•  11 

■  92 

.02 

•  22 

•  90 

* 

*  • 

tLEXANOER  CITY  t  HE 

T.Jt 

•  10 

•  96 

.91 

*02 

•  98 

•  19 

•  01 

T 

■  02 

•  02 

•  02 

•  24 

' 

!•  9 

*04 

■ 

iL  ICE  V I  LLE 

7<94 

•  >9 

.96 

•92 

•  12 

.07 

•  07 

•  09 

•  13 

•  63 

.14 

.82 

*89 

.20 

•  43 

2.10 

kNOALUSlA   3  NE 

1  .97 

•  12 

"a" 

.19 

• 

»W<ISTON  FA*  AIRPOfJT 

•  la 

•  If 

T 

•  10 

.38 

•  14 

•  08 

•  09 

•  19 

1  •  34 

*05 

•  51 

•  90 

1  .06 

•  2* 

• 

•  74 

•  12 

•  20 

•  40 

1  *34 

.04 

•  90 

Tito 

•  21 

•  31 

•  OO 

•  02 

.41 

•  to 

•  09 

T 

•01 

•  04 

.19 

• 

.35 

1.19 

•  06 

.88 

1.12 

.46  . 

kSKV 1 LL  E  4  M 

tt*l 

.29 

• 

.60 

.64 

•  14 

•  90 

•  33 

.18 

1.03 

•  91 

.20 

1.35 

.99  . 

9<09 

.76 

•  12 

.16 

•  12 

•  99 

•  07 

•  39 

1 .02 

•  01 

* 

* 

'10 

ITMCNS  2 

«•(• 

.72 

(TttORE  STATE  FARM 

•  29 

•  19 

.92 

.02 

•  29 

•  27 

■  02 

.  36 

1.2 

•  06 

hUSURN  3  SV 

801 

1.20 

•  60 

1  ^02 

•  0 

.37 

2*43 

*  56 

*09 

1*17 

09  * 

tUTAUGAVILLE 

«•«) 

.09 

•  08 

.99 

•  39 

•  82 

•  11 

.71 

1  .83 

.39 

.73 

•  07 

.33 

.71  • 

3AMKMEA0  LOCK  AND  OAM 

7|79 

•  09 

•  67 

•  93 

•  64 

•  19 

•  09 

•  03 

•  06 

■  39 

*na 

.83 

I  *08 

*  40 

2.73 

SAY  MlNETTE 

t,2» 

.  38 

•  22 

.70 

ft 

.10 

*\n 

lELGR  FE  N 

•  99 

•  06 

.10 

•  09 

•  11 

.48 

•  * 

*  aa 

lELLE  MINA  2  H 

*.«t 

•  99 

.12 

.28 

.92 

.10 

•  02 

•07 

•  19 

•  20 

• 

■ 

.03 

' 

9ESSEMER  4  SW 

9«19 

.10 

•  07 

•  29 

T 

•  49 

•  18 

iOl 

T 

T 

T 

•  02 

.93 

.16 

1.1? 

•  69 

.19 

1.03 

•  10  • 

SETHLEMEM 

«••• 

•  72 

•  11 

.09 

•  19 

•  06 

•  39 

•  19 

.71 

•  81 

.08 

.09 

.93 

• 

SILLINOSLEY 

9>»0 

.13 

•  76 

•  30 

.17 

•  06 

•  10 

•  06 

.10 

* 

.16 

**« 

*  1 9 

.27 

•  30  • 

IINGHAI'  PtOUNTAin 

.60 

•  11 

1.21 

•  19 

•  66 

■  89 

IIRMINGHAM  H6  AP  R 

9.09 

.1* 

* 

•  29 

.19 

•  07 

T 

T 

•  04 

•  06 

.09 

• 

9<22 

.92 

•  10 

.80 

•  09 

.27 

.18 

.25 

•  88 

.90 

.15 

1.12 

mz 

9<>8 

.16 

■  69 

1.24 

•  19 

.12 

.25 

.15 

'  *  is 

*?o 

•  23  . 

JRANTLFY 

»>94 

.09 

.01 

•  68 

.32 

IREWTON  3  SSE 

.91 

.07 

*72 

•  34 

•  47 

•  48 

'  'o8 

1*08 

08 

•  10 

*«2 

iRIDOEPORT  2  N 

«•!« 

T 

T 

.66 

.18 

•  2S 

.02 

•  19 

•  07 

•  09 

.20 

.98 

.6 

■  66 

IRUIVDIDCE 

4i31 

•  09 

•  01 

.32 

.32 

•  34 

.47 

1.28 

•  03 

•  13 

1.32 

T  • 

:alfra  2  SW 

«<»0 

•  12 

•  92 

•  60 

•  20 

.22 

1*30 

.82 

'02  * 

CANOE  N  3  fINW 

9«70 

.10 

.20 

•  62 

•  01 

•  80 

•  13 

•  08 

1.16 

1*13 
• 

• 

*  . 

37 
*  _ 

'  • 

lAMP  HILL   ?  NW 

.09 

.10 

U39 

•  11 

.39 

!ARBON  HILL 

7.97 

.07 

,•30 

•  40 

•  40 

.40 

* 

CENTER  GItOVE 

6>2< 

T 

.09 

•  96 

T 

1.34 

•  13 

•  04 

•  14 

•  22 

•  34 

.63 

1.24 

.04 

.12 

1.42 

T  . 

CENTRE 

CENTRFVILLE 

>>10 

.09 

•  86 

.95 

CHAT OH 

•  21 

.06 

•  02 

.79 

•  18 

•  01 

1.0? 

.24 

•  30 

XILDERSBURG 

9i>9 

•  02 

.03 

•to 

•  99 

•  09 

•  03 

•  15 

*20 

I  *30 

*71 

'70 

80  * 

* 

CHILOERSBURC  WTR  PLANT 

9i9* 

•  09 

.03 

.16 

•  01 

.96 

.09 

•  03 

•  01 

•  01 

.11 

1*49 

.03 

•  74 

.02 

.40 

.87 

.23  . 

CITflONELLE 

9i22 

•  86 

10 

CLAIBORNE 

6i2* 

•  09 

T 

.33 

•  37 

•  68 

•  04 

•  83 

*  7* 

*  ' 

*A« 

.28  ■ 

CLANTON 

•  08 

•  20 

.79 

•  *♦ 

•  19 

T 

•  05 

T 

•  20 

•  41  • 

CLATTON 

3.«9 

•  05 

•  16 

T 

.20 

•  26 

•  99 

1  *25 

*50 

"02 

*10 

CODEN 

9i06 

1^92 

•  06 

.81 

.13 

•  22 

.79 

.33 

.33 

.09 

•  82 

*04 

.22 

.11 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

•  40 

.88 

•  29 

•  66 

*88 

60 

*69 

COLBERT  STEAM  PLANT 

«>«9 

•  70 

•  10 

30 

20 

COLL INSVI LLE 

•  12 

.69 

.  .20 

.18 

T 

•  10 

•  19 

•  ^ 

• 

•  33  * 

COLUMBIA 

*>12 

•  12 

•  03 

•  90 

.13 

.91 

•  14 

06 

*40 

*  30 
* 

*33 

*80 

CORDOVA 

6><9 

•  48 

•  69 

1«21 

•  20 

•  20 

•  49 

.24 

.79 

1.40 

.30 

1.09 

T  • 

COTTONTOh 

9i«9 

•  60 

.39 

I  tSl 

CUBA 

9>e9 

•  16 

•  12 

•  66 

.78 

•  16 

•  20 

>ADEVILLE 

T 

T 

i^98 

•  99 

.43 

T 

•  12 

•  30 

2.10 

* 

.60  • 

>ANCY  4  N 

«|2< 

•  62 

•  40 

•  30 

•  34 

•  00 

•  90 

•  98 

• 

1  *19 

DANV I LL  E 

■  60 

U90 

•  16 

•  62 

.62 

.25 

•  60 

.07 

.15 

*47 

DAYTON 

>.ao 

•  23 

■  76 

•  10 

•  64 

•  23 

•06 

•  33 

•  09 

'is 

.03 

*i2 

* 

DECATUR 

9it* 

•  93 

•  24 

•  11 

T 

•  03 

- 

JECATUP  4 

•  38 

■  14 

,  •38 

•  14 

•  01 

•  03 

•  37 

■  32 

.03  . 

>ECATUR  SUB5TAT  ION 

9>26 

T 

T 

.15 

U19 

T 

•  01 

•  27 

•  30 

.15 

* 

T 

*09 
* 

1  *1  3 

DELTA 

1.66 

•  99 

•  22 

•  46 

.83 

.95 

1.00 

1  .25 

1.69  * 

DEHOf^IS  LOCK  AND  OAM 

9a31 

•  09 

■  It 

.30 

•  60 

•  10 

•  10 

•  03 

•  02 

•02 

•  09 

'fto 

■  '?» 

•  96 

*  *l? 

•  07  . 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2>a* 

•  30 

T 

.91 

.03 

•  01 

•  22 

•  09 

*il 

.63 

^  * 

>0U8LE  SPRINGS 

•  20 

•  02 

'so 

1.28 

.10 

.02 

•  01 

•  02 

.19 

■  33 

.0? 

•  ' 

lo9 

*  17 

•  01  • 

ELBA 

>|20 

•  60 

.76 

.20 

•  22 

•  20 

1*10 

*  1  5 

99 

■LKI^ONT 

.72 

.10 

.95 

•  26 

•  03 

■  37 

.87 

.81 

.04 

.11 

.64 

iLROO 

I>99 

•  91 

■  80 

•  98 

•  90 

•  80 

.29 

*80 

'20 

'in 

1  ^97 

ENTERPRISE 

2**9 

•  19 

•  08 

•  09 

•  22 

•  29 

•  22 

•  07 

1.30 

•  08 

•  10 

■  38 

•  03 

•  18 

2.31 

*89 

•  22 

.29 

29 

T  , 

'VERGREEN  FAA  AIRPORT 

»a9 

•  11 

■  23 

.0) 

•  03 

.92 

•01 

•  04 

.17 

.09 

T 

•  19 

T 

.95 

.23 

•  02  • 

FAIRHOPE 

•  .7« 

•  90 

■  Ot 

•  77 

.02 

.18 

•  15 

1.12 

.30 

.31 

.05 

•  04 

•  50 

.12 

•  16 

• 

«ALCO  OPEN  POND  TOWER 

.28 

•  29 

•  68 

•  19 

■06 

•  49 

'  *QI 

.06 

*05 

*i  n 

^ALKVILLE 

9.at 

•  07 

•  67 

1  •SB 

•  07 

•  05 

•  40 

*72 

1 

*  2 

• 

* 

•  * 

^ALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

•  13 

•  60 

[•10 

•  20 

•  16 

•  37 

*02 

*87 

*07  * 

'ARLEY 

9i90 

•  01 

•  96 

•  03 

1  t'it 

•  14 

•02 

•03 

•  19 

•  3* 

*14 

.70 

.J, 

77 

.04 

^ATETTE 

7»9» 

•  36 

•  03 

•  83 

1*39 

•  00 

•  10 

•  17 

.26 

.78 

1.67 

•  04 

.69 

1.24 

• 

■■LAT  ROCK 

•  90 

1^26 

•  13 

•03 

•  20 

•  10 

1  'nl 

.75 

1*18 

•  20 

*ie 

*  * 

"LORENCE 

••at 

•  06 

•  96 

.  99 

•  06 

•  06 

•  21 

.58 

'OKT  DEPOSIT 

RECORD  KISSING 

90 

* 

30 

-ORT  MORGAN 

4t2t 

1^60 

•  69 

.09 

•  19 

•  70 

•  33 

■OKT  PAYNE 

«|91 

•  71 

•  36 

1*19 

•  17 

T 

•  14 

•  40 

.21 

.69 

T 

• 

•  17 

.94 

1.28 

•  21  . 

"RISCO  CITY 

•  16 

•  09 

•  68 

•  31 

•  94 

T 

■  04 

•  71 

•  28 

* 

UDSDEN 

9«9« 

•  32 

•  96 

•  7< 

•  19 

•  09 

•  57 

.09 

1  .09 

'*! 

.39  • 

sAdsden  gas  plant 

•  27 

•  36 

•  70 

•  17 

•  47 

32 

* 

90 

1  *75 

lAINESVlLLE 

t<29 

•  20 

•  09 

•  60 

•  69 

•  07 

•  12 

•  12 

T 

.11 

.20 

20 

*43 

iAROEN  CITY 

6«I1 

•  26 

•  80 

U30 

•  14 

T 

•  07 

.91 

.17 

.77 

1.25 

.18 

.60 

T  ■ 

UATH 

9i«a 

•  02 

•  98 

•  19 

1.29 

•  10 

•  37 

•  30 

.10 

34 

iENEVA 

»i90 

•  99 

•  06 

1^76 

•  47 

•  43 

•  31 

^OROIANNA 

T 

•  98 

T 

•  36 

1^20 

?.79 

.29 

.20 

.29  • 

ilLBERTOWN 

».T» 

•  22 

•  69 

•  16 

•  70 

•  09 

•  00 

l^Tl 

.90 

.38 

.50 

.44 

iORGAS 

7.12 

•  06 

■  39 

.79 

•  98 

•  19 

•  98 

1.02 

.03 

1.08 

•  22 

.04 

1.80 

IREEN  BAY 

3>2> 

•  32 

■  02 

.86 

•  16 

•  16 

•  37 

.63 

•  Of 

•  22 

.63 

•  01 

SRCENSBORO 

ai9« 

.18 

■  02 

.96 

T 

•  76 

•  06 

•09 

•  21 

•  03 

•07 

•02 

•  14 

1  .37 

•  02 

•  01 

*aS 

*ft5 

1 .09 

• 

•RCENVI  LLE 

.06 

■  16 

•  69 

•  39 

•  77 

T 

•  47 

1  .06 

*48 

•  * 

*  1 1 

*07  ' 

MLF  SHORES  POST  OFFICE 

*>ll 

1.69 

•  Ot 

■  62 

•  08 

•  01 

•71 

.40 

• 

*05 
* 

* 

• 

.11 

iUNTERSVILLE 

9.9» 

• 

• 

•  to 

l^OO 

• 

• 

• 

2.08 

.85 

*99 

•  10  . 

jUNTERSVILLE  CITY  tf  WKS 

9i09 

•  09 

•  96 

U19 

il4 

•  10 

•  2B 

.^ONTERSVILLE  DAM 

9.M 

•  69 

.19 

1*00 

■  19 

.19 

•  10 

* 

.09 

.85 

ULEYVIU-E 

6.62 

.50 

1.94 

.  12 

.04 

.16 

.60 

* 

1 .15 

.11 

1 .50 

HAMILTON 

6t88 

.09 

•  06 

•  62 

T 

1^66 

•08 

•  04 

T 

T 

.29 

•  39 

.50 

.43 

1.96 

.24 

1*42 

lARRIseURG  CAHABA  TOWER 

»<0I 

■  10 

■  09 

•  79 

•  93 

•  07 

•  09 

•  10 

•  07 

•  14 

.26 

1.17 

■  34 

.70 

.20 

1.37 

*13  . 

lAYNEVILLE 

«>99 

1^16 

•69 

•  40 

T 

•  01 

• 

2*19 

•  20 

•  10 

•  14 

'al 

.93  • 

ICAOLANO 

2>ai 

.19 

•  09 

•  97 

•  09 

•  94 

•  34 

.  39 

•  02 

•  39 

.23 

6a*l 

•  90 

•  39 

•  90 

.Oft 

•40 

•00 

1  .68 

•  20 

•  00 

•  89  • 

11  CMC  AND  HOME 

HVlTOWER 

aii7 

•  19 

1*08 

•46 

•  00 

•  08 

•  30 

.20 

1.37 

1.20 

.05 

1  .42 

1.90  • 

lOOGES 

t*7> 

• 

•  77 

•  2A 

U20 

•  12 

•  49 

.5n 

.49 

1.06 

T 

•  29 

1.66 

UNTSYILLE  St/BSTA 

9>99 

•  76 

.13 

i.ie 

•  19 

T 

•01 

•  3« 

•  22 

.08 

.70 

.66 

.27 

.03 

1.23 

.09  . 

WTSVIILE  m  »f 

6>lt 

T 

•  90 

•  02 

.09 

1.Z7 

•  01 

•  00 

T 

•03 

•  64 

T 

T 

•  09 

T 

T 

T 

*08 

.79 

T 

.41 

.07 

US'LtVlLUE 

ia2« 

•  11 

.90 

.01 

1.38 

•  14 

•  12 

•  26 

•  06 

•  90 

1.31 

.09 

.02 

1.1« 

.23  • 

9it9 

.60 

•  20 

uoo 

•  40 

•  19 

•  26 

1.03 

T 

T 

T 

1 .05 

1.10 

M» 

«■!> 

T 

•  01 

.60 

•  OA 

1^28 

•  12 

•  07 

•  39 

•  09 

.16 

1.92 

T 

.90 

.16 

1.12 

uxsm  uKt  1 

»27 

•  16 

•  06 

.09 

•  68 

•  38 

•  01 

1.20 

•  89 

■  32 

.04 

.30 

.29 

.01  • 

ACISOK  SHOALS 

9«9« 

• 

1.02 

•  44 

•  16 

•  29 

1  .46 

1*02 

•  02 

•  17 

•CTSOBVILLt  2  SK 

9>>9 

T 

•  11 

.91 

T 

T 

•  Z« 

•  14 

T 

T 

•  12 

.02 

•  98 

•  94 

.19 

.76 

•  92  ■ 

Sm  ft»f«reDC«  HotM  Follovlnc  Ststloo  Indvz 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


:>iaiion 

Tol 

,  1 
1  1 

 [- 

2 

3 

4 

 r 

5 

6 

 r 

7 

 r 

8 

9 

T  r 

10 

 r 

11 

12 

•  r.  1 

13 

1 

14 

15 

16 



17 



18 

1 

19  20 

 '  ' 

21 

 1  

22  23 

 '  ' 

24 

25 

 r 

26 

'  

27 

28 

29 

30 

jASPen 

03 

.97 

* 

1  12 

.10 

.02 

.18 

■  93 

.03 

T~90 

T~27 

— 01 

JORDAN  DAM 

8*1! 

!i« 

.77 

•  82 

It: 

•  19 

.03 

•  01 

T 

2.39 

•  32 

■  39 

.04 

.85 

LAFAYETTE 

8»2' 

• 

.86 

UI9 

.09 

•  10 

2.10 

■  96 

1.47 

1 

LAY  DAM 

.01 

.28 

.44 

.42 

•  27 

.01 

.0 

.02 

.12 

•  10 

.16 

1.23 

.98 

.32 

.7t 

LEEDS 

.20 

•  It 

.87 

.42 

•  22 

.01 

•  04 

.21 

•  14 

•  87 

1.22 

.04 

I.3( 

LEESBURG 

.20 

.4' 

•  90 

.14 

.04 

.11 

30 

.09 

1*10 

.90 

1  2! 

LIVINGSTON 

.69 

•  6t 

.06 

.80 

.14 

.03 

.21 

.18 

1.49 

■  02 

.96 

1.78 

.31 

LOCK HART 

*(AI 

.99 

•  09 

.89 

T 

.10 

•  13 

T 

.60 

■  97 

•  09 

.64 

.38 

.3^ 

LOUISVILLE 

.12 

.14 

.49 

.21 

.30 

.41 

1  ^12 

■  39 

.02 

.46 

MADISON 

5«M 

.02 

.66 

.28 

i.ie 

.12 

.01 

.08 

.39 

.30 

•  44 

■  48 

■  83 

.04 

.32 

.86 

MAGELLA 

S>29 

.01 

.43 

.39 

.91 

.20 

.02 

.03 

.30 

•  14 

1  ^09 

■  67 

30 

1  02 

MARION  1  N 

AeT6 

• 

.78 

» 

■  82 

.11 

.07 

1.21 

• 

.77 

. 

• 

MARION  JUNCTION 

A«22 

.07 

.14 

.90 

.48 

.19 

.03 

.20 

•  02 

.89 

■  22 

.69 

.15 

.2! 

MARION  JUNCTION  2  NE 

t>«7 

■  18 

.12 

.69 

.64 

■  09 

.02 

.03 

.02 

T 

.03 

•  79 

.04 

T 

U93 

.02 

.24 

.2e 

MARTIN  DAM 

till 

.09 

.62 

.79 

.68 

.40 

.02 

.01 

T 

T 

•  89 

U13 

•  84 

■  98 

■  03 

.90 

.91 

MATHEWS  1  SSW 

7»77 

.07 

T 

1.33 

.68 

^ 

•  63 

2*09 

■  61 

1.61 

MELVIN 

9*51 

.78 

.63 

.31 

.09 

1^20 

■  84 

.17 

1.05 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

7>27 

.10 

•  03 

.98 

•  98 

.03 

.03 

.12 

.19 

•  48 

•  49 

1  .69 

•  91 

.47 

•  11 

1.9« 

MILLERS  fERRY 

.09 

•  02 

•  98 

T 

.41 

.36 

•  01 

.09 

T 

T 

1^S8 

T 

1  •06 

•  29 

.19 

T 

.91 

MILSTEAD 

e»39 

•  33 

•  98 

.92 

.82 

T 

.68 

2^28 

•  28 

.43 

•  12 

1.63 

MINTER   ^  NW 

. 

■  36 

•  27 

,6; 

MITCHELL  DAM 

9a3fl 

.04 

•  21 

•  66 

•  31 

•  It 

.01 

■  08 

.16 

U42 

•  20 

•  49 

■  90 

•  18 

.31 

MOBILE  WB  AIRPORT 

7*92 

•  39 

1^09 

.01 

.61 

T 

■  18 

•  98 

2^76 

•  02 

•  03 

.08 

•  26 

U95 

.04 

MOBILE 

6ie« 

•  92 

T 

•  49 

T 

.19 

.29 

T 

T 

.90 

2^49 

T 

.29 

.25 

1^52 

■  10 

MONTE  SANO 

6tA9 

•  04 

1.09 

.08 

1.92 

• 

•  84 

•  09 

•  93 

■  04 

•  92 

•  04 

■  90 

MONTEVALLO 

6*67 

•  20 

.84 

.09 

T 

■  17 

•  38 

■  32 

1  •38 

UOl 

.24 

.06 

l.U 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

6*51 

•  07 

1^28 

T 

.01 

.99 

T 

•  01 

T 

T 

■  04 

•  40 

2.19 

■  01 

.19 

•  2< 

T 

.37 

.6' 

MOULTON 

S*32 

.30 

.07 

1.39 

.07 

•  01 

■  17 

•  39 

•  20 

•  72 

•  70 

.18 

I.2G 

MOULTON  2 

5.1J 

T 

T 

.33 

•  08 

.81 

.96 

.11 

T 

•  03 

.27 

•  27 

•  94 

T 

•  60 

.03 

1.08 

.04 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5*11 

T 

•  48 

•  02 

.99 

.07 

T 

.01 

•  08 

•  44 

.09 

U12 

T 

T 

.70 

■  34 

.81 

T 

NATCHEZ 

Si99 

•  09 

.07 

.26 

.  99 

.96 

T 

2^36 

60 

01 

NEWBURG 

A«27 

.40 

.24 

•  42 

•  11 

• 

.99 

■  70 

.41 

1.00 

NEW  MARKET 

A«84 

.62 

.10 

U09 

.11 

•  04 

•  08 

•  29 

•  19 

.69 

.80 

.99 

NEW  MARKET  2 

»i07 

T 

.63 

•  06 

.10 

U02 

.13 

.03 

.09 

.30 

•  78 

■  07 

T 

T 

T 

■  63 

T 

.51 

.50 

NEWTON 

2*6A 

.17 

■  04 

.89 

.23 

T 

.37 

•  46 

T 

.09 

.10 

.37 

ONEONTA 

6i02 

•  20 

.79 

•  92 

.16 

.12 

.20 

•  08 

•  89 

1,10 

.10 

1  27 

OPELIKA 

9.73 

•  04 

.04 

.38 

.09 

•  08 

.09 

.07 

1.97 

.02 

.02 

2.26 

T 

2^00 

■  29 

■  42 

I  .36 

ORRVILLE 

3*9A 

.07 

.99 

.42 

.18 

.09 

•  78 

•  44 

•  99 

■  18 

■  02 

.20 

.42 

OZARK 

.30 

•  69 

■  23 

.40 

.29 

PAINT  ROCK 

6*26 

.62 

.07 

1.44 

.13 

.09 

.29 

.40 

■  10 

•  80 

•  90 

•  20 

1 .30 

PALMERDALE  2  W 

6*29 

.26 

.96 

.18 

.46 

■  19 

•  90 

.93 

■  02 

1.79 

PELL  CITY  2  W 

7»15 

.91 

.94 

■  18 

.09 

.02 

!o9 

1.66 

•  02 

.09 

1.30 

1.14 

1 

PENNINGTON  LOCK  2 

*|41 

•  11 

.08 

.76 

.60 

.20 

.08 

.03 

.09 

•  87 

.22 

.78 

.97 

PERRYVILLE 

AiTT 

•  08 

•  11 

.61 

.92 

.18 

.04 

.01 

.26 

.08 

.13 

.06 

.89 

.42 

•  33 

■  35 

.56 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6*91 

•  03 

•  04 

.99 

.96 

.84 

•  01 

.02 

.37 

2.04 

.36 

•  12 

■  03 

I  .27 

P ICKENSVI LLE 

7*42 

•  36 

•  03 

.61 

1  19 

.12 

04 

.04 

09 

.09 

.79 

T 

■  98 

T 

.68 

2.30 

PINE  HILL 

«*44 

•  69 

1.10 

.29 

•  69 

1.49 

.99 

•  49 

.65 

.25 

PINE  LEVEL 

ti42 

•  06 

•  21 

•  67 

.31 

■  98 

.94 

1.84 

■  91 

•  12 

.29 

1.17 

PLANTERVILLE  2  SSE 

4.74 

T 

•  02 

•  89 

T 

.49 

■  16 

T 

.29 

T 

•  02 

.13 

T 

.01 

1.23 

■  02 

•  78 

T 

.90 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4a09 

•  40 

.10 

.60 

■  90 

T 

T 

•  40 

.20 

.40 

■  60 

■  19 

.70 

PRATTVl  LLE 

7*99 

•  13 

.89 

■  80 

.79 

.0 

1.70 

.70 

.06 

.  87 

.34 

•  78 

PRIMROSE  FARM 

9*98 

•  OS 

I 

•  99 

.61 

■  31 

•  01 

T 

1 47 

.01 

1.82 

.68 

.32 

.79 

PUSHMATAHA 

3t02 

•  22 

•  04 

•  36 

.67 

.09 

.06 

•  21 

.32 

.09 

.48 

.90 

RAINSVILLE 

9*34 

•  09 

•  33 

.01 

1.17 

.14 

•  01 

.01 

.03 

•  16 

•  12 

•  14 

.63 

1.09 

•  07 

.01 

1.03 

RED  BAY 

7t07 

•  90 

•  79 

.14 

1.12 

.80 

•  24 

•  64 

.64 

■  96 

■  14 

1.10 

REDSTONE  ARSENAL 

9*61 

•  63 

.08 

1.44 

04 

.09 

08 

61 

.73 

•  02 

•  19 

■  50 

1 .20 

.06 

REFORM 

S«19 

•  49 

.09 

•  82 

1.12 

•  22 

T 

•  06 

•  03 

.01 

T 

•  09 

•  39 

.24 

•  70 

•  ■10 

1.05 

1.82 

RIVER  FALLS 

6i3« 

•  30 

T  1 

•  39 

•  41 

•  49 

.34 

1 .92 

1.97 

,18 

ROBERTSOALE  7  E 

9aT9 

.72 

.12  1 

.94 

.03 

.29 

•  11 

1.29 

■  66 

■  20 

•  03 

.06 

■  31 

.03 

.20 

.14 

ROCKFORD 

9t60 

•  30  1 

.10 

.60 

.30 

1  .70 

.60 

.30 

.60 

ROCK  MILLS 

8*92 

•  04 

•  29 

.60 

.31 

.49 

•  02 

.17 

2.00 

.48 

.  90 

.03 

1  88 

RUSSELLVILLE 

6t39 

I 

•  23 

1.18 

.12 

■  08 

•  10 

.28 

■  27 

.80 

!78 

.08 

1.47 

RUSSELL VI LLE  2 

6*93 

•  02 

T  1 

.19 

.11 

1.19 

.19 

T 

.09 

.08 

•  32 

•  24 

.89 

.76 

.07 

U43 

SAINT  BERNARD 

9>1» 

•  17 

•  46 

1.19 

.16 

.01 

T 

.09 

.31 

.12 

.11 

I  .29 

.02 

.24 

1.00 

SANO  MT  STATE  FARM  A  U 

9t88 

•  13 

.01 

•  41 

.07 

1.37 

.11 

.08 

•  38 

1.07 

U09 

.77 

.25 

SAYRE 

9*24 

•  94 

.80 

30 

•  31 

.60 

1,33 

.17 

79 

SC0TTS80RO 

6a04 

T 

T 

•  49 

.04 

1.44 

.16 

.09 

.20 

•  lo; 

.10 

.80 

T 

.90 

.20 

1.10 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

9t67 

•  04 

•  46 

.04 

1.40 

.16 

.01 

•  20 

•  14 

.12 

.81 

T 

.91 

.17 

.02 

1.19 

SEALE 

S>83 

.16 

•  19 

•  22 

.03 

.69 

.99 

•  47 

1.30 

.92 

.47 

.02 

.78 

.03 

SELHA 

4a90 

.09 

•  09 

•  91 

.29 

.19 

.06 

•  04 

•  01 

•  44 

T 

1.13 

.19 

.89 

.10 

.39 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9.99 

•  97 

.48 

60 

.22 

1  .08 

1  09 

SLOCOMB 

3.80 

.04 

•  1 

•  24 

•  09 

.62 

.39 

.32 

.37 

.09 

.72 

SNOW  HILL 

6.28 

•  36 

•  38 

.70 

.26 

.96 

2.26 

.28 

.44 

.34 

SOUTH  HILL 

4.99 

•  23 

T 

.83 

• 

.43 

.11 

.66 

T 

1.10 

.07 

.83 

.11 

SUTTLE 

4.19 

•  10 

•  79 

.93 

.17 

•  19 

.08 

.90 

.42 

.42 

.29 

.35 

SWAIM 

4.48 

68 

.30 

.12 

67 

SYLACAUGA  4  NE 

7.32 

•  27 

•  02 

•  67 

T 

I70 

•  19 

•  03 

.09 

T 

.19 

1.20 

.06 

T 

1.90 

.04 

1.30 

1 .03 

SYLVANIA 

9.30 

.06 

• 

1.90 

•  18 

.It 

.13 

■  28 

■  16 

.77 

1.04 

.16 

.06 

.80 

TALLADEGA 

6.89 

•  14 

.10  1 

•  13 

T 

.92 

•  11 

■  02 

•  04 

■  04 

■  33 

U3I 

T 

.99 

.98 

1.09 

THOMASVILLE 

4.94 

•  11 

.04 

•  82 

.97 

•  29 

■  04 

T 

1^18 

.87 

.29 

.29 

THORSBY  EXP  STAl  ION 

6.28 

•  39 

•  98 

1  38 

1  31 

THURLOW  0AM 

6.06 

•  03 

.04  1 

•  24 

'30 

•  66 

.01 

!oi 

I97 

2.29 

.44 

.99 

.04 

!e9 

TONEY 

4.22 

•  46 

•  39 

.69 

•  10 

.09 

.29 

■  19 

.77 

.70 

.10 

.60 

TRAFFORO 

9.33 

•  24 

.98 

.90 

.14 

.49 

• 

1.06 

1.15 

.04 

.67 

TROY 

6.13 

• 

.90 

.46 

•  93 

1.19 

1 .60 

.92 

1.25 

.10 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

6.90 

•  28 

•  70 

•  05 

.04 

03 

.09 

1  07 

T 

18 

76 

2  15 

06 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

9.83 

•  08 

•  24 

.70 

.64 

•  19 

.03 

.08 

■  08 

.32 

•  13 

1 .09 

,49 

■  26 

.30 

1.27 

TUSKEGEE  2 

7.09 

.10 

•  87 

.33 

.82 

.37 

■  02 

.37 

1.02 

■  96 

.69 

1.05 

.43 

UNION  SPRINGS  5  S 

6.92 

T 

•  16 

.91 

•  69 

.70 

.64 

2^06 

.40 

.10 

.89 

.45 

UNIONTOWN 

~ 

- 

- 

- 

•  69 

.19 

T 

T 

T 

T 

.19 

T 

1.10 

T 

.32 

.20 

.30 

.72 

VALLEY  HEAD  1  S 

9.00 

•  Ot 

.44 

l.Ot 

.03 

•  67 

82 

VANCE 

7.60 

.23 

•  21 

.98 

•  97 

■  21 

•  02 

.13 

■  10 

.33 

■  27 

1.29 

.78 

.21 

2.68 

VERNON 

6.89 

.43 

t.31 

■  14 

.24 

.31 

•  69 

1.90 

.69 

1.94 

WAOLEY 

8.99 

.01 

.30  1 

.80 

•  30 

.30 

•  01 

.36 

U90 

.69 

.94 

1.24 

I 

WALLACE  2  E 

6.96 

•  27 

.10 

.86 

.26 

•  28 

.49 

1.99 

.48 

T 

1.20, 

• 

1 

WALNUT  GROVE 

9.89 

.19 

.69 

.19 

1.00 

1  10 

1  19 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6.48 

•  10 

.20 

.74 

.97 

.14 

.06 

.18 

•  09 

.17 

■  33 

1.29 

.39 

.27 

.42 

1.56 

WATERLOO 

9.44 

.48 

.19 

.98 

•  29 

.23 

• 

.99 

T 

.31 

.41 

WEST  BLOCTON 

7.00 

.40 

.80 

.40 

.10 

.09 

.10 

.09 

.20 

.20 

1.40 

•  10 

.20 

■  40 

1.60 

WETUMPKA  1  w 

7.01 

.09 

.07  1 

.40 

•  47 

.90 

T 

.01 

.01 

T 

.46 

T 

2.37 

.22 

■  22 

.04 

.71 

WHATLEY 

9.22 

.11 

.03 

.24 

•  47 

■  29 

.03 

1.94 

1.32 

.46 

.93 

.12 

WHEELER  DAM 

9.67 

1 

.08 

.06 

•  02 

.10 

•  10 

.60 

■  10 

1.00 

.86 

.05 

.70 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.76 

.08 

•  13 

.33 

.64 

■  12 

.06 

T 

T 

.10 

T 

.82 

.11 

.43 

.84 

WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 

9.66 

.98 

.12 

.28 

■  17 

T 

T 

•  29 

.26 

■  13 

.89 

T 

.00 

.20 

.02 

.80 

WILSON  DAM 

9.39 

T 

.97 

.06 

.90 

•  09 

T 

T 

•  09 

.39 

■  17 

1.03 

T 

.09 

.07 

.09 

.82 

WINFIELD  2  SW 

6.72 

•  39 

•  01 

.46 

.11 

•  28 

•  19 

.23 

.49 

.37 

.64 

.03 

.32 

1.21 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.97 

.04 

.09  1 

•  13 

.27 

•  89 

.02 

.62 

2.17 

.47 

.62 

.76 

1 

YOUNGS  STORE 

4.90 

•  44 

.28 

.29 

•  12 

.12, 

.64 

.49 

.10 

.30 

.20 

See  aeferenee  Hotea  rollovlng  Station  ladez 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JANUARY  1960 


Station 

Day  01  Month 

8. 

m 

1 

2 

3 

* 

5 

B 

1 

8 

9 

10 

11  1 

1 

12  1 

1 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 j- 

20 

21 

22  1 

23 

24 

2S 

 P 

28 

27 

28  I 

j 

 [- 

29 

30 

31 

Atoi 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

AS 

55 

47 

40 

40 

40  1 

40 

45 

SO 

58 

64 

70 

65 

68 

67 

50 

45 

49 

43 

35 

■55 

35 

35 

32 

36 

37 

55 

62 

S7 

49 

54 

48. 

5 

HIN 

32 

34 

35 

30 

30 

32 

31 

32 

32 

32 

47 

49  ' 

52 

59 

50 

49 

37 

37 

22 

22 

21 

21 

12 

15 

21 

30 

42 

45 

46 

*' 

34. 

0 

ALEXANDER  Ctry  6  NE 

MAX 

A3 

43 

52 

S3 

46 

48 

48 

57 

60 

71 

71 

69 

66 

71 

69 

57 

50 

59 

44 

42 

42 

37 

40 

44 

54 

63 

58 

60 

63 

58 

50 

54. 

5 

MIN 

29 

35 

41 

26 

33 

39 

39 

33 

25 

40 

41 

51 

57 

61 

52 

38 

40 

42 

31 

21 

IB 

17 

10 

12 

17 

43 

49 

50 

44 

35. 

3 

ALICEVILLE 

MAX 

S3 

45 

51 

48 

46 

43 

49 

38 

S3 

62 

67 

71 

70 

68 

75 

58 

52 

49 

48 

40 

40 

43 

34 

39 

43 

54 

60 

71 

95 

53 

46 

52. 

5 

MIN 

29 

30 

38 

34 

34 

40 

34 

23 

25 

24 

45 

50 

49 

58 

48 

36 

38 

36 

30 

20 

18 

21 

11 

14 

14 

22 

41 

41 

39 

32. 

0 

ANDALUSIA  3  NE 

MAX 

78 

80 

72 

61 

61 

45 

45 

44 

50 

41 

46 

^9 

68 

77 

66 

64 

51 

MIN 

51 

51 

56 

35 

38 

29 

26 

21 

21 

18 

19 

24 

22 

37 

49 

54 

36 

41 

ANNI5T0N   FAA  AIRPORT 

MAX 

A3 

50 

50 

48 

47 

47 

45 

56 

69 

70 

72 

72 

65 

71 

68 

50 

52 

55 

40 

40 

41 

34 

41 

44 

52 

63 

61 

66 

S5 

52 

51 

53. 

9 

MIN 

96 

37 

37 

34 

35 

40 

38 

32 

26 

42 

48 

48 

62 

61 

39 

39 

41 

35 

28 

23 

22 

19 

12 

21 

17 

22 

44 

49 

50 

45 

2 

ASHLAND 

MAX 

AO 

41 

53 

53 

45 

47 

47 

55 

65 

71 

72 

69 

65 

68 

65 

57 

46 

56 

48 

41 

43 

37 

41 

43 

53 

63 

56 

60 

58 

52 

47 

53. 

5 

MIN 

26 

34 

39 

26 

29 

36 

27 

30 

25 

39 

44 

43 

51 

60 

51 

36 

37 

42 

30 

20 

19 

20 

9 

17 

13 

18 

42 

51 

49 

45 

42 

9 

ATHENS  2 

MAX 

46 

48 

43 

44 

38 

48 

60 

67 

70 

70 

63 

52 

48 

47 

36 

34 

39 

30 

36 

33 

40 

49 

58 

S5 

50 

44 

46 

47. 

9 

MIN 

37 

30 

29 

31 

32 

25 

26 

47 

44 

37 

36 

31 

29 

19 

19 

18 

1 1 

12 

16 

22 

27 

42 

41 

40 

39 

31 

7 

ATHORE   STATE  FARH 

MAX 

»7 

57 

67 

52 

53 

53 

49 

56 

65 

71 

76 

77 

78 

79 

74 

65 

59 

58 

52 

44 

45 

48 

45 

46 

58 

57 

69 

67 

64 

47 

46 

59 

0 

MIN 

38 

44 

43 

32 

44 

41 

40 

32 

34 

41 

49 

51 

57 

54 

55 

34 

44 

44 

29 

26 

22 

24 

19 

27 

24 

31 

51 

55 

46 

35 

41 

38 

9 

AUBURN  3  SH 

MAX 

SO 

48 

60 

53 

55 

49 

46 

47 

56 

67 

70 

71 

72 

68 

74 

66 

56 

54 

57 

43 

41 

41 

38 

39 

40 

53 

61 

61 

58 

66 

55 

SS 

S 

MIN 

30 

37 

40 

26 

28 

38 

42 

32 

29 

39 

42 

47 

53 

55 

52 

31 

34 

45 

31 

22 

19 

16 

11 

1  8 

16 

19 

30 

45 

51 

43 

42 

34 

3 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

MAX 

49 

45 

52 

49 

45 

44 

4S 

39 

54 

62 

68 

71 

68 

66 

74 

60 

45 

50 

49 

40 

40 

41 

35 

35 

42 

53 

60 

63 

60 

53 

47 

51 

7 

MIN 

35 

41 

35 

34 

35 

36 

37 

29 

29 

31 

45 

44 

44 

54 

47 

42 

39 

38 

32 

23 

19 

19 

15 

16 

19 

19 

25 

47 

48 

43 

42 

3 

BAY  HINETTE 

MAX 

48 

63 

68 

49 

56 

51 

48 

57 

66 

70 

70 

77 

78 

78 

71 

61 

68 

60 

46 

47 

46 

50 

45 

48 

60 

60 

60 

63 

58 

44 

55 

58 

8 

HIN 

39 

48 

44 

35 

45 

42 

39 

34 

35 

47 

50 

54 

56 

56 

53 

37 

45 

44 

29 

29 

22 

23 

21 

31 

27 

36 

55 

55 

40 

35 

42 

40 

3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

45 

46 

48 

39 

36 

40 

40 

46 

62 

66 

73 

68 

74 

70 

68 

49 

37 

33 

37 

35 

33 

35 

47 

60 

58 

57 

55 

48 

47 

90 

1 

MIN 

31 

40 

31 

29 

31 

32 

33 

33 

26 

51 

47 

61 

61 

45 

36 

31 

21 

21 

20 

13 

25 

17 

28 

46 

47 

40 

41 

40 

35 

1 

BISSENER  »  S¥ 

MAX 

46 

54 

53 

45 

46 

46 

44 

51 

63 

70 

71 

69 

67 

73 

68 

47 

49 

53 

41 

40 

40 

34 

35 

42 

53 

60 

60 

62 

57 

50 

47 

52 

.6 

MIN 

36 

39 

36 

33 

32 

38 

35 

33 

26 

43 

48 

52 

59 

60 

46 

40 

39 

35 

31 

21 

19 

20 

14 

23 

16 

24 

43 

52 

49 

42 

41 

36 

.3 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

46 

54 

51 

44 

45 

46 

46 

51 

63 

69 

72 

69 

67 

73 

68 

46 

51 

51 

39 

40 

41 

33 

35 

40 

51 

60 

60 

65 

57 

51 

46 

52 

■  6 

MIN 

36 

39 

36 

34 

36 

39 

35 

32 

30 

44 

51 

51 

61 

62 

43 

41 

40 

34 

27 

22 

22 

18 

13 

23 

19 

27 

44 

51 

48 

43 

41 

36 

•  8 

BRANTLEY 

MAX 

51 

49 

66 

57 

53 

56 

51 

49 

58 

65 

70 

77 

78 

80 

80 

73 

60 

60 

63 

46 

46 

46 

47 

41 

47 

56 

62 

75 

65 

66 

54 

59 

.6 

MIN 

33 

40 

43 

28 

34 

43 

44 

33 

25 

32 

39 

45 

48 

52 

53 

30 

38 

45 

30 

25 

18 

18 

16 

20 

17 

22 

35 

46 

54 

40 

40 

35 

.0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

48 

58 

68 

51 

55 

51 

51 

59 

69 

72 

79 

60 

BO 

82 

73 

61 

60 

64 

52 

47 

47 

51 

43 

49 

58 

61 

75 

68 

63 

50 

54 

60 

.6 

MIN 

38 

46 

47 

29 

46 

44 

43 

33 

27 

37 

43 

46 

52 

52 

56 

32 

39 

45 

29 

27 

18 

18 

20 

23 

18 

27 

50 

56 

50 

38 

43 

37 

.6 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

44 

45 

48 

41 

37 

39 

41 

55 

60 

64 

72 

68 

72 

68 

67 

50 

50 

51 

40 

37 

38 

37 

38 

42 

47 

59 

57 

58 

56 

55 

58 

51 

.4 

MIN 

27 

40 

38 

26 

31 

32 

36 

33 

26 

36 

48 

40 

57 

55 

46 

37 

36 

37 

31 

25 

20 

21 

13 

22 

15 

20 

42 

46 

39 

45 

36 

34 

.1 

CALERA  2  SW 

MAX 

42 

48 

55 

50 

46 

47 

46 

53 

65 

70 

72 

71 

70 

73 

70 

56 

46 

54 

44 

40 

42 

39 

39 

45 

55 

58 

60 

63 

60 

50 

49 

54 

,2 

MIN 

28 

38 

40 

26 

30 

36 

38 

33 

26 

41 

43 

49 

58 

60 

50 

39 

39 

35 

31 

20 

15 

18 

12 

20 

14 

21 

43 

48 

50 

44 

42 

35 

.1 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

47 

51 

60 

54 

53 

SO 

50 

56 

64 

73 

75 

79 

79 

80 

77 

57 

55 

59 

49 

46 

46 

42 

40 

45 

57 

55 

70 

62 

57 

47 

52 

57 

.6 

MIN 

35 

43 

43 

27 

43 

41 

40 

35 

28 

41 

47 

44 

60 

61 

48 

32 

42 

39 

32 

23 

18 

20 

18 

25 

19 

24 

45 

50 

45 

38 

43 

37 

.1 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 

46 

40 

59 

52 

S3 

46 

47 

44 

56 

66 

68 

69 

70 

64 

72 

66 

55 

52 

58 

42 

40 

41 

36 

38 

40 

53 

61 

57 

57 

65 

52 

53 

.8 

MIN 

26 

35 

38 

27 

30 

36 

43 

32 

27 

34 

44 

49 

50 

58 

50 

33 

38 

43 

30 

19 

19 

21 

10 

13 

14 

17 

23 

45 

50 

43 

43 

33 

.5 

CENTRE 

MAX 
MIN 

CENTREVILLE 

MAX 

50 

44 

53 

SO 

52 

46 

49 

42 

55 

64 

70 

64 

72 

66 

73 

62 

51 

51 

55 

44 

43 

43 

38 

40 

45 

54 

59 

62 

64 

55 

48 

53 

•  6 

MIN 

29 

29 

42 

30 

30 

40 

39 

28 

28 

28 

47 

45 

45 

60 

49 

42 

42 

39 

32 

21 

18 

18 

18 

1 6 

15 

15 

22 

46 

51 

46 

43 

34 

.0 

CHATOM 

MAX 

47 

57 

66 

50 

S4 

51 

46 

60 

67 

74 

80 

78 

81 

80 

70 

59 

53 

55 

47 

48 

49 

50 

43 

49 

61 

53 

75 

70 

61 

45 

52 

59 

.1 

MIN 

38 

45 

39 

27 

42 

41 

38 

33 

27 

44 

50 

46 

57 

55 

46 

32 

44 

37 

26 

23 

19 

20 

18 

30 

20 

26 

47 

54 

42 

36 

41 

36 

.9 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

44 

48 

52 

49 

46 

47 

47 

S3 

64 

70 

70 

73 

70 

75 

72 

59 

49 

57 

43 

40 

41 

40 

37 

42 

52 

62 

61 

65 

60 

56 

49 

54 

.6 

MIN 

29 

39 

42 

28 

32 

38 

38 

35 

25 

42 

44 

49 

60 

60 

53 

41 

41 

39 

33 

21 

17 

21 

13 

20 

15 

21 

44 

45 

47 

48 

44 

36 

.3 

CITRONELLE 

MAX 

55 

65 

65 

46 

46 

50 

52 

54 

64 

70 

72 

73 

76 

77 

72 

60 

6B 

64 

54 

42 

44 

45 

46 

42 

54 

56 

69 

64 

59 

41 

52 

58 

.0 

MIN 

40 

48 

38 

33 

42 

42 

38 

30 

37 

50 

52 

94 

58 

60 

52 

38 

50 

51 

26 

25 

22 

29 

20 

31 

27 

38 

44 

54 

40 

35 

41 

40 

.2 

CLANTON 

MAX 

48 

42 

52 

49 

50 

46 

46 

41 

52 

64 

69 

64 

71 

65 

74 

63 

50 

50 

56 

42 

41 

41 

35 

36 

42 

53 

57 

59 

61 

60 

49 

52 

.5 

NtN 

30 

37 

39 

28 

28 

37 

37 

33 

26 

28 

44 

48 

50 

53 

50 

39 

40 

40 

31 

22 

19 

18 

13 

16 

15 

18 

23 

49 

49 

41 

41 

33 

.6 

CLAYTON 

MAX 

45 

SO 

60 

55 

56 

32 

48 

57 

65 

75 

77 

76 

78 

77 

72 

62 

62 

60 

53 

44 

44 

44 

42 

45 

56 

61 

62 

67 

59 

52 

58 

.5 

MIN 

36 

36 

35 

34 

42 

43 

40 

33 

35 

46 

47 

51 

53 

58 

54 

35 

43 

41 

31 

25 

22 

23 

16 

18 

25 

29 

54 

53 

41 

39 

38 

.0 

COBEN 

MAX 

SI 

67 

67 

S3 

62 

62 

55 

52 

68 

70 

75 

78 

75 

77 

71 

62 

67 

65 

52 

52 

54 

58 

49 

46 

60 

63 

63 

61 

62 

47 

65 

61 

.6 

MIN 

41 

42 

45 

35 

47 

47 

41 

33 

37 

47 

SO 

53 

52 

61 

53 

37 

43 

44 

26 

27 

22 

24 

23 

33 

28 

40 

54 

53 

46 

37 

42 

40 

.6 

DATTON 

MAX 

49 

46 

SS 

47 

50 

47 

46 

40 

S3 

65 

72 

73 

75 

73 

72 

64 

52 

52 

55 

41 

42 

42 

38 

37 

42 

54 

56 

70 

60 

55 

45 

53 

.8 

MIN 

38 

41 

41 

30 

33 

40 

36 

35 

27 

38 

55 

53 

54 

60 

50 

36 

42 

40 

32 

25 

21 

24 

16 

20 

22 

20 

35 

53 

52 

40 

42 

37 

.2 

DECATUR 

MAX 

47 

47 

49 

42 

36 

36 

41 

39 

46 

61 

66 

70 

68 

74 

69 

55 

57 

49 

45 

34 

32 

37 

26 

34 

35 

48 

60 

59 

57 

49 

45 

48 

.9 

MIN 

24 

37 

32 

31 

31 

32 

33 

33 

26 

30 

45 

49 

51 

61 

47 

38 

39 

37 

31 

23 

21 

21 

15 

17 

11 

18 

27 

44 

40 

41 

39 

33 

.0 

IDENOPOLIS  LOCIC  and  DAM 

MAX 

50 

46 

S3 

47 

49 

48 

46 

44 

53 

65 

65 

69 

76 

74 

76 

63 

55 

52 

52 

41 

42 

43 

38 

38 

43 

53 

54 

71 

56 

55 

46 

53 

•  8 

MIN 

31 

38 

41 

30 

30 

40 

36 

33 

30 

30 

30 

52 

47 

59 

53 

39 

39 

39 

32 

25 

19 

18 

19 

19 

20 

20 

33 

42 

42 

42 

41 

34 

.5 

jOOTMAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

45 

64 

68 

52 

57 

54 

52 

58 

66 

66 

74 

76 

77 

78 

71 

59 

64 

62 

46 

47 

44 

49 

41 

49 

54 

64 

67 

62 

66 

55 

56 

59 

.4 

MIN 

41 

43 

39 

34 

48 

46 

36 

35 

35 

43 

47 

52 

54 

SB 

49 

38 

42 

37 

30 

28 

25 

25 

19 

26 

23 

31 

51 

56 

46 

44 

45 

39 

.5 

1  DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

52 

50 

46 

45 

46 

42 

42 

36 

SO 

62 

67 

74 

67 

65 

69 

51 

49 

48 

43 

40 

37 

39 

32 

36 

39 

51 

60 

60 

57 

46 

44 

50 

.0 

MIN 

28 

35 

30 

28 

30 

33 

33 

32 

27 

31 

51 

50 

54 

60 

43 

3<1 

37 

34 

30 

16 

13 

17 

7 

15 

13 

14 

28 

46 

45 

40 

38 

32 

.2 

ENTERPRISE 

MAX 

47 

55 

64 

53 

58 

SS 

51 

59 

66 

67 

76 

76 

78 

81 

73 

6^ 

64 

64 

59 

46 

45 

46 

41 

45 

56 

63 

71 

67 

65 

55 

55 

60 

.3 

MIN 

39 

40 

41 

34 

46 

45 

44 

34 

35 

35 

45 

52 

53 

52 

59 

37 

37  37 

30 

27 

24 

25 

18 

25 

22 

30 

50 

56 

54 

43 

41 

39 

.0 

.  EUFAULA 

MAX 

50 

49 

67 

56 

57 

55 

52 

52 

55 

63 

70 

73 

75 

76 

76 

t1 

51 

60 

64 

46 

45 

45 

45 

44 

44 

54 

62 

67 

61 

62 

58 

58 

.5 

MIN 

34 

35 

34 

30 

35 

39 

44 

34 

29 

33 

39 

43 

48 

48 

49 

37     36  43 

29 

26 

23 

24 

16 

19 

19 

24 

29 

49 

52 

52 

41 

35 

.3 

|(VCRGRCCN  FAA  AIRPORT 

MAX 

48 

67 

67 

51 

54 

49 

48 

57 

65 

72 

76 

76 

80 

SO 

72 

61 

56  60 

45 

45 

46 

47 

42 

46 

58 

57 

76 

64 

61 

47 

52 

59 

•  0 

MIN 

40 

44 

35 

30 

45 

43 

39 

31 

27 

41 

44 

48 

49 

55 

45 

34     44  33 

29 

26 

20 

18 

16 

23 

19 

25 

53 

54 

39 

38 

43 

36 

.5 

k  FAIRHOPE 

MAX 

50 

66 

70 

52 

60 

54 

32 

59 

66 

68 

75 

77 

78 

78 

72 

70     69  69 

53 

47 

49 

51 

47 

45 

60 

62 

65 

64 

62 

47 

59 

61 

.3 

1 

1 

MIN 

40 

48 

46 

35 

46 

43 

42 

34 

36 

49 

51 

55 

56 

60 

59 

44      37  46 

31 

28 

26 

26 

23 

32 

29 

41 

58 

53 

47 

37 

42 

42 

.1 

IFAUVILLE 

MAX 

51 

51 

SO 

50 

SO 

40 

45 

40 

51 

61 

68 

76 

70 

71 

70 

54     50  55 

46 

39 

37 

39 

40 

37 

47 

51 

55 

59 

54 

55 

49 

51 

.9 

MIN 

18 

29 

26 

21 

25 

27 

27 

26 

20 

22 

42 

43 

47 

55 

42 

32  31 

33 

24 

14 

15 

14 

13 

12 

10 

15 

23 

39 

34 

34 

33 

27 

.3 

S—  R*l«r*ii<:«  NolM  Following  SuUoo  Indca 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAM 
JANUARY  196 


Day  Of  Month  c 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 

50 

50 

MIN 

34 

40 

32 

32 

35 

33 

25 

27 

44 

50 

52 

64 

60 

45 

40 

39 

34 

30 

19 

15 

20 

12 

24 

15 

20 

43 

43 

44 

40 

39 

FLOBENCE 

MAX 

AS 

46 

46 

43 

40 

36 

35 

44 

62 

64 

69 

71 

75 

71 

69 

45 

32 

MIN 

32 

39 

26 

26 

29 

27 

26 

33 

26 

48 

49 

48 

63 

61 

44 

36 

37 

17 

16 

12 

S 

25 

14 

23 

43 

45 

43 

39 

FOI»T  MORGAN 

MAX 

53 

66 

65 

53 

56 

56 

57 

57 

59 

63 

66 

69 

70 

66 

66 

59 

67 

65 

49 

44 

62 

58 

47 

MIN 

43 

51 

49 

42 

46 

46 

45 

40 

45 

51 

52 

56 

57 

60 

59 

46 

50 

46 

33 

35 

35 

40 

29 

35 

36 

47 

57 

53 

41 

40 

44 

FRISCO  CITY 

MAX 

50 

46 

67 

54 

50 

55 

49 

45 

57 

67 

72 

76 

76 

79 

84 

59 

58 

58 

47 

58 

MIN 

35 

42 

40 

31 

35 

40 

40 

33 

33 

40 

50 

52 

55 

58 

55 

35 

37 

44 

26 

26 

22 

24 

19 

22 

24 

29 

42 

56 

54 

35 

41 

6A0S0EN  GAS  PLANT 

MAX 

42 

43 

46 

41 

41 

41 

40 

52 

63 

69 

73 

67 

67 

68 

65 

47 

43 

38 

38 

49 

50 

62 

50 

MIN 

7B 

36 

40 

31 

31 

35 

39 

32 

24 

41 

52 

47 

58 

60 

46 

40 

37 

38 

32 

24 

23 

24 

14 

21 

16 

20 

42 

49 

46 

49 

43 

GAINESVILLE 

MAX 

47 

52 

46 

48 

45 

45 

39 

52 

62 

67 

71 

72 

69 

77 

50 

MIN 

29 

37 

38 

32 

33 

40 

36 

29 

28 

30 

48 

57 

53 

61 

50 

38 

38 

39 

31 

24 

20 

21 

17 

le 

19 

20 

30 

45 

44 

40 

41 

GENEVA 

MAX 

47 

69 

58 

51 

57 

5  5 

51 

57 

67 

65 

73 

76 

78 

79 

65 

MIN 

38 

42 

47 

32 

33 

47 

47 

32 

30 

39 

41 

44 

48 

50 

58 

36 

39 

49 

28 

27 

24 

21 

19 

22 

20 

24 

36 

54 

58 

42 

43 

GILBERTOWN 

MAX 

46 

55 

59 

53 

51 

56 

47 

56 

66 

74 

79 

76 

78 

79 

71 

55 

47 

54 

74 

45 

MIN 

38 

43 

40 

27 

42 

41 

38 

33 

25 

42 

51 

45 

56 

55 

55 

30 

44 

36 

29 

22 

16 

17 

le 

31 

19 

24 

47 

46 

39 

35 

41 

GREENSBORO 

MAX 

46 

50 

5X 

53 

47 

46 

45 

57 

66 

69 

69 

73 

69 

76 

72 

54 

50 

MIN 

36 

41 

40 

30 

39 

41 

35 

29 

32 

47 

52 

52 

58 

58 

46 

39 

41 

37 

32 

23 

20 

22 

15 

28 

21 

29 

45 

48 

43 

43 

43 

GREENVILLE 

MAX 

46 

51 

65 

54 

53 

51 

49 

55 

66 

73 

77 

76 

79 

77 

73 

58 

60 

52 

42 

43 

42 

41 

58 

65 

62 

5 1 

54 

MIN 

40 

42 

44 

32 

43 

41 

42 

35 

32 

46 

47 

46 

53 

56 

51 

36 

44 

46 

32 

25 

21 

23 

18 

28 

23 

29 

46 

52 

43 

39 

43 

eUNTERSVILLE 

MAX 

49 

40 

40 

42 

95 

63 

67 

73 

75 

72 

69 

63 

37 

MIN 

30 

28 

35 

30 

34 

35 

30 

31 

30 

43 

52 

45 

59 

49 

39 

41 

43 

38 

31 

25 

24 

23 

11 

24 

17 

23 

33 

43 

42 

44 

41 

HALEYVILLE 

MAX 

50 

47 

48 

38 

36 

42 

35 

52 

45 

52 

MIN 

35 

39 

26 

37 

32 

32 

33 

33 

41 

49 

54 

53 

54 

63 

49 

48 

38 

35 

29 

19 

15 

21 

11 

11 

16 

17 

26 

45 

47 

39 

39 

HAMILTON 

MAX 

36 

40 

42 

50 

62 

64 

69 

MIN 

20 

39 

29 

31 

32 

33 

32 

27 

27 

30 

49 

51 

53 

61 

47 

38 

37 

37 

29 

18 

17 

17 

10 

14 

14 

1  7 

29 

44 

43 

39 

38 

HAYNEVILLE 

MAX 

46 

47 

64 

53 

49 

49 

59 

66 

72 

70 

75 

76 

73 

75 

60 

49 

43 

43 

39 

56 

65 

67 

62 

50 

54 

MIN 

39 

40 

43 

30 

40 

41 

41 

35 

29 

41 

50 

52 

56 

58 

54 

35 

43 

45 

33 

24 

21 

22 

16 

26 

20 

25 

45 

48 

47 

40 

44 

HEADLAND 

MAX 

66 

52 

56 

54 

58 

62 

69 

76 

79 

71 

60 

56 

MIN 

34 

40 

45 

34 

34 

45 

45 

34 

35 

37 

46 

49 

51 

55 

57 

36 

39 

46 

29 

27 

23 

23 

18 

19 

24 

25 

34 

53 

55 

43 

43 

HEFLIN 

MAX 

39 

43 

49 

46 

45 

45 

45 

46 

50 

53 

60 

60 

63 

65 

60 

50 

55 

40 

36 

50 

MIN 

25 

34 

33 

28 

27 

36 

34 

35 

36 

40 

38 

35 

30 

34 

34 

30 

20 

20 

23 

7 

10 

13 

26 

42 

49 

48 

34 

35 

HieHLANO  HOME 

MAX 

MIN 

HDNTSVILIE  HB  AP 

MAX 

50 

47 

37 

36 

42 

40 

48 

62 

66 

72 

70 

74 

66 

62 

45 

50 

50 

34 

33 

37 

2fl 

34 

38 

49 

59 

57 

56 

52 

46 

44 

MIN 

32 

39 

30 

30 

33 

34 

34 

30 

26 

49 

48 

47 

60 

61 

42 

38 

38 

33 

26 

23 

22 

17 

14 

21 

17 

24 

45 

42 

42 

41 

34 

JASPER 

MAX 

50 

50 

51 

45 

43 

45 

45 

52 

66 

69 

74 

69 

62 

74 

66 

50 

40 

40 

34 

37 

41 

61 

62 

55 

55 

47 

MIN 

31 

40 

34 

32 

35 

37 

36 

30 

25 

41 

52 

49 

51 

61 

45 

41 

40 

33 

32 

19 

15 

18 

11 

22 

14 

19 

45 

48 

41 

43 

41 

LAFAYETTE 

MAX 

50 

45 

59 

55 

46 

46 

45 

57 

65 

72 

75 

73 

66 

70 

68 

59 

43 

38 

56 

56 

66 

66 

52 

MIN 

37 

35 

40 

28 

31 

40 

40 

31 

26 

45 

47 

46 

55 

60 

50 

33 

40 

45 

26 

20 

17 

20 

10 

22 

21 

24 

42 

53 

48 

44 

42 

LIVINGSTON 

MAX 

46 

53 

53 

51 

46 

45 

44 

55 

64 

69 

73 

76 

71 

79 

64 

52 

44 

35 

41 

45 

58 

56 

45 

45 

MIN 

36 

41 

39 

30 

36 

41 

38 

29 

28 

48 

52 

51 

61 

59 

45 

35 

41 

37 

33 

23 

18 

21 

16 

24 

18 

25 

47 

41 

45 

41 

41 

LOCKHART 

MAX 

50 

48 

69 

57 

50 

55 

53 

49 

58 

69 

67 

76 

T8 

60 

80 

63 

50 

MIN 

39 

43 

47 

33 

41 

45 

46 

33 

34 

40 

47 

50 

53 

56 

58 

35 

40 

50 

29 

27 

23 

23 

20 

25 

24 

33 

38 

53 

55 

40 

41 

MADISON 

MAX 

46 

41 

48 

37 

36 

42 

40 

46 

61 

67 

71 

69 

74 

68 

57 

4 1 

MIN 

30 

39 

32 

26 

30 

32 

33 

33 

27 

42 

50 

39 

55 

61 

49 

39 

36 

38 

31 

19 

17 

10 

18 

22 

15 

25 

43 

45 

40 

40 

40 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

49 

47 

52 

53 

49 

47 

50 

53 

66 

71 

69 

71 

73 

76 

72 

62 

48 

MIN 

39 

40 

30 

37 

39 

37 

34 

30 

47 

51 

49 

56 

58 

49 

37 

40 

40 

32 

23 

19 

20 

15 

28 

20 

24 

43 

52 

44 

40 

44 

MARTIN  DAM 

MAX 

46 

46 

58 

54 

50 

50 

50 

52 

65 

69 

69 

66 

67 

73 

70 

65 

56 

5 1 

MIN 

34 

39 

44 

33 

38 

42 

40 

34 

31 

43 

44 

51 

52 

56 

54 

34 

45 

44 

34 

28 

20 

24 

18 

24 

18 

25 

44 

50 

50 

44 

45 

WINTER  5  MW 

MAX 

58 

MIN 

23 

15 

17 

26 

27 

37 

53 

53 

38 

42 

MOBILE  NC  AIRPORT 

MAX 

49 

70 

61 

49 

56 

50 

48 

57 

65 

69 

75 

76 

76 

61 

45 

MIN 

40 

49 

40 

34 

44 

43 

34 

33 

37 

50 

50 

55 

55 

60 

46 

38 

47 

35 

28 

27 

24 

28 

?2 

32 

29 

40 

57 

55 

36 

38 

42 

MOBILE 

MAX 

50 

55 

69 

56 

49 

67 

74 

62 

59 

45 

MIN 

39 

45 

46 

36 

37 

43 

41 

36 

37 

41 

50 

54 

57 

58 

60 

41 

42 

49 

29 

30 

29 

31 

26 

26 

32 

33 

46 

53 

53 

37 

43 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

47 

56 

56 

54 

50 

49 

49 

95 

66 

71 

72 

74 

73 

76 

66 

56 

56 

58 

42 

42 

40 

41 

43 

55 

58 

64 

63 

62 

55 

53 

MIN 

40 

40 

39 

33 

41 

42 

38 

35 

32 

47 

50 

50 

54 

58 

43 

39 

46 

36 

32 

25 

23 

23 

IB 

27 

22 

28 

48 

50 

44 

41 

44 

MOULTON  2 

MAX 

49 

49 

50 

36 

36 

41 

48 

52 

73 

72 

71 

66 

34 

36 

51 

59 

59 

56 

50 

47 

45 

MIN 

30 

38 

30 

26 

31 

32 

32 

33 

26 

54 

49 

61 

62 

44 

37 

37 

34 

27 

20 

19 

19 

12 

21 

16 

27 

43 

46 

43 

40 

38 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

47 

46 

45 

36 

35 

36 

35 

45 

60 

64 

71 

70 

74 

70 

60 

48 

48 

30 

36 

48 

57 

60 

55 

48 

43 

46 

MIN 

35 

40 

31 

32 

32 

32 

33 

34 

30 

50 

54 

54 

64 

59 

41 

38 

36 

32 

24 

21 

20 

17 

15 

23 

20 

30 

44 

47 

43 

40 

36 

NATCHEZ 

MAX 

47 

53 

66 

52 

53 

52 

49 

55 

65 

71 

75 

77 

78 

78 

74 

48 

43 

45 

39 

44 

56 

55 

71 

67 

61 

48 

50 

MIN 

36 

44 

44 

27 

43 

41 

40 

35 

26 

41 

45 

46 

59 

57 

50 

31 

41 

41 

32 

25 

18 

18 

17 

25 

18 

24 

46 

56 

47 

37 

42 

NEW  MAR1CET  2 

MAX 

45 

48 

49 

36 

36 

41 

40 

51 

60 

63 

73 

66 

74 

68 

66 

50 

35 

37 

35 

39 

47 

55 

56 

51 

49 

43 

MIN 

25 

39 

31 

25 

SO 

30 

33 

32 

23 

39 

49 

43 

59 

59 

45 

35 

36 

34 

30 

20 

16 

16 

9 

21 

14 

21 

42 

46 

37 

41 

36 

ONEOHTA 

MAX 

45 

50 

42 

44 

39 

46 

63 

66 

73 

67 

65 

50 

26 

38 

4B 

61 

58 

47 

MIN 

21 

33 

37 

32 

31 

34 

36 

31 

25 

26 

46 

43 

45 

60 

50 

39 

37 

38 

30 

21 

20 

22 

9 

12 

9 

14 

27 

43 

43 

43 

40 

OPELIKA 

MAX 

47 

46 

68 

68 

69 

72 

70 

60 

56 

MIN 

28 

37 

36 

27 

31 

35 

37 

36 

26 

26 

36 

45 

52 

56 

53 

38 

30 

39 

32 

22 

18 

22 

12 

14 

19 

22 

22 

47 

53 

43 

40 

OZARK 

MAX 

77 

79 

79 

73 

72 

63 

62 

46 

46 

45 

47 

43 

46 

57 

64 

68 

61 

59 

56 

MIN 

51 

57 

57 

35 

44 

34 

30 

27 

23 

22 

18 

20 

19 

25 

34 

55 

56 

42 

40 

PELL  CITY  2  W 

MAX 

44 

45 

47 

44 

46 

49 

45 

55 

61 

72 

74 

69 

69 

74 

67 

59 

48 

55 

40 

39 

41 

36 

42 

53 

52 

63 

59 

64 

60 

59 

50 

MIN 

25 

27 

28 

26 

28 

35 

36 

33 

21 

31 

32 

39 

51 

54 

42 

41 

43 

32 

31 

16 

13 

15 

14 

15 

8 

11 

26 

34 

45 

43 

42 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

49 

44 

63 

53 

56 

50 

47 

50 

55 

66 

67 

71 

74 

68 

74 

68 

59 

55 

58 

43 

43 

41 

39 

40 

40 

52 

61 

68 

58 

61 

56 

MIN 

28 

35 

38 

31 

32 

36 

42 

32 

32 

36 

45 

49 

51 

53 

56 

31 

33 

43 

30 

24 

19 

17 

14 

16 

22 

23 

30 

46 

51 

44 

41 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1960 


StaUon 

Day  01  Month 

Ant  A 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

IZ 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PRATTVILLE 

MAX 

45 

46 

55 

54 

51 

49 

48 

55 

64 

68 

73 

■  73 

70 

77 

68 

54 

52 

58 

46 

43 

43 

40 

40 

41 

52 

57 

60 

62 

62 

53 

53 

MtN 

35 

40 

43 

30 

41 

41 

41 

35 

30 

42 

44 

53 

51 

54 

50 

35 

44 

44 

33 

25 

37.2 

PUSHMATAHA 

MAX 

49 

46 

59 

51 

51 

46 

46 

41 

55 

62 

72 

75 

76 

75 

78 

52 

55 

53 

50 

43 

45 

46 

42 

41 

47 

52 

58 

72 

65 

54 

44 

HIN 

33 

36 

40 

28 

28 

40 

37 

33 

26 

26 

37 

52 

52 

61 

49 

30 

31 

35 

30 

24 

20 

20 

1  g 

1  g 

33!5 

RED  BAY 

MAX 

48 

51 

48 

42 

35 

34 

37 

34 

49 

60 

63 

71 

70 

72 

70 

53 

44 

47 

41 

35 

33 

36 

28 

33 

37 

49 

59 

61 

56 

47 

41 

47  9 

MIN 

24 

36 

29 

29 

30 

31 

31 

30 

31 

34 

49 

54 

55 

60 

45 

37 

36 

37 

28 

1  6 

1 6 

1  7 

10 

1 5 

21 

32>9 

REOSTONF  ARSENAL 

MAX 

45 

51 

48 

37 

39 

42 

40 

47 

61 

65 

71 

69 

71 

69 

61 

45 

51 

51 

34 

32 

37 

31 

36 

36 

50 

60 

56 

57 

52 

46 

45 

MIN 

30 

37 

27 

28 

31 

33 

33 

26 

24 

41 

43 

43 

59 

58 

41 

35 

37 

32 

24 

21 

2 1 

1  3 

1 1 

1  g 

32)1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

48 

63 

70 

56 

60 

52 

51 

63 

67 

67 

77 

76 

78 

78 

71 

65 

69 

70 

52 

48 

50 

53 

47 

46 

57 

62 

65 

53 

62 

49 

57 

61*1 

MIN 

39 

48 

47 

34 

46 

45 

40 

33 

34 

45 

49 

52 

54 

58 

56 

39 

43 

46 

26 

28 

23 

26 

20 

30 

26 

40.9 

ROCKFORD 

MAX 

51 

41 

53 

52 

52 

51 

46 

50 

55 

61 

70 

68 

70 

70 

71 

65 

51 

51 

57 

47 

46 

42 

35 

36 

41 

54 

57 

58 

58 

62 

57 

54  3 

MIN 

25 

31 

39 

27 

30 

37 

37 

33 

26 

31 

40 

46 

52 

55 

48 

34 

40 

41 

30 

22 

1 3 

1  5 

1 0 

1  7 

1 5 

32.4 

ROCK  MILLS 

MAX 

40 

41 

53 

54 

47 

47 

46 

55 

64 

69 

72 

69 

67 

69 

67 

56 

49 

56 

46 

41 

41 

35 

41 

42 

51 

53 

57 

57 

57 

53 

52 

53  5 

MIN 

27 

34 

39 

27 

30 

39 

41 

32 

25 

35 

38 

48 

55 

60 

52 

36 

39 

45 

32 

2 1 

20 

1  7 

1  3 

34.9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

49 

52 

49 

45 

36 

37 

36 

35 

49 

60 

64 

73 

69 

72 

70 

52 

45 

48 

42 

37 

33 

37 

29 

35 

37 

49 

58 

60 

58 

47 

45 

MIN 

18 

35 

29 

27 

31 

32 

31 

32 

24 

25 

50 

43 

54 

63 

49 

36 

36 

38 

30 

1  6 

1 5 

1  5 

1  0 

30.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

48 

49 

50 

44 

40 

42 

44 

39 

50 

62 

66 

75 

69 

68 

70 

59 

46 

49 

49 

35 

34 

36 

29 

34 

37 

50 

61 

57 

57 

53 

46 

50  1 

MIN 

20 

32 

34 

28 

30 

32 

32 

31 

25 

27 

42 

43 

47 

56 

44 

37 

36 

35 

29 

1 8 

1 6 

1  7 

9 

1  5 

30.4 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

40 

39 

46 

37 

40 

41 

42 

50 

59 

64 

72 

65 

70 

66 

65 

47 

45 

52 

37 

33 

35 

31 

35 

36 

47 

56 

54 

59 

56 

49 

50 

MIN 

30 

33 

35 

29 

30 

34 

34 

31 

39 

46 

52 

5  1 

57 

61 

45 

39 

39 

37 

29 

23 

2  1 

20 

1 1 

22 

1  7 

28 

41 

39 

s'It 

SCOTTSBORO 

MAX 

43 

48 

48 

45 

37 

36 

41 

39 

51 

62 

63 

73 

69 

73 

68 

56 

47 

51 

50 

35 

34 

37 

25 

36 

45 

58 

56 

59 

52 

53 

49  9 

MIN 

22 

34 

37 

26 

31 

32 

35 

33 

27 

27 

47 

42 

45 

59 

53 

36 

39 

32 

26 

20 

20 

1 1 

32.6 

SEALE 

MAX 

47 

55 

65 

57 

54 

50 

52 

57 

66 

70 

76 

76 

72 

78 

70 

62 

56 

62 

54 

45 

43 

43 

40 

43 

55 

52 

60 

50 

69 

58 

58 

MIN 

33 

39 

45 

26 

41 

44 

36 

35 

26 

38 

40 

46 

47 

53 

55 

3617 

SELMA 

MAX 

47 

47 

53 

53 

51 

50 

50 

54 

66 

70 

66 

74 

75 

77 

75 

60 

53 

57 

47 

43 

42 

40 

38 

42 

52 

54 

65 

55 

63 

48 

54 

MIN 

39 

41 

45 

32 

41 

40 

41 

36 

32 

46 

50 

52 

57 

57 

54 

39 

45 

39.7 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

43 

48 

55 

50 

47 

46 

47 

53 

65 

69 

70 

71 

68 

72 

66 

55 

50 

54 

45 

40 

41 

36 

38 

43 

53 

61 

52 

52 

58 

55 

49 

MIN 

30 

37 

43 

29 

32 

39 

39 

35 

26 

36 

43 

44 

57 

58 

45 

" 

20 

42 

47 

45 

44 

35.2 

TALLADEGA 

MAX 

45 

46 

52 

47 

45 

47 

45 

52 

66 

69 

72 

72 

66 

72 

66 

50 

47 

50 

39 

40 

42 

37 

42 

50 

55 

52 

64 

64 

58 

52 

49 

53  6 

MIN 

30 

38 

36 

30 

30 

37 

38 

34 

26 

42 

45 

45 

59 

61 

47 

35.0 

THOMASVILLE 

MAX 

48 

45 

64 

50 

52 

50 

46 

42 

53 

62 

70 

75 

73 

77 

76 

59 

55 

54 

54 

42 

43 

45 

40 

39 

44 

55 

56 

70 

55 

56 

44 

MIN 

31 

36 

38 

25 

25 

36 

34 

30 

29 

31 

49 

49 

52 

56 

48 

29 

30 

36 

27 

1  9 

1  5 

1  4 

1  5 

32.9 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

44 

48 

52 

49 

44 

44 

42 

52 

62 

68 

63 

70 

69 

74 

69 

58 

49 

54 

42 

41 

40 

34 

42 

58 

56 

58 

56 

60 

49 

49 

53  3 

MIN 

35 

38 

40 

29 

35 

38 

36 

33 

32 

47 

50 

50 

56 

59 

50 

39 

40 

40 

31 

21 

1  8 

2  3 

1  3 

25 

20 

24 

43 

50 

49 

42 

42 

37.0 

TROY 

MAX 

45 

52 

65 

51 

53 

46 

48 

55 

65 

70 

77 

76 

76 

78 

70 

58 

58 

52 

47 

43 

44 

43 

40 

43 

56 

52 

73 

62 

65 

57 

53 

57.5 

MIN 

39 

40 

44 

32 

43 

41 

40 

33 

37 

41 

51 

55 

53 

56 

52 

35 

44 

44 

30 

25 

22 

24 

17 

26 

27 

34 

49 

55 

47 

41 

43 

39.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

50 

45 

52 

47 

46 

45 

45 

39 

55 

64 

59 

65 

71 

66 

76 

48 

50 

50 

41 

41 

42 

35 

37 

44 

55 

59 

67 

55 

55 

47 

48 

52.5 

MIN 

29 

35 

40 

33 

34 

36 

36 

26 

29 

30 

45 

41 

44 

56 

50 

42 

40 

35 

29 

22 

19 

2 1 

1  5 

23 

1  Q 

24 

45 

46 

44 

43 

37.0 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

44 

52 

51 

46 

45 

46 

44 

55 

63 

68 

66 

71 

67 

75 

62 

59 

49 

51 

52 

41 

40 

41 

35 

36 

42 

52 

50 

67 

56 

55 

47 

52.3 

MIN 

37 

41 

37 

34 

39 

39 

36 

28 

28 

46 

54 

46 

60 

61 

45 

42 

40 

40 

32 

22 

20 

24 

1  4 

14 

20 

22 

29 

46 

48 

44 

42 

34.4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

45 

45 

63 

54 

50 

46 

48 

54 

67 

68 

73 

73 

70 

76 

69 

58 

55 

59 

49 

42 

42 

39 

39 

41 

53 

50 

50 

66 

65 

55 

56 

56.3 

MIN 

36 

38 

44 

30 

40 

41 

41 

35 

33 

44 

45 

52 

51 

34 

54 

35 

44 

47 

33 

24 

21 

20 

1 6 

38.1 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 

50 

44 

59 

62 

60 

52 

46 

48 

51 

60 

70 

74 

75 

74 

75 

69 

61 

59 

58 

43 

42 

41 

41 

43 

44 

58 

60 

70 

63 

56 

57 

57.0 

MIN 

34 

38 

41 

29 

33 

42 

42 

34 

29 

42 

45 

46 

53 

56 

56 

35 

40 

41 

31 

25 

22 

24 

1  5 

24 

1 9 

24 

41 

43 

36.9 

VALLEY  HEAD   1  S 

MAX 

48 

38 

39 

48 

38 

39 

42 

40 

55 

61 

65 

72 

63 

72 

66 

50 

47 

50 

51 

37 

35 

37 

26 

39 

40 

46 

60 

53 

51 

52 

51 

49.5 

20 

32 

35 

24 

29 

32 

34 

31 

25 

28 

40 

42 

54 

56 

50 

36 

35 

42 

30 

23 

1  8 

1  6 

8 

10 

1  3 

1  4 

22 

41 

4  1 

45 

37 

VERNON 

MAX 

52 

50 

51 

48 

45 

42 

44 

38 

56 

65 

65 

71 

66 

70 

74 

56 

45 

50 

45 

41 

41 

43 

35 

36 

40 

54 

62 

70 

58 

50 

45 

52.1 

MIN 

24 

35 

31 

31 

34 

35 

34 

25 

27 

28 

47 

47 

50 

51 

48 

38 

39 

33 

30 

16 

15 

15 

12 

13 

15 

15 

23 

40 

44 

40 

40 

31.9 

WATERLOO 

MAX 

48 

46 

45 

49 

36 

35 

35 

35 

36 

54 

65 

69 

73 

75 

71 

46 

42 

40 

35 

34 

36 

31 

29 

32 

32 

49 

51 

59 

55 

53 

55 

47,5 

MIN 

22 

30 

31 

29 

32 

31 

32 

32 

26 

32 

41 

42 

50 

58 

45 

35 

34 

32 

29 

14 

15 

17 

5 

10 

II 

15 

22 

29 

40 

41 

38 

29.7 

WHATLEY 

MAX 

48 

54 

66 

53 

53 

51 

49 

56 

66 

73 

77 

78 

60 

78 

74 

50 

55 

56 

48 

42 

47 

46 

42 

47 

57 

5? 

71 

67 

62 

46 

51 

56.4 

MIN 

37 

45 

42 

26 

44 

41 

39 

34 

26 

41 

45 

46 

59 

53 

50 

32 

44 

42 

28 

24 

17 

16 

19 

27 

19 

24 

45 

54 

45 

37 

42 

37.0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

DEUOPOLIS  LOCK  >i  DAU 

EVAP 

.11 

.06 

.00 

.00 

.02 

.02 

.08 

.03 

.06 

.05 

.09 

.03 

.08 

.21 

.01 

.09 

.08 

* 

• 

* 

« 

.24 

.36 

.14 

.01 

B2.03 

WIND 

60 

130 

120 

91 

58 

109 

57 

60 

5 

37 

13 

24 

67 

18 

123 

114 

57 

88 

193 

102 

93 

64 

122 

63 

22 

20 

50 

30 

26 

199 

118 

2333 

FAIRHOPE 

EVAP 

.03 

.11 

.05 

.03 

.00 

.04 

.03 

.04 

.05 

.02 

.02 

.03 

.02 

.22 

.14 

.02 

.08 

.05 

.05 

.06 

.06 

.04 

.04 

.02 

.01 

.02 

.08 

.00 

.05 

Bl  .51 

WIKD 

52 

46 

79 

18 

22 

40 

54 

28 

21 

19 

16 

22 

18 

12 

26 

77 

90 

86 

52 

SO 

38 

40 

18 

22 

39 

35 

25 

75 

120 

73 

1390 

HAKTIN  DAM 

EVAP 

.01 

.06 

.13 

.05 

.11 

.05 

.09 

.04 

.05 

.03 

.04 

.01 

.14 

.10 

.00 

.18 

.08 

.04 

.06 

.12 

.00 

.00 

.02 

.00 

.00 

.00 

.05 

B1.62 

WIND 

47 

22 

40 

50 

60 

60 

20 

20 

15 

5 

10 

5 

5 

10 

35 

56 

41 

48 

74 

91 

40 

45 

100 

15 

25 

20 

20 

5 

15 

55 

75 

1129 

3m  B«f«r*nc«  Notea  ToIIowIds  SUttoa  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1960 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ATHENS  2 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEUER  4  SW 
BIRUINGHAM  WB  AIRPORT 
BRIDGEPORT  2  W 
CENTRE 
DECATUR 
FAIRHOPE 
FLORENCE 
HAMILTON  • 
HIGBUUID  HOliE 
HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 
JASPER 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MOULTON  2 
MDSCLE  SHOALS  FAA  AIRPORT 
NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

ROBERTSDALE  7  £ 
SCOTTSBORO 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
VALLEY  HEAD  1  S 
WATERLOO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JANUARY  1960 


Burnsville  Subats,  HIm.  ^ 


*V  i     O  1 


Sridieport  2  ■ 
PleaBtnt  Grove  Sch^HLM* 

°   <7^  \ 


Elltaont  |Ton«y  Now  Uarketi 

ShooMkcr  Sprlnga  O        I   •  Q     T   ~  0 

>ll«on  Lock               n             rt              ■                '  \  ^  _  _ 

Florence -QjQO-  ^^*'  °"         r          Athens          |  Nc-  Market  J  ■Ido*.  Creek  Sta  Pu'at 

•       ^       @  '  Alh.n,  2       I  Subit.e    O  OarllfO  I  / 

Beisreen            Ne-bur,;           Uoulton    I                 .  A  .^mMT  v»iicy  Head  3  S -O- 

o    ^o„-  I    I  VALLEY  «^'.«">i'>.o 


ALABAMA 


STATUTE  MILES 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly  in 
BOuntalnous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JANUARY  1960 


42° 


Hodtje 


Pulton  3  w,  Biss. 


Nevw  Market  2 

oCrt/^f^""        I  """"""O. 
Huntsvii^^B  AP      Scoltsboro  Substa  Q 
>alnt  Rock<X3  /' Ider 

Scottsboro  ✓ 

Sylvanla 

^     Valley  Head  3  S -O- 

Guntersv.lle  D.»  °    For,  Payne*"'. 

_  South  HUl  »      .»  « 

Add. son  Central  T.r     I  ^  Falkylll.    """^  y""^     "  i     °l  /  I 

ryTi,:  j — r  v,.ertvme        "'^s  ^ 


11  Steam  PUnt  Floren%^at  Lock 

#  — ^  i  ^  Athens 

,  Muscle  S*als  FAA  AP      Belle  Mlna  2'j^>  jO 

19       1     MriDTUCOKJ     ^  I  Madison 

.  m'  f'  I  y^"""        I  Reds, 

i  V-  Deca__  ^ 

Russellville   RusseMyille  2  pDecatur  Sub: 

jBelgreea    QQ^  NewbS^  Moult 
iRed  Bay        Q  ^ 

^O-         I  I  Uanvllle  | 

'  O  '  o  1^    Center  Grove 


ALABAMA 


STATUTE  MILES 


I  VALLEY 

Danville 


AddlsSn 


I  Halcyvlll 
»r  2  SE  -A- 

•  •  I 

Hamilton                  |  -o-  ,^  <:  ' . 

_Q_  DuuOle  Springs 

Fallfl  City  Blk  Pond  Twr  j 

I  O    o  I 

..b  I  Arley  3  S 


'carbon  HIU  J^^per 


APPALAGWIAN 


90TH  MtRiniAN  TIME  ZONt 


Rome  WB  AP,  Ga. 


Wa  1  nut  Grove 


O^olUnsvllle 
" O  Leesburg 

i^.  -o- 

Gadsden  ^ 


Centr 


„-8- 


J  ,^  Oneonta       ^"V-'N^  Gads  den  Gas  Plant  Cedar town 

Trafford  •O  *^ 

^  Ashville  4 


-O- 


Columbus  4  NNE  Miss 

-o- 


O  f  Plckensvi 1 le 

Brooksvllle  Exp,   Sia..  Miss,  q 


-o- 

Uacon  2  NE,  Hiss 


/Alicev'lle  ,  Tuscaloc 


PLAINS 

Tuscaloosa  FAA  AP 
looj>a  Oliver  0am 


Sayre  \ 

o  o 

Palmerdale  2  W  I 

Blrmlngban  WB  AP  f 


Pc  11  Ci I y  2  W       \  : 

•o-  p.-  H. 

Jackson  Shoals 


GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIME  ZONt 


>-a.ena      /^^"^-^  f-J" 

..  ^    *  ChildersD.     450    p,  „  _ J 

S,J  ChUdersbur^l^^  (^1 

VALLEY 


Mont  e  vTlT^^^~ 


Shuqualak,  Miss. 


-o- 

Klplint:.  Hiss 


I  WB  AP,  Miss. 


Mertz  Pondvllle  Twr 


ifTallapoosa  2  NNW,  Ga. 


Hlghtower 

O      ■»  Carrolltoi 


PEDMONT  \  o 

J  Franklii  45® 

Rock  Hills 
-O-  « 


Mitchell  Dam  . 


O 

,    Camp  Hill  2  NW 
DadevlUe  2^ 

^  PLATEAU 


Martin  Dam 

t  > 

Yates  Hydro  PI  a 


■  Pushmataha  Whit 


Crandall  12  N.  MlssJ 


Pennington  Lock  2 


.  ,     Harion  1   N  j    j  I 

^'=>^5  \'  (T"*V'  ^  i    Jordan  Dan 

r-*  ^  „        °       •        a      BiUlngsley  |  Q 

r  :  PerryvUle    |  p^^'^^^^^^^,^  ^  gjE  l«etumpka  , 

— O-Demopolls  Lock  &  Dam         QSuttle         \  L  O 

/  f  1       ,  ^M"ion  Junction  2"nE  PrattvlUe  Thurlo*  Dam' 

0  I          ^    AutaugaviUe    O  Im^J        W  ^V?* 

Unlontown    !  O  ^  I      Jt    9^  ^'-^^iTstead 

^  1*r^°"  Junction    Selma      JS^^^^^^^  \ 

C\/  ^     '  O  Primrose  Farm 

C  Mathews  1  SSW— 

J  li  Hontgomery  WB  AP  Oj  V  — 

,  -O-  I  i 

Haynevllle      ■  Vnion  Springs^ 


Opel ika 
-O 

Auburn  SCS  10 


West  Point.  Ga, 


[Goat  Rock  Ga 
^Columbus  WB  \P,  Ga 


tLeld  Lock  3  ^/iberta 

I  nolia    I  "VPRAIRIE 

fji  BagnoliaJ  — ^  umter 

i; '.„„.,  ,  •  ^—milers  Terry  A 


Pine  Level 


-o-  r 

GllbertowD  ' 


crca.pbell  pi„e  hi  11 

-o-  I 

Thomasvll le 


Sno*  Hill 


Shubuta,  Miss,  « 
Waynesboro  1  E,  Miss. 


Bucatunna,  Ulss. 
State  Line.  Miss 

I 


Leakesvl 1 le.  Hiss.* 


Winter, 3^  W\W4_  [,  ,,  - 

^1    Fort  Deposit   1   W    •  ! 
NNW  q  [  o  " 


Brant  ley 
-O- 


-o  r 

Merrill,  Hlas.  J 


River  Falls  2  NE 
River  Falls  <9 


 J  Elba 


Loult  :llle 


Abbeville  1  NNK 

I  9 


New  BrocktoQ  3  NE 


,  Headland  a 

I    o  I 

-O  I  O        Dothan  4  »  _J| 

Enterprise      "'"'"^  ColJS., 
 |_       /       Dothan  FAA  AP  ^ 


--7    I        Andalusia  | 

(  Green  Bay 

■^1  o  j- 

Falco  Open  Pond  Twr  Coffee  Springs  2  KW 

jo  I         I  o 

I  I  Geneva  Slocomb 

I  Lockhart  [  |  ^ 


48° 


-O- 

Blakely,   Ga . 


Donalsonvillc  3  W,  Ga . 


Blacknan  4  WHU ,  Fla.,# 


Gracevlllc,  Fla, 


Hilton  Ejip.   Sta.  ,  Pla. 

-o- 


H  Mobile  WB  AP  ' 


Vaocleave.  Hlss.i, 


-o- 

Paitcagoula  Jr 


Gulf  Shores  Post  OfflceC 
,Port  Horgaa   /  O 


STATION  LEGEND 
O     #     O    Pracipitotion  only 
(D  Pr»cipilation,  sloroijt 

-O-  ♦    -0-   Precipitation  ami  Temperature 
•<J>-  Precipitation,  Temperafure  and  Evaporation 

Type  of  gage:      O    Non- reeortSing , 
•  Recording ,       A    8otl>  types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


USCOHM  WD-A;.li 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in 
mountainous  areas . 
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STATION  INDEX 


ALAIAM 


QTBTiriM 

0 1  A  1  Iv-'l'l 

INDEX  NO. 

CX3UNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnOh 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

QTlTTrtN 
0 1 A  llLJn 

i 
M 

□ 

g 

PnilNTV 

\/\j\jn I X 

DRAINAGE  t  J 

1  LATITUDE 

1 

14 

* 
ft 

OEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

LJOocnvui 

i 

$ 
& 

spEcua 

t 

Aseeviue  i  mm 

ooos 

NINRV 

tl  39 

B9  19 

441 

TA 

C 

JOHN  B*  RIOrtORfl 

URATE  TTC 

4902 

cmrnmni 

11 

12  B« 

89  2* 

tio 

BP 

4P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956 , 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foct  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat Ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .     The  s tat  ion  Index  shows  observat  ion  times  in  local 
standard  time .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  day 1 ight  saving  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•f+     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  In  following  measurement ,   t Ime  distribution  unknown . 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  tota 1  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatioi 
"Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingtoi 
25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regrular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  1 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,   N.   C,   3/15/60    850 


-  14  - 


iT7irm«Twaujq 

■axuas  soK>:>sa  iti-iisji  i»ia>mn 
avxua*  azKxraa 

<C1M  CTJir  CK-V  acv-Lsoj  


i-aO-IO  'O'S  NOSH3nO 

AHVHSn  30^1100 
•J,d3a  30K3H3i3H  7VHaimDIHDV 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,^S«ci«taiy 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDER7ER,  Chl«{ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IHHU  5TATTS 

uscrt  or  c^MMEJt£S 


ALABAMA 


AGRICULTURAL  REFERENCE  DEPT 
CLEMSON  COLLEGE  LI3RARY 
CLEM30N     S.C.  01-CD-F 


I  PC 


KCZJlCZ  AM)  FESS  PAIO 
ONTTED  STATES 

OFyiCIAt  BtJSiKZES 


FEBRUARY  1960 
Volume  66      No.  2 


ASHEVILLE  1960 


ALABAMA  -  FEBRUARY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     82°  on  the  11th  at  Andalusia  3  NE 
Lowest  Temperature:     -1°  on  the  15th  at  New  Market  2 

Greatest  Total  Precipitation:     7.24  inches  at  Ashland 

Least  Total  Precipitation:     1.89  inches  at  Colbert  Steam  Plant 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.77  inches  on  the  11th  at  Abbeville 

1  NNW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     18.0  inches  at  Moulton  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     16  inches  on  the  13th  at 

Moulton  2 


THE  SNOWSTORM  OF  FEBRUARY  12TH-13TH 


On  February  12th  a  storm  center  de- 
veloped in  the  western  Gulf  of  Mexico 
and  moved  eastward  across  the  Gulf 
coast  along  the  southern  edge  of  a  cold 
air  mass  which  covered  all  of  the  Gulf 
and  southeastern  states.     The  storm  pro- 
duced moderate  to  heavy  precipitation 
over  all  of  Alabama  with  heavy  snow  in 
North  Alabama  and  a  few  flurries  over 
all  but  the  extreme  southeast  portion. 
The  snow  first  began  in  the  extreme 
north  portion  late  on  the  12th  with  the 
greatest  fall  that  night.     On  the  fol- 
lowing day  flurries  extended  all  the  way 
to  the  coast.     The  greatest  depth  of  snow 
was  sixteen  inches  at  Moulton,  Lawrence 
County  but  drifts  were  more  than  two  feet 
deep  in  many  localities.     More  than  ten 
inches  of  snow  was  reported  in  a  belt  ex- 
tending from  Lamar  and  Marion  Counties 
northeastward  through  Limestone  and 
Madison  Counties.     The  snow  cover  ex- 
tended southward  to  Cleburne  County  on 
the  eastern  border  and  as  far  south  as 


Choctaw  County  on  the  western  bordei 

The  only  serious  inconvenience  due  1 
the  heavy  snowfall  was  the  closing  c 
many  roads  for  periods  of  one  to  thi 
days.     In  the  Haleyville  area  on  th€ 
night  of  the  12th  about  60  persons 
became  snowbound  in  automobiles  and 
had  to  be  rescued  by  military  vehi- 
cles.    Hundreds  of  transients  in 
automobiles  had  to  delay  their  trave 
until  the  roads  were  safe.     On  Monte 
Sano  mountain  325  families  were 
stranded  for  almost  a  day. 

Damage  from  the  snowstorm  was  negli- 
gible except  for  numerous  automobile 
accidents  on  the  hazardous  roads.  Or 
person  was  killed  and  more  than  a  sc 
injured  in  automobile  accidents. 

This  snowstorm  was  very  similar  to  1 
snowstorm  of  February  1958  both  as  1 
total  accumulation  and  distribution. 


Arthur  R.  Long,   State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Montgomery,  Alabama 
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Snow,  Sleet 

No  ot  Days 

Max, 

Mm. 

Toi.J 

J. 

a.  "S 
Q  0 

i  0 

2 

0 

10  or  More 

s 

1 

I 

0 

2 

hi 
<>-  < 

_ 

bi 

NORTHERN  VALLEY 

_  - 
ATMcNS  2 

AM 

48. 8M 

2  8.8M 

38. 8M 

71 

11 

4 

15 

752 

0 

0 

22 

0 

13 

14 

BELLE  MINA  2  N 

50. 6M 

29  .  7M 

40.2M 

70 

10 

3 

15 

715 

0 

0 

23 

0 

D 

3.37 

1.35 

13 

15.5 

6 

3 

1 

DECATUR 

AM 

48.9 

28.8 

38.9 

-  7,8 

70 

11 

7 

15 

750 

0 

1 

2  2 

0 

4.12 

-1.39 

1.29 

14 

11 

3 

1 

FALKVILLE 

AM 

27. 5M 

40. 2M 

70 

11 

9 

15 

710 

0 

0 

24 

0 

3.67 

12.0 

FLORENCE 

28.9M 

39  •9M 

70 

10 

10 

15 

72  7 

0 

0 

2.90 

.86 

5 

5.0 

4 

14  + 

7 

2 

0 

HUNTSVILLE  WB  AP 

49  3 

29,7 

39.5 

71 

10 

8 

16 

731 

2.58 

.55 

18 

7.2 

8 

1 

MADISON 

AM 

50.0 

29.1 

39.6 

-  5.3 

71 

11 

4 

15 

730 

0 

0 

22 

0 

3.97 

-  1.48 

.90 

13 

13.0 

10 

3 

0 

MOULTON  2 

50.3 

29.8 

40.1 

71 

10 

2 

15 

719 

0 

0 

19 

0 

3.43 

1.13 

13 

18.0 

7 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

31.3 

39.8 

70 

10 

11 

15 

724 

0 

1 

17 

0 

2.86 

.63 

5 

11.0 

9 

14 

s 

1 

0 

NEW  MARKET  2 

50.4 

27.6 

39.0 

70 

10 

-  1 

15 

748 

0 

0 

22 

1 

2.95 

.80 

1  3 

11.0 

9 

2 

0 

RED  BAY 

AM 

49  6 

28.2 

38.9 

70 

1 1 

12 

14 

750 

Q 

3.86 

.75 

21 

16.5 

10 

3 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

49.2 

27,3 

38.3 

70 

10 

5 

15 

766 

0 

1 

22 

0 

3.98 

1.75 

13 

14 

13 

8 

2 

1 

RUSSELLVILLE  2 

AM 

49.  3 

26.2 

37,8 

70 

1 1 

2 

1  5+ 

786 

0 

2 

24 

0 

WATERLOO 

AM 

49.8 

28,3 

39.1 

59 

10 

9 

1  5 

748 

0 

1 

23 

0 

2,62 

.62 

4 

5,4 

4 

13 

6 

3 

0 

DIVISION 

39.3 

-  6*2 

3,36 

-  2.25 

11,6 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE  2  SE 

AM 

29.4 

39.9 

-    U  9 

58 

11 

13 

15 

720 

0 

1 

18 

0 

2,88 

-  2.73 

.66 

22 

4 

14 

9 

1 

0 
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55*2 

32.7 

44.0 
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10 

17 

15 

60  8 

0 

0 
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3,61 

1.23 

22 

3,2 
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R 

54!l 

33.1 

43.6 
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10 

19 

15 

613 

0 

0 

15 

0 

3,36 

-  2.01 

1.15 

21 

2.3 

2 

14 

7 

2 

1 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

51.9 

29.9 

40,9 

70 

10 

5 

1  5 

692 

0 

0 

20 

0 

4,38 

-  1.13 

1.32 

1  3 

8 
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53.4 

30.2 

41.8 
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10 

13 

15 

668 
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0 
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0 
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4.0 
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AM 
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15 

711 
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1.05 

14 

5 

14 
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2 

1 
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AM 

26.5 

38.6 

-  6  •  7 

74 

1 1 

7 

15 

760 

2,68 
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.51 

22 

7.8 

5 

14 
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1 

0 
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50.8 

32.0 

41  .4 

70 

10 

11 

15 

577 

0 

1 

15 

0 

3,77 

.73 

13 

7.0 

7 

4 

0 

SCOTTSBORO 

AM 

49.9 

27.1 

38.5 

-  7.3 

69 

1 1 

9 

16+ 

763 

0 

1 

21 

0 

3,85 

-  2.13 

.80 

18 

9.3 
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AM 

53. 2M 

2  7 ,  3M 

40  .  3M 

4.2 

76 

11 

709 

0 

0 

0 

3,56 

-  1.83 

1  .04 

5 

6.4 

5 

14 

2 

1 

DIVISION 

40.9 

-  5,2 

3  ,44 

-  2.19 

6.7 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

AM 

53.3 

27.7 

40.  5 

73 

11 

12 

15 

702 

0 

1 

24 

0 

4.36 

1.30 

21 

5.0 

7 

4 

1 

8ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

AM 

M 

3.51 

.88 

22 

9 

2 

0 

CENTREVILLE 

AM 

56.6 

31.1 

43.9 

-  5.8 

75 

1 1 

19 

16+ 

507 

3.13 

-  2.50 

1.01 

22 

1.0 

1 

14 

9 

1 

1 

CLANTON 

AM 

5  5.3 

31.6 

43,5 

-  5,6 

75 

1 1 

18 

15 

618 

0 

0 

17 

0 

3.65 

-   1  .78 

1.05 

22 

1.0 

7 

5 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

AM 

51  5 

2  7,2 

39,4 

7 1 

1 1 

7 

1  5 

737 

0 

0 

4.01 

12.0 

FAYETTE 

55.7 

31.3 

43.5 

73 

10 

1 1 

1  5 

618 

1 6 

3.34 

.94 

16 

8 

3 

Q 

HALEYVILLE 

AM 

51.2 

28.1 

39.7 

70 

11 

5 

15+ 

729 

0 

2 

22 

0 

11 

14 
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AM 

50.4 

28,9 

39.7 

71 

11 
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14 
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23 

0 
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2.15 
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1  3 

9.1 
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30.8 

42.8 
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10 

10 

14 

0 

0 

17 
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3.21 
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0 
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59,1 

35.1 
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-4.1 
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4.58 

-     .  35 
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0 
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0 
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21 

7.0 
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AM 

54.4 

32.8 

43.6 
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7  3 

1 1 

18 
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614 

0 

0 

17 

0 

4.47 

-  .93 

1.08 

22 

9 

1 

VERNON 

AM 

53.2 

28.8 

41  .0 

74 

11 

5 

15 

689 

0 

0 

21 

0 

0 

3.30 

.76 

13 

10.8 
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0 

DIVISION 

42.3 

6,8 
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5.9 
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33.0 

44.2 

75 

10 

20 

15 
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12 
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3.99 

.93 

21 

.5 
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0 

CALERA  2  SW 

58.0 

32.1 

45.1 
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17 

15 

573 

0 

0 

18 

0 

4.70 

-  .74 

CENTRE 

AM 

50  »  8M 
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17 
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21 

T 
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18 

15 

62 

0 

0 

18 

0 

?  "95 
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.73 

18 

8 

2 

0 

PELL  CITY  2  W 

57.2 

30.5 

43,9 

7Q 

1 0 

1  3 

1  5 

508 

0 

0 

19 

0 

3,33 

1.15 

21 

1 

14 

9 

2 

1 

SYLACAUGA  U  NE 

57.6 

33.4 

45,5 

7  5 

1 0 

1  7 

15 

561 

0 

0 

15 

0 

4,46 

1.23 

21 

1.7 

9 

I 

TALLADEGA 

56.0 

32.0 

44.0 

-  5.0 

76 

10 

1  7 

1  5 

605 

0 

0 

17 

0 

D 

3,70 

-  1.75 

1.15 

21 

2.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

43.9 

-  3.7 

3,88 

-  1.60 

1.1 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

59.5 

32.0 

45,8 

75 

10 

1  5 

1  5 

0 

0 

1  7 

0 

90 

1.04 

13 

T 

0 

8 

5 

1 

ASHLAND 

57.1 

32.0 

44,6 

74 

11 

1  7 

1  5 

688 

0 

0 

15 

0 

7*24 

1.31 

18 

0 

9 

AUBURN  3  SW 

AM 

57.3 

31.5 

44,4 

-  5.2 

75 

11 

15 

15 

690 

0 

0 

15 

0 

5.93 

1  .02 

1.79 

22 

.0 

0 

7 

5 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

55.4 

31.1 

43,3 

75 

11 

17 

16 

624 

0 

0 

16 

0 

5.54 

1.70 

22 

.0 

0 

7 

HEFLIN 

30.5 

43,8 

75 

10 

12 

15 

0 

0 

18 

0 

3.72 

1.5 

LAFAYETTE 

58.3 

33.3 

45.  8 

7  7 

1 0 

18 

15 

661 

0 

0 

13 

0 

5.99 

1.62 

21 

.0 

0 

8 

5 

3 

MARTIN  DAM 

58.4 

36.0 

47.2 

25 

20+ 

515 

0 

0 

11 

0 

4.70 

-  .15 

.97 

22 

.0 

0 

8 

5 

0 

OPELIKA 

AM 

58.2 

31.9 

45.1 

73 

1  ? 

1 5 

1  5 

569 

0 

0 

16 

0 

6.16 

1.72 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

ROCKFORD 

AM 

57.7 

29.6 

43.7 

1 5 

I  5 

613 

0 

0 

19 

0 

D 

4.42 

1.20 

22 

2.0 

7 

5 

1 

ROCK  MILLS 

67. 8M 

3  2  .  1 M 

45  .  OM 

75 

10 

1  5 

1  5 

580 

0 

0 

14 

0 

5.21 

1  .60 

5 

T 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

44.9 

-  6.2 

5.38 

.39 

.4 

PRAIRIE 

DAYTON 

AM 

54. 6M 

35, 4M 

45.  OM 

75 

11 

20 

14 

577 

0 

0 

11 

0 

3.98 

1.09 

4 

3.0 

9 

3 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

55.1 

34.0 

44.6 

75 

11 

20 

14 

587 

0 

0 

1  5 

0 

3.52 

1  .05 

22 

.0 

7 

3 

1 

GAINESVILLE 

AM 

53.5 

32.5 

43.0 

73 

11 

17 

14 

527 

0 

1 

17 

0 

4.84 

1.07 

5 

2.0 

2 

16  + 

9 

4 

1 

GREENSBORO 

57.8 

35.1 

46.5 

-  5.0 

76 

10 

18 

14 

535 

0 

0 

12 

0 

3.91 

-  1.38 

1  .25 

21 

1.0 

8 

3 

1 

HAYNEVILLE 

60.4 

37.1 

48.8 

78 

10 

22 

20 

470 

0 

0 

9 

0 

3.96 

1  .56 

22 

.0 

0 

5 

4 

1 
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LIVINGSTON 

56.2 

34.6 

4S.4 

74 

10 

17 

14 

567 

0 

0 

1 6 

0 

D  4.62 

1  .41 

2 1 

6 

3 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

57,6 

35.9 

46.8 

76 

10 

22 

15+ 

525 

0 

3  06 

.78 

21 

.0 

0 

7 

3 

C 

MINTER   5  NW 

AM 

57.9 

35.7 

46.8 

76 

11 

23 

16 

523 

•  0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

58.1 

37.0 

47.6 

-  4.0 

78 

10 

25 

15 

500 

0 

4.14 

.78 

1.16 

21 

T 

0 

7 

3 

1 

SELMA 

60.3 

36.2 

49.3 

-  3.9 

78 

10 

24 

16 

456 

0 

0 

7 

0 

3.14 

1.89 

.93 

22 

T 

0 

6 

3 

0 

TUSKEGEE  2 

59,4 

36.1 

47.8 

78 

10 

22 

1  5 

495 

0 

6.75 

1.21 

5 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

67.0 

37.4 

47.2 

-  5,3 

78 

1 1 

23 

1  5 

516 

Q 

1  0 

5.43 

.77 

1.76 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

0 1 V  IS  ION 

46.6 

-  5.4 

4.21 

.69 

.  .7 

COA  ST AL   PL A  I N 

ANDALUSIA   3  NE 

AM 

62. OM 

36. IM 

49. IM 

82 

11 

24 

1 5 

459 

0 

0 

8 

0 

5  .47 

1  .20 

22 

T 

5 

4 

3 

ATMORE   STATE  FARM 

62.0 

37.4 

49.7 

74 

10 

23 

14 

437 

0 

0 

8 

0 

4.89 

1.32 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

BRANTLEY 

AM 

60.4 

34.1 

47.  3 

78 

11 

18 

20 

505 

Q 

1 4 

5.24 

.49 

1.26 

6 

.0 

0 

7 

5 

3 

BREWTON   3  SSE 

63.7 

36.4 

50.1 

-  3.6 

79 

10 

20 

20 

432 

0 

0 

11 

0 

5.79 

1.24 

1.77 

22 

.0 

0 

7 

4 

3 

CAMDEN   3  NNW 

60.4 

47.7 

80 

10 

20 

15 

505 

0 

0 

16 

0 

3.89 

.92 

13 

6 

5 

0 

CHATOB 

60.5 

35.1 

47.8 

77 

1 0 

2 1 

20+ 

496 

0 

0 

1  3 

Q 

5.34 

1.61 

4 

T 

0 

9 

4 

2 

CLAYTON 

61  .2 

36.5 

48.9 

75 

10 

23 

15 

461 

4.00 

.83 

.0 

0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

61  .0 

49.  7 

73 

10 

27 

20+ 

438 

Q 

Q 

6.46 

1  .94 

.97 

14 

.0 

0 

11 

6 

0 

ENTERPR I SE 

62.1 

36.2 

50.2 

73 

9  + 

25 

15 

426 

0 

0 

6 

0 

5.94 

1.34 

22 

.0 

0 

9 

6 

2 

EUFAUL A 

AM 

62.3 

34.2 

48.3 

-  6.0 

76 

11 

23 

20+ 

479 

0 

0 

16 

0 

5.17 

.82 

1.12 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

60.2 

34.7 

47.5 

78 

10 

2 1 

20 

506 

Q 

0 

1 3 

Q 

5.15 

1  .36 

4 

T 

0 

7 

6 

2 

FRISCO  CITY 

AM 

58.7 

36.3 

47.  5 

75 

11 

23 

14 

499 

4.34 

.28 

1  .72 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

GENEVA 

AM 

60.8 

36.5 

48.  7 

73 

4 

24 

20 

467 

J  1 

5.94 

1.70 

1.46 

22 

.0 

0 

7 

6 

2 

GILBERTOWN 

59.4 

33.9 

46.7 

76 

10 

20 

20+ 

530 

0 

0 

14 

0 

5.39 

1.54 

4 

1.0 

2 

GREENVILLE 

61.1 

37.4 

49.3 

-  4.1 

78 

10 

24 

15 

467 

0 

0 

7 

0 

6.80 

.86 

1.82 

22 

T 

0 

6 

4 

3 

HEADLAND 

AM 

60.3 

37.8 

49.1 

73 

1 1 

25 

1  5 

457 

0 

0 

8 

0 

6.27 

1.89 

13 

.0 

0 

7 

6 

2 

HIGHLAND  HOME 

AM 

58.4M 

36.  6M 

47.  SM 

-  5.6 

76 

11 

24 

14 

501 

0 

0 

6 

0 

4.81 

.30 

1.98 

22 

•  0 

LOCKHART 

AM 

60.4 

38.4 

49.4 

72 

11  + 

25 

19 

442 

0 

0 

7 

0 

4.96 

1.54 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

NAT  CHE  2 

60.6 

35.2 

47.9 

76 

10 

19 

15 

495 

0 

0 

12 

0 

4.43 

1.57 

22 

T 

0 

£ 

3 

2 

OZARK 

AM 

59.7 

36,9 

48.3 

-  6.0 

72 

10 

26 

20 

478 

0 

0 

10 

0 

5.45 

.86 

1.45 

13 

.0 

0 

7 

4 

3 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

57.4 

33. IM 

46. 3M 

75 

11 

19 

15 

562 

Q 

0 

1  5 

5.76 

1.58 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

PUSHMATAHA 

AM 

55.4 

32.1 

43.8 

-  7.6 

72 

11 

21 

16+ 

610 

6.30 

.64 

1.73 

5 

1 

14 

8 

3 

2 

SEALE 

61.0 

34.6 

47.8 

77 

10 

20 

15 

495 

11 

^ 

5.55 

1.31 

25 

.0 

0 

7 

4 

3 

THOMASVILLE 

AM 

55.9 

30.9 

43.4 

-  8.9 

75 

11 

17 

15+ 

619 

0 

0 

16 

0 

4.50 

.84 

T 

TROY 

60.5 

37.7 

49.1 

-  3.5 

76 

10 

24 

1  5 

468 

0 

0 

7 

0 

4.93 

.56 

1  .29 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

61.1 

35.5 

48.3 

78 

10 

21 

15+ 

482 

j2 

^ 

4.28 

1.38 

22 

T 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

48.0 

— 

6.18 

•  49 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

61.4 

38.6 

50.0 

73 

10 

24 

14 

430 

0 

0 

6 

0 

D  4.69 

0 

CITRONELLE 

57.6 

38.3 

48.0 

-  7.2 

74 

10 

23 

14 

493 

0 

0 

7 

0 

6.14 

1.76 

1.58 

4 

T 

0 

9 

5 

1 

COOEN 

61.4 

39.7 

50.6 

73 

0 

0 

6 

0 

1.26 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

FAIRHOPE 

61.3 

40.3 

50.8 

-  4.5 

73 

9 

27 

19+ 

410 

0 

0 

5 

0 

4.58 

.69 

1.52 

4 

.0 

0 

9 

3 

2 

FORT  MORGAN 

57.6 

45.6 

51.6 

69 

10 

34 

26+ 

381 

0 

0 

0 

0 

3.80 

1.45 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

59.6 

39.0 

49.3 

-  5.7 

74 

10 

25 

14 

450 

0 

0 

7 

0 

4.88 

.12 

1.62 

3 

T 

0 

5 

4 

2 

MOBILE 

AM 

58.2 

40.8 

49.5 

69 

11+ 

28 

14 

440 

0 

0 

6 

0 

4.28 

1.86 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

ROBERTSOALE   7  E 

62.  OM 

38.  9M 

50. 5M 

75 

10 

25 

19+ 

416 

0 

0 

6 

0 

4.65 

1.00 

4 

T 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

50.0 

-  5.4 

4.72 

.57 

T 

tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


SUbon 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o  e 

a  2  H 
i  iS 
£  §.3 

Average 
sky  cover 
Bunrije  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

Direction 
of 

faateat  mile 

e 

_1 
°S 
e  0 

Q  J 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

8 

H 

60-10 

A 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

BIRHINGIUII  WB  AIRPORT 

N 

13 

12.1 

59 

SE 

4 

82 

85 

61 

62 

5 

4 

s 

1 

1 

0 

16 

48 

6.8 

HUKTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

13 

9.3 

37++ 

E 

4 

81 

86 

65 

67 

2 

3 

7 

1 

0 

0 

13 

7.0 

liOBIL£  WB  AIRPORT 

N 

12 

12.9 

46++ 

SW 

10 

79 

81 

57 

62 

7 

4 

1 

2 

2 

0 

16 

6.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

10 

10. S 

38 

SW 

10 

75 

83 

55 

55 

2 

5 

4 

2 

1 

0 

14 

55 

6.6 

See  Reference  Norei  Following  Slarion  Index 
-  19  - 


DAILY  PRECIPITATION 


PEEflUARY  1960 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  I  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

 '  '  

10 



11 

12 

13 

14  I 



15 

16 

 '- 

17 

 '- 

18 

19 

 '- 

20  21 

 '  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

■■ 

29  30 

31 

ABBEVILLE  1  NNW 

7 

22 

— ^ 

~1~60 

07 

1  06 

■ 

48 

AODISON  CENTRAL  TOWER 

It 

9: 

• 

• 

1.70 

!l7 

• 

l!40 

• 

.30 

• 

.95 

.21 

.  19 

ALBERTA 

J 

34 

.86 

•  12 

.03 

•  60 

.20 

■  44 

T 

.91 

T 

•  18 

ALBERTVILLE   2  SE 

2 

Be 

.29 

.45 

.22 

.03 

.09 

.07 

.20 

•  05 

.40 

■01  •12 

.68 

•  11 

•  24 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

Ai90 

.64 

•  99 

T 

•  90 

1^04 

.27 

•  69 

.44 

.01 

•  07 

T 

•  29 

AL ICEVILLP 

it 

36 

67 

03 

.04 

.06 

.53 

•  49 

ANDALUSIA  3  NE 

» 

47 

•  01 

i!io 

U61 

.99 

.08 

'•11 

1.20 

.02 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

3 

99 

T 

.32 

•  3B 

.02 

.02 

.88 

T 

.67 

.40 

•  93 

.02 

•  16 

•  02 

•  16 

•  01 

ARLEY   3  S 

28 

1.05 

.69 

.19 

.17 

•  88 

.16 

•  08 

T 

•  02 

.49 

.29 

•  26 

ASHLAND 

24 

.54 

.75 

.03 

T 

.98 

•  75 

.04 

1.31 

1.15 

1.28 

7 

•  25 

•  01 

.17 

ASHVILLE  *i  W 

2 

79 

10 

.02 

.36 

.26 

86 

.15 

1.04 

.06 

,66 

.87 

'.li 

.03 

Ito 

I27 

.10 

ATHENS  2 

.26 

•  66 

,15 

.05 

.06 

- 

- 

• 

• 

.93 

•  30 

•  03 

ATMORE  STATE  FARM 

» 

S9 

.02 

1.32 

•  10 

.12 

.05 

,75 

,05 

■  05 

■  08 

•  80 

li30 

.06 

•  04 

.13 

AUBURN   3  SW 

93 

.62 

1.42 

T 

.97 

,26 

■  65 

U79 

.06 

AUT AUGAV I LLE 

3 

79 

98 

■  66 

1^14 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

3 

91 

.18 

.32 

,09 

.39 

.05 

.35 

,33 

•  5S 

■  86 

.15 

.03 

*16 

BAY  MINETTE 

59 

.06 

1.60 

.26 

D.03 

.03 

2<40 

.14 

.10 

IFLfiR^FN 

2 

73 

.10 

.34 

.07 

.10 

.52 

.12 

■  54 

.06 

•  29 

•  15 

.25 

•  05 

.11 

BELLE  MINA  2  N 

D3 

" 

.12 

•  85 

.05 

31.35 

■  31 

•  52 

•  02 

•  11 

•  04 

RF^^FMFR  ft  SW 

3 

61 

05 

.01 

41 

.  39 

01 

•  40 

1  23 

'  J25 

01 

•  17 

BETHL  EHEM 

3 

61 

.14 

.62 

.24 

.04 

.09 

.50 

.70 

■  56 

.04 

•  06 

•  19 

.28 

•  03 

BILLIN6SLEY  1  SE 

3 

60 

.42 

.03 

.18 

.64 

•  14 

■  64 

1^04 

.06 

•  49 

BINr,HAM  Mi^UNTAIN 

3 

64 

.22 

.13 

.33 

.39 

,61 

.50 

■  59 

.14 

•  05 

•  44 

.10 

.09 

•  09 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

' 

36 

.30 

.08 

T 

T 

.36 

.04 

,71 

T 

.01 

•  40 

1^19 

T 

.14 

.04 

•  13 

81  SHOP 

2 

6« 

56 

09 

.  8 

80a  Z 

D3 

53 

.35 

•  28 

Io< 

.16 

.23 

0,20 

.30 

leo 

T 

.14 

.92 

.14 

BRANTLEY 

S 

24 

1.02 

1^26 

.10 

,92 

.04 

■  12 

T 

1.29 

T 

.93 

BREWTON  3  SSE 

79 

1.93 

U23 

.10 

,80 

.06 

■  11 

1^77 

.19 

BRID'^FPORT  2  W 

38 

.19 

.67 

.08 

T 

.34 

1,32 

T 

.92 

•  09 

•  90 

.20 

•  19 

60 

I  32 

.39 

39 

1  13 

.06 

69 

70 

.41 

.32 

• 

• 

2.95 

.11 

.50 

.41 

CAMDEN  i  NNW 

3 

89 

.01 

.82 

.10 

•  05 

T 

,92 

.01 

.02 

.56 

.61 

•  63 

.02 

.03 

•  06 

.09 

CAMP  HILL  2  NW 

5 

54 

.64 

1.04 

.06 

,93 

,02 

.43 

1.70 

.39 

•  33 

CARBON  HILL 

* 

63 

•  12 

.40 

1.25 

.40 

,35 

,45 

.90 

.29 

.10 

■  10 

•  42 

.16 

•  02 

CENTER  RROVE 

3 

68 

.26 

60 

•  21 

I 

.06 

!l2 

,30 

,18 

!39 

■  4! 

•  21 

.27 

.02 

•  02 

•  20 

CENTREVILLE 

3 

13 

.12 

.12 

T 

.02 

.03 

,42 

.25 

■  24 

■  33 

l.OI 

.21 

T 

•  38 

fHATIlM 

5 

34 

.10 

1.61 

.41 

.03 

.11 

1,09 

,01 

•  32 

■  54 

•  78 

T 

.02 

•  03 

•  29 

CHI LDERSSURG 

* 

13 

.34 

.24 

.08 

.10 

.21 

,92 

,25 

■  33 

■  24 

1.20 

•  40 

•  22 

Chi ldersburg  wtw  plant 

4 

"3 

.39 

r  1  tb^n^ll^ 

6 

14 

•  14 

1.58 

!o3 

.47 

.51 

■  31 

.81 

Uo 

•  B3 

'44 

CLAIBORNE 

59 

1.19 

.11 

.12 

.15 

,86 

.06 

.02 

■  30 

1.71 

.02 

.07 

clanton 

3 

55 

.69 

T 

.15 

.55 

.10 

•  50 

1.09 

.05 

.90 

CLAYTON 

00 

.65 

.65 

1.15 

.15 

• 

1.38 

.02 

A 

93 

•  02 

•  37 

1.25 

.12 

.48 

07 

01 

■  36 

1.04 

.02 

.20 

.14 

^°PPPP   SPRINGS  2  NW 

58 

.85 

.40 

.79 

1.15 

■  20 

1.38 

.85 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1 

89 

.09 

.19 

.10 

.30 

.10 

•  03 

■  36 

• 

■  30 

.35 

•  06 

•  06 

COLLINSVILLE 

3 

94 

.28 

.94 

.08 

.10 

•  31 

.93 

.31 

T 

■  66 

•  07 

.19 

.90 

•  13 

.09 

.19 

COLUMBIA 

' 

16 

.99 

.49 

•  40 

2.00 

.06 

■  23 

1.49 

1.00 

CORDOVA 

3 

27 

.18 

•  31 

.OB 

.20 

.65 

.37 

•  OB 

.52 

.48 

.17 

•  09 

1A 

COT  TONTON 

3 

98 

1.13 

•  83 

.10 

1.62 

•  39 

1.04 

.10 

.72 

'05 

CU«A 

DA 

96 

1.40 

U23 

.06 

.11 

D.26 

•  42 

.91 

.18 

I>T 

DADFVILLE 

» 

14 

T 

.64 

•  90 

.05 

.99 

T 

.39 

1.64 

•  18 

•  99 

DANCY  4  N 

D» 

'* 

.89 

.78 

• 

0.90 

• 

2.56 

• 

• 

OANVI LLc 

3 

34 

68 

.19 

1  20 

* 

•  19 

3 

98 

1.09 

.34 

.09 

.69 

.19 

•  18 

■  18 

IaI 

•  59 

.03 

.27 

OFCATUR 

A 

12 

.20 

.65 

.33 

•  04 

T 

.91 

1.29 

T 

.19 

•  11 

.36 

.19 

•  11 

.02 

.16 

DECATUR  * 

3 

76 

.14 

•  66 

.40 

.04 

.70 

.60 

.28 

.19 

.16 

.39 

.19 

.01 

.06 

DECATUR  SUBST AT ION 

' 

66 

.20 

•  67 

.34 

.04 

T 

.72 

.70 

•  14 

.08 

.16 

.39 

•  11 

•  01 

T 

.14 

JrKI*    ,  „ 

A 

37 

.43 

OEMOPOL IS  LOCK  AND  DAM 

3 

52 

.99 

•  60 

.03 

.48 

!lO 

.02 

■  o: 

l!06 

•  12 

.10 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

6 

46 

.01 

.80 

.33 

.53 

.90 

.97 

.48 

•  86 

.42 

•  65 

.30 

•  21 

DOUBLE  SPRINGS 

04 

01 

.23 

.95 

.35 

.08 

• 

1.20 

D.IO 

■  44 

.29 

.19 

•  03 

•  19 

FLRA 

^ 

51 

.79 

1.15 

.75 

.85 

.21 

1.45 

.39 

3 

84 

20 

80 

04 

1  20 

•  04 

•  09 

4 

50 

.30 

.69 

.10 

.90 

lol 

ll4< 

I70 

•  40 

ENTERPRISE 

S 

94 

.66 

.44 

.50 

•  31 

1.25 

.13 

■  60 

la34 

.62 

•  09 

EUFAULA 

S 

17 

.47 

.53 

T 

T 

•  44 

.88 

1.12 

.30 

•  63 

■  32 

.48 

Evergreen  faa  airport 

9 

15 

T 

1.36 

.57 

T 

.04 

.54 

.32 

.01 

.92 

1^03 

.69 

■  OB 

.01 

•  01 

•  01 

FA  I RHOPF 

58 

.15 

10 

40 

1.11 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

7 

16 

U15 

.90 

.17 

,90 

1.0! 

1.41 

I25 

'29 

FALKVILLE 

3 

67 

.22 

.56 

.09 

.05 

• 

1.56 

.02 

.11 

.58 

.03 

.28 

•  21 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWH 

05 

01 

.22 

,79 

.08 

.10 

• 

2.40 

D.20 

.29 

.60 

.18 

•  23 

FARLEY 

4 

16 

.19 

.05 

.19 

.06 

.28 

1.20 

.68 

■  60 

.16 

.10 

.34 

.11 

.04 

.14 

3 

34 

.94 

FLAT  ROCK 

3 

45 

.10 

160 

!l6 

W2 

.04 

,47 

.31 

!b( 

.16 

tl< 

•  :8 

!oe 

.02 

*09 

FLORENCE 

02 

90 

.66 

.12 

0.40 

T 

■  70 

.37 

.33 

•  12 

FORT  DEPOSIT 

RECORD 

MISSING 

FORT  MORGAN 

3 

80 

1.39 

.25 

.25 

,10 

1.49 

•  40 

FORT  PAYNE 

3 

88 

20 

30 

70 

* 

.1* 

•  54 

FR I  SCO  C I TY 

4 

34 

1.39 

.12 

.OB 

'o2 

.62 

.12 

T 

■  06 

111 

1|T2 

■  03 

.09 

T 

GADSDEN 

3.69 

•  36 

.47 

.17 

.02 

•  07 

.47 

.39 

.53 

.07 

•  OS 

•  62 

.31 

.03 

.09 

GAO';OEN  GAS  PLANT 

2 

95 

.31 

.40 

.16 

.05 

.26 

.73 

.11 

.99 

.20 

.09 

.09 

4 

84 

7 

.77 

1,07 

.0? 

T 

.12 

.33 

.30 

.01 

.08 

■  01 

•  80 

.79 

T 

.12 

•  02 

.4* 

GARDEN  CITY 

2 

31 

1  67 

3 

76 

Il6 

!o9 

.H 

.49 

.70 

.57 

.01 

•  69 

•  19 

.13 

.40 

.15 

•  04 

' 

OENEVA 

9.94 

.74 

.96 

.74 

1.34 

.03 

■  10 

1.46 

.97 

nFORr,T*NNA 

5 

96 

1.42 

•  86 

.97 

.70 

1.74 

.27 

T 

GILBEHTOWN 

5 

39 

.06 

1.94 

1,04 

T 

T 

.76 

T 

•  19 

• 

•  B7 

.43 

•  26 

3 

42 

16 

10 

40 

.09 

.30 

GRccN  BAY 

4 

83 

•  98 

l!o5 

.02 

.02 

ill 

.04 

Ik 

iin 

•  03 

1 29 

GREENSBORO 

3 

91 

.71 

•  26 

.04 

.80 

T 

T 

T 

1.2< 

•  09 

•  19 

.10 

•la 

.36 

GREENVILLE 

«0 

.96 

Kia 

.01 

1.06 

.09 

.43 

1.82 

.«T 

.12 

.06 

6UL^  SHORES  ROST  OEEICE 

4 

81 

1.06 

.89 

.13 

.41 

.02 

T 

•  19 

2.09 

■  0* 

.06 

03 

19 

■  9( 

.29 

guntersville  city  w  wits 

2 

i74 

.03 

.10 

.10 

.10 

.16 

.10 

.39 

.40 

.40 

.11 

.11 

.49 

'lio 

GUNTERSVILLE  DAM 

2 

65 

.20 

.20 

.25 

.65 

.90 

.29 

.0! 

.40 

.05 

IlO 

HALEYVILLE 

.19 

1,03 

.36 

1.09 

- 

• 

« 

.39 

.29 

.14 

D7 

.15 

.11 

.20 

,08 

.05 

D.71 

0.09 

.04 

■  01 

.10 

.98 

.05 

.14 

.03 

3 

•  20 

.06 

.07 

.28 

T* 

HAYNEVl LLE 

3 

.95 

^64 

Isi 

.85 

.05 

'A' 

iIbb 

'n 

HEADLAND 

6 

.27 

.60 

,44 

.49 

1.89 

.68 

1.37 

.84 

HEFLIN 

03 

.72 

•  40 

.36 

•  57 

0.15 

.50 

.44 

• 

1.20 

.10 

HIGHLAND  HOME 

4 

.81 

.85 

• 

1.12 

.T3 

1  .96 

.05 

.08 

HI  GHTOWFR 

4 

.83 

.35 

.86 

.03 

.62 

.75 

.29 

.69 

.30 

.75 

.22 

.09 

2 

.78 

.12 

.24 

.20 

.91 

.93 

.11 

.37 

.31 

T 

.33 

HUNTSVILLE  SU8STA 

3 

.09 

.01 

.02 

.21 

.36 

T 

.08 

.04 

1.10 

.30 

.29 

.06 

.37 

.11 

•  09 

T 

.13 

HUNTSVILLE  WB  AP 

? 

.5B 

.27 

.34 

T 

.10 

.20 

•  38 

T 

■  06 

.99 

.41 

.10 

.02 

•  09 

HUSTLFVILLE 

3 

.76 

.31 

.28 

.12 

.05 

.03 

.90 

.61 

.80 

.10 

.06 

.94 

.10 

.26 

HYTOP 

.27 

.15 

.85 

.60 

.60 

.30 

•  69 

■  03 

.58 

.10 

•  11 

.10 

IDER 

.87 

.16 

.90 

.40 

.11 

.42 

1.30 

T 

.37 

■  26 

T 

.72 

.07 

T 

•  16 

JACKSON  LOCK  1 

4 

.66 

1.48 

.2? 

.09 

•  78 

•  IB 

■  02 

.93 

1.31 

.02 

•  07 

JACKSON  SHOALS 

3 

.77 

.28 

.47 

.12 

.92 

.47 

1.16 

.94 

•  21 

JACKSONVILLE  2  SW 

3 

•  04 

.27 

.41 

T 

.03 

.23 

.36 

•  10 

.32 

.08 

.77 

.42 

T 

•  09 

See  Beference  Kotes  rollowinc  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALAQAHA 

CONTINUED  FEBRUARY  1960 


Tolo 

Day  oi  month 

23  j 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

g* 

7  1  8 

1  ^ 

10  1 

J  J  1 

12 

13  1 

14  15 

16  1 

1 

17  1 

1 

18 

19  1 

1 

20  1 

21 

22 

24 

25  j 

26  1  27 

28 

29  30 

31 

)*21 

■  18 

•  68 

•  77 

•  16 

.03 

•  11 

•  11 

KWOftil  DAM 

4iRa 

•  42 

■  59 

•  68 

.16 

■  18 

•  T3 

•  70 

•  03 

•  19 

ArAveTTE 

.94 

t.43 

•  10 

1^21 

•  71 

1.92 

•  12 

•  10 

.38 

•  10 

.22 

•  49 

.31 

•  31 

eel's 

site 

.41 

•  10 

■  04 

•  11 

•  17 

.40 

•" 

•  30 

• 

•  29 

•  16 

EESBUOO 

.40 

.67 

.14 

.22 

•  44 

•  45 

•  10 

05 

99 

' 

04 

•  17 

04  •«2 

.04 

1.05 

■  30 

.07 

0.23 

■  0) 

!•«! 

•  02 

■  13 

•  09 

•  29 

OCKHABT 

4.«B 

T 

.92 

.07 

T 

.20 

•  81 

.0* 

•  17 

1^94 

•  07 

•  24 

DU 1 SV 1 LL  E 

.85 

■  95 

1 .02 

1  •03 

AOI SOM 

5.R7 

.15 

,70 

.11 

•  04 

•  01 

■  90 

*'° 

•  B4 

•  10 

•  30 

*i  I 
•  18 

.02 

AGELL* 

3*60 

■  32 

.08 

.04 

■  22 

.46 

.32 

28 

' 

1  02 

•  22 

AftIM  1  t 

5.21 

.48 

.21 

• 

*  JZ 

■  •39 

•  96 

yiRION  JUNCTION 

2*B» 

.69 

.05 

.21 

.10 

■  33 

.09 

•  •9 

T 

.05 

•  12 

ARION  JUNCTION  2  NC 

T 

•  67 

T 

.06 

T 

•  69 

T 

•'J 

•  26 

lARTIN  Dam 

4. TO 

.64 

!80 

.OT 

•  79 

*oi 

•  16 

AThEWS  1  SSH 

6*36 

•  83 

26 

W24 

.13 

* 

1  90 

•  06 

ELVIN 

UT7 

Ib2 

.76 

■  30 

•  e; 

•  97 

!» 

•  20 

ERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3.43 

.32 

.11 

.11 

■  40 

•  42 

•  42 

ItOO 

•  18 

■  49 

ILLERS  FERRY 

T 

.77 

01 

•  04 

•  71 

■  15 

•  04 

■  06 

K5TEA0 

•  63 

.12 

•  98 

•  30 

•  20 

•  12 

•  11 

- 

.04 

■  24 

•  81 

■  16 

.16 

ITCHELL  OAH 

•  40 

.24 

.42 

•  54 

■  20 

•  56 

•  09 

n06 

•  11 

.37          1  . 

4»RB 

1.62 

•  04 

T 

.72 

.42 

T 

•01 

T 

■  09 

1>33 

•  66 

•  03 

T 

T 

7  ■ 

T 

1.62 

T 

.12 

•  SB 

T 

T  . 

4.49 

•  08 

■  28 

.38 

.08 

.04 

* 

2^07 

•  42 

•  06 

•  21 

•  93 

•  20 

.01 

.02 

.09 

MTEVALLO 

4.00 

•  06 

.06 

.50 

•  27 

.33 

ORTOONfRY  MB  AP  R 

4.14 

T 

•  48 

.73 

T 

.03 

.39 

•  16 

l^K 

•  49 

•  05 

•  01 

.01 

.08 

OULTOM 

3.48 

•  21 

.82 

.09 

• 

1  ^42 

•  02 

•  1< 

•  22 

•  29 

•  19 

.14 

•  22 

•  07 

■  04 

T 

1.13 

LKCLf  ^^OALS  FAA  kO 

2!89 

T 

•  27 

.63 

T 

•  08 

* 

.48 

• 

•  36 

•  32 

■  3s 

•  12 

' 

.12 

ATCWE? 

4.4) 

T 

1  •W 

.06 

•  26 

T 

.80 

•  16 

33 

1  97 

08 

T 

3«16 

•  10 

■  95 

•  37 

!44 

•  18 

.12 

EV  MARKET 

2*66 

.17 

.01 

■  14 

■  19 

.48 

.  34 

•  40 

•  20 

•  09 

•  22 

•  24 

.06 

•  12 

Eh  MARKET  2 

•  16 

•  21 

T 

D.80 

D.30 

EWTON 

T.IO 

.57 

•  49 

2.43 

1  .39 

.01 

•  17 

•  03 

• 

WrpNTA 

.10 

■  10 

■  10 

,05 

•  25 

1.05 

•  45 

•  09 

.10 

»ELIKA 

4.16 

.46 

.71 

.02 

•  24 

.85 

•  03 

•  72 

1^72 

•  23 

.02 

.13 

.03 

•RVIILE 

3*63 

.17 

.51 

.41 

•  42 

•  42 

.07 

•  S« 

.75 

5.45 

53 

1 . 10 

1 .45 

.03 

1.17 

09 

*IRT  ROCK 

S.99 

*  12 

■  10 

.19 

* 

.97 

.60 

•  50 

•  32 

•  09 

•  43 

•  15 

.19 

alheroale  2  W 

3.01 

•  10 

.10 

•  06 

•  IB 

.60 

■  19 

ELL  CITY  2  W 

3.33 

•  45 

•  34 

•  22 

■  10 

.11 

•  55 

1  ^19 

.05 

•  02 

•  02 

•  02 

.30 

EftNINGTON  LOCK  2 

4.6T 

1.13 

•  94 

■  55 

.06 

■  20 

1.36 

.22 

•  21 

^RRYVI LL  E 

• 

•  01 

■  44 

•  15 

* 

*lri 

.01 

•  22 

4ENII  CITY  2  NNW 

5It6 

*  30 
* 

'o' 

* 

•  I  7 

.94 

•  21 

* 

1  .58 

A6 

* 

• 

•  07 

ickensville 

4.93 

.66 

■  34 

.02 

,13 

• 

•  64 

1  ^41 

.15 

.02 

•  49 

IRE  MtLL 

.  2.B^ 

1.09 

T 

*n\ 

•  05 

•  07 

1  .20 

•  03 

IRE  LFVEL 

5.63 

•  89 

.43 

■  08 

1  •OS 

.10 

•  20 

1.62 

•  06 

•  04 

■LANTCftVI  LLE  2  SSE 

T 

T 

T 

■  46 

■  16 

.64 

•  12 

.39 

•  01 

•  30 

leasant  grove  school 

3.60 

.15 

.35 

•  10 

•  35 

1.30 

•  85 

•  03 

* 

.21 

10 

T 

■  08 

rattville 

4.50 

.53 

.44 

.70 

.99 

.35 

.58 

.80 

.  19 

RIHROSE  EARW 

4.44 

•  43 

•  94 

T 

.03 

•  04 

•  25 

1.97 

•  10 

7 

•  06 

USHMATAHA 

9*30 

U44 

.73 

•  11 

* 

.11 

•  10 

■  40 

•  90 

•  20 

.02 

.29 

•  49 

.29 

•  01 

•  02 

•  11 

•  09 

•  10 

•  45 

•  06 

.10 

ED  BAY 

D3iB6 

•  15 

•  19 

•  90 

D.39 

0.70 

•  30 

0^20 

•  79 

•  28 

.06 

edstone  arsehal 

3i9B 

.02 

.08 

.31 

1.75 

E^OffW 

D4.1B 

!22 

Io2 

.09 

.10 

•  05 

0.70 

.24 

1^07 

•  3*5 

•  12 

•  11 

.13 

IVFS  FALLS 

9*95 

1^15 

•  90 

T 

•  97 

.07 

•  13 

•  03 

U16 

•  06 

•  66 

36C ' T  SDALE  7  E 

4.99 

•  57 

.06 

OCf F0*0 

04.42 

• 

* 

•  59 

0*02 

•  70 

1  ^20 

.40 

OCR  MILLS 

5.21 

.11 

.60 

07 

■  02 

.98 

.32 

31 

1  33 

02 

.16 

USSELLVILLC 

3*22 

.13 

.92 

ll2 

.06 

•02 

1 .00 

• 

•  15 

•  22 

•  20 

.28 

.12 

USSELLVILLE  2 

•  14 

.97 

.12 

.05 

T 

~ 

•  32 

•  55 

•  24 

•  17 

.29 

T 

■  12 

AIRT  BERNARD 

.25 

.15 

•  43 

•  31 

03 

7 

APtD  mT  YTATE  farm  a  U 

3ItT 

.31 

•  70 

* 

.26 

•  73 

•  77 

' 

' 

.09 

.04 

3,T2 

.10 

■  09 

1.62 

' 

.16 

COTTSBORO 

3.85 

.20 

.30 

.20 

.30 

•  65 

.50 

•  80 

•  IT 

•  oe 

•  40 

•  10 

•  09 

.10 

cottssoro  substa 

3.78 

•  10 

.24 

.12 

.27 

•  15 

■  75 

.48 

.01 

•  82 

•  10 

■  11 

.39 

.09 

•  02 

T 

.13 

.84 

.09 

1  •!  3 

.09 

ELtil 

3.14 

•  46 

■  03 

T 

•  06 

•  67 

.12 

* 

01 

* 

^  *93 
* 

•  02 

- 

•  26 

HOEmaKER  SPf I RGS 

3«19 

•  19 

1.20 

• 

1.05 

09 

.36 

.20 

•  10 

LOCOMB 

6.74 

.82 

.44 

•  42 

.02 

•  40 

1.44 

•  04 

.93 

.38 

nOV  HILL 

3 194 

•  96 

•  24 

.10 

•  85 

•  04 

1.66 

.07 

3uth  hill 

42 

.13 

•  30 

.11 

•  57 

.42 

•  19 

•  19 

•  15 

•  09 

.12 

UTILE 

2.8T 

•  6 

.06 

•  10 

•  95 

1  .00 

•  06 

.22 

■AIM 

3.88 

.23 

.29 

09 

•  28 

■  78 

.20 

•  26 

•  37 

•  12 

.11 

VLACAU6A  4  HE 

4«4« 

•  40 

•  39 

•  43 

■  84 

.06 

•  5C 

1  ,n 

.18 

.03 

•  10 

•  06 

•  24 

TLVANIA 

3«74 

•  2B 

.47 

.38 

•  02 

•  21 

• 

•  98 

.02 

•  57 

•  1. 

•  12 

.34 

•  09 

•  02 

.10 

ALLADEGA 

03  •70 

0.20 

.08 

03 
•  0 

'?* 

.14 

"WHA  SV  ILLC 

4.90 

.16 

*09 
* 

.77 

.25 

0? 

• 

• 

^  *0' 

* 

* 

.19 

HORSBY  EXP  STAT  ION 

3.90 

.61 

.34 

HURLOV  DAM 

4«96 

•  59 

.14 

.03 

.59 

■  16 

•  2C 

l!61 

.06 

•  12 

.06 

OREY 

2*82 

•  11 

•  79 

.30 

•  06 

•  39 

■  Z2 

•  35 

,01 

•  10 

.09 

•  20 

•  04 

.08 

10 

.47 

•  42 

.90 

.13 

4.93 

* 

* 

•  70 

■  07 

•  ID 

1  .20 

' 

.07 

USCALOOSA  FAA  AIRPORT 

4.93 

•  40 

T 

•  18 

•  15 

•  78 

•  OS 

2^09 

•  07 

•  29 

T 

USCALOOSA  OLIVER  DAM 

4.47 

l31 

•  62 

.10 

•  IT 

■  35 

•  50 

•  01 

.9^ 

1.08 

•  06 

.26 

USKEGEE  2 

9.7S 

•  70 

.21 

.15 

1^05 

•  67 

■  96 

1^17 

•  12 

•  12 

N ION  SP* 1 NGS  9  S 

5.43 

T 

.20 

■  92 

•  45 

•  09 

NICMTOVN 

9.69 

*89 

* 

•  27 

.02 

■  70 

•  22 

.  _ 

* 

J 

1  •OS 

•  10 

T 

.  16 

.11 

9>96 

■  21 

• 

• 

ANCT 

•  23 

Io5 

.04 

■  01 

.04 

•  6( 

UOl 

•  79 

•  24 

.27 

eruon 

DS.30 

•  24 

.41 

.06 

■  10 

D.79 

0^28 

•  20 

D,0> 

•  93 

•  94 

•  05 

•  04 

.29 

4«91 

.19 

•  70 

•  23 

.05 

•  02 

.06 

2  E 

4. 84 

1  •19 

* 

•  83 

•  35 

• 

T 

ALNlfT  GtOVE 

2.91 

30 

28 

10 

• 

•  BB 

ARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4.40 

•  63 

1.13 

•  03 

•  50 

•  18 

•  03 

•  26 

1^13 

.11 

.40 

ATEnfX) 

•  62 

.45 

•  93 

•  61 

•  29 

•  09 

.07 

EST  BlOCTON 

2.65 

•  30 

•  20 

20 

0 

* 

40 

* 

•  19 

3.89 

*46 

63 

■03 

.89 

.08 

■  !• 

.08 

.06 

HATLEY 

4.28 

UI8 

.03 

•  02 

•92 

•  02 

•  13 

•  52 

•  02 

i^n 

.03 

•  09 

HKfLER  DAM 

3.10 

•  13 

.89 

•  38 

T 

.15 

•  49 

•  31 

•  20 

•  Ot 

•  02 

•  29 

.17 

•  09 

HITFIELD  LOCK  3 

3.91 

1.09 

•  69 

.09 

•  41 

•  04 

T 

•  07 

•  03 

1^18 

.25 

•  18 

IDOWS  CREEK   STM  PLANT 

4.11 

•  03 

.31 

.43 

T 

.15 

.06 

U25 

■  45 

•  49 

•  30 

•  39 

.12 

•  02 

.11 

ILSCn  DAM 

3.62 

•  13 

.40 

.30 

•  70 

•  05 

•  80 

•oe 

•  29 

•  29 

.91 

•  09 

7 

.10 

IRFIELO  2  SW 

3.84 

■  12 

.13 

.0« 

.03 

•  61 

.43 

•  14 

•  00 

•  96 

•  27 

.11 

•  17 

.19 

ATE?  MTDWO  PI.ART 

4.72 

.50 

1.06 

.75 

•  20 

•  04 

•  12 

U76 

.09 

.16 

.06 

0U1HS  STORE 

2.69 

.13 

■  25 

.19 

.39 

•  49 

•  43 

•  20 

•  09 

.40 

•  10 

•  19 

S*«  i«f«r«ac*  RotM  Vollovlof  Stktloo  lodes 

-  21  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUAE 
FEBRUARY  1 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVIULE  2  SE 

MAX 

♦7 

50 

60 

61 

60 

58 

59 

93 

63 

64 

68 

46 

49 

33 

29 

39 

47 

58 

42 

41 

46 

40 

47 

54 

61 

46 

60 

41 

52 

MIN 

35 

35 

37 

38 

38 

42 

30 

28 

30 

14 

31 

34 

22 

21 

33 

24 

24 

35 

39 

20 

25 

32 

ALEXANDER  CITT  6  ME 

MAX 

47 

68 

69 

54 

58 

96 

70 

76 

71 

99 

43 

46 

60 

68 

63 

48 

59 

54 

59 

53 

64 

58 

91 

62 

59 

59 

MIN 

33 

42 

21 

3  J 

26 

30 

15 

30 

35 

31 

2  2 

1  8 

36 

39 

21 

26 

39 

32 

21 

26 

39 

AL1CE*IL1.E 

MAX 

♦9 

62 

65 

59 

50 

97 

66 

73 

90 

44 

32 

38 

48 

51 

64 

39 

50 

51 

44 

56 

60 

63 

43 

47 

52 

53 

MIN 

36 

32 

32 

42 

26 

24 

28 

52 

25 

14 

25 

28 

26 

1  9 

24 

25 

23 

26 

32 

25 

23 

28 

29 

ANDALUSIA  3  NE 

MAX 

55 

63 

69 

73 

70 

63 

63 

69 

81 

82 

60 

56 

44 

48 

96 

62 

58 

51 

46 

60 

56 

55 

61 

65 

62 

53 

68 

MIN 

*^ 

46 

35 

39 

36 

33 

36 

43 

25 

26 

30 

39 

33 

32 

37 

32 

3  3 

39 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

65 

47 

51 

55 

56 

64 

70 

75 

52 

92 

39 

39 

50 

58 

65 

55 

48 

53 

42 

53 

60 

55 

54 

47 

47 

61 

64 

MIN 

38 

34 

43 

41 

45 

40 

30 

32 

26 

20 

34 

35 

26 

24 

2  5 

37 

32 

2  5 

33 

34 

35 

24 

36 

34 

ASHLAND 

MAX 

6S 

69 

64 

5* 

56 

56 

59 

56 

63 

68 

74 

69 

48 

49 

50 

57 

61 

50 

47 

53 

50 

54 

51 

52 

57 

49 

46 

57 

67 

MIN 

41 

99 

27 

29 

30 

32 

29 

22 

34 

29 

37 

30 

2 1 

24 

36 

ATHENS  2 

MAX 

51 

62 

65 

51 

55 

54 

48 

63 

67 

71 

45 

40 

33 

38 

43 

47 

47 

33 

40 

43 

41 

43 

53 

59 

50 

40 

38 

46 

MIN 

30 

39 

40 

40 

43 

25 

10 

22 

28 

16 

32 

3 1 

30 

38 

30 

23 

22 

27 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

65 

63 

69 

69 

69 

59 

62 

66 

70 

74 

71 

97 

46 

46 

53 

64 

68 

65 

52 

60 

56 

57 

52 

65 

63 

53 

54 

70 

58 

MIN 

38 

46 

36 

42 

37 

24 

27 

39 

42 

33 

33 

38 

27 

31 

36 

44 

ADBORN  3  SW 

MAX 

56 

61 

70 

70 

49 

59 

90 

58 

63 

72 

76 

54 

57 

40 

43 

40 

58 

68 

46 

48 

57 

47 

67 

52 

64 

62 

50 

53 

61 

MIN 

36 

38 

42 

42 

42 

38 

30 

28 

48 

31 

16 

20 

33 

41 

23 

19 

24 

39 

25 

26 

34 

32 

27 

29 

40 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

BAY  NINETTE 

MAX 

65 

64 

70 

70 

64 

56 

64 

67 

70 

73 

59 

53 

40 

48 

56 

65 

68 

56 

50 

62 

54 

57 

64 

64 

59 

65 

55 

70 

62 

MIN 

38 

45 

31 

38 

43 

34 

36 

40 

34 

39 

38 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

58 

61 

64 

54 

54 

48 

47 

63 

67 

70 

66 

40 

36 

40 

45 

50 

48 

45 

44 

41 

49 

54 

36 

41 

45 

45 

MIN 

32 

32 

35 

** 

43 

30 

39 

59 

30 

24 

14 

22 

27 

26 

20 

31 

31 

^' 

30 

24 

32 

27 

BESSEMER  4  SK 

MAX 

63 

63 

69 

57 

57 

49 

56 

64 

69 

7| 

62 

47 

38 

36 

46 

51 

66 

60 

46 

52 

44 

53 

59 

63 

55 

46 

49 

55 

50 

MIN 

39 

33 

30 

30 

22 

20 

36 

23 

27 

36 

31 

24 

36 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

62 

63 

69 

54 

56 

52 

56 

64 

69 

72 

50 

47 

35 

37 

44 

51 

65 

55 

47 

53 

44 

51 

50 

64 

55 

46 

48 

53 

46 

MIN 

39 

36 

40 

30 

28 

50 

42 

27 

19 

36 

34 

28 

25 

35 

25 

35 

34 

30 

26 

39 

32 

BRANTLEY 

MAX 

5* 

64 

69 

74 

68 

69 

59 

63 

67 

73 

78 

59 

52 

44 

47 

53 

62 

58 

47 

51 

59 

55 

58 

62 

68 

65 

54 

53 

56 

MIN 

45 

45 

24 

18 

30 

39 

24 

25 

35 

26 

28 

42 

BREirrON  3  SSE 

MAX 

65 

68 

72 

72 

66 

98 

69 

70 

79 

79 

69 

55 

46 

49 

57 

66 

72 

52 

55 

62 

62 

56 

54 

69 

64 

56 

53 

72 

69 

MIN 

54 

50 

35 

38 

41 

^' 

20 

44 

43 

29 

47 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

60 

63 

60 

57 

54 

50 

4t 

60 

65 

70 

67 

49 

44 

35 

45 

46 

56 

50 

42 

45 

43 

47 

52 

61 

58 

40 

43 

50 

MIN 

24 

28 

30 

^' 

20 

34 

^' 

27 

38 

31 

19 

31 

30 

CALERA  2  SH 

65 

65 

70 

63 

60 

56 

57 

69 

69 

73 

68 

94 

44 

39 

48 

96 

65 

61 

46 

55 

50 

54 

51 

63 

57 

49 

54 

59 

93 

MIN 

40 

29 

32 

30 

31 

20 

1 9 

37 

25 

36 

23 

32 

CAMOEN  3  NNW 

MAX 

65 

65 

70 

66 

64 

58 

62 

67 

72 

80 

74 

99 

48 

44 

43 

55 

70 

63 

50 

55 

49 

57 

51 

55 

61 

52 

49 

66 

69 

MIN 

28 

22 

20 

31 

32 

35 

^' 

39 

41 

29 

39 

25 

42 

CAMP  HILL  2  NW 

52 

62 

66 

70 

47 

58 

50 

55 

62 

70 

75 

99 

58 

39 

42 

43 

58 

56 

42 

47 

55 

44 

54 

52 

64 

59 

47 

52 

51 

MIN 

27 

20 

34 

38 

21 

21 

25 

40 

25 

28 

31 

30 

25 

27 

35 

CENTRE 

MAX 

51 

61 

67 

74 

47 

51 

33 

35 

44 

55 

63 

45 

43 

49 

40 

45 

55 

63 

52 

43 

43 

98 

MIN 

28 

23 

19 

31 

35 

23 

20 

19 

35 

22 

28 

34 

32 

22 

29 

34 

CENTREVILLE 

MAX 

50 

64 

56 

68 

66 

61 

63 

60 

66 

71 

75 

54 

93 

36 

40 

46 

55 

57 

40 

50 

55 

44 

55 

62 

65 

56 

52 

50 

50 

MIN 

*^ 

36 

45 

46 

45 

23 

30 

53 

27 

" 

19 

19 

33 

33 

21 

21 

25 

37 

25 

27 

30 

34 

25 

27 

37 

CHATOM 

MAX 

59 

61 

67 

70 

63 

59 

64 

68 

71 

77 

67 

53 

38 

49 

45 

60 

68 

98 

55 

59 

53 

61 

55 

65 

59 

99 

51 

73 

66 

MIN 

" 

43 

47 

45 

45 

28 

28 

50 

64 

34 

31 

22 

35 

39 

37 

21 

21 

40 

41 

26 

30 

36 

23 

26 

31 

42 

CHILDERSBURG  VTTR  PLANT 

MAX 

64 

65 

69 

66 

59 

59 

59 

65 

71 

76 

70 

52 

46 

40 

47 

57 

67 

65 

49 

52 

50 

54 

60 

64 

57 

94 

48 

57 

55 

MIN 

36 

36 

43 

43 

47 

*' 

30 

24 

50 

62 

31 

28 

30 

25 

18 

29 

31 

32 

23 

21 

35 

39 

23 

26 

40 

33 

24 

28 

37 

CITRONELLE 

MAX 

60 

57 

66 

66 

60 

92 

60 

65 

66 

74 

67 

92 

37 

44 

47 

60 

63 

52 

49 

54 

55 

95 

60 

51 

55 

51 

50 

59 

53 

MIN 

40 

36 

48 

50 

49 

46 

38 

63 

37 

36 

23 

27 

37 

43 

37 

25 

28 

40 

42 

34 

37 

37 

26 

34 

38 

43 

CLANTOM 

MAX 

50 

64 

65 

70 

65 

99 

49 

56 

64 

69 

75 

51 

92 

36 

40 

43 

55 

57 

42 

47 

53 

43 

54 

50 

62 

55 

49 

49 

61 

MIN 

38 

35 

39 

43 

43 

32 

26 

29 

53 

31 

29 

33 

24 

18 

22 

30 

35 

22 

20 

25 

38 

23 

27 

33 

32 

25 

30 

36 

CLAYTON 

MAX 

65 

69 

73 

61 

57 

63 

66 

72 

75 

70 

94 

52 

46 

51 

62 

68 

58 

50 

57 

57 

56 

63 

66 

66 

52 

50 

63 

61 

MIN 

45 

33 

23 

32 

40 

33 

25 

28 

34 

35 

36 

39 

34 

36 

COOEN 

MAX 

60 

61 

69 

68 

64 

57 

63 

67 

72 

73 

65 

57 

42 

55 

55 

67 

61 

57 

59 

56 

56 

51 

54 

63 

58 

55 

57 

59 

65 

MIN 

37 

43 

41 

24 

29 

43 

46 

34 

35 

44 

25 

45 

48 

DAYTON 

MAX 

60 

60 

66 

67 

61 

54 

60 

62 

72 

75 

51 

61 

36 

40 

41 

50 

59 

37 

47 

54 

43 

50 

57 

62 

45 

48 

47 

65 

MIN 

36 

40 

50 

49 

41 

35 

34 

46 

61 

30 

33 

20 

23 

25 

35 

36 

29 

34 

39 

26 

36 

43 

29 

30 

39 

DECATUR 

MAX 

45 

58 

60 

65 

52 

59 

47 

46 

62 

68 

70 

45 

39 

29 

34 

43 

45 

52 

36 

44 

43 

42 

48 

52 

59 

62 

38 

40 

48 

MIN 

34 

32 

*^ 

4* 

43 

33 

24 

50 

29 

28 

10 

28 

30 

23 

23 

25 

35 

27 

26 

29 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

47 

38 

58 

64 

65 

59 

54 

60 

67 

72 

75 

91 

48 

33 

39 

42 

58 

56 

40 

50 

53 

49 

54 

59 

52 

51 

49 

48 

54 

MIN 

43 

36 

38 

48 

49 

47 

33 

31 

31 

54 

34 

34 

32 

20 

21 

22 

31 

33 

29 

25 

32 

38 

28 

30 

37 

28 

29 

40 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

70 

72 

62 

65 

55 

62 

69 

72 

73 

60 

52 

48 

45 

53 

53 

71 

57 

56 

57 

63 

54 

60 

67 

70 

65 

52 

67 

55 

MIN 

41 

44 

52 

53 

47 

42 

37 

34 

44 

57 

41 

38 

29 

33 

27 

38 

41 

31 

28 

27 

38 

39 

32 

37 

37 

32 

34 

37 

45 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

45 

63 

65 

68 

60 

60 

45 

52 

63 

62 

71 

48 

43 

30 

40 

48 

45 

57 

32 

46 

52 

42 

52 

50 

60 

49 

43 

48 

44 

MIN 

30 

3C 

34 

43 

44 

42 

28 

23 

25 

51 

27 

23 

27 

9 

1  7 

27 

31 

14 

16 

21 

31 

22 

24 

32 

30 

^' 

28 

29 

ENTER^ISE 

MAX 

65 

70 

73 

70 

64 

60 

62 

67 

73 

72 

69 

58 

51 

51 

53 

55 

64 

64 

51 

60 

46 

54 

52 

68 

66 

57 

53 

57 

67 

MIN 

40 

43 

50 

49 

46 

36 

35 

44 

58 

40 

37 

29 

36 

40 

36 

27 

2  8 

36 

38 

32 

34 

44 

38 

34 

32 

EUFAULA 

MAX 

58 

6; 

70 

73 

72 

74 

69 

65 

64 

69 

76 

57 

53 

52 

57 

52 

57 

69 

58 

51 

53 

55 

57 

68 

73 

54 

53 

57 

63 

MIN 

4C 

46 

29 

29 

32 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

64 

70 

69 

64 

53 

63 

67 

73 

78 

57 

54 

40 

45 

51 

63 

71 

54 

52 

50 

56 

57 

64 

65 

59 

53 

50 

70 

57 

MIN 

38 

38 

42 

55 

48 

35 

29 

30 

46 

55 

37 

36 

32 

24 

22 

33 

40 

28 

25 

21 

37 

33 

27 

29 

36 

29 

28 

29 

43 

FAIRHOPE 

MAX 

60 

64 

70 

68 

65 

62 

60 

66 

73 

72 

57 

56 

43 

50 

55 

60 

67 

58 

55 

57 

62 

56 

53 

63 

60 

52 

55 

70 

56 

MIN 

39 

40 

51 

53 

49 

40 

34 

46 

91 

64 

41 

40 

34 

30 

27 

35 

39 

40 

27 

30 

44 

45 

36 

37 

42 

29 

34 

43 

48 

FALKVILLE 

MAX 

59 

59 

62 

65 

62 

59 

47 

50 

60 

65 

70 

50 

45 

36 

45 

50 

56 

39 

45 

46 

49 

50 

56 

60 

59 

40 

45 

50 

MIN 

23 

24 

26 

36 

34 

36 

23 

26 

29 

45 

28 

29 

22 

9 

28 

28 

26 

21 

26 

33 

22 

26 

31 

31 

23 

28 

29 

See  Reference  Notes  rollowing  Statioo 
-  22  - 


Index 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1960 


D*y  Ol  Monlli 


11     12    13    14    IS    16    17    18    19  20 


21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


FAreTTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

OAOSOEN  GAS  RLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

CILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

HATNEVILLE 

HEAOLANO 

(1EFL1N 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE  KB  AP 

JASPER 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MAOISOM 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER   5  NW 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MtreCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEJ 

NEW  MARKET  t 

ONFOMTA 

OPELIKA 

OZARK 

PELL  CITY  2  W 
PHENIX  CITY  2  NMW 


65  *1 

38  93 


60  60 
31  31 


96  9S 
45  AS 


40  39 
60  66 


46  se 
41  35 


54  63 
39  37 


63  60 
44  35 


65  67 
41  39 


57  60 
34  42 


9S  65 
40  41 


55  60 
32  36 


51  61 
40  41 


56  62 
34  32 


64  62 

34  n 


59  57 
♦2  37 


53  62 
40  39 


59 


61     61  66 


37 

64  64 
40  40 


55  64  65 
42     37  3« 


58  61 
41  40 


62  66  74 
41  39  45 

60  62  66 
33  31  40 

61  59  65 
31  34  42 

63  63  69 
41  35  42 

55  62  64 

30  26  36 


45  58 

37  31 


62  67 
35  32 


64  63 
40  41 


64     62  68 

32     29  39 


57  64  70 
38     38  42 


62  90 
38  42 


94  51 
43  41 


70  62 
51  49 


64  61 
45  46 


67  67 
49  47 


69  54 
47  46 


67  94 
48  46 


58  54 
40  38 


64  56 
45  43 


60  69 
46  47 


96  94 
40  38 


61  64 
43  43 


57  91 
4«  44 


57  53 
41  40 


69  65 
50  46 


64  63 
49  44 


62  56 
48  40 


61  52 
47  41 


48  94 
41  42 


56  59 
45  45 


61  65 
46  46 


56  54 
45  39 


57  65 
28    2  6 


47  62 

27  21 


98  63 

51  50 


52  62 
32  34 


52  63 
30  21 


54  57 
34  32 


58  62 

32  32 


64  68 

27  28 


61  67 
33  32 

60  68 


48  64 

31  28 


61  51 

27  27 


59  99 
49  34 


94  63 

30  18 


32     36  35 


47  62 
28  25 


59  69 

27  23 


98  65 

32  27 


61  69 

30  31 


47  48 

27  23 


59  66 

32  32 


57  65 
34  28 


54  62 

34  37 


63  65 
34  41 


67  64 
40  45 


99  69 
35  34 


46  63 

30  25 


49  62 

30  29 


47  61 

26  21 


50  59 
29  23 


55  56 
34  32 


94  69 

29  20 


51  57 

33  27 


64  72 
43  47 


69  66 

29  28 


61  94 
50  42 


79  97 
36  39 


64  49 

31  26 


73  90 
32  31 


72  60 
43  39 


69  92 
31  30 


65  94 

30  29 


73  53 
37  35 


70  58 
32     3  0 


70  47 
32  28 


71  46 

26  26 


73  59 
35  33 


73  59 
43  37 


67  97 
32  21 


76  99 
35  34 


63  44 

32  22 


69  59 
33  28 


63  45 

31  30 


72  59 
42  36 


71  59 
29  26 


63  55 

32  30 


74  55 
34  36 


76  55 

33  31 


60  59 
40  36 


69  98 
44  41 


56  96 
37  34 


56  40 

27  25 


45  38 
28  28 


70  94 
34  33 


65  40 

30  26 


72  47 

30  25 


73  56 

36  30 


71  59 
41  37 


65  92 
28  22 


79  99 
38  31 


36  40 

27  13 


31  35 
26  IS 


43  48 

35  34 


54  38 

35  23 


32     24  18 


53  49 
40  28 


39  48  49 

30  20  20 

42  42  42 

30  18  21 

51  44  48 

32  26  24 

40  35  49 

18  23  13 

37  29  39 


38  31  39 
25      9  11 

55     44  41 

33     28  23 

53     44  45 

39  29  25 

90 

12 

4« 


51  37 
32  22 


45  43 

29  24 


30     33  44 


49  43 

33  24 


45     39  42 

30     17  21 


91     44  47 

40     26  26 


42     34  37 


45  40 

32  22 


54  42 

33  28 


38  48 

30  25 


52  38 
37  28 


43  44 

32  29 


36  35 
26  11 


44     45  45 

32     23  19 


35     40  44 


47     33  33 


56  40 
28  25 


55  47 
37  28 


57    40  43 

31     26  19 


62  58 

28  30 


53  50 

33  23 


58  59 
49  41 


62  70 
37  31 


43  57 

32  30 


50  65 

31  29 


62  70 
39  44 


67  91 

33  37 


68  58 

33  32 


70  60 
40  34 


60  57 

37  28 


43  56 

29  35 


43  56 

32  29 


66  60 
29  31 


66  71 
42  38 


53  43 
31  24 


62  53 
29  31 


68  58 

37  43 


66  49 

31  32 


48  52 
29  29 


70  60 
35  32 


67  58 
35  32 


55  70 
33  40 


63  58 
45  32 


63  58 
44  43 


68  55 
42  28 


52  42 
35  27 


70  62 
35  36 


49  63 
31  32 


65  70 
34  39 


65  70 
42  50 


68  57 
27  31 


99  66 
33  39 


50  53 

20  22 


45     54  42 

14     20  30 


53  54  56 
36     40  46 


44  50 

23  22 


37  49 

26  26 


50  52 
26  24 


59  57 

20  20 


53  56 

23  25 


50  59 

25  27 


45  44 

24  24 


30     46  48 


51     56  49 

24     22  40 


46  55  60 
21     16  38 


48  94 

28  34 


44  43 

19  23 


47  91 
1  8  18 


47     97  50 

21     22  36 


49     53  48 

23     24  38 


43  46 

15  21 


49  «6 

23  25 


46  54 

26  26 


41      51  55 

24     24  29 


53  57 
27  31 


46     51  59 

30     33  37 


49  56 

26  27 


44  45 

18  22 


51  57 

22  20 


42     41  42 


37  44 

22  21 


50  50 
24  27 


43  50 
27  26 


47  50 

20  22 


49  48 

24 


46     58  92 

30     19  34 

94 


98  98 
44  47 


58  63 
33  J9 


90     97  64 

>7     25  J9 


43  96  60 
36     28  29 


69  54  58 
42     29  30 


64  64 

24  29 


63  63 

27  33 


98  62  66 

42  30  33 

95  63  40 

23  26  21 

50  56  99 

29  26  34 

42  51  98 

32  27  29 

59  61  65 

42  31  34 

62  55  60 

43  31  34 


40     30  13 


55  97 
33  37 


47  99  99 
12     26  31 


94    61  64 

34     21  23 


60  64 
29  28 


57  60  61 
37     27  31 


55  61 

31  32 


50  95 
25  29 


57  60  61 

40  28  36 

53  58  64 

41  31  30 

45  60  63 

18  31  35 

57  61  62 


56     56  62 

43     38  41 

97     61  45 

40     33  35 

54  58 


52  52 
28  37 


62  65 
24  29 


46     53  99 

27     21  27 


49  64 

21  27 


97  62 
29  28 


57  63 
30  32 


99  66 
20  23 


99  61 

30  32 


90  46  40 

32  29  21 

99  48  99 

44  34  43 

66  98  53 
48  28  30 

55  44  43 

44  32  23 

62  44  49 

39  28  28 

67  67  55 
41  29  32 


51  52 
37  28 


41     34  31 


55  40 

35  30 


54  41 

35  30 

62  52 


40     35  30 


60     46  46 

40     32  18 


60  54 

33  32 


53  38  42 
32     28  25 


92     47  48 

37     32  22 


59  52  49 
37     28  29 


66  64 
40  29 


60  49 
40  30 


99     49  48 

38     33  28 


60  90  48 
39     34  30 


97 
34 


99  93  93 
33     28  34 


99  49  55 
46     30  32 


33     30  22 


40     31  29 


34    29  19 


28     30  20 


67  62  90 
32     33  33 


68  67 
34  28 


94    48  98 

38     32  19 


36     31  30 


49  90 
37  34 


63  99 
46  48 


90  68 
39  44 


99  48 
34  36 


66  64 
33  44 


46  45 

29  31 


60  59 
24  36 


49  43 

37  28 


62  93 
26  39 


92  69 

36  50 


43  48 

27  27 


94  69 
38  49 


43  44 

36  28 


69  66 
28  44 


S««  ll*lM«ac*  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES  Alabama 

XJJi  ii  JJiii**.  w<,ij_i>^  FEBRUARY  1960 


Slation 

Day  Of  Month 

Average 

J 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

PRATTVILLE 

MAX 

63 

65 

72 

60 

61 

52 

56 

65 

72 

77 

69 

56 

SO 

44 

46 

56 

67 

57 

48 

56 

46 

S7 

61 

62 

59 

60 

59 

60 

57 

59 

1 

MIN 

41 

37 

45 

48 

47 

45 

32 

30 

42 

59 

35 

32 

33 

23 

28 

33 

38 

34 

25 

24 

39 

42 

30 

30 

36 

34 

33 

34 

41 

35 

1 

PUSHMATAHA 

MAX 

*6 

56 

59 

63 

70 

60 

52 

61 

68 

70 

72 

56 

49 

40 

43 

43 

53 

59 

42 

52 

55 

44 

59 

61 

53 

42 

52 

45 

70 

59 

4 

MIN 

41 

36 

40 

49 

45 

46 

30 

30 

30 

55 

32 

31 

30 

21 

21 

21 

32 

36 

24 

22 

28 

33 

26 

27 

31 

25 

26 

29 

36 

32 

1 

RED  BAY 

MAX 

♦  5 

60 

60 

67 

63 

98 

44 

48 

64 

68 

70 

47 

37 

31 

38 

45 

43 

55 

33 

47 

46 

41 

49 

66 

53 

41 

41 

46 

44 

49 

6 

MIN 

31 

31 

32 

43 

44 

47 

29 

29 

32 

40 

26 

26 

25 

12 

14 

16 

31 

27 

17 

19 

24 

30 

25 

25 

37 

29 

24 

25 

27 

28 

2 

REDSTOUE  ARSENAL 

MAX 

57 

62 

64 

49 

53 

47 

47 

61 

68 

70 

44 

40 

30 

34 

44 

44 

54 

43 

43 

45 

43 

48 

64 

69 

52 

38 

42 

49 

44 

49 

2 

32 

29 

39 

40 

44 

36 

25 

22 

39 

37 

29 

24 

23 

12 

5 

25 

28 

24 

17 

18 

32 

29 

20 

27 

32 

22 

21 

35 

27 

27 

3 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 

67 

68 

67 

65 

58 

64 

65 

72 

75 

68 

97 

44 

51 

58 

66 

68 

61 

54 

61 

62 

57 

65 

61 

59 

57 

55 

70 

52 

62 

0 

MIN 

38 

39 

53 

48 

47 

34 

37 

50 

62 

39 

39 

34 

25 

25 

39 

48 

40 

26 

29 

41 

44 

34 

33 

40 

26 

32 

41 

48 

38 

ROCKFORO 

MAX 

57 

64 

67 

71 

53 

59 

52 

57 

67 

70 

75 

98 

57 

40 

42 

44 

61 

67 

57 

47 

57 

50 

55 

63 

65 

65 

57 

47 

60 

57 

7 

MIN 

34 

33 

32 

39 

44 

43 

27 

23 

27 

37 

30 

26 

27 

25 

15 

21 

31 

41 

19 

17 

21 

37 

21 

27 

42 

31 

35 

21 

30 

29 

5 

ROCK  MILLS 

MAX 

66 

69 

64 

48 

56 

51 

59 

60 

69 

76 

73 

98 

53 

40 

47 

57 

66 

60 

46 

56 

53 

64 

99 

49 

50 

69 

58 

57 

e 

MIN 

33 

32 

41 

38 

40 

42 

29 

21 

35 

57 

34 

28 

33 

25 

16 

31 

31 

32 

24 

20 

36 

41 

32 

22 

25 

37 

32 

1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

45 

62 

62 

67 

62 

55 

49 

49 

62 

67 

70 

49 

37 

29 

35 

45 

43 

53 

32 

45 

46 

42 

49 

54 

65 

47 

40 

42 

44 

49 

3 

MIN 

30 

30 

30 

42 

44 

43 

29 

21 

22 

51 

26 

23 

27 

8 

2 

2 

27 

32 

16 

16 

24 

30 

24 

25 

39 

30 

19 

26 

27 

26 

2 

SAINT  BERKARO 

MAX 

45 

57 

65 

64 

S3 

93 

48 

49 

63 

67 

74 

48 

42 

30 

34 

42 

47 

68 

36 

43 

48 

42 

48 

65 

64 

52 

43 

44 

61 

50 

5 

MIN 

31 

29 

31 

39 

40 

41 

31 

21 

25 

49 

29 

26 

26 

13 

7 

11 

28 

29 

18 

19 

19 

31 

21 

21 

27 

29 

23 

25 

29 

25 

6 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

57 

63 

58 

48 

50 

47 

47 

60 

64 

70 

65 

41 

40 

32 

42 

50 

59 

67 

41 

47 

44 

46 

51 

62 

56 

39 

41 

51 

46 

50 

8 

MIN 

39 

39 

42 

39 

39 

42 

30 

24 

43 

58 

30 

25 

26 

22 

11 

29 

29 

24 

20 

20 

39 

36 

23 

39 

35 

29 

22 

34 

39 

32 

0 

SCOTTSBORO 

MAX 

54 

57 

62 

61 

51 

51 

49 

49 

57 

56 

69 

50 

44 

32 

38 

43 

47 

57 

38 

42 

44 

42 

47 

53 

50 

50 

39 

50 

50 

49 

9 

MIN 

33 

29 

29 

43 

39 

49 

30 

20 

21 

45 

35 

24 

24 

24 

9 

9 

29 

31 

21 

20 

20 

31 

21 

22 

26 

33 

20 

20 

33 

27 

1 

SCALE 

MAX 

66 

71 

71 

58 

63 

59 

60 

65 

73 

77 

70 

57 

63 

46 

46 

61 

68 

61 

50 

67 

49 

57 

62 

68 

69 

53 

53 

55 

59 

61 

0 

MIN 

36 

36 

45 

43 

45 

40 

34 

26 

38 

55 

39 

30 

37 

28 

20 

29 

36 

34 

24 

23 

36 

42 

25 

28 

43 

33 

25 

29 

43 

34 

6 

SELMA 

MAX 

62 

64 

71 

68 

62 

57 

60 

68 

73 

78 

71 

57 

51 

43 

43 

54 

70 

66 

50 

67 

55 

59 

62 

63 

58 

61 

50 

63 

52 

60 

3 

MIN 

44 

39 

47 

49 

49 

47 

36 

34 

48 

64 

35 

32 

37 

25 

24 

35 

38 

36 

25 

28 

43 

42 

32 

34 

43 

35 

32 

34 

42 

38 

2 

STLACAOGA  *  NE 

MAX 

63 

65 

67 

66 

57 

98 

99 

64 

70 

75 

65 

53 

47 

40 

49 

57 

67 

60 

48 

53 

50 

55 

58 

64 

65 

49 

50 

59 

55 

57 

6 

MIN 

37 

34 

43 

42 

45 

44 

30 

34 

41 

62 

32 

26 

30 

25 

17 

32 

32 

32 

21 

21 

37 

39 

23 

27 

39 

33 

23 

29 

38 

33 

4 

TALLADEGA 

MAX 

61 

66 

67 

50 

57 

53 

99 

64 

69 

75 

65 

51 

44 

38 

47 

57 

68 

69 

46 

51 

46 

52 

57 

65 

67 

47 

46 

60 

63 

66 

0 

MIN 

35 

32 

42 

41 

45 

44 

29 

22 

38 

61 

30 

27 

26 

25 

17 

32 

31 

32 

18 

23 

35 

36 

24 

25 

38 

33 

23 

27 

37 

32 

0 

TMOMASVILLE 

MAX 

47 

61 

62 

66 

66 

61 

92 

60 

67 

69 

7? 

94 

53 

35 

39 

43 

55 

69 

40 

50 

55 

43 

57 

61 

63 

49 

62 

48 

59 

55 

9 

MIN 

37 

33 

34 

45 

48 

42 

27 

28 

33 

52 

29 

29 

29 

17 

17 

24 

33 

34 

19 

23 

27 

34 

26 

30 

36 

23 

24 

30 

34 

30 

9 

TH0RS8T  EXP  STATION 

MAX 

64 

64 

71 

62 

62 

94 

95 

63 

69 

73 

67 

93 

48 

39 

43 

56 

60 

60 

47 

48 

48 

54 

69 

52 

61 

48 

48 

50 

59 

56 

7 

MIN 

39 

40 

39 

42 

44 

43 

33 

29 

46 

60 

30 

31 

30 

24 

22 

33 

35 

31 

24 

24 

35 

38 

29 

11 

37 

32 

28 

31 

36 

34 

3 

TROY 

MAX 

63 

67 

73 

61 

64 

63 

99 

67 

73 

76 

67 

92 

49 

44 

48 

62 

68 

60 

50 

61 

52 

68 

61 

65 

64 

64 

50 

65 

57 

60 

5 

MIN 

40 

43 

49 

49 

45 

49 

34 

34 

44 

58 

37 

34 

32 

27 

24 

33 

43 

32 

26 

27 

40 

42 

33 

39 

38 

33 

32 

35 

45 

37 

TtJSCALOOSA  FAA  AIRWRT 

MAX 

63 

61 

65 

69 

59 

90 

57 

65 

70 

73 

52 

49 

3S 

44 

47 

49 

65 

51 

50 

54 

45 

54 

63 

57 

53 

50 

56 

53 

52 

55 

6 

MIN 

42 

35 

45 

49 

47 

40 

30 

29 

50 

41 

30 

29 

2« 

19 

19 

37 

32 

26 

26 

25 

27 

33 

29 

30 

36 

31 

27 

40 

35 

■  33 

3 

TOSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

49 

62 

61 

65 

64 

99 

50 

57 

67 

70 

73 

50 

47 

35 

38 

47 

49 

66 

40 

49 

53 

46 

55 

60 

54 

60 

47 

50 

95 

54 

4 

MIN 

42 

35 

38 

50 

47 

44 

30 

29 

32 

63 

31 

29 

31 

18 

18 

22 

30 

34 

23 

24 

28 

34 

27 

31 

33 

34 

27 

29 

37 

32 

6 

TWSKEGEE  2 

MAX 

59 

67 

72 

56 

61 

59 

58 

65 

73 

78 

70 

97 

95 

44 

40 

60 

68 

63 

48 

56 

52 

67 

61 

61 

64 

51 

52 

63 

58 

59 

4 

MIN 

38 

38 

48 

43 

45 

42 

34 

30 

42 

60 

37 

33 

33 

27 

22 

31 

38 

33 

24 

27 

39 

42 

29 

34 

41 

32 

32 

32 

42 

36 

1 

UNION  SP1!INes  9  S 

MAX 

56 

55 

65 

70 

56 

59 

54 

98 

65 

76 

78 

55 

52 

41 

49 

64 

69 

65 

46 

48 

62 

50 

54 

59 

50 

51 

60 

55 

50 

67 

0 

MIN 

41 

41 

45 

44 

44 

45 

36 

31 

46 

65 

37 

32 

39 

27 

23 

32 

39 

45 

26 

24 

30 

33 

32 

40 

44 

34 

30 

38 

44 

37 

4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

57 

62 

65 

58 

48 

48 

47 

52 

65 

64 

76 

52 

63 

61 

44 

41 

48 

40 

48 

56 

53 

48 

40 

42 

53 

53 

2 

MIN 

30 

29 

29 

36 

33 

42 

29 

19 

22 

43 

32 

28 

31 

17 

14 

19 

33 

16 

20 

32 

30 

16 

22 

32 

27 

3 

VERWON 

MAX 

41 

63 

60 

67 

65 

57 

30 

58 

66 

70 

74 

51 

41 

33 

42 

49 

46 

62 

36 

50 

50 

44 

66 

52 

52 

43 

48 

50 

48 

53 

2 

MIN 

33 

33 

34 

47 

46 

44 

28 

27 

28 

56 

29 

24 

28 

12 

6 

7 

28 

32 

19 

22 

25 

32 

25 

27 

30 

29 

23 

27 

34 

28 

8 

WATERLOO 

MAX 

53 

60 

60 

65 

62 

59 

47 

42 

62 

69 

68 

52 

48 

32 

37 

41 

40 

48 

40 

42 

47 

46 

47 

52 

51 

50 

42 

44 

38 

49 

8 

MIN 

31 

29 

32 

44 

40 

43 

29 

22 

34 

52 

28 

27 

21 

13 

9 

25 

34 

30 

26 

14 

23 

27 

24 

19 

29 

30 

29 

30 

26 

28 

3 

WHATLEY 

MAX 

64 

62 

68 

70 

64 

60 

64 

69 

71 

78 

72 

54 

40 

46 

49 

67 

70 

64 

53 

58 

54 

59 

63 

64 

63 

54 

61 

59 

65 

61 

1 

MIN 

43 

34 

44 

49 

53 

45 

29 

29 

44 

64 

34 

35 

31 

21 

21 

35 

37 

38 

22 

22 

39 

41 

26 

30 

39 

27 

27 

29 

43 

35 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

DEldOPOLIS  LOCK  &  DAK 

EVAP 

.16 

.09 

.03 

.03 

.08 

.07 

.10 

.04 

.11 

.15 

.28 

* 

* 

« 

.14 

.05 

.04 

« 

* 

* 

.28 

.13 

.01 

.28 

.01 

B2.15 

WIND 

77 

30 

25 

138 

170 

118 

83 

40 

90 

261 

197 

66 

179 

133 

118 

23 

8 

60 

164 

0 

51 

59 

52 

10 

72 

149 

49 

41 

79 

2542 

FAIRBOPE 

EVAP 

.05 

.04 

.13 

.11 

.07 

.09 

.08 

.08 

.09 

.17 

.14 

.00 

.06 

.07 

.07 

.06 

.09 

.11 

.08 

.07 

.07 

.09 

.05 

.09 

.15 

.06 

.03 

.07 

B2.35 

WIND 

27 

25 

35 

98 

49 

53 

88 

58 

51 

92 

64 

51 

102 

89 

25 

17 

23 

117 

43 

35 

25 

18 

20 

24 

53 

82 

6 

6 

18 

1394 

UAHTIN  DAU 

EVAP 

.05 

.03 

.11 

.10 

.09 

.03 

.07 

.09 

.07 

.15 

.16 

.12 

* 

* 

.05 

.02 

.14 

.06 

.07 

.15 

.13 

.14 

.05 

.08 

.12 

.08 

.04 

B2.28 

WIND 

25 

15 

20 

60 

31 

15 

29 

21 

59 

105 

38 

107 

135 

75 

65 

10 

20 

40 

70 

60 

20 

60 

50 

25 

25 

50 

67 

47 

34 

1418 

See  Relereoce  Notes  FoUowliig  SUUoo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 

FEBRUARY  I960 


Station 


Day  of  month 


1      2     3     4     5     6     7     8     9     10    11     12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   23    24    2S    26    27    28   29    30  31 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  Cm  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  3  NE 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ATHENS  2 

BANKHEAD  LOCK  d  DAM 

BAY  MINETTE 

BELLE  MINA  2  N 

BESSEMER  4  SW 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

BRIDGEPORT  2  W 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NN* 

CENTRE 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLANTON 

DAYTON 

DECATUR 

DOUBLE  SPRINGS 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FALKVILLE 

fATFTTE 

FLORENCE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

CILBERTOHN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GDHTERSVILLE 

BALEYVILLE 

BAMILTON 

HSFLIM 

BDnsVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER 

LIVINGSTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SH  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


4.0 
11. C 


Sm  lalsienc*  notaa  iollowiny  Station  Ind« 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1960 


Day  of  month 


4      5      6      7  8 


UADISOM 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MOULTON  2 
MUSCLE  SHOALS  FAA  AIRPORT 
NATCHEZ 
NEW  MARKET  2 
ONEONTA 
PELL  CITY  1!  W 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

SCOTTSBORO 

SELHA 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WATERLOO 

WHATLEY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


16.0 
16 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1960 


Surnsvllle  Subatt,  Hiss.  ^ 


Elkmont  iToney 
Shoeaakor  Spring*   O        j    •  ^    C  ~  O 

Ath«oi  ;  N««  Hurkst  ) 


_.o  

-8-  t  o 


o 

Belnont .   II tss . 


•  ^       @  '  V      Athon»  2       1  Sui,sta»    °  Cirt^Q  I 


Ui^H  /  Bishop 

NORTHERN 
i  ^ 

|B«Ureen    QQ*  Nf«burn  Uoultoi 
Bed  Bay        Q  O    '  A 

'  ^  U<l..  1  inr.     •>  .^J. 


-o- 

FXilton  3  «,  Hiss 


I  HodK«?s  Addison  Contril  T*r       ^  Falkvlllo    Comer  yove 

*  I  Ha  ley  V I  lU  1  "  S 


Docatur          ,    *7  Scottaboro  / 

Sylvanla 

■— ^     Valley  Heatl  J  S -O 


t    Redstone  Arseoal^ 
Decatur  Substa 

I  VALLEY 


Custcr&villc  Dam 


South  Hill 


Fori  Puyn 


90TH  MLRIDIAS  TIMt  ZOSf 


Cunteravlllv 

^IbertviUe  2  SE 


APPALAGWIAN 


o|  y  \ 

111.  City  W  tutj*  I  @ 

S.na  lit  St.t.  r>r>  API  I       |,o.c  IB  AP. 

\ 


IsoUnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
FEBRUARY  1960 


39° 


Surnsvllle  SubBta,  Hiss.  ^ 


Shoemaker  Springs 
.^ejLWil"°  D»»  P  Atnen, 

OWheeier  Dam  tO 
Colberj  Steam  Plant  Florence  at  Lock  'vV,— . 

J  -  Athens 


Hunt 
I  : 

FM  AP      Belle  Bina  2  N-OY  j-O 

Redst 


Bridgeport  2  W 


widows  Croek  Stm  Plaot 
OHytop  y 


Amory  M  W ,  Miss 


^  I      O  Youngs 

V^-O-  Waterloo 

I        f\ew  Wilson 
f        I     "  Florence 
Jert  Steam  Plant  Flor 

J     I  @  J 

1^  «usc  le  Shoals  FA 

1  N .  Hi f  Bishop  NORTHERN 

o  /■ — *  

u        I  Rufesellviile  Russellvlll 

"'"■/  iBelgreen  GO-' 

iRed  B»        o  °«oulto„2-8-  I         I     VHLUCI        JuJ^T^viUe  0..     ""J"',""  "    For.  Payne'/i 

I  DanvUle  |  South  HIU  «  «  / 

Add.'son  Cen.r^l  |0f'.Uvi1U    Center  Cro.a      °  ;  0| 

 '"i  Albert. me  2  sz  ""S  "jf        \  Ho.^JBjP 

  -US  citv  B..>^..r  ^   j     APPALAGWIAN   ^  ■ 


ALABAMA 


>  - 

p  Decatur 

I  VALLE 


AP      Scottsboro  Subsla  Q 
>aint  RochOO  ider 
Scottsboro  / 
I        Sylvan  la 

I  /o 

^     Valley  Head  3  S -O- 
Ralnsvine  O  „__^^M 


S*TUTE  MILES 


Fulton  3jr,  Miss,  JBoxar  2  SE 


9f)Tj#  MERIDIAN  TIME  : 


r42° 


Columbus  4  NNE  Mis 

-o- 


BrooksviUe  Exp.   Sta.  ,  Miss,  Q 
-«- 

Uacon  2  NE,  Miss.l 


-o- 


"Carbon  Hill  '""P'"' 
UPPER           !  "°'cor<lo.a 

i  o 

Fayette 


B^nkhead  Lock    L  Dam 


dsden  Gas  Plant 


OUNTAIN  ^ 

Traf  ford  ^  O 

fSayre  T 

o  o  •, 

Palmerdale  2  W  I 
Birmingham  WB  AP       f  '''^ 

^  '-^'^^         Jackson  Shoals 


I      PLAINS  " 

Tuscaloosa  FAA  AP 
Oliver  Dam 


West  Blockton 


Jacksonville  ^^'^ 

O-flEAfeTERN  "].^" 

\  Anniston  FA; 

V — @,  I" 


GEORGIA 
76TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


ft-o-  I 

uTallapoosa  2  NNW,  Ca . 


O  Mageli 


=  !      /"'-^    Talladega  I7^-'~5JV 

1/  I    J    ■  ° 


HlKhtowef  -1>- 
O      !J  Carrollto 


PIEDMONT 


Alexander  City  6  NE 


i La  Grange ,   Ga . 


Shuqualak,  Miss. 


I  Centrev 
Mertz  Pondville  Tvr 


45°  ® 


isburg  CaSatoa  Twr 
O 


^         I  9  Lay 

I  Thorsby  1   SW  ^ 
I  •o-  Thorsby  Exi 


Mitchell  Dam 


,    Camp  Hill  2  Wf 
Dadeville  2—/ 

II        *  PLATEAU 


»     o  q 

Perryville 


Crandall  12  N.  MissJ 


f  p 

/--!(*>-  Demopolis  Lock  6  Dam  O  Suttle 

I  ^   ^Marlon  Junct: 
0  I 

Uniontown    ■  O 
vJ  ■'      Marlon  Junct  i 

"**  Dayton     l-^-'  q 

f  Pushmataha     WhuLeld  Lock  3  ^Alberta 

I  <^  I  !  o'uPRAII 

J  Magnolia  | 

Pcn„i„gt:£'Locl>  2  •^"lUers  Fer^ 

/"I  I  °  Ai 


B  illingsley 
Plantersvllle  2  SSE 


|Wetumpka  I 

o 


■  West  Point,  Ga, 


fGoJt  Rock  Ga 
^Columbus  WB 


O  Primrose  Farm  , 
Mathews  1  SSW- 
ntgomery  WB  AP  01 


-o-  r 

Gilbertown 


 Camden  3  NNW 

Campbell  pme  Hill 

-   -  O-  I 

Thomasvtlle 


-o-  I  

Waynesboro  1  E,  Miss. 


 '2 


Prattville  ***\  Thurlow 
Jtaugaville    ^^^^  ''^•■^^l^ff^^ 

^  rii-rimni-ir  f^,„, 


t  Depos^^^  w    I       ^  I 


SnV  Hill 

^oo      I  Highland  Home 

48        i  I  (I 

— M.  Creenvjlle^GreenvlUe  2  ( 


COASTAL 


r 


Leakesvil 


48° 


J 


\PLAIN 


River  Falls  2  NE 
River' Falls  <^ 


Green  Bay 

o  •— 


Falcj  Open  Pond  T*r 

i  o 


Louisville 


Hew  Brockton  3  NE 

O 
Newton 

Coffee  Springs  2  NW 


,  Headland 

I  -o 

Dotban  4  N  


V 


Lumpkin,  Ca 


Donalsonvi 1 le  3  *,  Ga . 

o 


Bay  Hlnette 


Blacknan  4  WNV , 


Mobile 
-O 

Moblle  WB  AP  ' 


51** 


Gracevillc,  Fla. 


I  Codei 
Paatagoula  Jr  HS ,  Miss,' 

51  J^^^       -fort  Morgan 


STATION  LEGEND 

O  •     *    Prtcipitotion  only 

0  PrteipiloHon,  sforoft 

■O-  -O-   Prteipitofion  anU  Tgmptrolur^ 

■i^  Prtcipitotion,  r«inp0fotur»  and  Efaporofio 

Tfp0  of  gag»:       O    Non  -  rtcording , 
•  R9Cor<jif>$ ,        »    Botf*  lyp*s 

DouOla  Circle  combinations  indicate  tht  availoDiiiljf  of 
more  a»loil9d  mvtaorologicol  <3ato 


Isoliaes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     DIDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  : 

b 
t 

LONGITUDE 

EirvAnoN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

g 

B 
E 

s 

b 

SPCXHAL 

rmofiriLLC  1  rfiif  

ooei 

Htmr  

9 

■ 

89  19 

4«9 

7A 

C 

JOHN  it  RICKflURO 

mi  son 

00*9 

■tNSTOn 

3 

U  19 

8T  11 

T9t 

c 

PALItER  GOOSEY 

WOISOM  CCNTRAl  TOWER 

LAVRSNCC 

>*  29 

TVA-99 

QUO 

HILCOK 

1 

92  1* 

87  29 

179 

SIDNEY  J.  HAROV*  8R. 

ALSeHTVILLE  1  SE 

014B 

MARSHALL 

12 

M  1* 

84  10 

1140 

9A 

JESSE  H.  CULP 

ALCAANOCR  CITY  A  NC 

0143 

TALLAnOSA 

11 

«  99 

89  92 

440 

ip 

DOUGLAS  M  SANFORO 

ALtCCVILLE 

eiTB 

PICKENS 

19 

99  07 

48  07 

1*0 

H 

MRSi  CHERRY  J*  HERHDON 

ANtMLtnU  s  n€ 

COVINOTON 

91  20 

TA 

WILLIAM  G«  OUNN 

ANMISTON  FAA  AP 

0IT2 

CALHOUN 

7 

99  39 

89  91 

999 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

A»VC»  )  S 

0138 

WINSTON 

2 

9*  0* 

87  19 

900 

mSt  DORA  R.  DAVIS 

ASMLANO 

01A9 

CLAY 

11 

99  14 

69  90 

1010 

4P 

C  H 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

ASKVlLLE  «  M 

0)TT 

ST.  CLAIR 

7 

>9  91 

B4  20 

990 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS 

LIMESTONE 

3*  *e 

TVA.62 

ATHENS  I 

01« 

LIMESTONE 

12 

3*  *0 

86  99 

720 

*A 

RADIO  STATION  WJWW 

ATWXie  STATE  FARN 

0*01 

ESCAMBIA 

8 

91  10 

87  29 

3O0 

*P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBUON  )  SW 

0422 

LEC 

11 

92  9* 

89  91 

730 

BA 

mi     MARTK*   1  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

0427 

LEE 

U 

92  94 

89  29 

700 

C 

A«RI*  RESEARCH  SERVICE 

Al/TAUCAVlLLE 

AUTAUGA 

»  24 

J.  B.  NEIOHBORS 

KANKHEAD  tOCK  AND  0AM 

050S 

TUSCALOOSA 

2 

99  29 

87  20 

380 

7A 

COWPS  Of  ENGINEERS 

MY  NINETTE 

BALDWIN 

9 

90  99 

87  *7 

24B 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

BCLOREEN 

0631 

FRAWLIN 

12 

9*  28 

87  52 

910 

TVA  *3 

BELLT  MINA  2  N 

069! 

LIMESTONE 

12 

94  42 

86  93 

400 

ALABAMA  POLY.  iNST. 

FAVtTTE 

99  40 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  *  5V 

0T)7 

JEFFERSON 

2 

99  23 

87  01 

939 

4P 

JAMES  E*  HC  CRAVY 

BETMLENCN 

6774 

MADISON 

12 

94  9« 

86  36 

879 

TVA-T97 

BEXAR  2  SC 

07*0 

MARION 

19 

9*  10 

88  07 

970 

C 

OSCAR  Wt  LOCKRIOGE 

StLLtNGSLEY  1  SE 

0823 

AUTAUGA 

1 

92  39 

86  *2 

*20 

JOHN  R.  THOMAS 

BINOHAM  MOUNTAIN 

JACKSON 

9*  44 

TVA-742-C 

•IRMINfiHAN  MB  AR 

OSSl 

JCFFERSOH 

2 

99  94 

86  49 

410 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BISHO* 

0894 

COLBERT 

12 

9*  39 

88  07 

*70 

TVA-A2 

BOAZ 

0»J7 

MARSHALL 

2 

3*  19 

84  10 

1070 

C 

DAVID  A*  BURNS 

BRANTtET 

1069 

CRENSHAW 

A 

31  39 

86  14 

27* 

8A 

fl.  E«  HENDERSON 

BRE»fTON  5  SSE 

ESCAMBIA 

31  0* 

4P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVV 

BRIOOCPORT  z  w 

JACKSON 

12 

3*  54 

89  *9 

440 

9? 

N 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BRUNO lOCE 

1176 

PIKE 

9 

91  *3 

89  *« 

909 

PAUL  BOTTOMS 

CALERA  2  SW 

12fS 

SHELBY 

7 

39  05 

84  46 

540 

9P 

PIERCE  As  GARRETT 

CAMDEN  3  UNW 

1900 

WILCOK 

1 

92  02 

87  19 

110 

9P 

** 

ALABAMA  POLY.  INST. 

CAMRaELL 

CLARKE 

31  99 

JOE  PICKENS 

CAHR  MILL  2  NW 

HI* 

TALLAPOOSA 

11 

>2  90 

89  41 

460 

4A 

^  H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  9* 

87  32 

490 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTER  CROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

84  98 

780 

TVA-64 

CENTRE 

1912 

CMEMKEE 

7 

94  07 

B!  34 

499 

TA 

ARL1E  G.  SMITH 

CENTREVILLE 

BUB 

32  57 

7A 

W.  0.  HOLLIFIELO 

CHATOM 

1946 

WASHINGTON 

19 

31  26 

8S  19 

1*9 

4P 

H 

CHAS,  C.  SMITH 

CMILDERSffURG 

1419 

TALLADEGA 

T 

93  17 

84  21 

*60 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSBURG  VTR  ^ANT 

1420 

TALLADEGA 

93  17 

84  20 

*18 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1489 

MOBILE 

9 

91  09 

66  1* 

391 

4P 

MRS, ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

11  32 

TOLLIE  L.  HASREW 

CLANTON 

1494 

CHILTON 

T 

92  91 

64  36 

580 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLArroH 

1729 

BARBOUR 

9 

91  93 

89  27 

600 

5P 

CHARLES  L.  WESTON 

COOEN 

IB03 

MOBILE 

9 

90  23 

«B  13 

13 

9P 

ACNES  C*  CHRISTCNSEN 

COFFEE  SRKINQS  2  NW 

1807 

GENEVA 

9 

91  11 

89  94 

290 

HENRY  F.  KELLEV 

COLBERT  STEAM  i>lANT 

COLBERT 

9*  44 

TVA-462 

COLLINSVlLLE 

ie«9 

OC  KALB 

3*  19 

89  92 

79* 

e.  W.  *»n.ETON 

COLUMBIA 

1849 

HOUSTON 

31  18 

•  9  07 

199 

HENRY  KILLINGSWOPTH 

con  00  V  A 

19*0 

WALKER 

2 

33  44 

67  11 

33* 

MRS*  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

19T4 

RUSSELL 

92  09 

69  04 

217 

HUGH  S,  KITE 

CUBA 

SUMTER 

^* 

92  24 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

92  90 

89  *9 

760 

OR.  W.  B.  FULTON 

DADEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

92  90 

89  *6 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

DARCT  4  H 

21*1 

PICKENS 

19 

33  0* 

88  17 

207 

J,  T.  MC  DANIEL 

OANVtLLE 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

87  09 

600 

TVA-90J 

OArTON 

MARENGO 

32  21 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

OCCATuB 

2207 

MORGAN 

12 

3*  35 

84  98 

940 

BA 

K 

ROSS  A.  HAWKINS 

OeCATuR  » 

2714 

MORGAN 

12 

34  37 

84  59 

970 

TVA-43-B 

OCCATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

3*  34 

84  58 

988 

TVA-411 

XLTA 

2215 

CLAY 

11 

39  24 

89  42 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

MARENGO 

92  91 

8A 

«A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

eOTMAN  r*A  AIRFORT 

2372 

HOUSTON 

31  1* 

85  24 

321 

HID 

H 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

OOTKAN  t.  H 

2377 

HOUSTON 

9 

31  17 

89  2* 

300 

c 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

2384 

WINSTON 

2 

3*  10 

47  2* 

800 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

84  0* 

195 

HERBERT  S*  WHATLEV 

ELtMONT 

LIMESTONE 

3*  93 

TVA-740 

CLROD 

2432 

TUSCALOOSA 

19 

93  19 

67  48 

293 

Kt  V>  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

9 

91  19 

69  91 

910 

9P 

RADIO  STATION  wIRB 

CUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  99 

•  9  07 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

4 

31  29 

87  02 

293 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

FAIRHOPE 

BALDWIN 

90  32 

9P 

9P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

I 

31  04 

84  33 

233 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN 

12 

3*  22 

86  99 

630 

TA 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITv  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  20 

690 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2847 

MADISON 

12 

3*  3* 

84  34 

972 

TVA-974 

FAYETTE 

FAYETTE 

99  *1 

4P 

** 

GORMAN  J.  BLACK 

FLAT  ROCK 

2«*5 

JACKSON 

12 

3*  *4 

89  41 

1400 

TVA-3B7 

FLOBENCe 

2971 

LAUDERDALE 

12 

3*  *9 

87  41 

990 

9P 

LAWBENCE  M.  ROHLING 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

4 

91  99 

84  39 

490 

HENRY  8ARGANIER 

FOKT  MORGAN 

3039 

BALDWIN 

9 

30  1* 

88  01 

10 

•P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

DC  KALB 

9*  27 

^  H 

JOHN  w.  Pate 

FRISCO  CITY 

3109 

HOWtOE 

• 

91  24 

87  24 

*10 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

AADSDEN 

3191 

ETOWAM 

3*  01 

64  00 

JOHN  H.  WILLIAMS 

ftAOSOCN  GAS  PLANT 

3194 

ETOWAH 

9*  01 

86  00 

549 

4P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

WINEKVILLE 

9140 

SUMTER 

19 

92  »9 

88  09 

190 

TA 

H 

MACK  C.  FIELDS 

<URDEN  CITY 

9200 

CULLMAN 

94  01 

MS.  G.  MC  KEN2IE 

OARTh 

9219 

JACKSON 

12 

3*  *4 

84  IS 

490 

TVA-762 

•CNEVA 

92S5 

GENEVA 

9 

91  02 

89  92 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

eEORGIANNA 

9271 

BUTLER 

91  39 

64  ** 

280 

MS  ELMA  F.  BURKETT 

OILBERTOM 

9908 

CHOCTAW 

19 

91  99 

88  20 

121 

4P 

H 

ALTON  G*  LAND 

00R6AS 

9*90 

WALKER 

99  34 

ALABAMA  POWER  CO. 

MEEN  BAY 

9494 

COVINGTON 

10 

31  11 

84  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

OREENSBORO 

9911 

HALE 

2 

12  42 

87  34 

230 

4P 

N.  HAMMER  C06BS 

WEENVlLLE 

3919 

BUTLER 

>1  90 

86  38 

9P 

CECILE  T,  LEWIS 

WECNVlLLE  2 

392* 

BUTLEB 

4 

31  90 

84  38 

420 

c 

CLAUDE  B(  CONN)  SR. 

OUtP  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

BALDWIN 

30  17 

GILBERT  W.  MELCHEB 

•UNTERSVILLE 

3973 

MARSHALL 

12 

3*  20 

84  19 

974 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

•UNTERSVILLE  CITY  w  WK$ 

3978 

MARSHALL 

12 

94  22 

64  IT 

410 

TVA -40 3 

flUNTERSVlLLE  DAM 

3983 

MARSHALL 

12 

3*  24 

64  2* 

411 

TVA -TO 

HALCWILLC 

3420 

WINSTON 

2 

9*  14 

•  7  97 

910 

C  M 

JOHN  L.  SLAT TON 

HAMILTON 

3444 

MARION 

19 

3*  OB 

87  99 

948 

7A 

RES  COOPER 

(UMISBURG  CAHRBA  TOWER 

3497 

PERRY 

92  48 

U*St  FOREST  SERVICE 

NAYNEvlLLE 

3748' LOWNDES 

1 

32  11 

84  34 

190 

9P 

MS  CORfllE  M.  BEVIS 

HC AOL AND 

3T61 

HENRY 

9 

91  21 

85  20 

370 

7A 

ALABAMA  POLY  *   INST ■ 

WFLIN 

3779: CLEBURNE 

11 

99  99 

89  34 

890 

9F 

CITY  OF  HEPLlN 

Ht»<LAND  NOME 

3114 

CRENSHAW 

4 

91  9T 

66  19 

994 

LUKE  JORDAN 

NlfHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

99  92 

89  3* 

11T9 

THOMAS  J.  HART 

»«oaEs 

9899 

FRANKLIN 

19 

94  20 

87  94 

B4» 

FRANK  Lt  MAYNF9 

NUNTBVILLE  SUBSTA 

«060  MADISOM 

12 

U  49 

84  39 

411 

TVA-49 

MMTtVlLLE  «B  AP 

*04* 

MADISON 

12 

84  39 

409 

NtD 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WATLEVILLC 

*ei9 

MARSHALL 

12 

9*  19 

84  10 

999 

TVA-749 

*099 

JACKSON 

12 

94  49 

84  07 

1419 

TVA -74 

lOCR 

*119 

OC  KALB 

12 

9*  *3 

89  41 

1940 

TVA-T49 

JACKSOM  LOCK  1 

*192 

CLARKE 

19 

91  93 

B«  01 

11 

c 

CORPS  or  ENGINEERS 

JACKSON  SHOALS 

»198 

TALLADEGA 

99  92 

84  12 

4T9 

ALABAMA  POWER  CO. 

JACKSOMVILLC  2  SW 

*20* 

CALHOUN 

99  *• 

89  44 

490 

c 

MS.  ELLA  M.  AYERS 

JASMR 

•  229 

WALKER 

] 

39  90 

87  IT 

970 

4P 

HAROLD  G.  01 LL 

JORDAN  DAM 

*304 

ELMORE 

7 

92  97 

84  )9 

290 

ALABAMA  nJWCR  CO. 

STATION 

9 
Q 
s 

COUNTY 

U 

!^ 

LATITUDE 

U 

ELEVATION  1 

1 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LONG 

Pi 

3 

PHEOPJ 

5 
E 

LAFAYETTE  

CHAMBERS 

92  9* 

89  24 

890 

«p 

CLARENCE  H.  FINCHCR 

LAY  DAM 

4403 

CHILTON 

93  98 

84  91 

*2e 

4A 

C 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

*«19 

JEFFERSON 

494 

MS.  MARY  K.  LfE  1 

LEESBURG 

442  7 

CHEROKEE 

9*  11 

49  44 

58* 

7A 

RUFUS  M.  SEWELl 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

32  95 

06  11 

140 

7P 

PROF*  E.  J.  HUBPHET 

LOCKHART 

4422 

COVINGTON 

11  01 

84  22 

290 

BA 

•A 

** 

H     C     Y       G  1 

LOUISVILLE 

4864 

BAR40UR 

91  48 

89  99 

470 

BA 

JOHN  S.  ARO  1 

MADISON 

*97t 

MADISON 

)*  *2 

44  49 

979 

♦A 

9A 

HARRY  R,  TAYLOR.  J*. 

HAGELLA 

*996 

JEFFERSON 

99  90 

44  51 

494 

4A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

9004 

MARENGO 

>2  08 

87  94 

189 

c 

DR.   T.  H.  CAILLABD  1 

MARION   1  N 

9108 

PERRY 

32  98 

67  18 

210 

TA 

c 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

92  24 

204 

BA 

MS,  MARGAPET  SMITm 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

33  28 

67  19 

700 

ALABAMA  POLY,  INST, 

MARTIN  DAM 

51*0 

ELMORE 

33  40 

45  99 

339 

4P 

JJ 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

93  15 

46  01 

190 

*A 

E*  PAUL  GOWAN 

MCLVIN 

939* 

CHOCTAW 

31  94 

66  27 

990 

TA 

MERTI  PONDVILLE  TOWER 

9382 

BIBB 

92  99 

87  20 

400 

4A 

UiS.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

93*7 

BULLOCK 

490 

c 

MS,   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

9*17 

WILCOX 

92  04 

P7  22 

TB 

9A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAO 

MACON 

32  27 

65  94 

204 

9A 

C«  r>,  MAMMONOt  JR. 

1 

MINTER  9  NW 

5**9 

DALLAS 

32  07 

87  09 

400 

TA 

TA 

IRA  BBUCE  OwENS 

MINTER  4  NW 

5*5* 

DALLAS 

1!    32  OT 

67  09 

- 

c 

T.  E.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

9*49 

CM I L TON 

4A 

ALABAMA  POWER  CO* 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*78 

MOBILE 

30  41 

88  19 

211 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUBFAU 

MOBILE 

9*83 

MOBILE 

30  *1 

88  03 

BA 

ROBERT  Gi  BETANCnUOT 

MONTE  SANO 

9929 

MADISON 

86  31 

1400 

MONTEVALLO 

9537 

SHELBY 

33  04 

04  92 

442 

M,  P.  JETER*  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

9550 

MONTGOMERY 

32  IB 

HID 

MID 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

9429 

LAWRENCE 

3*  29 

87  17 

640 

BA 

c 

TVA-381 

MOULTON  ? 

5499 

LAWRENCE 

8*  29 

87  16 

449 

4P 

4P 

JOHN  M,  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

97*9 

COLBERT 

07  37 

994 

MID 

MID 

FEO     AVIATION  AGENCY 

NATCME2 

9789 

MONROE 

31  *3 

07  14 

182 

5P 

7A 

H 

S*  6.  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

56*2 

COFFEE 

REV,  B,  f.  GBISWPLO 

NEWBURG 

58*7 

FRANKLIN 

3*  29 

07  15 

460 

7A 

TVA-6** 

NEW  MARKET 

5862 

MAO I  SON 

3*  5* 

04  24 

760 

7A 

TVA -62* 

NEW  MARKET  2 

9867 

MAO  1  SON 

04  74 

719 

4P 

4P 

MS     A     W     riLPATRKK  ' 

NEWTON 

5879 

DALE 

31  20 

05  94 

270 

TA 

NASCUH  N.  RROWN 

ONEONTA 

4121 

BLOUNT 

33  97 

7A 

7A 

LONNIE  P.  NOPPIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

92  96 

89  29 

740 

BA 

BA 

RADIO  STATION  WJhO 

ORBVlLLE 

4141 

DALLAS 

32  IB 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WAPREN 

02  ARK 

4216 

DALE 

09  9B 

920 

7A 

TA 

PAINT  ROCK 

4224 

JACKSON 

34  *0 

86  20 

499 

TA 

c 

TVA-ft9 

pAlMERDALE  2  W 

42*4 

JEFFERSON 

TA 

GEOPC.E  T.  POSfY 

PELL  CITY  2  H 

4928 

ST.  CLAIR 

33  14 

04  19 

010 

6P 

4P 

ROLAND  WALLS 

PENNINGTON  LOCK  2 

4335 

CHOCTAW 

92  OB 

84  02 

70 

TA 

CO«PS  OF  ENGINEEPS 

PERRYVILLE 

4342 

PERRY 

07  09 

500 

BA 

MRS  EVFLYN  M  FULLF'- 

PETERMAN 

4370 

MONROE 

91  35 

c 

MRS.    MINTA  EOOINt 

PMENIX  CITY  2  NNW 

4396 

RUSSELL 

92  30 

11 

j« 

BA 

BA 

0*  P.  MC  LE"OR( 

PICKENSVILLE 

6*14 

PICKENS 

33  13 

SB  14 

149 

TA 

MRS  "Afv  A,  MEDPIC: 

PINE  HILL 

4460 

WILCOX 

31  99 

07  34 

110 

TA 

MS.  OELLA  L.  OAfLEY 

PINE  LEVEL 

4*46 

MONTGOMERY 

04  0* 

504 

TA 

MS    ENA  C    PA  L 

PLANTER5V1LLE  2  SSE 

490  B 

AUTAUGA 

32  37 

04  9* 

730 

TA 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4921 

JACK  SON 

3*  97 

7A 

TVA-695 

PRATTVILLE 

64*0 

AUTAUGA 

92  28 

84  28 

290 

6P 

4P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMOSE  FARM 

646* 

MONTGOMERY 

92  IB 

04  19 

140 

12N 

W*  E.  ELS8ERPY 

PUSHMATAHA 

471* 

CHOCTAW 

SB  21 

240 

8A 

M^    JANIE  C  BRCW^ 

RAINSVILLE 

6742 

OE  KALB 

3*  30 

09  92 

1320 

TA 

TVA- 74 6 

RED  BAY 

4605 

FRANKLIN 

3*  26 

7A 

TA 

MS  AUTIE  KILBUBN 

REDSTONE  ARSENAL 

4833 

MADISON 

34  35 

R6  34 

573 

HID 

MID 

BEPSTONF  APSENAL 

REFORM 

PICKENS 

33  23 

09  01 

230 

7A 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

flIVER  FALLS 

4937 

COVINGTON 

04  12 

180 

7A 

RUS«fLL  FIULAY 

RIVER  FALLS  2  N£ 

69*2 

COVINGTON 

31  22 

06  11 

190 

c 

ALABAMA  ELFCTOIC  CO, 

ROBERTSOALE  7  E 

4966 

BALDWIN 

30  33 

4P 

4PI 

CABL  BOSECK 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  93 

04  13 

490 

4A 

KNOX  "C  tWEN 

ROCK  HILLS 

7029 

RANDOLPH 

33  09 

05  IS 

7*5 

4p;  6A 

JOHN  T,  BAILEY 

RUSSELLVlLLE 

7124 

FRANKLIN 

7*0 

TA' 

TVA  T29 

RUSSELLVlLlE  ? 

7131 

FRANKLIN 

3*  31 

07  4* 

B80 

7A 

RADIO  STATION  WWWP 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLHAN 

34  17 

BRO,    PASCHAL  fUR^AN 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

OE  KALB 

34  17 

"5  50 

1199 

4P 

ALABAMA  POLY,  JNST. 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

04  9A 

304 

" 

MS,  M,  w.  POIDMCPE 

5C0TTSBORO 

730* 

JACKSON 

04  01 

479 

TA 

RADIO  STATION  WC^I 

SCOTTseORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

3*  41 

04  01 

660 

TA 

TVA-76-A 

SEALS 

7328 

RUSSELL 

32  IB 

9P 

9P 

HOME*  0,  TEAL 

SELMA 

7346 

DALLAS 

32  25 

07  00 

147 

9P 

TA 

JOHN  0,  BHOOfS 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

3*  91 

07  12 

410 

TA 

TVA-6B7 

SLOCOHfl 

7574 

CENEVA 

31  07 

05  94 

740 

BA 

CITY  OF  SLOCOMp 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

07  01 

739 

TA 

MRS,  EVA  Rt  PAY 

SOUTH  HILL 

7471 

DE  KALB 

9*  24 

TA 

TVA-75 

SUTTLE 

7963 

PERBY 

32  92 

07  11 

149 

TA 

J>  F.  SUTTLE.  JPi 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

9*  93 

04  19 

449 

TA 

TVA-3B9 

SYLACAUCA  *  NE 

79*9 

TALLADEGA 

33  12 

04  17 

490 

4P 

4P 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVAN lA 

8012 

DE  KALB 

3*  3* 

65  •9 

1*00 

TA 

TVA-984 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA 

33  27 

C.  n,  WEAVEP 

TKOMASVILLE 

6178 

CLAPKF 

31  99 

07  44 

*05 

7* 

7A 

LERO"  GATES 

THORSBY  I  SW 

8204 

CHILTON 

32  9* 

700 

c 

ALABAMA  POLY,  jW<T, 

TH0RS6Y  EXP  STATION 

CHILTON 

32  93 

04  47 

480 

4R 

4P 

thurlow  dam 

8219 

ELMORE 

32  32 

85  94 

288 

4A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

MADISON 

9*  9* 

TA 

c 

TVA-S04 

TRAFFORO 

S285 

JEFFERSON 

93  49 

04  44 

*70 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

91  49 

980 

4P 

4A 

C  H 

THOfAS  J.  DILLARC 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

380 

TUSCALOOSA 

39  14 

87  97 

170 

MID 

HID 

FED    AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

B989 

TUSCALOOSA 

33  13 

B7  39 

192 

7* 

TA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEEPS 

TUSKEGEE  3 

8*03 

MACON 

32  24 

4» 

4P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  9  S 

8*38 

BULLOCK 

32  04 

69  40 

*T0 

BA 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

UNIONTOWN 

PERRY 

32  24 

67  31 

245 

TA 

JEPTHA  S*  BRANVON 

VALLEY  HEAD 

4*69 

DEKALB 

09  37 

10*0 

TA 

TA 

„ 

VANCE 

6*77 

TUSCALOOSA 

33  10 

07  13 

489 

TA 

MS.  WILLIE  STYRON 

VERNON 

4517 

33  45 

08  06 

140 

TA 

TA 

C  M 

JO^N  n,  GUIN 

WAOLEY 

6405 

RANDOLPH 

33  00 

09  3* 

4*0 

TA 

ALABAMA  POWE"  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  17 

709 

TA 

MS.  ESSIE  M.  CHOVER? 

WALNUT  GROVE 

84*6 

ETOWAH 

3*  0* 

090 

TA 

MS  (FLORENCE  PaBKEP 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8473 

GREENE 

32  47 

67  90 

110 

8A 

c 

CORPS  OF  ENCINffP'. 

WATERLOO 

8484 

LAUDERDALE 

34  55 

*45 

BA 

BA 

MISS  C.LENDA  GOfOIN 

WEST  BLOCTON 

8609 

33  07 

87  07 

900 

TA 

MRS  ELI2*  J.  BEAPOCh 

WETUHfKA  1  W 

8899 

ELMORE 

92  32 

84  13 

199 

7A 

MARION  H.  SANPOBD 

WHATLEY 

8847 

CLARKE 

91  39 

07  49 

170 

9R 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

9*  *7 

67  21 

940 

9A 

TVA-92 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

92  17 

08  01 

99 

TA 

CORPS  or  ENGlNfFPS 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6994 

JACKSON 

3*  93 

TA 

TVA. 704 -A 

WILSON  0AM 

8960 

COLBERT 

87  37 

590 

9A 

TVA-471 

WINFIELO  2  SW 

6998 

FAYETTE 

33  99 

87  90 

44B 

TA 

H*  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

32  3* 

S9  9* 

399 

4A 

ALABAMA  POWER  CO* 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUDERDALE 

9*  97 

87  99 

790 

TA 

TVA -4 21 

1 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2.  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  staqdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  sndwfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  t ime  of  observation .     The  station  Index  shows  observat ion  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  CS.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporat  ion  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Stat  ion  Index , 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Da ta  based  on  observa tional  day  ending  before  noon . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing ;   if  average  value  is  entered ,   less  than  10  days  record  is  missing .     See  "Dai ly  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day'  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R    Amounts  from  recording  gage ,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observa t ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.    for  eaxh  month  are  described   in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Inf orma t ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatologica 1  D; 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscript  ion  Price :     20  cents  per  copy ,  monthly  and  annua  1 ;  $2 . 50  per  year .     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary .)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents ,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     85°  on  the  31st  at  Geneva 
Lowest  Temperature:     4°  on  the  5th  at  Valley  Head 


Greatest  Total  Precipitation:     13.47  inches  at  Highland  Home 

Least  Total  Precipitation:     3.14  inches  at  Brewton  3  SSE 

Greatest  One  Day  Precipitation:     8.13  inches  on  the  30th  at  Highland 

Home 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     11.5  inches  at  Valley  Head 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     4  inches  on  the  11th  at 

Muscle  Shoals  FAA  AP  and 
on  the  5+  at  Valley  Head 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


For  most  of  Alabama  this  was  the  most  severe 
March  weather  in  history  with  record  breaking 
low  monthly  temperatures,   the  most  severe  ice 
storm  in  memory  for  many  northeastern  counties 
and  torrential  rains  in  some  local  areas  of 
the  south  portion. 

A  continuous  supply  of  cold  air  surged  into 
the  state  until  the  last  few  days  of  the  month 
when  there  was  an  abrupt  warming.     Daily  temp- 
erature averages  were  below  normal  from  the  1st 
through  the  27th  over  all  but  the  coastal  area. 
Many  northern  counties  had  20  days  with  minimum 
temperatures  32°  or  less.     The  coldest  weather 
was  on  the  5th  with  minimum  readings  in  the 
teens  or  lower  over  the  northern  half  of  the 
state.     Over  all  but  the  coastal  area  average 
monthly  temperatures  were  the  lowest  of  record 
with  66  years  of  record  at  Birmingham  and  Hunts- 
ville  and  87  years  at  Montgomery.     At  Birmingham 
the  average  temperature  was  44.2°  which  was  9.6° 
below  normal  and  1.2°  lower  than  athe  previous 
record  set  in  March  1915,     At  Montgomery  the 
average  temperature  of  48.9°  was  8.2°  below 
normal  and  .9°  lower  than  the  previous  record 
set  in  1915.     In  the  coastal  area  the  average 
temperature  of  53.8°  at  Mobile  was  5.7°  below 
normal  and  the  lowest  since  1915. 

March  weather  is  usually  characterized  by 
occasional  periods  of  warm  weather  favorable 
for  vegetation  but  maximum  temperatures  in 
the  70 's  were  rare  until  the  last  week  of  the 
month.     The  lack  of  warm  spells  delayed  the 
usual  progress  and  growth  of  early  spring 
vegetation . 

Precipitation  varied  considerably  over  the 
state  but  was  generally  nearl  normal  in  the 
northern  and  central  sections  and  above  normal 
in  the  south  except  well  below  normal  near  the 
coast  and  in  the  extreme  southeast  portion. 
As  usual  most  of  the  precipitation  was  in  the 
form  of  rain  but  snow  or  sleet  fell  on  several 
days  in  northern  sections  being  reported  as 
late  as  the  25th.     On  the  29th  and  30th 
torrential  rains  fell  in  the  south  central 
portion  flooding  many  lowland  areas.  More 
than  5  inches  fell  in  a  24  hour  period  at 
Martin  Dam,   Evergreen,   Greenville  and  Georgiana 
with  8.13  inches  at  Highland  Home.     On  the  2nd 
and  3rd  heavy  rains  mixed  with  sleet  and  snow 
fell  across  the  northern  third  of  the  state 
while  temperatures  were  in  the  low  and  middle 
30 's.     In  the  northeastern  counties  temperatures 
were  a  little  below  freezing  during  the  rain 
causing  heavy  glazing  and  the  worst  ice  storm 
in  memory . 
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Sleet  and  freezing  rain  began  early  on  the 
morning  of  the  2nd  and  continued  much  of  t 
day  and  part  of  the  following  night.  Prec 
tation  amounts  were  generally  2  to  3  inche 
and  on  Lookout  and  Sand  Mountain  in  Dekalb 
and  Marshall  Counties  most  of  the  precipit 
tion  formed  glaze  as  it  reached  the  surfac 
At  Fort  Payne  the  ice  was  2  1/2  inches  thi 
on  level  ground  about  12  hours  aft^r  the 
sleet  and  freezing  rain  began.     Except  for 
Dekalb  and  Marshall  Counties  most  of  the 
valleys  and  level  terrain  remained  relativ 
ly  free  of  ice  while  the  mountains  and  rid 
of  Jackson,  Cherokee,  Morgan,  Madison,  Bio 
St.  Clair,  Etowah,  Calhoun,  Cleburne,  Clay 
and  Randolph  Counties  had  accumulations  of 
to  2  inches.     At  New  Market,   on  the  slope 
the  Cumberlands,   the  observer  said  of  the 
ice,   "None  here  but  the  mountains  are  cove 
with  ice  which  no  one  could  believe  withou 
seeing  it".     The  layer  of  glaze  which  cove 
the  ground  and  trees  was  so  heavy  that  as 
as  the  7th  little  of  the  ice  on  the  mounta 
and  ridges  had  melted  and  in  some  localiti 
the  ice  remained  until  the  11th. 
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On  the  29th  a  tornado  struck  b 
Peterman,  Monroe  County,  and  h 
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Washington  and  Butler  Counties 
day  large  hail  fell  in  Jeffers 
around  Trussville.  Between  Tr 
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Arthur  R.  Long 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Montgomery,  Alabama 
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-10.6 

6.96 

.80 

.5 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

59.1 

32.9 

46  .  0 

77 

31  + 

15 

5 

585 

8.50 

2.49 

29 

0 

1  0 

6 

3 

ASHLANO 

57.0 

31.4 

44.2 

75 

31  + 

11 

4 

638 

0 

0 

17 

0 

7.98 

1  .83 

29 

T 

0 

9 

7 

3 

AUBURN  3  SW 

AM 

56.  3 

3  3.1 

44.7 

-11.8 

78 

29 

1 6 

6 

625 

0 

0 

17 

0 

5.83 

—  .53 

2,25 

30 

.  0 

0 

10 

5 

1 

CAMP  HILL   2  NW 

AM 

55.3 

33.0 

44.2 

77 

29 

16 

5 

641 

0 

0 

18 

0 

6.61 

4.35 

30 

.0 

0 

7 

5 

2 

56.  7 

30.8 

43.8 

75 

27 

1  0 

5 

654 

0 

0 

20 

0 

4,69 

.0 

0 

LAFAYETTE 

57.1 

34.1 

45,6 

78 

30 

17 

6 

600 

0 

0 

17 

0 

6.98 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

57.9 

36.9 

47,4 

78 

30 

21 

5 

543 

0 

0 

11 

0 

6.82 

2.99 

2.70 

29 

.0 

0 

9 

5 

2 

OPELIKA 

AM 

56. 8M 

34. 6M 

45, 7M 

80 

31  + 

17 

6 

596 

0 

0 

13 

0 

7.59 

2.32 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

ROCKFORD 

AM 

57.0 

31.5 

44.3 

76 

29 

16 

6 

638 

0 

0 

16 

0 

7.90 

3.30 

30 

•  0 

0 

7 

■  6 

2 

ROCK  MILLS 

57.5 

31.8 

44.7 

76 

31  + 

14 

5 

624 

0 

0 

16 

0 

8.26 

3.80 

30 

T 

0 

6 

6 

2 

DIVISION 

45. 1 

-11.2 

7.74 

1  .65 

T 

PRAIRIE 

DAYTON 

AM 

56.5 

36.9 

46.7 

79 

28 

19 

5 

566 

0 

0 

13 

0 

5,15 

.98 

15 

.0 

0 

12 

5 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

56.4 

36.1 

46.3 

75 

28 

21 

7+ 

579 

0 

0 

11 

0 

5,57 

1.73 

30 

.0 

0 

12 

4 

1 

GAINESVILLE 

AM 

55.5 

34.7 

45.  1 

77 

26 

19 

6+ 

609 

0 

0 

16 

0 

5.90 

1  .80 

3 

.0 

0 

9 

4 

1 

GREENSBORO 

59.4 

36.1 

47.8 

-  9.9 

77 

27 

18 

5 

536 

0 

0 

16 

0 

5,75 

-  .82 

1  ,24 

2 

.0 

0 

9 

5 

3 

HAYNEVILLE 

57. 5M 

35.  7M 

4f..6M 

20 

5 

564 

0 

0 

9 

0 

6,68 

.0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Si«iion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperafuf  e 

Precipitation 

•  1 
2  e 

<  S 

Average 
Minimum 

S, 

i 

From  Long 
Term  Means 

Si 
if 

o 

1 

5. 

1 

No  of  Da/j 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
(5 

o 

tS 

Snow,  Sleet 

No  ol  Oayj 

Marr. 

Total 

ll 

rS  o 
X  L3 
1  o 

• 

o 

1      .10  or  More  | 

1 

1      1.00  or  More  1 

hi 

5  * 

h& 

LIVINGSTON 

58.5 

37.5 

48.0 

77 

31 

19 

5 

524 

0 

0 

12 

0 

2,06 

2 

•  0 

0 

^9 

5 

MARION  JUNCTION  2  NE 

58.5 

48.0 

76 

27 

1  9 

5 

525 

0 

0 

12 

0 

6*27 

2.60 

29 

0 

4 

MINTER  5  NH 

AM 

59.1 

36.8 

48.0 

80 

28 

19 

5 

532 

0 

0 

10 

0 

8.04 

2  .77 

30 

,  0 

0 

1  1 

5 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

58.6 

48  .9 

-  6  2 

78 

28 

2  1 

5 

497 

0 

0 

0 

5.52 

-  ,96 

2.04 

29 

0 

9 

3 

2 

SELMA 

60.1 

39.4 

49^8 

-  9,4 

78 

30 

21 

5 

477 

0 

0 

7 

0 

7.11 

1,10 

3.46 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

59.  3 

48.4 

80 

30+ 

20 

6+ 

522 

0 

0 

11 

0 

B*  ^7 

2.06 

29 

0 

4 

Ufl  1  Un    bKK  1  Flub    3  ^ 

AM 

57.^ 

37.8 

47.6 

-10.5 

78 

29 

19 

6 

539 

0 

0 

12 

0 

- 

4.48 

30 

*o 

,0 

0 

5 

DIVISION 

47.6 

10  5 

6  36 

COASTAL  PLAIN 

AM 

62  .  7M 

38  .  3M 

50  •  5M 

80 

31 

22 

6 

450 

0 

0 

9 

0 

1.61 

30 

0 

W 

ATlitORE  STATE  FARM 

6A,9 

52.5 

8 1 

3  J 

23 

6+ 

393 

0 

0 

9 

0 

7*09 

3.28 

29 

*n 

0 

3 

BRANTLEY 

AM 

61.1 

36*5 

48.8 

ft! 

18 

6 

499 

0 

0 

1 2 

0 

6*89 

61 

2.29 

'o 

0 

5 

DKCWIUn    3  sot 

66.5 

38.9 

52.7 

-  6.2 

20 

6 

393 

0 

0 

11 

0 

3.14 

-  3,17 

.0 

0 

8 

2 

0 

^AMftFM    4  MMW 

62.1 

36.7 

49.4 

79 

28  + 

17 

6 

487 

0 

0 

13 

0 

8.11 

2*70 

29 

.0 

0 

10 

6 

2 

CHATOM 

64.9 

_ 

51  .2 

82 

31 

19 

6 

434 

0 

0 

14 

0 

5  25 

2.00 

29 

T 

0 

. 

3 

CLAYTON 

62.0 

37*4 

49.7 

82 

30 

19 

6 

477 

0 

0 

12 

0 

5.53 

_  ,65 

2.40 

30 

0 

-J 

3 

2 

OOTMAN  FAA  AIRRORT 

61.7 

40*6 

51  .2 

8 1 

30 

24 

6 

436 

4,65 

—  .93 

1  .40 

2 

J 

0 

4 

2 

ENTERPR I SE 

63.5 

39.8 

51  .7 

80 

30 

22 

6 

407 

0 

0 

7 

0 

5,45 

1.42 

3 

.0 

0 

9 

4 

2 

niFAiir  A 

AM 

6'>.8 

35.7 

50.3 

-  8.9 

82 

31 

20 

6 

463 

0 

0 

14 

0 

4,63 

-  1.15 

1.01 

3 

.0 

0 

10 

3 

I 

Evergreen  fa a  a i rport 

63.2 

38.4 

50.8 

80 

31  + 

22 

6 

440 

0 

0 

12 

0 

11,08 

4.98 

29 

.0 

0 

11 

6 

3 

FRISCO  CITY 

AM 

61  .6 

38.3 

50.0 

79 

28 

22 

5 

468 

0 

0 

10 

0 

7,41 

.58 

2.16 

29 

.0 

0 

12 

4 

2 

geneva 

AM 

63.1 

39.6 

51.4 

85 

31 

23 

6 

433 

0 

0 

1 0 

0 

5.05 

-  .82 

1,74 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

UlLOCK luwn 

54.4 

36.7 

50.6 

82 

31 

19 

6 

452 

0 

0 

13 

0 

7.70 

2,90 

1 5 

.0 

0 

12 

4 

1 

(jK  1 1 IV  1  Luc 

62.0 

39.2 

50.6 

-  8.6 

80 

31  + 

22 

6+ 

449 

0 

0 

1 0 

0 

11  ,67 

4.90 

5,67 

30 

.0 

0 

10 

5 

3 

uc  *m  A Ui> 

nt  ADh  AfHU 

AM 

60.9 

38.1 

49,5 

81 

31 

22 

6 

488 

0 

1  0 

0 

4,50 

1  ,69 

3 

8 

3 

1 

HIGHLAND  HOME 

AM 

58.3 

37.5 

47.9 

-11.1 

80 

31 

20 

6+ 

526 

0 

0 

10 

0 

13,47 

7.04 

8,13 

30 

.  0 

0 

6 

lockhart 

AM 

62.7 

40  .  5 

51  .6 

81 

31 

23 

6 

425 

0 

0 

1  0 

0 

6,25 

1,77 

30 

0 

NATCHEZ 

62.8 

37.3 

50.1 

79 

31  + 

18 

6 

466 

0 

0 

12 

0 

7.53 

1,71 

30 

.0 

0 

11 

5 

3 

OZARK 

AM 

M 

0 

0 

0 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

55.8 

33.  4M 

44.  6M 

80 

31 

17 

6+ 

630 

0 

0 

17 

0 

7  17 

3,66 

30 

0 

^ 

PUSHMATAHA 

AM 

58.9 

34.1 

46.5 

-10.9 

Z7 

31 

20 

5 

566 

0 

0 

17 

0 

5.78 

,11 

in 

.0 

0 

12 

1 

SEALE 

60.9 

35.7 

48.3 

8 1 

30 

18 

6 

516 

0 

0 

12 

0 

6.87 

T 

0 

7 

2 

THOMASVILLE 

AM 

59.6 

33.0 

46  .  4 

-11.8 

1  6 

5 

574 

0 

0 

18 

0 

9,54 

2,99 

.0 

0 

10 

6 

2 

TROY 

60.8 

38.5 

49.  7 

-  8.7 

80 

30 

2  1 

6+ 

477 

0 

0 

11 

0 

7,22 

,52 

4*28 

30 

.0 

0 

6 

5 

1 

WHATLE Y 

64.6 

37.8 

51.2 

80 

31  + 

2  1 

435 

0 

0 

1  2 

0 

10.44 

4,15 

15 

•  0 

0 

12 

5 

2 

DIVISION 

49,9 

-  9,2 

7.16 

,80 

T 

GULF 

BAY  NINETTE 

65.1 

42.7 

53.9 

81 

30 

25 

6+ 

360 

0 

0 

8 

0 

5.08 

2,20 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

CITRONELLE 

63.9 

41.9 

52.9 

-  7.6 

83 

31 

23 

4 

386 

0 

0 

6 

0 

8.81 

1.90 

4,72 

29 

,0 

0 

8 

4 

2 

COOEN 

66.8 

43.9 

55.4 

79 

26 

25 

4 

318 

0 

0 

8 

0 

5.82 

4,05 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

FAIRHOPE 

65.4 

44.1 

54.8 

-  5.4 

80 

31 

26 

6  + 

335 

0 

0 

5 

0 

4.77 

-  1.53 

2,88 

15 

.0 

0 

5 

2 

2 

FORT  MORGAN 

60.3 

48.9 

54.6 

72 

31 

31 

4 

326 

0 

0 

1 

0 

3.35 

1,65 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

63.8 

43.7 

53.8 

-  5.7 

80 

30 

25 

4 

357 

0 

0 

5 

0 

5,27 

-  2.35 

1,91 

15 

.0 

7 

3 

3 

MOBILE 

AM 

62.0 

44.1 

53,1 

83 

31 

27 

4 

376 

0 

0 

4 

0 

4,69 

1,85 

15 

.0 

0 

5 

4 

2 

ROBERTSOALE   7  E 

64. OM 

39. 8M 

51. 9M 

80 

26  + 

24 

6 

405 

0 

0 

7 

0 

,0 

0 

DIVISION 

53.8 

-  6.6 

5.40 

-  1.33 

•  0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
Ume  from 
prevailing 

* 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a  1 
CST  j 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST  ! 

i 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-.09 

.10-49 

66-OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

12 

11.3 

36 

W 

22 

74 

81 

56 

56 

6 

5 

1 

0 

1 

18 

50 

6.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

14 

9.8 

28++ 

ESE 

15 

72 

80 

57 

59 

5 

7 

2 

2 

2 

1 

19 

7.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

19 

12.8 

29++ 

NW 

3+ 

72 

77 

46 

54 

5 

5 

4 

» 

3 

0 

17 

5.5 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

12 

10.5 

34 

N 

11 

68 

75 

51 

54 

2 

3 

6 

1 

1 

1 

14 

61 

6.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


16     17  16 


19     20    21    22    23    24    25    26  27 


28    29  30 


ABBEVILLE   1  NNW 
ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBEftTA 

AL6ERTV1LLE  2  SE 
ALEIANOER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA  )  NE 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
AftLEv   3  S 
ASHLAND 

ASHV1LLE  *  H 
ATHENE 
ATMEN*.  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBUON    3  SM 

•  UTAiiGAVlLLE 

etNKHEAD  LOCK  AND  DAH 

BAT  MINETTE 

6ELGREEN 

BELLE  «INA  2  N 

BESSEMER  *  SW 
BETHLEHEM 
6ILLIN6SLEY    1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  WB  AO  0 

BISHOP 
BOA? 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  M 

BRUNO  I  DOE 
fALFP*  ?  "^W 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  MILL  2  NW 
CARBON  MILL 

CENTER  GftOVE 
CENTRE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHlLDERSBURG 

CMILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE    SPRINGS  2  NW 
COLBERT   STEAM  PLANT 
COLL  IN<;V1  LLE 
COLUMBIA 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DADEVlLLE 
DANCY  «  N 

DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  ♦ 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAH 
DOTMAN  FAA  AIRPORT 

DOUBLE  SPOINCS 
ELBA 

FLKMONT 

flroo 

ENTERPfl ISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVlLLt 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWH 
FARLEY 

FAYETTE 

flat  rock 
florence 
fort  deposit 
fort  morgan 

fort  payne 
frisco  city 
Igadsden 

gadsden  gas  plant 
gainesville 

garden  city 

GARTH 
GENEVA 
IGCORGIANNA 
«ILBERTOWN 

iOftGAS 
■REEN  BAY 
iREENSBOftO 
EENVILLE 
SULF  SHORES  POST  OFFICE 

SUNTERSVILLE 
SUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
B0HTCR5V1LLF  DAM 
dALEYVILLE 
MM!  L  TON 

^MIseuRG  CAHABA  TOWER 
UVUEVILLE 
«ADIAND 

;n.iN 

IIOHIAND  HOME 

IIOHTOHER 
«OGCS 

VNTSVILLE  SUBSTA 
WHTSVILLE  we  AP 
WSTLEVILLE 

rrrop 

DC* 

JACKSOM  LOCK  1 
MClCSON  SHOALS 
MOKSMVILLE  2  SW 


A. 99 
7.10 
8.9* 


9,37 
6*96 
7.89 
7.99 
5.83 

7.D3 
7.82 
9.08 
7.32 
6.60 


8.10 

7.2* 
6.68 
9.59 
9.29 
9.79 

6.18 
6.81 
10. *9 
7.19 


8.39 
6.31 
6.** 
T.28 


D7,87 
8.99 
7.*3 


6.*9 
7.69 
9.*9 


•16     T  1.09 
.97  ,39 


.63  2.*0 
.39  1.90 

2.16 

1.23  2.29 


1.09  3.1* 
•  7.61 
1.90  1.60 


1.?*  1.76 
.09  2.*8  .18 


.02  2.6*  T 

.80  1.80 
.79  1.90 
.18  1.32 

.20  .69 

T  2.*0 

•  ??     .11  U03 


1.18  2.*3 


l.*6  2.30 


.10   1.18  2.29 


1.99  2.16 
.0*  1.06 
,08     .78  1.2B 


D.IO  ,99  2,21 
1.09  2.49 
1.1*  7.03 

•  1.61 
.13  .83  .96 
T  l.*0 

D.IO  1.99  2. 00 
.10     .19  1.29 

.63  1.8* 
2.90 
.67  l.*2 
.09      .07  1.01 
1.10  1.76 

l.*2  .05 
l.*3 

•  3,27 
D.20      .90  2.29 

-93  2.50 

1.32  2.38 
.60  2,60 
2,01 
RECORD  MISSING 


6.  *9 

7,  *1 
8.67 


7,08 
T.37 
9,09 
10.96 
7,70 

7,*0 
9.90 
9.75 
11.67 
3.99 

6.98 

7,*0 
9.00 
7.78 


•  69 


,97  3.19 
,59  3.40 
,*9  1.80 

1.10  2,18 


*99  2.34 

.70  t.56 
.06  1.24 

•04     .22  1.66 


,0*  .95 

•  2.90 
RECORD  MISSING 

.99  3.09 
.93  1.82 
.40  3.01 

•  .89 


7,12 
8,31 
7.98 

7.77 
8.20 
7,48 
6.48 
6.12 


.08 

T 

1 .00 

.30 
.63 

.02     .01  1.00 
.18 


.27 

.76  .98 

.09  .27 

1.12  .43 

.29  .07  .10 

T  .62 

.39 


T  ,17  T 

.69  .62 

.71  .98 

.63  ,40  T 

.27  .48 

.19  .19 

.01  .26  .07 

.37  T 


1.30 

.08  1.29 
.69 
1.70 
.87 
.93 

4.09 


.69 
1.25 
0.20 


.06  1.02 
.06  .23 


.30  .03 
.12 

.13  .09 


.03  .09 
.02  .0* 


.02  ,03 
.01  T 

.04  .01 


•  1.74 
.14      .49  3.89 

.06  1.26 
.14  2.49  1.36 


.90  1.01 

.06  1.07 

.09  1.38 

.02  3.28  1.00 


.12  .82 
.06  .91 


.40 

.02      .12  2.29 
.9*  .21 
T       2,17  .92 

.03     .03  2*40 
.1*  - 
.18  2.70  .12 


.02  ,37  -96 
1.26  2.00 

,10  .83 


.18  3.68 
.29  3.25 
2.40 


.22      .18  1.07 
.08  3 
1.76  1.00 

Z.29 

.15      .49  .98 
T        1  .60 
1.91 
1.41 

1.42 
.18  1 
,08 
.0*  2.09 
.20  2.03 


T  .66  T 


.23  1.05 

.11  2.16  1.65 

.18  1.1* 

.19  1.14 


.03     .10  1.03 

.98  1.14 
.17  1.20 

.08     .19  9.67 


.20  .04 
.09  1.30 


.72  1.99 
.14  1.94 
.26  2.21 


8m  B»f«r«iic«  Kotw  rollovlnc  Statloo  lodax 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

1 

4  5 

- 

1 

7 

 L 

1 



9 

in  1 
10  1 

1 

11 

12 

_ 
IJ 

1^ 

16  1 

17  1  18 

19  j 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

26 

29 

30 

31 



JASPER 

B.OT 

3,75 

.05 

1.31 



.61 

•  38 

.60 

.42 

.02 

,10 

.61 

.02 

JORDAN  0AM 

7.27 

.4* 

.22 

,03 

.79 

.06 

,0* 

LAFAYETTE 

,75 

.87 

•  63 

1.32 

1.09 

,20 

4,12 

LAV  DAM 

RECORD  MISSING 

LEEDS 

6*91 

,73 

1.58 

T 

.38 

.*3 

.63 

1*05 

.60 

.04 

•  13 

•  94 

LEESBURG 

e*io 

.80 

2.70 

.02 

*37 

.72 

•  45 

■  65 

•  70 

.60 

1 .09 

LIVINGSTON 

6.A9 

.01 

2,06 

.01 

.82 

•  15 

.11 

.23 

LOCKHART 

6.25 

*  14 

1.71 

T 

T 

.05 

!oi 

1.32 

.10 

*6* 

.o« 

•  43 

1.77 

LOUISVILLE 

5.65 

,04 

.80 

•  32 

•  93 

.44 

•  24 

•  20 

.5* 

•  05 

.06 

2.43 

MADI SON 

9.00 

1  ,56 

1  .84 

1.34 

.02 

,26 

.74 

•  71 

.02 

.0* 

2.47 

MAGELLA 

6.97 

,75 

1.57 

,25 

.68 

.70 

1.33 

•  60 

.0* 

.14 

.91 

MARION  1  N 

6.33 

• 

1  .48 

1.24 

•  15 

1,01 

MARION  JUNCTION 

6.77 

,15 

,55 

•  50 

.04 

.42 

.33 

T 

.80 

.26 

.06 

.07 

•  20 

.52 

2.87 

MARION  JUNCTION  2  NF 

6.27 

T 

I  ,05 

•  11 

.51 

.38 

•  07 

.63 

.06 

T 

,11 

,09 

•  17 

2.60 

.29 

MARTIN  0AM 

8.B2 

.02 

,46 

■  3* 

.81 

.63 

,16 

,49 

.78 

,05 

•  03 

2.70 

2.35 

MATHEWS    1  SSH 

6.69 

T 

T 

.80 

T 

T 

.44 

.53 

.99 

.43 

.26 

.12 

3.12 

MELVIN 

5.92 

1  ,22 

,*1 

,37 

.28 

2*14 

.11 

.28 

,  30 

MERT  7   PONDVI LLE  TOwER 

5.20 

,62 

.60 

.12 

.52 

.97 

.75 

•  40 

•  02 

.20 

1,00 

MILLER*.  FERRY 

9,11 

.07 

.58 

,47 

T 

T 

.08 

.71 

.40 

T 

1.21 

1.23 

T 

.33 

.23 

T 

•  03 

.0* 

3.73 

MILSTEAD 

T 

,08 

.48 

• 

• 

« 

• 

• 

U98 

2.65 

MINTEH  5  NW 

8.04 

.29 

.40 

.10 

,4* 

,54 

1.25 

1.19 

.18 

,57 

.06 

•  25 

2.77 

MITCHELL  0AM 

6*35 

,54 

.15 

•  02 

.07 

•  61 

.  82 

.02 

M08ILE  WB  AIRPORT 

5.27 

T 

1*13 

T 

,01 

.01 

.06 

T 

.10 

1.91 

.18 

T  T 

,38 

.01 

1.19 

,22 

.07 

MOB  1 L  E 

4.69 

T 

1.04 

T 

T 

1.65 

.20 

T 

T 

T 

.80 

.60 

MONTE  SANO 

,62 

2.21 

.60 

.85 

.11 

.69 

,47 

.03 

.03 

1.66 

MONTEVALLO 

5.6* 

.68 

•  57 

T 

.64 

.30 

.96 

1.29 

,35 

T 

T 

T 

.83 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

5.52 

,06 

.59 

,39 

.33 

.12 

1.12 

.02 

.06 

.13 

MOULTON 

7,6* 

1  ,10 

2.35 

.01 

.92 

.08 

.33 

.72 

.58 

.05 

.05 

1  .45 

MOULT ON  2 

7.67 

.08 

3.33 

.06 

.98 

•  35 

.36 

.47 

,50 

<oe 

.05 

.03 

• 

1  .43 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

6,41 

.06 

2,33 

.01 

.02 

.19 

•  81 

.25 

•  12 

,79 

.47 

T 

T 

T 

T 

T 

1.10 

.21 

natche; 

7.53 

,60 

1.35 

.06 

•  25 

,41 

T 

1.50 

.28 

.06 

.26 

.75 

T 

.16 

.12 

1 .71 

NEWBURG 

6.99 

3.03 

NEW  MARKET 

6,63 

,78 

1*94 

1*00 

•  03 

.13 

.50 

.53 

.02 

1.90 

NEW  MARKET  2 

7.76 

T 

2,60 

*26 

T 

1 .94 

T 

.50 

.59 

T 

T 

.03 

T 

1.39 

.46 

NEWTON 

4*95 

.0* 

,16 

1,55 

T 

.38 

,51 

.69 

,28 

.35 

.12 

.33 

.49 

ONEONTA 

7.44 

1.42 

2.20 

.67 

.37 

.65 

.60 

,42 

T 

.05 

•  01 

.05 

.80 

OPELIKA 

7.59 

.16 

•  85 

.15 

.68 

•  04 

.76 

ORRVILLE 

7,00 

.15 

•  15 

,10 

,50 

.30 

.54 

.98 

.19 

•  21 

,20 

.29 

3.39 

*33 

•  21 

.04 

PAINT  ROCK 

,60 

2.ei 

1  .25 

.15 

.18 

.56 

.50 

.03 

2.55 

PALMEODALE   2  W 

6.33 

.80 

ues 

.75 

,15 

.50 

.85 

.45 

T 

.10 

.85 

PELL  CITY  2  W 

- 

.10 

2.58 

.05 

.5* 

,16 

.75 

PENNINGTON  LOCK  2 

5,72 

.87 

•  56 

.08 

,86 

1.33 

.35 

.20 

,05 

•  20 

,03 

.43 

.76 

PERRYVILLE 

6.15 

,10 

,51 

,43 

T 

.12 

1.15 

.47 

.63 

.22 

.09 

.96 

1  .47 

PHENIX  CITY   2  NNW 

7,17 

.09 

.15 

,95 

.13 

.38 

.51 

.02 

.68 

.36 

•  01 

.02 

T 

.19 

3.66 

PICKENSVILLE 

6.67 

.93 

2,00 

T 

,91 

,09 

.41 

T 

1.21 

.25 

T 

T 

.02 

.02 

,83 

T 

PINE  HILL 

9,04 

1  .40 

,70 

.20 

PINE  LEVEL 

9.44 

,11 

,92 

.02 

.59 

.39 

.82 

.35 

1.02 

.07 

.09 

5.06 

PLANTERVILLE  2  SSE 

6,18 

.03 

*  55 

.42 

T 

« 

1.25 

.45 

T 

,66 

T 

T 

.02 

.53 

.20 

2.05 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6.64 

,74 

2.05 

.40 

.05 

.35 

,35 

.50 

.05 

,03  T 

T 

.02 

2.10 

PRATTVILLE 

6.42 

.35 

,97 

.53 

.14 

.71 

.87 

.20 

.02 

.07 

.14 

2.02 

.40 

PRIMROSE  FARM 

5.24 

.15 

.35 

,17 

,29 

**2 

•  82 

PUSHMATAHA 

5,78 

*  13 

.  65 

•  47 

.63 

,27 

1,15 

.U 

.40 

.17 

.19 

.46 

.95 

RAIN5V1LLE 

6.82 

.70 

2,60 

.54 

.36 

.17 

.51 

.27 

.01 

.04 

.02 

1  .58 

RED  BAY 

7*44 

.80 

1.97 

1.14 

.70 

•  71 

.62 

.10 

T 

.20 

1.20 

REDSTONE  ARSENAL 

06.79 

.04 

3.18 

•  15 

1  .11 

.10 

*ie 

0,25 

•  24 

.06 

.01 

1.07 

.36 

•0 

REFORM 

6.78 

.98 

1 .90 

.73 

•  02 

1  .26 

.0* 

RIVER  FALLS 

5.51 

■  1 3 

.57 

1 .49 

T 

T 

•  13 

*30 

.37 

**7 

T 

T 

T 

1.05 

T 

.16 

.84 

ROBERTSDALE  7  E 

1  ,04 

■  61 

3.16 

.96 

.2S  ,01 

_ 

ROCK FORD 

7.90 

.50 

.35 

.90 

,85 

.90 

1.10 

3,30 

ROCK  MILLS 

8.28 

.02 

*57 

•  44 

.20 

•  89 

.54 

.01 

1,00 

.67 

,02 

.03 

.09 

,04 

3.80 

HUS5ELLVILLE 

7,34 

*96 

2.11 

.02 

1.13 

,03 

,78 

RUSSELLVILLE  2 

7.27 

1.00 

2^08 

T 

T 

T 

1.17 

.03 

.42 

,22 

1  .18 

T 

.07 

T 

T 

l.IO 

SAINT  BERNARD 

7.31 

.95 

2.39 

.88 

.45 

,32 

.66 

.35 

.08 

.08 

1,15 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

7.22 

.07 

1 .84 

* 

1.6* 

,20 

.61 

.  36 

.01 

.07 

2.25 

,15 

SAVRE 

7,42 

1.72 

U33 

.85 

.43 

.40 

.93 

,43 

.01 

.05 

,01 

.44 

.82 

SCOTTSBORO 

9.43 

.50 

3.53 

•  55 

.67 

.10 

.50 

.10 

.06 

SC0TTS80R0  SUBSTA 

9.27 

.95 

3.04 

.05 

T 

•  80 

.28 

.15 

,02 

.54 

.30 

.02 

,03 

.01 

.21 

2.87 

SEALE 

6,87 

.01 

.05 

.91 

•  39 

•  45 

.05 

1.45 

2.40 

SELMA 

7.11 

.09 

,29 

.42 

.06 

.49 

.  34 

.76 

.35 

.08 

.02 

.11 

■  64 

3.46 

SHOEMAKER  SPRINGS 

6,99 

• 

2^*7 

.05 

1.15 

.37 

1.08 

•  60 

.12 

1.15 

SLOCOMB 

4.97 

U34 

.65 

1.50 

•  35 

.05 

SNOW  HILL 

7.87 

,20 

.55 

•  10 

.49 

1.30 

1  ^20 

,56 

.94 

.09 

2.44 

SOUTH  HILL 

6.24 

.83 

2.23 

•  08 

.56 

.19 

.22 

.15 

.30 

1,68 

SUTTLE 

6*53 

.57 

•  58 

.07 

,92 

.35 

.70 

•  27 

.09 

.07 

.36 

2.55 

SWAIN 

8.10 

,60 

2^60 

.94 

.06 

•  18 

.76 

.*6 

.08 

.16 

.15 

2.09 

SYLAfAUGA  A  NF 

7.00 

T 

•  80 

,43 

,83 

•  97 

,16 

I  ■  45 

''' 

SYLVANIA 

6*50 

,50 

1  .50 

1  .26 

,20 

.63 

•25 

•  61 

,27 

.02 

T 

1.26 

TALLAOECA 

7*34 

1.50 

.45 

T 

1  ,32 

•  56 

T 

1.17 

,63 

.03 

,10 

.8* 

.74 

THOMASVILLE 

9,54 

,76 

.64 

.02 

,06 

.46 

.17 

1.87 

.43 

T 

.06 

.66 

,21 

.81 

3,37 

TH0R5BY  EXP  STATION 

6,21 

.01 

.80 

.55 

.89 

.90 

,36 

.66 

1.40 

,64 

THURLOW  DAM 

5,39 

.09 

,54 

.09 

.51 

.77 

.29 

•  46 

.01 

.08 

•  07 

2  .46 

TONEY 

5.89 

,40 

1,50 

1  .30 

.08 

.30 

.50 

•  70 

.01 

1,10 

TRAFFORD 

7.19 

1  .50 

2.11 

.65 

.18 

.57 

,96 

TROY 

.04 

•  73 

,03 

,53 

•  51 

1*0 

,02 

.66 

T 

4.26 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

6.67 

.02 

2.73 

T 

T 

,03 

.70 

T 

,46 

,84 

.78 

.11 

.02 

T 

T 

.10 

.66 

.20 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

7.69 

,72 

2,58 

.37 

.45 

,49 

1.32 

•  59 

.09 

TUSKEGEE  2 

5,36 

,39 

•  37 

•  51 

•  67 

.09 
* 

•  25 

.08 

.06 

2.06 

.25 

UNION  SPRINGS  b  S 

8,32 

,10 

,85 

.06 

.55 

.54 

*83 

•  30 

.38 

.08 

.15 

4.48 

UN I ON TOWN 

4,59 

,57 

.60 

.19 

,42 

.30 

T 

■  84 

•  19 

.08 

.09 

.16 

,07 

1  .06 

VALLEY  HEAD 

3,7* 

,50 

1.45 

T  T 

T 

.15 

•  05 

T 

.25 

•  15 

T 

T  T 

T 

.16 

1  .01 

6,53 

,66 

1.12 

,72 

.33 

•  76 

1*34 

•  54 

.12 

VERNON 

e.oo 

1  ,03 

2.00 

,89 

•  53 

1,11 

,  36 

.06 

2.00 

WADLEY 

8.73 

,72 

.35 

,18 

1,01 

•  51 

1.08 

,51 

•  01 

.11 

.12 

4.13 

WALLACE  2  E 

4*63 

T 

T 

•  10 

•  23 

•  10 

.32 

T 

1.48 

.50 

WALNUT  GROVE 

7.30 

2.50 

• 

I. 00 

•  40 

• 

1*20 

.10 

• 

• 

2.10 

WARR I OR  LOCK  AND  0AM 

5.38 

,56 

1.03 

•  15 

.77 

•  36 

,70 

•  7* 

.05 

.03 

.12 

WATERLOO 

1  .24 

•  63 

•  26 

,30 

.07 

.04 

,12 

1 .22 

.0 

WEST  BLOC  TON 

.40 

1.00 

•  50 

1,15 

•  70 

•  60 

.50 

WETUMPKA   1  W 

7.03 

.06 

.23 

.15 

.09 

,68 

•  80 

.62 

•  90 

.04 

T 

.02 

,13 

3.31 

WHATLEY 

10,44 

T 

.81 

-51 

.04 

.10 

,30 

.26 

4,15 

.49 

.24 

.78 

.15 

.17 

2.42 

WHEELER  OAM 

6.77 

.29 

2,00 

•  90 

.21 

•  28 

,85 

•  63 

T 

T 

.12 

1.49 

WHITFIELD  LOCK  3 

5,60 

.09 

.68 

.98 

•  10 

.51 

•  32 

•  78 

•  20 

.03 

.15 

.15 

1  ,61 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

7.78 

.41 

2.85 

,75 

.30 

•  16 

.06 

,36 

•  37 

.03 

,06  T 

.21 

2.20 

WILSON  DAM 

7.10 

.45 

2.33 

1,22 

.15 

•  45 

•  67, 

.66 

T 

1.17 

WINFIELD  2  SW 

8.51 

1.07 

2.14 

1.10 

.20 

.53 

i.oo| 

.39 

.01 

.06 

,02 

.02 

1  .97 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.19 

,0* 

,13 

.35 

,09 

.58 

.91 

.421 

.55 

,01 

.05 

T 

1.13 

2.93 

YOUNGS  STORE 

6,91 

,80 

1,70 

1  ,40 

.42 

*77i 

,37 

1.45 

See  Reto.oiice  Hotes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Alabama 
MARCH  I960 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

Dl 
m 

9 

1 

2 

3 

^ 

5 

6 

7 

s 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  ' 

23  ^ 

24 

25  1 

26  ' 

27 

28  1 

29 

30 

31 

•RTV I LLE  2  SE 

MAX 

44 

34 

32 

31 

34 

31 

33 

33 

33 

40 

51 

36 

42 

46 

46 

30 

54 

40 

49 

47 

48 

43 

60 

63 

Sf 

43 

66 

69 

72 

61 

62 

46*6 

MIN 

30 

30 

31 

22 

9 

12 

12 

18 

19 

21 

30 

26 

26 

25 

25 

33 

32 

27 

29 

31 

26 

27 

?6 

79 

34 

33 

40 

47 

57 

59 

45 

79.4 

MAX 

il 

44 

39 

47 

42 

44 

43 

55 

52 

66 

62 

47 

57 

56 

44 

61 

60 

54 

66 

53 

52 

71 

69 

75 

71 

75 

74 

76 

72 

77 

77 

59.1 

MIN 

30 

33 

30 

19 

15 

16 

29 

29 

37 

36 

36 

28 

26 

21 

37 

40 

41 

33 

26 

27 

22 

18 

28 

30 

43 

38 

35 

55 

60 

60 

40 

32.9 

CEVILLE 

51 

49 

45 

37 

42 

38 

44 

43 

53 

60 

63 

45 

50 

55 

43 

47 

62 

46 

54 

56 

52 

51 

71 

65 

71 

52 

74 

78 

69 

71 

65 

55.0 

MIN 

27 

24 

27 

17 

15 

15 

31 

25 

28 

25 

29 

24 

27 

25 

29 

37 

32 

28 

30 

25 

27 

21 

27 

34 

39 

38 

38 

40 

55 

56 

32 

29.9 

kLUSIA  3  NE 

51 

55 

65 

55 

50 

41 

47 

53 

70 

62 

57 

62 

56 

64 

54 

70 

63 

55 

69 

58 

56 

72 

72 

74 

68 

77 

73 

79 

74 

80 

62.7 

MIN 

37 

36 

35 

24 

24 

22 

27 

30 

39 

44 

34 

29 

36 

36 

39 

41 

36 

35 

31 

33 

30 

30 

41 

50 

US 

53 

57 

61 

61 

49 

38  .3 

[  STON  FAA  a  I RPORT 

46 

37 

37 

44 

35 

41 

39 

54 

46 

60 

42 

45 

52 

53 

43 

56 

54 

54 

51 

50 

50 

70 

64 

72 

50 

72 

74 

75 

67 

75 

74 

54.3 

MIN 

30 

33 

26 

22 

14 

21 

31 

29 

38 

33 

37 

30 

29 

26 

36 

41 

38 

30 

30 

31 

27 

25 

30 

33 

41 

39 

38 

55 

61 

54 

46 

34.0 

.AND 

44 

41 

35 

45 

43 

40 

53 

51 

40 

64 

53 

46 

54 

53 

53 

60 

59 

53 

52 

51 

53 

70 

75 

70 

72 

73 

72 

72 

63 

75 

75 

57.0 

MIN 

27 

31 

20 

11 

13 

17 

26 

28 

35 

33 

34 

27 

26 

22 

33 

30- 

36 

30 

26 

27 

25 

22 

27 

37 

37 

33 

34 

52 

60 

58 

40 

31  .4 

:NS  2 

4S 

36 

35 

30 

36 

36 

36 

34 

42 

50 

49 

40 

40 

40 

36 

43 

57 

59 

46 

51 

46 

47 

67 

59 

65 

40 

69 

69 

77 

67 

59 

48.9 

MIN 

21 

21 

25 

18 

10 

18 

10 

19 

31 

25 

25 

27 

23 

23 

24 

36 

27 

25 

33 

29 

25 

76 

75 

77 

77 

30 

30 

30 

49 

53 

46 

77.4 

)RE  STATE  FARM 

52 

64 

64 

50 

52 

48 

52 

62 

70 

63 

58 

55 

53 

65 

63 

60 

66 

59 

67 

63 

59 

73 

71 

77 

70 

76 

79 

79 

74 

79 

61 

64  .9 

MIN 

35 

41 

33 

23 

23 

23 

34 

29 

47 

38 

47 

31 

29 

32 

44 

45 

41 

37 

36 

31 

36 

29 

45 

49 

50 

51 

56 

55 

61 

65 

46 

40.1 

JftN   3  SW 

58 

50 

40 

41 

46 

40 

45 

47 

54 

50 

63 

40 

49 

55 

57 

43 

60 

62 

53 

60 

52 

51 

68 

65 

77 

55 

73 

74 

78 

68 

77 

56.3 

MIN 

31 

31 

32 

19 

17 

16 

23 

22 

27 

35 

35 

20 

27 

31 

36 

30 

39 

34 

26 

29 

24 

71 

33 

37 

44 

41 

42 

54 

60 

60 

40 

33.1 

CHEAO  LOCK  AND  0AM 

48 

40 

42 

36 

43 

36 

41 

39 

51 

60 

58 

44 

45 

52 

47 

46 

62 

49 

52 

55 

51 

50 

70 

65 

77 

48 

75 

70 

69 

70 

65 

53.3 

MIN 

30 

30 

31 

21 

16 

16 

24 

20 

20 

29 

29 

20 

27 

27 

29 

38 

34 

30 

31 

30 

27 

75 

30 

32 

34 

36 

38 

52 

54 

56 

37 

31  .5 

Ml  NETT  E 

50 

67 

57 

54 

45 

51 

52 

63 

72 

70 

55 

57 

55 

65 

60 

70 

61 

58 

70 

63 

58 

75 

66 

78 

75 

75 

78 

80 

74 

81 

80 

65.1 

MIN 

37 

43 

35 

25 

27 

25 

36 

30 

45 

46 

50 

32 

30 

35 

40 

49 

42 

44 

38 

32 

40 

3? 

47 

50 

57 

58 

59 

59 

66 

65 

67 

47.7 

.E  MINA  2  N 

MAX 

40 

35 

34 

35 

32 

37 

35 

43 

50 

49 

48 

42 

49 

46 

41 

58 

54 

48 

50 

47 

50 

63 

61 

66 

59 

66 

70 

76 

67 

67 

67 

MIN 

21 

29 

26 

19 

10 

19 

29 

21 

36 

27 

34 

28 

24 

24 

32 

41 

30 

26 

30 

31 

26 

27 

74 

29 

76 

33 

37 

54 

56 

^0 

47 

30.4 

SEMEP  4  SW 

MAX 

43 

40 

37 

43 

36 

41 

30 

52 

46 

45 

62 

46 

52 

50 

45 

64 

57 

52 

56 

51 

50 

70 

65 

73 

63 

72 

73 

70 

66 

70 

74 

MIN 

29 

35 

27 

20 

14 

10 

30 

29 

39 

27 

36 

27 

20 

24 

34 

41 

32 

30 

31 

28 

28 

23 

78 

34 

37 

36 

38 

53 

61 

56 

36 

32.7 

i^INGHAN  WB  AP 

43 

40 

40 

43 

35 

42 

30 

51 

60 

60 

43 

45 

51 

50 

45 

64 

50 

52 

55 

51 

50 

70 

65 

77 

51 

71 

72 

70 

68 

70 

75 

54  .6 

MIN 

29 

33 

25 

21 

14 

19 

32 

29 

37 

29 

36 

27 

29 

28 

36 

42 

36 

31 

33 

32 

29 

27 

7B 

36 

36 

40 

40 

56 

62 

51 

43 

33.8 

HTLEY 

MAX 

54 

58 

55 

35 

52 

41 

49 

50 

50 

68 

67 

50 

53 

55 

64 

51 

71 

64 

56 

68 

57 

55 

72 

71 

77 

65 

75 

76 

76 

72 

61 

61.1 

MIN 

36 

41 

35 

22 

23 

10 

26 

24 

35 

43 

44 

32 

26 

26 

39 

44 

42 

38 

27 

25 

25 

22 

39 

39 

47 

46 

48 

55 

64 

60 

47 

36.5 

HTON  3  SSE 

MAX 

35 

67 

62 

54 

50 

51 

52 

64 

77 

63 

61 

57 

56 

66 

60 

72 

65 

59 

71 

62 

58 

74 

71 

76 

71 

77 

79 

83 

76 

83 

84 

66  .  5 

MIN 

39 

44 

36 

25 

27 

20 

20 

25 

46 

42 

40 

33 

23 

27 

46 

45 

42 

39 

30 

26 

32 

23 

41 

47 

50 

50 

53 

55 

64 

66 

40 

38.9 

)6EPOftT  2  W 

40 

37 

35 

36 

32 

37 

39 

42 

42 

45 

47 

40 

51 

50 

45 

52 

51 

46 

50 

60 

60 

66 

55 

69 

73 

81 

72 

66 

66 

MIN 

22 

20 

20 

18 

9 

13 

26 

21 

32 

32 

32 

27 

23 

21 

32 

37 

32 

28 

26 

26 

25 

75 

26 

34 

31 

47 

61 

52 

48 

79.8 

ERA  2  SW 

48 

41 

40 

44 

42 

43 

42 

54 

63 

64 

58 

47 

55 

50 

44 

64 

62 

53 

60 

53 

50 

70 

68 

74 

69 

74 

74 

71 

67 

72 

76 

MIN 

27 

34 

29 

20 

15 

14 

29 

29 

39 

39 

37 

20 

27 

25 

34 

42 

33 

32 

26 

26 

25 

22 

30 

33 

43 

40 

38 

56 

59 

56 

38 

33.? 

>EN  3  W*W 

MAX 

53 

57 

57 

50 

46 

45 

46 

57 

66 

66 

60 

50 

53 

54 

51 

69 

65 

57 

65 

56 

56 

75 

71 

75 

66 

71 

79 

79 

75 

78 

78 

MIN 

35 

39 

32 

22 

21 

17 

27 

25 

47 

33 

46 

30 

25 

26 

42 

45 

30 

35 

31 

27 

27 

26 

38 

43 

47 

45 

49 

51 

62 

66 

41 

36.7 

P  HILL  2  NW 

P4AX 

56 

46 

39 

30 

45 

38 

44 

44 

54 

40 

64 

39 

48 

56 

55 

42 

52 

60 

52 

59 

51 

50 

70 

65 

72 

56 

74 

75 

77 

67 

75 

MIN 

29 

31 

33 

18 

16 

18 

25 

26 

27 

34 

35 

27 

29 

25 

29 

40 

39 

33 

30 

29 

26 

25 

3! 

31 

43 

39 

43 

55 

58 

56 

43 

33.0 

IRE 

MAX 

50 

35 

34 

31 

33 

29 

34 

36 

30 

30 

50 

35 

41 

51 

48 

41 

50 

49 

49 

47 

45 

47 

63 

60 

68 

44 

68 

74 

60 

68 

73 

MIN 

25 

26 

30 

17 

11 

13 

24 

24 

30 

30 

32 

20 

25 

24 

28 

33 

34 

31 

28 

30 

27 

25 

26 

76 

33 

32 

34 

50 

55 

59 

49 

30.4 

TREVlLLE 

MAX 

56 

40 

42 

39 

42 

40 

46 

44 

55 

63 

60 

46 

52 

52 

50 

46 

66 

62 

55 

61 

56 

54 

70 

69 

74 

55 

76 

76 

68 

70 

73 

57.0 

MIN 

31 

32 

32 

20 

19 

15 

20 

32 

32 

29 

33 

28 

27 

26 

32 

39 

34 

32 

33 

29 

25 

22 

26 

34 

39 

44 

42 

50 

58 

60 

39 

37.8 

TOM 

MAX 

50 

69 

61 

54 

40 

51 

53 

62 

68 

61 

59 

58 

51 

68 

59 

72 

63 

57 

67 

67 

60 

76 

68 

76 

70 

75 

60 

80 

72 

79 

82 

MIN 

35 

36 

34 

21 

23 

19 

31 

26 

48 

32 

40 

28 

25 

28 

45 

43 

36 

32 

32 

26 

29 

24 

43 

45 

47 

49 

57 

55 

62 

64 

40 

37.4 

locrsburg  wtr  plant 

MAX 

40 

44 

40 

45 

44 

43 

41 

51 

59 

62 

57 

46 

54 

53 

45 

65 

64 

53 

60 

52 

50 

70 

69 

74 

70 

72 

73 

73 

67 

73 

76 

MIN 

30 

36 

30 

21 

16 

19 

31 

30 

40 

31 

37 

29 

29 

24 

35 

41 

36 

33 

30 

30 

79 

7? 

76 

35 

40 

41 

37 

55 

58 

56 

43 

33.9 

'ONELLE 

MAX 

59 

64 

64 

50 

43 

47 

50 

59 

69 

59 

56 

54 

49 

62 

50 

71 

60 

58 

68 

63 

60 

76 

67 

80 

74 

75 

79 

71 

72 

81 

83 

MIN 

36 

40 

35 

23 

25 

24 

35 

30 

49 

37 

49 

31 

30 

36 

47 

49 

40 

35 

41 

35 

40 

35 

47 

50 

51 

50 

58 

57 

66 

67 

50 

41  .9 

RTCm 

MAX 

55 

42 

42 

37 

44 

36 

41 

41 

53 

61 

65 

43 

46 

53 

52 

45 

63 

53 

51 

59 

51 

50 

70 

66 

72 

55 

73 

72 

73 

69 

73 

MIN 

36 

35 

30 

20 

16 

14 

20 

25 

30 

33 

37 

27 

26 

24 

32 

41 

35 

32 

27 

28 

27 

22 

33 

34 

43 

40 

40 

49 

58 

60 

40 

32.7 

rrom 

MAX 

61 

56 

45 

50 

44 

43 

50 

57 

62 

59 

55 

52 

59 

60 

62 

67 

65 

56 

67 

55 

56 

70 

68 

75 

66 

74 

76 

79 

72 

82 

77 

MIN 

35 

34 

32 

21 

21 

19 

30 

26 

41 

39 

39 

30 

28 

33 

36 

42 

41 

37 

32 

30 

29 

32 

39 

45 

48 

44 

52 

55 

60 

62 

48 

37.4 

EN 

MAX 

53 

60 

63 

54 

52 

54 

52 

50 

70 

75 

70 

63 

62 

65 

62 

73 

67 

61 

68 

63 

67 

69 

70 

74 

73 

79 

78 

77 

75 

78 

78 

MIN 

42 

47 

38 

25 

30 

26 

29 

31 

50 

55 

49 

35 

31 

35 

52 

55 

45 

39 

39 

32 

38 

32 

45 

49 

53 

59 

61 

61 

67 

67 

43 

43.9 

TON 

MAX 

54 

45 

51 

39 

46 

38 

44 

45 

57 

63 

62 

45 

49 

53 

47 

47 

62 

43 

55 

6? 

55 

52 

72 

68 

73 

59 

70 

79 

72 

70 

75 

MIN 

33 

37 

31 

21 

19 

20 

32 

30 

37 

33 

39 

29 

20 

33 

41 

44 

37 

33 

31 

30 

32 

29 

30 

47 

47 

44 

53 

57 

58 

63 

45 

36.9 

ATUR 

MAX 

44 

34 

36 

30 

35 

31 

37 

34 

43 

50 

46 

40 

41 

46 

45 

43 

56 

45 

50 

51 

46 

46 

67 

59 

65 

41 

67 

69 

78 

66 

59 

MIN 

23 

21 

28 

21 

12 

12 

20 

24 

25 

28 

31 

29 

26 

26 

29 

35 

31 

29 

29 

32 

29 

26 

77 

29 

30 

30 

35 

40 

55 

57 

48 

29.6 

OPOLIS  LOCK  AMD  DAM 

MAX 

S4 

44 

49 

40 

46 

39 

43 

46 

54 

65 

60 

54 

49 

54 

45 

49 

61 

46 

55 

60 

56 

52 

72 

65 

71 

56 

73 

75 

69 

74 

73 

MIN 

34 

33 

31 

23 

21 

21 

21 

34 

34 

36 

35 

30 

30 

31 

37 

43 

41 

34 

35 

31 

33 

29 

29 

44 

45 

46 

41 

51 

59 

63 

43 

36.1 

HAM   FAA  AIRPORT 

MAX 

55 

55 

52 

50 

43 

47 

49 

57 

70 

56 

53 

53 

56 

62 

51 

66 

64 

54 

67 

57 

54 

71 

71 

71 

63 

72 

77 

80 

79 

81 

78 

MIN 

38 

44 

30 

25 

27 

24 

32 

29 

44 

44 

42 

34 

29 

37 

42 

46 

44 

40 

37 

35 

34 

31 

45 

47 

51 

50 

55 

54 

62 

58 

50 

40.6 

BLC  SPRINGS 

MAX 

40 

37 

36 

31 

39 

32 

44 

45 

50 

55 

58 

41 

45 

52 

45 

43 

60 

46 

51 

51 

50 

50 

68 

65 

70 

47 

72 

74 

70 

66 

59 

51.7 

MIN 

25 

22 

27 

16 

10 

15 

29 

21 

30 

22 

31 

24 

25 

24 

29 

35 

29 

26 

26 

29 

25 

20 

24 

30 

32 

29 

35 

47 

56 

55 

37 

28.7 

ER^ISE 

MAX 

56 

57 

56 

50 

40 

49 

50 

59 

69 

60 

54 

53 

57 

64 

60 

70 

67 

60 

67 

64 

55 

72 

70 

72 

70 

73 

76 

78 

76 

80 

76 

63  .5 

MIN 

37 

43 

35 

24 

25 

22 

35 

29 

43 

46 

45 

34 

29 

29 

44 

45 

43 

37 

36 

35 

35 

32 

44 

48 

51 

50 

49 

50 

53 

54 

51 

39.8 

AULA 

MAX 

67 

67 

67 

44 

50 

45 

49 

50 

56 

67 

68 

67 

65 

67 

67 

67 

67 

63 

51 

67 

51 

67 

68 

70 

75 

75 

74 

75 

80 

80 

82 

MIN 

30 

37 

37 

24 

23 

20 

23 

26 

33 

39 

36 

32 

33 

29 

31 

37 

42 

39 

30 

26 

30 

26 

31 

37 

45 

45 

45 

47 

59 

62 

50 

35.7 

RGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

63 

50 

52 

43 

50 

49 

61 

72 

64 

55 

54 

55 

65 

54 

70 

60 

55 

66 

61 

56 

74 

72 

76 

66 

74 

79 

79 

70 

60 

80 

MIN 

37 

44 

20 

24 

25 

22 

33 

26 

49 

42 

44 

30 

27 

29 

42 

49 

39 

33 

31 

77 

29 

25 

43 

45 

50 

48 

53 

58 

61 

57 

45 

38.4 

7M0PE 

MAX 

54 

70 

65 

52 

40 

49 

48 

60 

71 

65 

64 

50 

50 

65 

62 

71 

69 

56 

66 

63 

61 

70 

67 

75 

74 

76 

77 

79 

77 

77 

80 

65.4 

MIN 

40 

46 

37 

26 

29 

26 

36 

31 

50 

46 

52 

35 

32 

35 

50 

5P 

45 

40 

39 

34 

40 

34 

50 

52 

54 

57 

M 

60 

67 

66 

48 

44.1 

MAX 

48 

37 

40 

32 

36 

35 

40 

35 

47 

54 

52 

41 

44 

50 

46 

44 

59 

46 

50 

50 

49 

50 

64 

64 

66 

43 

66 

72 

75 

69 

60 

50.6 

MIN 

24 

23 

28 

20 

12 

19 

24 

22 

25 

27 

32 

20 

25 

22 

25 

36 

31 

26 

30 

32 

27 

26 

25 

27 

31 

31 

33 

42 

55 

58 

48 

29.5 

S*«  R«l«r*QC«  NolM 


roUowiag  SUIloa 

37  - 


Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


St&tion 

Day  Ol  Month 

a 

n 

12' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

FAYETTE 

MAX 

40 

39 

34 

42 

39 

43 

41 

50 

59 

60 

49 

49 

54 

42 

46 

60 

74 

67 

68 

70 

75 

55 

MIN 

27 

31 

28 

19 

14 

16 

30 

28 

39 

27 

37 

25 

28 

33 

33 

40 

31 

28 

33 

26 

27 

24 

30 

33 

34 

34 

48 

54 

56 

54 

37 

32 

FLORENCE 

MAX 

42 

36 

35 

35 

38 

37 

35 

41 

41 

49 

45 

41 

49 

47 

40 

69 

73 

75 

72 

66 

70 

48 

MIN 

22 

21 

16 

16 

10 

19 

29 

22 

34 

22 

33 

32 

22 

30 

32 

25 

26 

24 

24 

26 

27 

27 

32 

56 

56 

46 

47 

28 

FORT  MORGAN 

MAX 

54 

57 

54 

46 

47 

47 

48 

55 

65 

60 

60 

55 

55 

62 

60 

63 

60 

56 

63 

5  7 

58 

64 

63 

67 

66 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

60 

MIN 

44 

51 

39 

31 

33 

33 

40 

39 

54 

50 

50 

40 

39 

35 

51 

53 

49 

43 

52 

47 

50 

49 

54 

55 

60 

63 

62 

63 

66 

65 

57 

48 

FRISCO  CITY 

MAX 

53 

52 

65 

49 

51 

42 

46 

49 

61 

68 

62 

5  5 

54 

53 

67 

56 

73 

71 

74 

66 

73 

79 

78 

70 

78 

61 

MIN 

35 

36 

33 

24 

22 

23 

30 

30 

34 

38 

42 

30 

29 

35 

40 

45 

40 

36 

33 

30 

31 

30 

36 

47 

50 

48 

54 

57 

60 

63 

47 

38 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

43 

35 

31 

35 

32 

37 

36 

45 

42 

55 

71 

42 

50 

46 

42 

6 1 

50 

50 

49 

47 

47 

65 

63 

70 

60 

68 

70 

75 

64 

66 

72 

52 

MIN 

28 

31 

27 

20 

11 

11 

28 

23 

35 

31 

34 

29 

26 

22 

31 

37 

34 

30 

27 

32 

29 

24 

27 

29 

36 

35 

32 

53 

58 

57 

47 

31 

GAINESVILLE 

MAX 

52 

41 

45 

39 

44 

39 

43 

44 

55 

63 

63 

47 

47 

53 

43 

48 

65 

59 

54 

50 

72 

66 

72 

57 

72 

77 

71 

70 

70 

55 

MIN 

32 

31 

31 

23 

19 

19 

25 

33 

35 

32 

35 

30 

29 

32 

34 

41 

37 

34 

32 

24 

30 

29 

28 

39 

42 

40 

49 

51 

57 

61 

43 

34 

GENEVA 

MAX 

57 

58 

64 

47 

50 

44 

48 

52 

56 

69 

55 

52 

56 

56 

66 

6  7 

72 

60 

58 

73 

72 

75 

68 

75 

79 

80 

78 

85 

63 

MIN 

37 

40 

40 

26 

27 

23 

28 

26 

34 

47 

46 

35 

28 

31 

44 

47 

44 

39 

32 

31 

35 

25 

36 

42 

51 

47 

55 

55 

63 

63 

46 

39 

6ILBERT0WN 

MAX 

55 

69 

67 

54 

45 

49 

52 

60 

67 

67 

59 

54 

54 

58 

57 

64 

58 

66 

61 

61 

72 

72 

76 

66 

73 

75 

76 

76 

79 

82 

64 

MIN 

34 

38 

33 

21 

21 

19 

33 

25 

46 

30 

47 

27 

25 

27 

42 

43 

36 

32 

29 

26 

23 

24 

44 

43 

48 

46 

52 

55 

64 

65 

39 

36 

GREENSBORO 

MAX 

52 

44 

45 

49 

43 

40 

46 

56 

63 

63 

58 

52 

58 

48 

47 

5  8 

64 

75 

65 

76 

77 

70 

68 

74 

76 

59 

MIN 

32 

36 

30 

21 

18 

19 

32 

28 

42 

30 

30 

28 

28 

31 

39 

41 

35 

31 

33 

30 

30 

28 

36 

44 

45 

45 

49 

58 

60 

66 

42 

36 

GREENVILLE 

MAX 

52 

52 

52 

49 

45 

46 

46 

56 

65 

66 

62 

52 

54 

60 

60 

61 

71 

72 

72 

62 

73 

78 

76 

70 

80 

80 

62 

MIN 

35 

41 

34 

22 

23 

22 

31 

28 

45 

43 

46 

31 

29 

33 

43 

45 

41 

37 

32 

33 

30 

28 

43 

45 

49 

44 

53 

58 

64 

61 

46 

3? 

GUNTERSVILLE 

MAX 

44 

38 

38 

37 

36 

38 

36 

42 

43 

44 

42 

41 

49 

47 

42 

59 

60 

65 

66 

68 

72 

70 

63 

64 

69 

50 

MIN 

24 

33 

24 

20 

12 

50 

20 

21 

35 

34 

33 

26 

27 

24 

33 

31 

25 

24 

22 

33 

24 

22 

23 

32 

25 

28 

33 

51 

56 

48 

40 

30 

HALEYVILLE 

MAX 

45 

35 

35 

30 

33 

32 

47 

33 

49 

53 

55 

39 

43 

50 

44 

41 

50 

49 

48 

49 

65 

66 

69 

46 

69 

72 

68 

65 

49 

MIN 

26 

29 

28 

16 

11 

22 

26 

20 

39 

30 

37 

26 

28 

25 

32 

39 

29 

36 

29 

30 

27 

27 

30 

32 

35 

30 

35 

53 

57 

50 

31 

HAMILTON 

MAX 

45 

35 

36 

32 

37 

33 

40 

33 

47 

54 

55 

41 

45 

50 

43 

56 

46 

49 

49 

48 

49 

67 

63 

69 

47 

69 

71 

70 

69 

58 

50 

MIN 

25 

25 

27 

17 

11 

19 

26 

22 

25 

30 

34 

24 

27 

27 

30 

37 

28 

27 

30 

27 

25 

24 

27 

30 

33 

32 

38 

47 

57 

54 

40 

29 

HAYNEVILLE 

MAX 

52 

46 

47 

47 

45 

46 

47 

53 

62 

61 

58 

51 

56 

56 

46 

71 

70 

68 

76 

57 

MIN 

35 

41 

33 

22 

20 

21 

33 

26 

45 

43 

43 

30 

29 

32 

43 

43 

36 

34 

33 

32 

27 

41 

45 

46 

44 

48 

35 

HEADLAND 

MAX 

53 

56 

61 

44 

50 

51 

47 

48 

57 

69 

59 

45 

50 

55 

61 

6 1 

67 

60 

53 

65 

66 

53 

70 

69 

72 

60 

72 

74 

79 

80 

81 

60 

MIN 

36 

38 

37 

24 

24 

22 

29 

26 

31 

41 

43 

33 

29 

31 

36 

36 

42 

39 

34 

33 

32 

32 

35 

36 

50 

48 

50 

58 

62 

63 

49 

38 

HEFLIN 

MAX 

58 

50 

45 

40 

34 

41 

36 

54 

50 

62 

56 

45 

52 

54 

47 

55 

55 

50 

54 

54 

48 

67 

73 

69 

71 

72 

75 

72 

71 

73 

72 

56 

MIN 

30 

30 

28 

IB 

10 

12 

27 

24 

35 

29 

34 

26 

26 

16 

32 

37 

40 

30 

22 

30 

16 

19 

25 

38 

35 

30 

36 

50 

60 

54 

47 

30 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

52 

50 

48 

45 

45 

42 

43 

46 

56 

65 

64 

52 

50 

51 

57 

68 

55 

65 

53 

70 

65 

72 

65 

71 

75 

75 

66 

80 

58 

MIN 

34 

36 

34 

23 

20 

20 

23 

29 

33 

41 

41 

30 

29 

32 

40 

43 

43 

36 

36 

30 

39 

27 

40 

45 

49 

43 

49 

51 

61 

59 

47 

37 

HUNTSVILLE  W8  AP 

MAX 

36 

38 

36 

34 

31 

37 

35 

45 

50 

49 

40 

40 

48 

49 

43 

50 

61 

61 

65 

43 

68 

71 

79 

67 

67 

67 

50 

MIN 

22 

33 

24 

17 

12 

19 

29 

22 

35 

30 

35 

28 

25 

24 

34 

40 

32 

29 

32 

32 

27 

26 

27 

30 

30 

34 

34 

51 

63 

51 

46 

31 

JASPER 

MAX 

40 

38 

39 

42 

36 

44 

39 

50 

59 

56 

50 

46 

53 

47 

44 

56 

69 

67 

73 

60 

73 

75 

69 

67 

71 

75 

55 

MIN 

27 

33 

27 

18 

14 

16 

32 

25 

38 

27 

37 

27 

29 

32 

33 

41 

30 

26 

22 

21 

25 

29 

35 

32 

33 

53 

55 

55 

36 

■  31 

LAFAYETTE 

MAX 

52 

44 

36 

47 

40 

44 

44 

54 

44 

62 

38 

47 

59 

56 

42 

56 

62 

53 

61 

53 

50 

70 

65 

75 

65 

75 

75 

77 

73 

76 

70 

57 

MIN 

30 

28 

32 

20 

19 

17 

28 

26 

31 

33 

33 

28 

26 

26 

33 

40 

40 

34 

29 

28 

26 

27 

28 

40 

42 

41 

43 

55 

58 

58 

50 

34 

LIVINGSTON 

MAX 

46 

47 

47 

36 

44 

47 

53 

65 

62 

57 

49 

53 

45 

48 

53 

55 

60 

57 

54 

74 

69 

75 

57 

72 

76 

71 

68 

73 

77 

58 

MIN 

32 

36 

31 

22 

19 

20 

34 

33 

45 

32 

43 

29 

31 

30 

40 

44 

38 

33 

36 

30 

32 

26 

40 

44 

47 

46 

50 

56 

61 

60 

41 

37 

LOC  (CHART 

MAX 

55 

55 

66 

47 

52 

43 

48 

53 

59 

69 

56 

55 

54 

55 

66 

7 1 

66 

56 

68 

59 

56 

73 

72 

75 

66 

76 

77 

80 

77 

61 

62 

MIN 

37 

46 

36 

25 

27 

23 

29 

29 

38 

46 

46 

34 

28 

32 

45 

46 

45 

39 

31 

29 

35 

26 

46 

45 

51 

49 

56 

57 

64 

65 

47 

40 

MADISON 

MAX 

45 

36 

36 

32 

36 

33 

38 

36 

45 

50 

51 

41 

43 

49 

49 

58 

48 

50 

47 

52 

64 

66 

64 

43 

73 

76 

77 

66 

60 

50 

MIN 

21 

22 

26 

16 

9 

16 

27 

20 

23 

33 

33 

27 

23 

22 

32 

38 

27 

25 

26 

31 

24 

23 

24 

28 

32 

33 

34 

36 

57 

55 

47 

28 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

48 

48 

47 

45 

39 

44 

44 

53 

62 

61 

57 

50 

55 

53 

47 

65 

58 

54 

61 

53 

53 

71 

67 

72 

66 

73 

76 

72 

70 

73 

75 

58 

MIN 

32 

37 

31 

22 

19 

20 

33 

26 

45 

35 

44 

29 

28 

31 

41 

41 

38 

34 

33 

30 

32 

26 

39 

43 

48 

46 

50 

58 

62 

63 

45 

37 

MARTIN  DAM 

MAX 

52 

45 

42 

46 

42 

42 

45 

51 

51 

60 

55 

46 

54 

56 

45 

63 

58 

52 

61 

52 

49 

70 

64 

72 

70 

76 

75 

77 

70 

76 

75 

.  57 

MIN 

35 

35 

32 

26 

21 

23 

33 

32 

39 

39 

40 

33 

32 

33 

40 

43 

42 

36 

28 

32 

32 

24 

28 

33 

43 

48 

46 

56 

56 

56 

46 

31 

MINTER   5  NW 

MAX 

56 

48 

51 

40 

50 

42 

48 

47 

55 

63 

65 

53 

48 

45 

55 

47 

69 

57 

58 

62 

55 

57 

74 

71 

75 

54 

73 

80 

77 

78 

79 

59 

MIN 

34 

34 

32 

20 

19 

21 

27 

26 

35 

37 

42 

29 

26 

35 

40 

43 

38 

35 

35 

30 

33 

30 

36 

42 

47 

43 

46 

57 

57 

61 

47 

36 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

68 

46 

53 

45 

50 

51 

57 

71 

62 

64 

56 

56 

61 

60 

69 

60 

55 

69 

64 

61 

75 

''O 

78 

74 

71 

75 

75 

73 

80 

76 

63 

MIN 

40 

45 

30 

25 

28 

26 

36 

34 

52 

43 

45 

34 

31 

37 

51 

50 

42 

39 

43 

34 

39 

36 

50 

55 

54 

58 

60 

60 

67 

58 

52 

43 

MOBILE 

MAX 

50 

56 

67 

47 

50 

43 

48 

50 

56 

72 

61 

60 

55 

54 

62 

59 

70 

61 

58 

70 

64 

59 

75 

63 

72 

73 

69 

74 

71 

71 

83 

62 

MIN 

40 

43 

37 

27 

29 

29 

32 

34 

37 

44 

44 

35 

35 

38 

45 

50 

46 

40 

41 

40 

44 

41 

51 

54 

55 

55 

57 

61 

64 

63 

56 

44 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

48 

46 

46 

47 

40 

46 

46 

54 

61 

60 

54 

51 

56 

56 

46 

63 

59 

53 

63 

53 

52 

70 

68 

73 

59 

72 

75 

78 

70 

77 

76 

58 

MIN 

35 

40 

28 

23 

21 

22 

33 

30 

44 

43 

43 

32 

31 

34 

42 

44 

42 

37 

37 

33 

33 

31 

40 

46 

49 

45 

51 

59 

63 

53 

49 

39 

MOULTON  2 

MAX 

37 

35 

36 

35 

32 

39 

34 

43 

51 

49 

44 

45 

49 

44 

40 

57 

50 

49 

49 

48 

47 

63 

62 

66 

53 

68 

70 

73 

66 

70 

50 

MIN 

21 

29 

24 

19 

11 

19 

29 

23 

36 

26 

35 

27 

24 

22 

32 

39 

29 

27 

30 

29 

25 

29 

23 

30 

30 

29 

33 

52 

51 

48 

29 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

34 

35 

34 

34 

29 

36 

35 

41 

46 

47 

40 

41 

48 

42 

41 

5  3 

45 

47 

48 

47 

45 

60 

61 

64 

41 

68 

70 

75 

69 

69 

67 

48 

MIN 

22 

31 

24 

I  6 

1 1 

22 

29 

26 

35 

31 

30 

26 

26 

28 

33 

40 

29 

28 

34 

26 

31 

32 

29 

34 

29 

33 

37 

55 

60 

49 

49 

NATCHEZ 

MAX 

52 

59 

58 

51 

46 

48 

47 

60 

68 

66 

60 

51 

54 

62 

54 

68 

66 

56 

61 

63 

76 

69 

79 

62 

MIN 

35 

38 

33 

20 

21 

16 

26 

26 

47 

40 

46 

30 

25 

27 

43 

45 

34 

36 

29 

25 

28 

22 

42 

43 

48 

46 

50 

56 

63 

70 

43 

37 

NEW  MARKET  2 

MAX 

37 

38 

37 

35 

30 

35 

34 

43 

46 

47 

43 

36 

47 

50 

42 

5  5 

48 

5 1 

46 

59 

65 

66 

67 

63 

50 

MIN 

20 

28 

25 

18 

8 

1  3 

26 

26 

32 

30 

32 

24 

22 

19 

31 

39 

27 

24 

25 

29 

24 

24 

21 

26 

26 

29 

30 

49 

57 

46 

46 

28 

ONEONTA 

MAX 

47 

37 

36 

32 

39 

34 

41 

36 

43 

54 

56 

40 

43 

51 

46 

43 

61 

51 

47 

51 

48 

47 

66 

63 

70 

48 

69 

72 

74 

69 

66 

51 

MIN 

26 

28 

28 

19 

10 

10 

22 

20 

22 

29 

29 

26 

25 

20 

27 

34 

30 

29 

27 

31 

27 

23 

22 

27 

34 

35 

32 

38 

54 

57 

46 

28 

OPELIKA 

MAX 

49 

40 

40 

45 

40 

46 

46 

56 

50 

65 

40 

50 

66 

57 

43 

59 

64 

54 

60 

54 

53 

67 

65 

73 

55 

74 

77 

80 

64 

60 

56 

MIN 

32 

30 

20 

18 

1  7 

1  9 

27 

29 

35 

37 

20 

26 

34 

34 

40 

39 

35 

36 

26 

30 

33 

34 

35 

44 

45 

43 

56 

58 

60 

43 

34 

OZARK 

MAX 

70 

55 

68 

56 

54 

71 

71 

71 

63 

73 

75 

79 

35 

32 

3! 

32 

26 

36 

42 

48 

49 

52 

52 

62 

PELL  CITY  2  W 

MAX 

45 

39 

39 

49 

45 

45 

48 

55 

52 

57 

70 

66 

73 

60 

74 

74 

73 

27 

32 

28 

35 

34 

32 

32 

27 

20 

23 

27 

36 

50 

38 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

55 

51 

40 

40 

46 

48 

44 

47 

52 

48 

61 

39 

46 

53 

58 

42 

53 

63 

52 

60 

52 

50 

68 

64 

71 

54 

73 

72 

79 

67 

80 

55 

MIN 

31 

32 

31 

21 

17 

17 

20 

26 

30 

33 

33 

29 

27 

28 

34 

37 

38 

35 

29 

28 

28 

24 

37 

43 

37 

44 

5C 

56 

58 

46 

33 

See  Reference  Notes  FoUowing  SUtioD  Index 

-  38  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
^^ARCM  1960 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

D> 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PRATTVILLE 

MAX 

A9 

45 

44 

43 

48 

46 

47 

53 

61 

61 

60 

60 

56 

53 

46 

64 

61 

58 

62 

54 

52 

71 

65 

74 

74 

74 

75 

77 

68 

78 

76 

69 

.8 

HIN 

3S 

39 

26 

21 

21 

21 

32 

26 

40 

38 

38 

30 

28 

44 

40 

34 

31 

30 

38 

38 

39 

*^ 

62 

62 

43 

35 

.9 

PUSHMATAHA 

MAX 

55 

A3 

63 

43 

50 

41 

46 

49 

58 

66 

65 

49 

52 

54 

50 

50 

68 

49 

55 

62 

59 

56 

73 

72 

73 

60 

72 

71 

72 

72 

77 

58 

,9 

MIN 

54 

34 

32 

22 

20 

21 

23 

30 

29 

29 

28 

28 

33 

^' 

32 

43 

43 

47 

47 

57 

40 

34 

.1 

RED  BAY 

MAX 

A4 

34 

32 

29 

36 

33 

39 

33 

44 

50 

52 

39 

43 

49 

43 

43 

54 

46 

49 

49 

47 

48 

65 

63 

66 

44 

70 

72 

70 

68 

55 

48 

.7 

MIN 

23 

20 

25 

19 

10 

1 9 

23 

24 

24 

26 

28 

32 

26 

31 

30 

33 

44 

54 

51 

40 

27 

.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

35 

36 

37 

35 

32 

38 

35 

44 

49 

44 

40 

41 

48 

47 

43 

57 

45 

48 

49 

45 

45 

62 

59 

65 

43 

64 

72 

76 

66 

67 

66 

49 

.6 

MIN 

20 

30 

23 

1 5 

10 

1 7 

28 

26 

25 

21 

32 

39 

30 

26 

23 

29 

30 

31 

5 1 

58 

51 

45 

29 

■  2 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

5* 

67 

65 

56 

52 

51 

48 

61 

72 

66 

64 

59 

59 

64 

59 

70 

70 

60 

68 

60 

56 

80 

71 

77 

74 

80 

64 

.0 

MIN 

39 

47 

37 

25 

28 

24 

34 

29 

34 

49 

40 

33 

46 

53 

66 

57 

39 

.8 

ROCKFORO 

MAX 

61 

46 

40 

37 

42 

41 

43 

45 

51 

57 

66 

54 

50 

57 

55 

47 

64 

64 

57 

57 

51 

47 

70 

67 

68 

56 

74 

75 

76 

74 

76 

57 

.0 

MIN 

30 

34 

30 

17 

17 

16 

20 

28 

26 

31 

24 

20 

30 

32 

33 

38 

38 

64 

56 

60 

37 

31 

.5 

ROCPC  MILLS 

MAX 

56 

44 

36 

44 

42 

45 

43 

53 

52 

64 

58 

47 

54 

55 

43 

50 

61 

52 

58 

50 

50 

69 

66 

75 

68 

74 

74 

76 

72 

76 

76 

57 

.5 

MIN 

28 

31 

30 

20 

14 

1 8 

29 

26 

36 

30 

20 

20 

" 

30 

41 

39 

34 

5 1 

59 

51 

41 

31 

.8 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

♦5 

35 

36 

29 

36 

33 

39 

33 

44 

50 

50 

40 

43 

49 

43 

43 

55 

46 

47 

48 

47 

49 

66 

63 

66 

42 

68 

71 

73 

68 

53 

48 

.7 

MIN 

24 

20 

26 

15 

10 

10 

22 

20 

23 

26 

25 

^' 

26 

27 

34 

51 

55 

46 

26 

4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

44 

35 

37 

30 

35 

32 

38 

34 

47 

52 

54 

40 

41 

48 

46 

42 

61 

50 

49 

50 

48 

46 

65 

62 

67 

45 

68 

77 

77 

67 

65 

50 

1 

MIN 

22 

20 

26 

17 

9 

1 3 

20 

20 

24 

27 

27 

24 

33 

2  8 

27 

20 

" 

29 

28 

31 

36 

64 

5  3 

46 

26 

9 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

42 

34 

33 

30 

27 

34 

34 

42 

38 

50 

46 

39 

48 

47 

37 

54 

47 

46 

50 

43 

44 

61 

59 

66 

57 

65 

72 

78 

63 

68 

66 

49 

0 

MIN 

24 

26 

24 

15 

8 

1 4 

25 

20 

32 

" 

30 

26 

26 

38 

31 

40 

54 

53 

46 

30 

1 

SC0TTS80RO 

MAX 

45 

35 

36 

32 

34 

30 

37 

34 

44 

38 

48 

37 

40 

49 

48 

42 

53 

47 

47 

51 

51 

46 

60 

59 

66 

46 

67 

73 

78 

66 

61 

48 

4 

MIN 

24 

23 

31 

18 

11 

10 

21 

1 9 

22 

33 

34 

30 

^* 

25 

28 

29 

32 

39 

56 

41 

28 

0 

SEALE 

MAX 

55 

48 

43 

49 

45 

48 

50 

55 

55 

61 

58 

51 

55 

59 

56 

66 

65 

59 

63 

58 

53 

68 

66 

73 

72 

73 

75 

80 

74 

81 

75 

60 

9 

MIN 

34 

35 

33 

19 

20 

1  8 

31 

28 

40 

43 

23 

35 

44 

47 

44 

46 

61 

58 

42 

35 

7 

SELMA 

MAX 

53 

45 

48 

47 

44 

46 

45 

54 

62 

62 

59 

51 

56 

54 

48 

65 

63 

55 

63 

54 

54 

72 

69 

73 

69 

74 

76 

75 

74 

78 

76 

60 

1 

MIN 

35 

40 

34 

24 

21 

22 

36 

" 

30 

33 

42 

42 

40 

36 

35 

49 

46 

^' 

59 

65 

64 

47 

39 

4 

SYLACAUGA  A  NE 

MAX 

♦5 

45 

40 

44 

39 

42 

40 

52 

58 

62 

54 

46 

54 

53 

45 

62 

58 

53 

58 

50 

50 

69 

66 

71 

64 

72 

73 

72 

66 

73 

73 

56 

4 

MIN 

29 

35 

30 

21 

1 6 

38 

29 

29 

23 

38 

26 

34 

41 

39 

37 

5  1 

56 

58 

39 

33 

4 

TALLADEGA 

MAX 

44 

40 

37 

44 

34 

41 

40 

50 

53 

58 

48 

45 

51 

52 

45 

64 

58 

51 

58 

50 

49 

70 

64 

73 

62 

70 

73 

76 

66 

74 

74 

55 

3 

MIN 

29 

35 

29 

17 

14 

32 

28 

40 

33 

38 

36 

54 

58 

55 

39 

32 

2 

THOMASVILLE 

MAX 

54 

49 

62 

45 

50 

40 

47 

47 

63 

65 

67 

50 

52 

53 

55 

50 

67 

53 

55 

63 

58 

55 

73 

73 

73 

62 

72 

78 

76 

70 

77 

59 

8 

MIN 

29 

31 

26 

17 

1 6 

1 7 

^* 

28 

41 

42 

46 

53 

55 

60 

41 

33> 

0 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

3a 

41 

41 

43 

35 

40 

40 

51 

60 

60 

54 

46 

60 

44 

44 

60 

60 

51 

48 

48 

50 

69 

66 

68 

63 

70 

70 

68 

66 

66 

69 

54« 

2 

MIN 

34 

32 

27 

20 

15 

1 7 

26 

29 

'* 

40 

40 

34 

38 

44 

55 

39 

33. 

6 

TROY 

MAX 

55 

46 

49 

49 

40 

45 

47 

58 

69 

63 

56 

50 

55 

61 

54 

68 

62 

55 

65 

54 

52 

70 

69 

72 

67 

72 

76 

77 

72 

80 

77 

60  ■ 

8 

MIN 

35 

41 

32 

21 

22 

28 

" 

4 1 

43 

36 

32 

58 

60 

49 

38. 

5 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

43 

39 

44 

37 

41 

42 

53 

61 

65 

50 

48 

54 

48 

48 

65 

50 

55 

57 

54 

52 

73 

66 

73 

54 

75 

76 

69 

67 

70 

79 

56  ■ 

5 

MIN 

31 

37 

26 

36 

29 

29 

30 

29 

39 

44 

37 

33 

34 

29 

29 

42 

60 

63 

46 

39 

34. 

8 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

51 

42 

44 

37 

42 

37 

42 

42 

54 

63 

45 

42 

54 

48 

48 

62 

48 

52 

55 

51 

52 

70 

66 

72 

52 

74 

76 

83 

71 

66 

54  . 

9 

MIN 

31 

33 

31 

23 

18 

1 7 

28 

31 

28 

29 

29 

43 

36 

33 

33 

30 

31 

26 

35 

39 

60 

43 

34. 

5 

TUSKEGEE  2 

MAX 

56 

46 

46 

47 

44 

45 

48 

54 

53 

61 

55 

49 

55 

57 

45 

62 

62 

55 

62 

53 

51 

70 

68 

71 

63 

74 

74 

80 

75 

80 

75 

59  . 

3 

MIN 

34 

35 

35 

22 

20 

" 

29 

33 

40 

43 

4  1 

37 

31 

3  2 

30 

27 

3  7 

62 

37. 

4 

UNION  SPRINGS  5  5 

MAX 

61 

48 

46 

42 

40 

42 

46 

46 

56 

59 

60 

46 

49 

55 

52 

48 

60 

59 

58 

61 

52 

53 

72 

70 

73 

58 

70 

74 

78 

69 

77 

4 

MIN 

34 

37 

32 

22 

21 

40 

*' 

30 

34 

40 

44 

43 

36 

31 

3^ 

30 

40 

46 

62 

64 

37. 

8 

VALLEY  HEAD 

MAX 

47 

36 

34 

30 

32 

31 

34 

33 

41 

35 

48 

35 

41 

50 

47 

40 

47 

47 

46 

48 

44 

45 

60 

61 

66 

46 

68 

74 

78 

66 

66 

47. 

6 

MIN 

20 

26 

22 

35 

29 

27 

30 

26. 

9 

VERNON 

MAX 

50 

39 

40 

35 

43 

40 

44 

38 

50 

60 

61 

44 

49 

56 

43 

47 

60 

50 

54 

53 

54 

53 

73 

66 

73 

49 

74 

76 

67 

71 

60 

53. 

9 

MIN 

29 

27 

27 

18 

15 

15 

24 

21 

29 

27 

30 

26 

28 

27 

33 

39 

30 

27 

32 

25 

25 

23 

29 

32 

37 

33 

37 

42 

64 

56 

36 

30. 

1 

WATERLOO 

MAX 

AO 

41 

39 

37 

40 

38 

39 

38 

41 

44 

50 

41 

42 

50 

45 

45 

53 

48 

47 

43 

47 

47 

61 

61 

64 

41 

69 

71 

72 

69 

68 

49. 

MIN 

26 

23 

30 

29 

24 

25 

23 

19 

27 

26 

32 

25 

24 

21 

31 

36 

24 

20 

31 

29 

26 

24 

22 

25 

29 

26 

28 

41 

54 

56 

47 

29. 

I 

WHATLEY 

MAX 

53 

65 

65 

52 

50 

54 

50 

60 

68 

65 

59 

53 

55 

65 

62 

70 

66 

57 

66 

60 

57 

75 

72 

75 

65 

74 

80 

78 

72 

80 

80 

64. 

6 

MIN 

35 

36 

34 

21 

22 

24 

31 

26 

43 

34 

41 

30 

27 

28 

43 

46 

40 

36 

30 

26 

30 

24 

43 

43 

49 

47 

51 

56 

68 

65 

43 

37. 

8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMPOLOIS  LOCK  t  DAM 

EVAP 

.18 

.06 

.09 

* 

.35 

.11 

.09 

.06 

.17 

• 

.22 

« 

• 

.20 

.07 

.06 

.39 

.18 

.16 

.25 

* 

* 

* 

• 

.61 

.02 

.09 

.27 

3.63 

WIND 

119 

116 

175 

161 

106 

103 

44 

54 

90 

68 

81 

113 

116 

56 

106 

122 

77 

106 

84 

154 

104 

86 

137 

37 

80 

54 

32 

20 

19 

213 

50 

2873 

FAIRHOPE 

EVAP 

.07 

.00 

.14 

.11 

.12 

.10 

.03 

.06 

.09 

.08 

.11 

.17 

.14 

.13 

.00 

.11 

.18 

.22 

.16 

.17 

.18 

.17 

.08 

.10 

.18 

.07 

.10 

.15 

.08 

.21 

.22 

3.73 

WIND 

28 

42 

133 

48 

48 

30 

6 

26 

65 

34 

51 

67 

40 

17 

45 

49 

58 

93 

95 

143 

34 

41 

30 

53 

35 

13 

23 

32 

69 

125 

36 

1609 

MARTIN  DAH 

EVAP 

.12 

.00 

.19 

.10 

.14 

.11 

.03 

.05 

.11 

.04 

.08 

.10 

.11 

.07 

.01 

.00 

.13 

.21 

.12 

.13 

.15 

.  13 

.18 

.09 

.21 

.04 

.10 

.04 

.13 

.00 

.14 

3.06 

WIND 

143 

39 

SO 

90 

110 

98 

32 

70 

50 

40 

60 

120 

85 

35 

50 

30 

40 

100 

40 

39 

54 

27 

75 

15 

80 

20 

25 

5 

30 

50 

20 

1722 

S*«  B«l*r»oc«  NotM  ToUowlng  SUUoo  Indax 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ^^^^^bama 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

ASHLANO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

T 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.5 

3.0 

BESSEMER  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

CALERA  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CENTRE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.5 

T 

CHATOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

l.O 

3.5 

T 

T 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 

T 

FALKVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

GADSDEN  GAS  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

HEADLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

2.8 

1 

T 

T 

T 

T 

JASPER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

LOCKHART 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.5 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2.0 

T 

T 
T 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

T 

T 

T 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ONEONTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.5 

3 

T 
T 

OZARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

RED  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 

T 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

ROCK  MILLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3 

_ 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.6 
1 

T 
T 

SAND  MT  STATE  FARM  AU 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 

2.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Alabama 

MARCH  I960 


Day  of  month 


auDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10. 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCOTTSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SEALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

SYLACAUGA  «  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TALLADEGA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

TH0RS6Y  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

J 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 
4 

T 
4 

T 
4 

3 

T 
3 

3 

2 

1.0 
2 

1.5 
1 

T 
T 

T 

T 

3.0 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

NOTE:  Prior  to  March  12,  1960  some  observers  at  stations  labeled  WB  adjusted  the  observed  water  equivalent  value  to 
be  consistent  with  that  reported  for  the  previous  observation  and  Intervening  snowfall.  On  March  12  a  general 
instruction  was  Issued  requesting  that  each  water  equivalent  observation  be  recorded  as  measured. 
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ALABAMA 
MARCH  1960 


«^  I      O  Youngs  Store 

Corinth    Miss.  V."^  Waterloo  I 

3        iN  ShoGmaker  Spi 

urnsville  Substa,  Miss.O  I        '  Wilson  Lock  Wilson  Dam  P 

I        I       Florence-^po-  — Q.,,f,eeier  Das 


Elkmonl  Toney  New  M 
i«.s  O  I  •  ^ 
Athens  |  l^ew  Mar 

Dam    JcOAthens  Courlhoui 
"t*"  Huntsvill. 


Colbert  Su-am  Plant  Florence  at  Lock 

Muscle  Shoa;s  FA\  AP      Belle  Ulna  2  N -O  i 


f- — j_ 


<OBlnghaii,  lit  l'     FUtRocko''  \ 

HunlsvlUe  WB  AP  Scottsboro  Substa  Q  g't 
@  T,t>.lnt  Rock-OO 

Arsenal,  Scottsboro  / 


ALABAMA 


Belmont,  Ulss., 


Russellvllle  Bussellville  2 
|Belgreen    QQ?  Newbiir«  I 


Gon-tersville  Dam  O    Fort  Payne" 

I  ^  South  Hill 


9DTH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


I  ^uanvili™  I  soutn  Hill  <|         -  g 

I         „---*^  Jo-  y  I  _«P  Ountorsvllle  City  »  »ks  1 


nfleld  2  SW 


UPPER 


www 


APPALAOWIAN  ^ 


Brooksvllle  Exp.  Sia,  ,  Miss,  q  '  |^ 

I    AUceville  I        Tuscaloosa  OUv. 

 /o  - J/-^ 

•  Dancy  4»J»n&  I 


PLAINS  """""i;  '"-^ 

Tuscaloosa  FAA  AP 


MOUNTAIN 

,.  Traf/ord 

Palnerdale  2  W  I 

•        Poll  City  2  ti       \  Annlstoi 

Jackson  Shoal 


KW  Jackson  Shoals  LIJ 

"""W'^  i     /         Tall.dega  [c^-T^'lTT"^  


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


t^EA5TERN 


Idersburg  VVtr  PI 
Childersburg<; 

■^VALLEY 


Shuqualak,  Ui: 


/ 


f 


Meridian  WB  AP, 


Crandall  12  if  U 


I  Centrevlll 
C  Uertz  Pondville  Twr 

.or  Lick  &  Dam  |        Harrlsburg  Cal 

Cr..br„! 

.^^  r 


1/ 


9  Lay  Dan 
rsby  1  SW     ^  Rockford 
•O-Thorsby  Exp  Sta  O- 


r-r 


l-o  I 

^Tallapoosa  2  NNW,  Ca . 


Al&ander  City  6  NE 


I      LaFayette         1  8" 

vine       I         O-  k  J  ^ 

,   Camp  mil  2  KW  -D-  Jfest  Point, 

Dade^le  2  _/     _o-;  ^  #^  1 

J^LATEAU_y 


<^      1^  i 

(T      \  O  ;    Jordan  Dam 

O       >  BlUlngsley  j  O 

rryvllle    |  pia^tej-gville  2  SSS  l^etumpka  l  w 

O  Suttle         ^  ,  O 


Martin  Dam 

t  ^ 

Yates  Hydro  , 


4Goat  Rock.  Ca 


Marlon  Junction  2  KE 

^  A 


  rlow  Dajo 

^  iMilstead  TuskeR(^2 


P.^„l«  city 


Prattvllle 
■  ta^aynie  ^j:^^ 

M°at=;ii*?\   I  s-K.  N 

Moc^gomery  Wg^^^^    0|  1  ^ 


(O  Uelvin  t^Campb^  p^^g 

r  '  " 

I  -1 


State  Line.  Mis 


Union  SprlT^s  5  S 
Pine  Level 


Abbeville  1  NlOf 

I  • 


•         I                            1  Headland  ff 
Ne»  Brockton  3  NB              I     -O"  I 
-O-l  O        I>othan  4  S  J 


Dothan  FAA  AP 


Fort  Gaines,  Ca . 


Geneva  Slocomb 

o 


lackman  4  VNW,  Pla. 


evlllc,  Fla.  ' 


@ 

It  Mobile  WB  AP 


Vancleave,  Mlss.g, 

ICodcn 

Pascatfoula  Jr  US.  Mi:  ~  " 

t  vc 


UiltoD  Exp.  Sta. ,  Pla. 

-o- 


Falrhope        Robertsdale  7  E 

^Pensacola  FAA  AP,  Fla. 


STATION  LEGEND 


•     0  Precipifotion  only 

(D  Prtelpitolion,  sloraga 

■O-  <^  PrecipitoHon  ana  Tamparofur* 

^  PrtcipitoHon,  Ttmparatuft  and  Evaporotiot. 

Typ9  Of  goge:      O  Non-racoraing, 
•  Recording  ,       9    Both  typas 

DouM  circit  combinations  indicate  the  avalloMily  of 
more  datoilod  motaorologicol  data. 


USCOMM-WB-Asli.  v  I  I  U-.    N  C 


lines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
ilabfe  In  the  publLafion  "Hourly  P?ec^ pitatioi  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 


Iso 

available  in  the  pu 
in  mouncainous  areas 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
MARCH  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


-  43  - 


STATION  INDEX 

ALABAMA 
MARCH  I960 


STATION 

o 

X 

M 
S 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEB 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

Q 

Q 

B 

LONOTDDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBBCIP. 

s 

u 

i 

Pi 

> 
u 

SPEXSAL 

*BBevaLE  I  ttv 

nooB 

HENRT 

5 

31  35 

09  19 

469 

7A 

JOHN  5<  RICHBURG 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

32  94 

89  24 

830 

6P 

H 

CLARENCE  M.  FINCHER 

AOOISON 

0063 

WINSTON 

PALMER  GOOSEY 

CHILTON 

32  50 

ALABAMA  POWER  CO. 

ADDISON  CeNTBAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  29 

87  19 

1500 

TVA-93 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

ALB6RTA 

0140 

WILCOK 

1 

32  14 

07  25 

175 

SIDNEY  J.  HARD,T<  SR. 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

89  46 

5*9 

RUFUS  M.  SEWELL 

*LBC»TVILLE  ?  Se 

014B 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

5A 

JESSE  M.  CULP 

L I VI NG ST  ON 

4790 

SUMTER 

32  35 

80  11 

160 

7P 

PROF,  E..  J.  MURPMEY 

ALCXANOCO  CITY  «  HZ 

0I&3 

TALLAPOOSA 

11 

32  99 

«5  92 

660 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

LOCKHART 

4022 

COVINGTON 

31  01 

06  22 

290 

OA 

H.   C.  YOUNG 

•LICEvItLC 

OITB 

PICKENS 

13 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

31  48 

JOHN  B,  ARD 

ANDALUSIA  3  NE 

0292 

COVINGTON 

6 

n  20 

06  20 

350 

WILLIAM  G.  DUNN 

HAD! SON 

4976 

MADISON 

34  42 

86  45 

573 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33  39 

89  51 

999 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

4996 

JEFFERSON 

86  91 

09* 

ALABAMA  POWER  CO, 

ABLE*  3  S 

0538 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

5Qfl 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MAGNOL I A 

900* 

MARENGO 

32  08 

8T  39 

189 

C 

DR.    T.  H,  GAILLARD 

ASHLAND 

fl569 

CLAY 

11 

33  16 

89  50 

lOIO 

6P 

C  M 

HENPY  L.  MC  OUEEN 

MARION   1  N 

9100 

PERRY 

32  38 

07  10 

210 

ROBERT  J.  CURRY 

ASMVlLLf  *  W 

037T 

ST.  CLAIR 

33  91 

86  20 

990 

JOHN  T.  SHINOALL 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

32  26 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  40 

86  59 

709 

TVA-62 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  28 

07  13 

200 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ATHENS  ? 

03«» 

LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJMW 

5140 

ELMORE 

32  40 

05  59 

335 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

ATMORE  STATE-  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

*8 

87  29 

300 

4P 

C  H 

ATMORE   STATE  FAOM 

MATHEWS   1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

32  15 

06  01 

190 

e.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  3  SH 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

8A 

MRS,  MARTHA   I.  MOORE 

MELVIN 

5394 

CHOCTAW 

91  56 

00  27 

350 

ERNEST  H.  LAND 

AUBURN  ARS  10 

l>427 

LEE 

1 1 

C 

AGRI.  RESEARCH  SERVICE 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

32  93 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

9397 

BULLOCK 

32  0* 

89  32 

*90 

c 

MRS.   SARA  0.  HALL 

BAMCHEAD  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

9417 

WILCOX 

07  22 

70 

FRED  HENDERSON 

BAY  MINETTE 

0303 

BALDWIN 

30  53 

07  47 

260 

CROVER  W.  WOODWARD 

MILSTEAO 

5*39 

MACON 

32  27 

89  54 

206 

C.  0.  HAMMOND.  JR. 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

07  92 

TVA-43 

MINTER  5  NW 

9449 

DALLAS 

32  07 

07  03 

400 

7A 

IRA  BRUCE  OWENS 

BELLE  MINA  i  N 

0«9 

LIMESTONE 

600 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MINTER  4  NW 

DALLAS 

32  07 

T.  E.  LIOE 

BERRY 

0740 

FAYETTE 

2 

33  40 

07  36 

492 

c 

MISS  CLARA  o.  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

9469 

CHILTON 

32  48 

06  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  *  SW 

07»7 

JEFFERSON 

33  22 

07  01 

933 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE 

30  41 

88  15 

211 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

06  38 

079 

TVA-79T 

MOBILE 

9403 

MOBILE 

30  41 

88  03 

OA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BOAR  2  SE 

0  790 

MARION 

13 

34  10 

00  07 

970 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

3*  •9 

86  31 

1600 

TVA-530 

BlLLINf.SLEY  1 

nfl23 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTEVALLO 

SHELBY 

M.  P.   JETER.  JR. 

BINGHAM  MOUNTAIN 

JACKSON 

12 

34  46 

06  17 

1640 

TVA-762-C 

MONTGOMERY  WB  AP 

9990 

MONTGOMERY 

32  10 

86  24 

195 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHEO  BUREAU 

BIRMINGHAM  Wn  AP 

0031 

JEFFERSON 

2 

86  45 

610 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

3*  29 

87  17 

c 

TVA-301 

BISHOP 

0094 

COLBERT 

12 

34  19 

80  07 

470 

7VA-42 

MOULT ON  2 

9639 

LAWRENCE 

3*  29 

87  18 

649 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

nOA? 

0937 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

DAVID  A.  BURNS 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

34  45 

87  37 

936 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRANTtEY 

1069 

CRENSHAW 

BA 

n.  E.  HENDERSON 

NAT CHE  I 

9765 

HONPOE 

31  43 

9P 

S.  B.  HELTON 

BREWTON  -i  S5E 

10S4 

ESCAHeiA 

6 

31  0* 

07  03 

05 

6P 

MRS.  CLARA  T,  PEAVY  I 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5042 

COFFEE 

31  25 

03  94 

440 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

BRIDGEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

09  49 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEWBURG 

5047 

FPANKL IN 

34  29 

07  39 

660 

rVA-6** 

nOUNOIDCE 

1170 

PIKE 

9 

31  42 

89  49 

505 

PAUL  BOTTOMS 

NEW  MARKET 

9062 

MAO I  SON 

3*  94 

06  26 

760 

TVA-62* 

CALERA  2  SW 

1286 

SHELBY 

7 

33  09 

06  46 

940 

PIERCE  A.  GARRETT 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON 

34  5* 

06  26 

719 

6P 

MRS.  A.  W.  KILPATRICK 

CAMDEN  3  NNH 

1300 

WILCOX 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

DALE 

31  20 

BASCUM  N.  BROWN 

CAMPBELL 

1319 

CLARKE 

13 

31  59 

87  99 

93 

C 

JOE  PICKENS 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  97 

86  29 

000 

7* 

LONNIE  R,  N0RRI5 

CAMP  HILL  2  NM 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

89  41 

600 

6A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

6129 

LEE 

32  30 

09  23 

740 

OA 

RADIO  STATION  WJMO 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

2 

33  94 

87  32 

430 

FLOYD  J,  OAORISON 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  to 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

02ARK 

6210 

DALE 

31  27 

85  36 

120 

7A 

M.  W.  REDD 

CENTRE 

1912 

CHEROKEE 

7A 

ARLIE  G.  SMITH 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

34  40 

TVA-69 

CENTREVILLE 

1920 

BIBS 

3 

32  97 

07  00 

230 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELO 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

86  41 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

CHATOH 

1966 

WASHINGTON 

13 

31  28 

00  19 

195 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

PELL  CITY  2  W 

6328 

ST.  CLAIR 

33  36 

86  19 

810 

6P 

ROLAND  WALLS 

CHILOERSBURS 

1619 

TALLADEGA 

33  17 

06  21 

400 

ALABAMA  POWER  CO. 

PENNINGTON  LOCK  2 

6339 

CHOCTAW 

32  00 

08  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CWILOEOSBUOG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

06  20 

410 

CITY  WATER  PLANT 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

87  09 

900 

MBS  EVELYN  H.  FULLER 

citronellf 

1609 

MOBILE 

OP 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PETERMAN 

MONROE 

31  39 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

I 

31  32 

07  31 

103 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

89  01 

570 

8A 

D.  R.  MC  LEMORE 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

06  38 

500 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

PICKENSVILLE 

6*14 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

165 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

CLAYTON 

1729 

BARBOUR 

09  27 

5P 

CHARLES  L.  WESTON 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

31  99 

87  36 

110 

MRS,  OELLA  L.  OAKLEY 

COOEN 

1003 

MOBILE 

30  23 

00  13 

12 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

906 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1007 

GENEVA 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAIIGA 

32  37 

THOMAS  E.  FISCHER 

COLBERT  STEAM  pl»NT 

1019 

COLBERT 

12 

34  44 

87  90 

470 

C 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACrSON 

12 

34  97 

85  95 

633 

TVA-695 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALfl 

34  19 

89  92 

73* 

B.  W,  APPLFTON 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

06  20 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLUHSIA 

1669 

M0U5T0H 

31  16 

85  07 

133 

HENRY  KILLINGSWORTH 

PRIMROSE  FARM 

660* 

MONTGOMERY 

32  10 

86  15 

180 

W.  E.  ELSBFRRY 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

MRS.   C.  GRESHAM 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

32  12 

88  21 

260 

8A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

COTTONTON 

1974 

PUSSELL 

HUGH  S.  KITE 

RAINSVILLE 

OE  KALB 

34  30 

TVA-7A6 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

08  23 

215 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

34  26 

88  00 

680 

7A 

MRS  AUTIE  EILBURN 

OAOEVl LLF 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

05  45 

760 

DR.  W.  H.  FULTON 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAPI  SON 

34  39 

86  16 

573 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

DAOEVILLC  ? 

2124 

TALLAPOOSA 

32  50 

05  46 

H.  CLAY  PLESS 

REFORM 

6647 

PICXENS 

13 

33  23 

08  01 

230 

MRS.LOINE  V,  MULLINS 

DANCY  A  N 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

00  17 

207 

J.   T.  MC  DANIEL 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

100 

RUSSELL  FINLAY 

OANVILLE 

2149 

MORGAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

31  22 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DAYTON 

2100 

MARENGO 

13 

32  21 

07  39 

220 

7A 

ROBERTSDALE  7  E 

6980 

BALDWIN 

07  36 

1*8 

6P 

CARL  BOSECK 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  58 

900 

OA 

ROSS  A.  HAWKINS 

ROCKFOPD 

7020 

COOSA 

32  53 

06  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

06  59 

570 

TVA-63-B 

ROCK  MILLS 

7029 

RANDOLPH 

33  09 

05  10 

7*5 

6P 

JOHN  T.  BAILEY 

DECATUR  SKHSTATION 

2221 

MORGAN 

ir 

34  36 

86  58 

500 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

07  44 

740 

TVA-T29 

DELTA 

2239 

CLAY 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

12 

34  31 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2249 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

OA 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

3*  12 

86  47 

802 

7A 

J] 

BRO.  PASCHAL  FURMAN 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

9 

31  14 

89  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

DE  KALB 

12 

3*  17 

89  98 

1199 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

DOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

31  17 

89  24 

300 

c 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

86  98 

30* 

MRS.  M,  W.  PPIDHORE 

DOUBLE  SPRINCS 

2306 

WINSTON 

2 

34  10 

87  2* 

000 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTT SBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  4] 

86  01 

679 

7A 

H 

RADIO  STATION  WCRj 

ELflA 

2977 

COFFEE 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

JACKSON 

12 

34  41 

TVA-76-A 

ELKMONT 

2600 

LIMESTONE 

12 

34  93 

06  59 

760 

7A 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  10 

09  10 

390 

9P 

HOMER  D.  TEAL 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

07  40 

292 

Kt  V,  BERRY 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

07  00 

147 

5P 

JOHN  0.  RHODES 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

9 

31  19 

05  91 

300 

5P 

RADIO  STATION  WiRB 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

07  12 

610 

TVA-682 

EUFAULA 

?727 

BARBOUR 

* 

31  93 

05  07 

220 

7A 

OTIS  C.  eOASWFLL 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

85  36 

260 

CITY  OF  SLOCOMB 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

MID 

[J 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SNOW  HILL 

WILCOX 

32  00 

MRS,  EVA  R.  RAY 

FA  IRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

07  99 

23 

9P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

3*  2* 

86  02 

1120 

TVA-75 

FALCO  OPEN  PONO  TOwER 

2632 

COVINGTON 

31  06 

06  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

07  11 

149 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

FALtVlLLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

06  95 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

3*  93 

86  13 

665 

TVA-305 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWO 

2848 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

H 

CITY  WATER  PLANT 

FARLEY 

2867 

MA 01  SON 

972 

TVA-576 

SYLVAN I A 

DE  KALB 

12 

3*  34 

TVA-306 

2863 

FAYETTF 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

«A 

GORMAN  J,  BLACK 

TALLADEGA 

002* 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

969 

OP 

C.  D.  WEAVER 

2949 

JACKSON 

12 

34  46 

09  41 

1400 

TVA-387 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  99 

87  <>4 

405 

7A 

LEBOt  GATES 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

990 

5P 

LAWRENCE  W.  ROMLING 

TH0R5BY   1  SW 

8204 

CHILTON 

92  94 

86  *< 

200 

C 

ALABAMA  POLY,  INST, 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

6 

31  99 

86  35 

490 

IP 

HENRY  BARQANIER 

ThORSBY  EXP  STATION 

0209 

CHILTON 

32  93 

86  *2 

600 

6P 

M 

ALABAMA  POLY.  INST, 

FORT  MORGAN 

3039 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

8P 

C  H 

WH.  H.  CHANDLER 

THURLOW  0AM 

ELMORE 

11 

32  32 

65  9* 

280 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

34  27 

65  43 

934 

8A 

c 

JOHN  W.  PATE 

TONEY 

8299 

MADISON 

12 

14  94 

86  ** 

750 

c 

TVA-506 

3109 

MONROE 

6 

31  26 

87  24 

410 

OA 

H 

MRS.  NELIA  MCKEN2IE 

TRAFFORD 

0209 

JEFFERSON 

33  49 

86  ** 

470 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

GADSDEN 

3191 

FTOWAH 

34  01 

86  no 

970 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

980 

6P 

C  H 

THOMAS  J.  OILLARD 

GADSDEN  CAS  PLANT 

3194 

ETOWAH 

34  01 

06  00 

969 

7A 

50.  NATURAL  GAS  CO. 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0300 

TUSCALOOSA 

33  14 

07  37 

170 

M 

M 

FED,  AVIATION  AGENCY 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

130 

7A 

u 

MACK  C.  FIELDS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSCALOOSA 

33  13 

07  39 

192 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

06  49 

900 

OA 

C 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

TUSKEGEE  2 

0403 

MACON 

11 

32  26 

09  42 

4*0 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

GARTH 

3219 

JACKSON 

12 

34  44 

86  10 

690 

TVA-762 

UNION  SPRINGS  5  S 

BULLOCK 

32  06 

09  48 

470 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

GENEVA 

3295 

GENEVA 

9 

31  02 

95  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

UNIONTOWN 

8**6 

PERRY 

32  26 

07  31 

269 

JEPTHA  5*  BRANYON 

CEOftGIANNA 

3271 

BUTLER 

* 

31  39 

86  44 

280 

7A 

MRS  ELMA  F.  eURKETT 

VALLEY  HEAD 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S'*F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  staqdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  dzy  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day'  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
15,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Clloatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHKVILLK:  1960 


ALABAMA  -  APRIL  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     91°  on  the  24th  at  Huntsville  WB  AP  and  on  the 

23rd  at  Gilbertown 

Lowest  Temperature:     21°  on  the  10th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     10.80  inches  at  Green  Bay 

Least  Total  Precipitation:     1.05  inches  at  Florence 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.82  inches  on  the  2nd  at  Geneva 
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0 

1.46 

a82 

21 

•  0 

2 

3 

^ATTVILLE 

78.6 

52.3 

65.5 

1.4 

89 

26+ 

35 

11 

81 

0 

0 

0 

0 

3.86 

1  .66 

1.18 

3 

.0 

0 

HORSBY  EXP  STATION 

74.7 

49.4 

62.1 

86 

26 

28 

11 

135 

0 

0 

1 

0 

2.16 

.74 

2 

•  0 

3 

Q 

JSCALOOSA  FAA  A I RPORT 

76  .  3 

65*1 

90 

^  A 

^4 

1 

0 

1 

0 

2  .  07 

.63 

3 

0 

6 

2 

0 

KTAI  fV^CA    m  tuPD    rtAM  AM 

JOV.AL\AJ3A     I^LtVCn  rtH 

SO*s 

.0 

24 

12 

100 

0 

0 

0 

0 

9*?7 

- 

2.34 

3 

lo 

0 

5 

1 

1 

I RNON  AM 

76.0 

4R  0 
* 

63*0 
* 

88 

25+ 

113 

0 

0 

3 

0 

* 

1.02 

3 

.  0 

2 

1 

DIVISION 

63.1 

2.44 

2.59 

.0 

PACTPBM    WAI 1 Fv 

1NIST0N  FAA  AIRPORT 

77.6 

50.1 

63.9 

90 

24 

30 

11 

100 

1 

Q 

2 

0 

1.54 

.52 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

VLERA   2  SW 

78.9 

48.1 

63.5 

90 

24 

26 

11 

102 

1 

0 

3 

0 

.0 

0 

•NTRE  AM 

75.4 

47,5 

61.5 

89 

25 

28 

11 

145 

0 

0 

3 

0 

2.39 

1.09 

27 

.0 

Q 

1ILDERSB0R0  WTR  PLANT 

79.2 

50.2 

64,7 

89 

26+ 

28 

11 

81 

0 

0 

3 

0 

2.36 

a  86 

2 

.0 

Q 

4 

3 

tOSDEN  GAS  PL>NT 

75.4 

48.8 

62.1 

90 

24 

27 

11 

126 

1 

0 

4 

0 

2.94 

a  74 

27 

.0 

0 

7 

3 

iLL  CITY  2  W 

77*©^ 

44. 3M 

89 

2  5+ 

^o^ 

Q 

3 

1 

0 

2 

1 

1 

A9  ^ 

88 

2  5  + 

70 

0 

0 

3 

0 

1*74 

'rt 

0 

2 

2 

1 

ILLADCGA 

77*7 

.7 

90 

24 

7A 
26 

99 

1 

0 

2 

0 

2.10 

_ 

2.75 

*7? 
* 

*n 

^ 

* 

^ 

Q 

DIVISION 

63.1 

1  .0 

2.15 

_ 

2.71 

•  0 

P lEDHOWT  PLATEAD 

XAAnptK    LITT    O  Nt 

78.7 

46.0 

6  3.4 

88 

26+ 

74 

101 

0 

0 

5 

0 

4.05 

1 .  74 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

89 

24 

25 

0 

0 

3 

0 

3 

.  0 

0 

5 

3 

1 

JBURH  3  SW  AM 

76.6 

48.6 

62.6 

-  1.2 

88 

27+ 

28 

11 

114 

0 

0 

2 

0 

4.63 

.48 

1.60 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

IMP  MILL  2  NW  AM 

76.7 

47.2 

62.0 

88 

25 

26 

11 

128 

0 

0 

3 

0 

3.45 

1.73 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

;flin 

77.8 

46.1 

62.0 

90 

24 

22 

11 

131 

1 

0 

4 

0 

2.09 

.64 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

(FAYETTE 

77.1 

51.2 

64.2 

33 

11+ 

82 

0 

0 

0 

0 

3.64 

1.68 

3 

.0 

0 

1 

1 

IRTIN  DAM 

77.3 

51.0 

64.2 

07 

31 

11 

82 

0 

0 

1 

0 

4.71 

.31 

2.03 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

75  .  8 

62.5 

RA 

7A 

29 

105 

0 

0 

2 

0 

5  .  29 

1  .40 

3 

.0 

0 

8 

5 

1 

>CICFOR0  AM 

4A*7 

89 

24 

- . 

0 

0 

3 

0 

3.50 

1.15 

3 

.  0 

0 

5 

3 

2 

)CK  MILLS 

7R*5 

A7  7 
• 

A7*7 
62. 

90 

23 

1  Oft 

1 

0 

4 

0 

3.22 

1  .43 

* 

.0 

0 

5 

3 

1 

D I V I S  I  ON 

62.8 

-  .8 

3.95 

1.40 

.0 

PRAIRIE 

.YTOW  AM 

77.5 

53.8 

65.7 

87 

25+ 

36 

11 

73 

0 

0 

0 

0 

2.68 

•  81 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOPOLIS  LOCK  AND  0AM  AM 

78.3 

50.0 

64.2 

87 

27+ 

33 

12+ 

91 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.95 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

iINESVILLE  AM 

77.8 

51.9 

64.9 

87 

25+ 

34 

11 

86 

0 

0 

0 

0 

2.50 

1.40 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

EEN5BOR0 

79.6 

52.7 

66.2 

1.0 

89 

23 

35 

11 

56 

0 

0 

0 

0 

2.47 

2.73 

.78 

3 

aO 

0 

5 

2 

0 

"H-VILLE 

80. 2M 

53. IM 

66. 7M 

89 

24 

32 

11 

49 

0 

0 

1 

0 

2.92 

1.41 

3 

aO 

0 

6 

2 

1 

See  Re'efOficft  Nofci  Following  Station  lnde« 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatuie 


Sifitioo 

n  1 

«  £ 

2  e 

1 

Departute 

fiom  Long 
Term  Means 

i 

1 

Lowest 

% 

* 

• 

1 

No,  of  Da/s 

Tolal 

lis 

See 
a  S  i 

Clearest  D» 

Date 

Sno 

M,  Sleet 

No  ol  Da/s 

Max. 

Mm, 

Total 

ll 
Ct  0 

5  0 

Date 

s 

1 

0 

1 

0 
p 

ll 

S  J 

s  * 

S>5 

LIVINGSTOK 

78  •2 

52.5 

65.4 

87 

24 

33 

11 

72 

0 

0 

0 

0 

2.81 

1.56 

3 

,0 

0 

5 

1 

1 

MARIOM  JUNCTION   2  NE 

78.8 

53.2 

66.0 

87 

26+ 

33 

11 

63 

0 

0 

0 

0 

1.82 

• 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

MINTER  3  NW 

AM 

79.4 

51.6 

65.6 

90 

27 

38 

11 

66 

1 

0 

0 

0 

3.12 

1.29 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

79.4 

54.6 

67.0 

2.3 

90 

24 

11 

60 

1 

0 

0 

0 

3  .  56 

-  1,25 

1  •  86 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

5ELHA 

80.7 

54.8 

67.8 

2.0 

89 

26 

35 

11 

40 

0 

0 

0 

0 

2  •  25 

-  3.50 

,  98 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

TUSKEGEE  2 

78.7 

53.5 

66.1 

89 

26+ 

35 

10 

60 

0 

0 

0 

0 

5.02 

1,50 

3 

,0 

0 

6 

6 

1 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

79.2 

52.7 

66.0 

•  9 

88 

26+ 

33 

11 

69 

0 

0 

0 

0 

5.24 

-  .05 

1.60 

3+ 

.  0 

0 

6 

3 

3 

D I V I S I  ON 

66.0 

• 

-  2.08 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANOALUS I A  3  NE 

AM 

79,2 

52.7 

66.0 

88 

25  + 

^4 

11 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

4 

4 

ATMORE  STATE  FARM 

80.2 

54.3 

67.3 

90 

23 

11 

46 

1 

0 

0 

0 

4*90 

2)52 

*n 

0 

5 

2 

2 

BRANTLEY 

AM 

eo.2 

50.2 

65.2 

89 

27+ 

11 

75 

0 

0 

1 

0 

2.68 

3.06 

*Z 

0 

6 

3 

3 

BREWTON   3  SSE 

80.9 

52.3 

66.6 

1.4 

88 

26+ 

3 1 

11 

49 

0 

0 

1 

0 

9.37 

3.51 

3,04 

.  0 

0 

7 

5 

3 

CAMDEN  3  NNW 

80.4 

50.2 

65.3 

88 

26  + 

29 

11 

63 

0 

0 

1 

0 

2.19 

1,05 

3 

,0 

0 

3 

2 

1 

CHATOM 

81.2 

50.4 

65.8 

89 

23 

^® 

11 

61 

0 

0 

1 

0 

i ' 

\ 

*2 

0 

5 

1 

1 

CLAYTON 

77.9 

54.  2 

66.  1 

90 

26+ 

34 

11 

51 

2 

0 

0 

0 

7.15 

1  .61 

3  ,45 

3 

.  0 

0 

6 

3 

3 

DOT HAN  FAA  AI RPORT 

79.3 

56.0 

67.7 

89 

26 

37 

11 

44 

0 

0 

0 

0 

7.56 

2.84 

2  ,40 

.  0 

0 

6 

6 

3 

ENTERPRISE 

80.2 

55.2 

67.7 

88 

26+ 

36 

11 

37 

0 

0 

0 

0 

9  .44 

3.13 

4 

.  0 

0 

6 

5 

4 

EUFAULA 

AM 

82.2 

51.1 

66.7 

.5 

90 

28+ 

30 

10 

72 

2 

0 

1 

0 

5.92 

.41 

1.37 

2 

.0 

0 

7 

6 

3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

79.4 

51.5 

65.5 

89 

23 

31 

11 

78 

0 

0 

1 

0 

7.15 

2.99 

3 

.0 

0 

6 

3 

3 

FRISCO  CITY 

AM 

79.6 

53.8 

66.7 

89 

24 

38 

11 

59 

0 

0 

0 

0 

6.21 

.35 

2.32 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

GENEVA 

AM 

81.3 

53.2 

67.3 

90 

27  + 

33 

11 

52 

4 

0 

0 

0 

8.99 

3.56 

5.82 

2 

.0 

0 

4 

4 

2 

6ILBERT0WN 

81.7 

49.6 

65.7 

91 

23 

28 

11 

64 

1 

0 

1 

0 

4.97 

2,19 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

GREENVILLE 

80.2 

54.2 

67.2 

1.0 

90 

25+ 

36 

11 

46 

2 

0 

0 

0 

6.15 

.61 

2,28 

3 

.0 

0 

5 

5 

2 

fCAOLAND 

AM 

80.8 

54.8 

67.8 

89 

27 

11 

45 

0 

0 

0 

0 

7*17 

2  ,  00 

2 

,0 

0 

5 

5 

3 

HIGHLAND  HOME 

AM 

77.2 

53.6 

65.4 

.4 

88 

27 

39 

11+ 

69 

0 

0 

0 

0 

6.75 

1.20 

.  0 

0 

6 

3 

3 

LOCKHART 

AM 

79.3 

54.3 

66.8 

88 

25 

35 

11 

59 

0 

0 

0 

0 

9.30 

2,71 

2 

.  0 

0 

7 

4 

3 

NATCHEZ 

79.6 

50.5 

65.1 

89 

23 

28 

11 

75 

0 

0 

1 

0 

6.05 

2,71 

3 

.  0 

0 

5 

3 

3 

OZARK  6  NNW 

AM 

79.  OM 

49. 5M 

64. 3M 

2.6 

90 

26+ 

34 

11 

89 

2 

0 

0 

0 

8.08 

2.92 

3.00 

4 

.0 

0 

5 

4 

3 

PHEN I X  C ! TY  2  NNW 

AM 

75.9 

51.8 

63.9 

87 

27  + 

34 

11+ 

94 

0 

0 

0 

0 

6.  34 

2.70 

3 

.0 

0 

7 

5 

2 

PCfSHMATAHA 

AM 

79.7 

49.7 

64  .  7 

90 

25 

11 

91 

1 

0 

3 

0 

-  1.57 

0 

5 

2 

1 

SEALE 

78.4 

50.4 

64.4 

89 

26 

29 

11 

77 

0 

0 

1 

0 

6.72 

2.70 

3 

.0 

0 

THOMASVILLE 

AM 

79.1 

50.1 

64.6 

.5 

88 

27+ 

31 

11 

86 

0 

0 

1 

0 

2.59 

-  3.19 

1.46 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

TROY 

78.5 

54.8 

66.7 

1.2 

88 

25  + 

39 

10+ 

50 

0 

0 

0 

0 

5.90 

1.36 

2.65 

2 

.0 

0 

6 

4 

3 

WHATLEY 

80.6 

50.6 

65.6 

89 

23 

29 

11 

55 

0 

0 

1 

0 

2.96 

1,24 

3 

.0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

66.0 

•  1 

6.39 

.76 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

79.6 

55.9 

67.8 

88 

23 

38 

11 

38 

0 

0 

0 

0 

6.75 

•  0 

0 

CITROftELLE 

80.2 

55.5 

67.9 

.8 

89 

23  + 

40 

11 

35 

0 

0 

0 

0 

4.34 

-  1.65 

1,83 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

CODEN 

78.8 

56.6 

67.7 

85 

30+ 

39 

11 

32 

0 

0 

0 

0 

7.58 

2.77 

2 

.0 

0 

5 

4 

3 

FAIRHOPE 

78.5 

56.8 

67.7 

.9 

86 

26+ 

41 

11 

33 

0 

0 

0 

0 

5.70 

.69 

2.91 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

FORT  MORGAN 

73.9 

62.2 

68.1 

81 

30 

49 

6 

17 

0 

0 

0 

0 

4.10 

2,70 

3 

.0 

0 

4 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

77.2 

57.1 

67.2 

.5 

85 

30+ 

42 

11 

44 

0 

0 

0 

0 

5.57 

.47 

1,82 

1 

.0 

0 

5 

4 

4 

MOBILE 

AM 

76.5 

59.8 

68.2 

85 

29 

47 

11 

30 

0 

0 

0 

0 

5.05 

2,20 

2 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROBERTSDALE  9  E 

AM 

DIVISION 

67.8 

.8 

5.73 

-  ,32 

•  0 

Precipitation 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

• 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

« 

a 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  o( 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

,01-09 

01 
* 
1 

0 

.50-99 

661-001 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  v 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

S 

14 

8.5 

36 

S 

1 

75 

85 

50 

49 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

11 

67 

5.8 

HtnfTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

21 

8.3 

21++ 

SE 

1 

71 

80 

48 

46 

3 

2 

3 

2 

0 

0 

10 

5.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

12 

9.7 

34++ 

NE 

3 

86 

86 

52 

61 

1 

3 

1 

0 

4 

0 

9 

5.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

SE 

11 

8.7 

40 

£ 

3 

75 

84 

48 

50 

3 

2 

3 

0 

2 

0 

10 

70 

5.5 

See  Refefcnce  Notes  Following  Starion  Index 
-  50  - 


DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  1960 


Station 

3 

Day  of  month 

,  1 

2  j 

3 

4  1 

5  j  6 

7  1  6  1 

8 

10  1  11  1  12 

13'  j  14  1  15 

16 

17  1 

18 

19   j  20  j  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  [ 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

EVILLE   1  NHH 

6«0T 

2ilO 

K39 

1.60 

.58 

.31 

.13 

ISO*  CENTRAL  TOWER 

■  90 

•  It 

.19 

1.10 

1.40 

ERTA 

1*90 

•  *« 

1.10 

7 

.32 

ERTVILLE  2  5E 

•  92 

.85 

•  12 

•  70 

.63 

.46 

■  03 

XANDER  Cirr  «  NE 

4i05 

.«0 

1.74 

•  96 

.01 

•  32 

■  26 

.17 

■  07 

CEVlLLE 

2  a*? 

•  12 

.90 

7 

•  39 

T 

.10 

1.00 

MLUSI*  3  NE 

2^00 

2.90 

2  •OS 

.19 

•  42 

•  16 

.43 

.26 

ISTOfl  FAA  AIRPORT 

li94 

•  1« 

•  92 

7 

.30 

■  05 

.04 

.3D 

T 

£T  3  S 

lift! 

•  41 

.03 

.72 

.47 

LAND 

2*12 

•  94 

1  •IS 

•  74 

7 

■17  ^05 

■  19 

IVILLE  »  W 

li81 

•  07 

•  69 

•  06 

.10 

.39 

.29 

.03 

.14 

■  D4 

7 

CMS 

.27 

T 

.12 

.76 

.28 

•  01 

CNS  2 

~ 

•  29 

.89 

•  09 

OBE   STATE  EARN 

Ai99 

1^>2 

2^92 

.29 

.42 

7 

vwn  3  SV 

4«a> 

•  42 

1  ^40 

•  36 

■  62 

•  02 

.41 

•  02 

.58 

.36 

.02 

AUGAVl LLE 

2*91 

•  94 

1*14 

.03 

.02 

•  04 

.74 

KHEAD  LOCK  ANO  OAH 

2*70 

•  07 

•  63 

•  04 

.30 

.77 

.69 

MIMETTE 

6iT9 

• 

3^02 

2^12 

•  92 

.11 

■  98 

GREEN 

2a6A 

•  09 

NIO 

•  09 

.32 

.67 

.23 

LE  HINA  2  N 

1«7* 

•  10 

•  29 

■  23 

■  62 

.24 

.04 

.02 

SCHER  *  SW 

la9B 

•  19 

.90 

•  07 

•  05 

•  02 

7 

7 

.23 

■  36 

.01 

.93 

7 

T 

MtEMtM 

1<57 

.23 

.06 

.94 

•  41 

•  17 

.14 

LINGSLET    1  SE 

2«91 

.04 

.76 

.06 

•  06 

.96 

.17 

.02 

GHAM  MOUNTAIN 

2«39 

.60 

.17 

■  39 

•  69 

.62 

f< INGHAM  HB  AR  R 

2«24 

•oe 

.22 

.37 

.07 

■4a 

•  56 

.45 

.01 

HOP 

3a61 

•  M 

1.73 

.16 

UDO 

■  12 

Z 

2«19 

.97 

•  07 

•  19 

.60 

■  60 

.20 

7 

7 

NTLEV 

7i89 

3.04 

2.19 

2.02 

•  18 

.31 

.13 

T 

WTOd  3  SSE 

9»37 

2.12 

3^04 

2>32 

.90 

.19 

■  16 

.64 

06EP0RT   2  M 

2i33 

•  13 

.33 

•  02 

•  39 

.09 

•  63 

.50 

.17 

•  11 

NO  I DOC 

7«S2 

1^97 

3.06 

2^00 

•  44 

.24 

.07 

ERA   2  SM 

•  30 

OCN  3  ItNM 

2«19 

T 

.75 

1.09 

•  04 

.32 

7 

.03 

IP  HILL  2  NW 

3**9 

•  29 

1.73 

•  66 

•  15 

.92 

7 

.08 

1 

.04 

BON  HILL 

1«79 

.99 

•  06 

•  07 

.34 

■  02 

.43 

.26 

.02 

TER  GROVE 

2*67 

T 

.43 

■  04 

7 

•  10 

.34 

1.39 

.26 

7 

.11 

TRE 

2i39 

.44 

•  01 

.14 

.23 

.44 

1  .09 

.01 

.03 

TREVILLE 

1 199 

•  33 

.73 

•  03 

.55 

.03 

.02 

.08 

■  16 

.02 

TOM 

2»77 

•  42 

•  44 

1.21 

.01 

■  11 

.34 

■  08 

■  01 

.03 

■  01 

.07 

LDERSBURG 

2*89 

•  49 

.60 

•  14 

•  49 

■  55 

.50 

LOERSBURG  WTR  PLANT 

2*36 

•  64 

.93 

.33 

.09 

.54 

.01 

RONELLE 

««34 

•  79 

1.63 

•  08 

.02 

■  07 

.24 

IBORNE 

3«70 

U30 

1.79 

•  11 

.92 

.02 

NTON 

1«99 

•  ao 

.95 

■  06 

7 

■  42 

T 

.14 

T 

YTOM 

7«19 

1.70 

3.49 

1^00 

.44 

.14 

.42 

CM 

7«98 

2.77 

2.19 

•  70 

.40 

TEE  SPRINGS  2  NM 

10*99 

4.10 

2.20 

2^70 

.89 

.95 

.15 

BERT  STEAM  PLANT 

•  04 

1.93 

•  07 

.04 

.64 

L INSVI LLE 

3«03 

.71 

.04 

.12 

•oa 

.47 

.43 

.69 

.02 

.07 

UHBIA 

9«28 

.62 

■  86 

OOVA 

2*19 

•  09 

.62 

•  09 

.74 

.19 

■  44 

.10 

TOMTOM 

9.41 

•  79 

1.70 

.98 

•  78 

.05 

.62 

.33 

* 

2*21 

.49 

1.36 

.13 

.11 

.14 

.02 

EVlLLE 

4aA2 

2.40 

•  60 

.99 

.63 

7 

CY  »  M 

1»74 

.2S 

1.02 

■  ID 

.34 

VILLE 

1»«9 

.32 

.23 

.96 

.39 

.19 

TOM 

2*68 

.79 

•  61 

•  02 

.10 

.41 

.09 

.46 

ATUR 

2  •02 

T 

.34 

•  06 

.29 

■  61 

.03 

.47 

ATOR  * 

2*00 

7 

•  37 

•  06 

.24 

.60 

.33 

.40 

ATUR  SOBSTAT IOM 

2*07 

.02 

.32 

•  09 

.03 

.17 

■  75 

.25 

TA 

2*26 

.24 

1.10 

• 

•  42 

.40 

.10 

OPOLIS  LOCK  AND  OAM 

2*44 

.49 

.99 

.07 

.13 

.37 

.47 

HAN  FAA  AIRPORT 

7»94 

1.72 

•  94 

2.40 

.90 

.52 

.01 

BLE  SPRINGS 

.06 

•  92 

.02 

•  23 

.02 

.16 

■  60 

.43 

.43 

* 

10*12 

3.00 

3^60 

.17 

■MOMT 

1*78 

•  30 

.12 

.19 

.45 

.25 

.27 

OO 

1*89 

.10 

•  66 

.33 

■  20 

.40 

ERPR I$E 

9*44 

•  17 

2.00 

2.30 

3.13 

1.21 

.03 

.55 

.05 

AULA 

9*92 

1.37 

1.28 

1.15 

•  43 

.13 

.77 

.59 

RGREEN  FAA  AIRPORT 

7*19 

•  •lO 

•  44 

2.99 

.06 

1 

.09 

.30 

■  20 

1.99 

T 

RHOPE 

6*70 

•  21 

2^91 

2.66 

•  24 

•  37 

.02 

CO  OPEN  POMO  TOWER 

RECOfiO  MISSING 

KVlLLE 

1*98 

.39 

•  07 

•  09 

•  21 

.79 

.11 

L5  CITT  BLK  POMO  TWR 

2*16 

•  97 

•  06 

•  29 

•  61 

.48 

.17 

^ET 

1*82 

•  02 

•  30 

•  02 

■  18 

.  56 

.47 

.27 

•ETTE 

RECORD  MISSING 

T  ROCK 

1*79 

•  33 

.07 

•  ID 

•  20 

.55 

.49 

.01 

K»ENCE 

1*09 

•oa 

•  04 

•  07 

.03 

•  10 

.57 

.03 

.13 

T  DEPOSIT 

4*99 

1^41 

1^70 

1^04 

.35 

.45 

T  PORGAN 

4*10 

•  » 

•  49 

2^70 

•  20 

T  PAYNE 

2*86 

T 

•  91 

•  07 

•  36 

•  46 

.99  .10 

.27 

.06 

SCO  CITY 

6*21 

2.32 

2^29 

•  12 

7 

■  70 

7 

.18 

.64 

T 

SDEN 

3*00 

.02 

•  72 

.20 

.11 

•  23 

.35 

.41 

.91 

.03 

■  02 

SDEN  GAS  PLANT 

2*94 

•  43 

.24 

.10 

•  21 

.38 

.52 

.06 

.74 

.02 

■  04 

NESVlLLE 

2*90 

.39 

U40 

.10 

.10 

■  20 

.05 

.30 

DEM  CITY 

2*96 

.07 

.97 

•  29 

.52 

1  .04 

.36 

.19 

7 

TH 

2*03 

•  10 

.04 

.20 

■  50 

.65 

.93 

■  01 

8*99 

9.62 

1.36 

.78 

•  90 

.04 

.14 

.03 

MGIANNA 

6*77 

2.49 

2.70 

.45 

.39 

.98 

BERT OWN 

4*97 

T 

1^69 

2^19 

.06 

.32 

.13 

.60 

GAS 

1*97 

•  49 

•  03 

.43 

.56 

■  45 

.09 

TN  BAY 

10*80 

3^11 

2^62 

1^69 

•  69 

.30 

2^39 

.04 

EN5B0WO 

2*47 

.78 

•  02 

•  13 

.06 

.42 

.03 

.59 

7 

ENVILLE 

6*19 

U79 

7.28 

•  71 

•  04 

.62 

.04 

■  08 

.01 

.57 

.01 

F   SHORES  POST  OFFICE 

9.67 

U79 

2.70 

•  62 

•  40 

•  2D 

7 

TERSVlLLE 

2  .00 

•  20 

•  20 

.10 

.33 

1.07 

.10 

TER5VILLE  CITY  w  «5 

2*46 

•  34 

•  05 

•  02 

•  08 

•oa 

.40 

1.00 

.06 

.38 

.03 

TERSVlLLE  DAM 

2*32 

•  39 

•  10 

•  09 

.52 

.95 

.30 

■  05 

EYV! LLf 

2*62 

•  94 

•  09 

•  19 

.74 

l^ll 

■  06 

.03 

ILTOM 

3*74 

•  13 

U74 

•  11 

•  22 

.02 

.04 

1.29 

.12 

.05 

RISBURG  CAHABA  TOWER 

1*77 

•  42 

•  78 

•  05 

.44 

.08 

NEVILLE 

2*92 

.a6 

U41 

•  20 

•  11 

7 

.22 

.12 

DLAND 

7*17 

2^00 

U98 

•  99 

•  83 

•  61 

LtM 

2.09 

.17 

.10 

.99 

.29 

.10 

.OS 

.  15 

HLANO  HOME 

6*79 

1^43 

1>40 

•  37 

MTOMER 

2*84 

•  03 

•  90 

•  65 

•  90 

•  20 

.06 

.10 

GE5 

RECORD  MISSING 

rsviLLE  suesTA 

1*81 

•  51 

•  13 

7 

•  01 

•  33 

.73 

•oa 

.02 

TSVILLE  WB  AP 

2*09 

•  47 

•  16 

•  08 

7 

•  02 

.52 

.74 

.10 

7 

7 

TLCVILLE 

2.33 

•  34 

•  07 

•  19 

•  ID 

•  44 

.84 

.03 

.32 

.02 

.02 

3P 

2.26 

.10 

•  49 

•  10 

•  14 

1.20 

.19 

.05 

■  05 

« 

2*62 

.46 

•  12 

.32 

.17 

.75 

.70 

.10 

(SON  LOCt  1 

2.79 

•  74 

1.43 

•  01 

.45 

.13 

.01 

■  02 

CSOHVILLE  2  SH 

1.90 

•  04 

.26 

.07 

■  37 

.67 

.47 

T 

»€• 

1*46 

•  11 

.36 

•  04 

.02 

.82 

.05 

■  04 

See  BAforonce  HotRS  Pollovlag  Stfttlon  lodex 


DA.ILY  PRECIPITATION 

ALAl 


CONTINUED 


Station 

"5 

Day  of  month 

O 

1  1 

 ^ 

2 

3 

4  1 

5   1  6 

7  \  a  \ 

9 

10  1  11 

12 

13  1  14  I  15 

16 

17 

IS 

19     20  1  21 

22    23  24 

1  I 

25  26 

27 

28  29 

30  1 

JORDAN  DAM 

A«26 

1 .49 

•  91 

.42 

•02 

* . , 

''' 

LAFAYET  TE 

■  44 

1  •68 

.40 

•  38 

42 

'n* 

LAY  DAH 

1I97 

•  77 

•  4$ 

•  14 

LEEDS 

l.Jt 

*ae 

T 

.  10 

T 

T 

*36 

*03 

LEESeURG 

2i»l 

•  46 

•  15 

•  20 

•  34 

■  47 

!77 

.02 

LIVINGSTON 

2iBl 

.08 

•  36 

1*56 

•  13 

.29  .03 

•  04 

LOCKHART 

2^71 

2»23 

2^49 

•  42 

,30 

*  06 

LOUISVILLE 

1  ^72 

3*96 

1.06 

.48 

MADISON 

2<06 

•  29 

•  07 

•  05 

06 

^  *24 

.71 

02 

53 

09 

MAGELLA 

2*22 

.17 

•  55 

•  06 

.11 

•  01 

.36 

•  46 

.48 

MARION  1  N 

1.93 

.90 

93 

26 

•  24 

.90 

•  SB 

•  03 

MARION  JUNCTION  2  ME 

1.82 

T 

.91 

•  83 

T 

.04 

*38 

•  0 

01 

• 

MARTIN  DAM 

4.71 

2,03 

.03 

•  82 

29 

02 

MATHEWS   1  SSW 

9.12 

.95 

2.79 

•  92 

.08 

.11 

.27 

T 

HELVIN 

A.19 

85 

?  40 

'?? 

•  04 

HERTZ   PONDVILLE  TOWER 

.55 

•  95 

02 

.03 

*57 

MILLERS  FERRY 

2.91 

.03 

MILSTEAD 

3. as 

.57 

•  92 

1  ^62 

.11 

T 

*64 

*02 

MINTER  3  NW 

3.12 

1.26 

1.29 

•  10 

1 36 

■  11 

MITCHELL  0AM 

2.69 

.46 

.39 

.  26 

•  02 

80 

• 

1 .82 

1 .05 

1.18 

T 

1  13 

MOBILE 

5.05 

2.20 

^  *44 

MONTE  SANO 

2.49 

•  09 

*42 

82 

28 

42 

02 

M0NTEVAU.0 

1.78 

.40 

.57 

T 

.03 

.48 

T 

.30 

T 

T 

T 

T 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

3.96 

1.20 

.12 

1.86 

•  13 

T 

07 

• 

05 

.13 

.10 

•  23 

•  90 

MOULT  ON  2 

.19 

•  22 

•  02 

07 

*37 
* 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

1.87 

.07 

1  •  10 

T 

T 

*03 

'  51 

T  'o7 

01 

02 

NATCHEZ 

i.Bi 

1.19 

2.71 

•  le 

1 .78 

.23 

T 

NEWBURG 

2.05 

.70 

16 

05 

NEW  MARKET 

* 

.28 

*  I  S 

NEW  MARKET  2 

1.91 

.  _ 

*10 

•  J7 

T 

07 

*1  A 

NEWTON 

5.49 

ONEONTA 

2.67 

•  03 

•  40 

.10 

.10 

■  30 

.97 

T 

I72 

.40 

.09 

T 

OPELIKA 

5.29 

.35 

0 

*.  _ 

85 

• 

.34 

•** 

.19 

.04 

ORRV  t  LLE 

.98 

**9 

• 

OZARK  6  NNW 

8.08 

2.90 

1  •SO 

3  #00 

.46 

'afl 

* 

PAINT  ROCK 

1.84 

.28 

•09 

1 .  24 

20 

03 

PALMEROALE  2  W 

2.34 

.09 

.56 

•TO 

.65 

*36 

PELL  CITY  2  W 

1.66 

1  ^28 

•  02 

32 

PENNINGTON  LOCK  2 

1.40 

1.63 

*A1 

•  36 

*72 

PERRYVILLE 

2.12 

.93 

.79 

•  02 

*22 

,- 

•  16 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6.34 

.52 

2.70 

•  69 

1.02 

•  02 

•44 

.20 

.73 

•  02 

PICKENSVILLE 

1.86 

.11 

•  52 

T 

T 

•  99 

.06 

.56 

PINE  HILL 

2.60 

•  95 

1.05 

•  10 

•  90 

PINE  LEVEL 

4.57 

1.29 

2.37 

•  39 

•  15 

•  30 

.05 

.02 

PLANTERVILLE   2  SSE 

2.50 

T 

•  68 

.70 

T 

.71 

.18 

T 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2.11 

•  30 

•  03 

•  08 

•  10 

T 

•  80 

T 

T 

PRATTVILLE 

3.86 

.79 

1.16 

•  71 

•  09 

•  78 

.37 

.02 

PRIMROSE  FARM 

3.87 

1.79 

1.23 

•  43 

T 

•  19 

.27 

Pl^HMAT  AHA 

3.27 

.86 

1.37 

•  48 

•  16 

.40 

RAINSVILLE 

2.48 

•  38 

.05 

•  14 

•  23 

•  04 

.92 

.29 

•  4C 

.02 

.01 

RED  9AY 

2.83 

.17 

1.41 

.06 

•  0^ 

•  12 

1,03 

REDSTONE  ARSENAL 

2.62 

.23 

•  27 

•  09 

•  21 

•  19 

1.06 

.36 

.01 

REFORM 

1.81 

•  10 

1.04 

.02 

.12 

10 

10 

.02 

23 

RIVER  FALLS 

8.07 

2.75 

2.10 

1 .70 

•  03 

* 

* 

09 

*  at 

T 

ROBERTSOALE  9  E 

RECORD  MISSING 

ROCKFORO 

3.90 

•  70 

1.15 

•  40 

1 .05 

20 

ROCK  MILLS 

3.22 

.19 

.85 

1.43 

.10 

•60 

•  03 

.06 

RUSSELLVILLE 

RECORD  MISSING 

RUSSELLVILLE  2 

2  31 

.06 

I  .00 

SAINT  BERNARD 

2.99 

.37 

*03 

01 

1  8 

* 

T 

' 

.01 

SAND  MT  STATE  FAPM  A  U 

3.75 

.18 

•  47 

.06 

09 

'93 

1  20 

40 

'5c 

'10 

SAYRE 

RECORD  MISSING 

SCOTT 560RO 

2.84 

.25 

.04 

25 

80 

SCOT  T  SBORO  SUB ST A 

•  28 

* 

.50 

• 

.03 

SEALE 

6I72 

1.02 

2.70 

1  *22 

'fi 

'  Of 

SELMA 

2.25 

.42 

•  96 

•  03 

•  04 

*42 

.04 

*31 

01 

SHOEMAKER  SPRINGS 

2.08 

•  57 

.16 

• 

1.10 

•  25 

SL0C0M8 

9.00 

4.52 

1.94 

36 

1.87 

•  10 

* 

SNOW  HILL 

.66 

2.51 

•  11 

•  06 

SOUTH  HILL 

3.03 

•  11 

.  24 

•  13 

• 

• 

• 

* 

SUTTLE 

2.12 

.69 

.64 

08 

SHAIM 

2.08 

•  30 

.10 

•38 

.19 

.06 

•  24 

.02 

SYLACAUGA  *  NE 

1.74 

1.19 

•  51 

06 

SYLVAN I A 

•  38 

.05 

•  13 

Oft 

02 

TALLADEGA 

2.10 

.72 

.62 

T 

•  02 

.46 

THOMASVILLE 

2.59 

.55 

1.46 

02 

'  1* 

*06 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

?.ie 

.62 

.01 

•  66 

.11 

.04 

THURLOW  DAM 

4*44 

.55 

1.30 

1.65 

06 

60 

.25 

* 

• 

THAFFORO 

3.09 

.07 

•  48 

!  16 

•  02 

1*15 

*62 

TROY 

6.90 

2.65 

1  .96 

1  !i  0 

*26 

16 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

2.07 

.15 

.14 

•  63 

T 

T 

.16 

.55 

.42 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

2.02 

.14 

1.05 

TUSKEGCE  2 

.73 

U50 

* 

■  55 

UNION  5I>DINCS  5  S 

5.24 

1.60 

1.60 

1  '12 
* 

40 

* 

.29 

•  23 

UNIONTOWN 

2.30 

.60 

.60 

VALLEY  HEAD 

2.58 

.48 

.20 

•  10 

.15 

.80 

!79 

•  10 

VANCE 

2.24 

•  26 

.77 

09 

.78 

•  10 

1.02 

WAOLEY 

4.29 

•  02 

.76 

# 

.74 

.6 

04 
.04 

WALLACE  2  E 

5.61 

T 

U90 

2*61 

'  58 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  [lAM 

3.6? 

•  58 

.77 

1.57 

.01 

.10 

I32 

.8C 

.10 

T  ^ 

WEST  BLOCTON 

1.40 

•  25 

.50 

.50 

.15 

WETUMPKA   1  W 

3.98 

.96 

1.90 

.30 

.18 

.94 

.10 

WMATLEY 

2.96 

.87 

1.24 

.06 

.75 

.01 

.03' 

WHEELER  DAM 

1.86 

T 

.60 

.05 

T 

.05 

.74 

.42 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.06 

.73 

1  .43 

.25 

.14 

.91 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

1.50 

.18 

•  06 

.05 

.30 

T 

.54 

.32 

•  03 

.02 

WILSON  DAM 

1.97 

.07 

l.?2 

•  05 

T 

.33 

.20 

T 

WINFIELO  2  SW 

2.06 

•  07 

.S3 

•  09 

.06 

.47 

.20 

.29 

.09 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.41 

.47 

1^91 

.06 

•  03 

.57 

.40 

YOUNGS  STORE 

3.49 

.41 

2.11 

.30 

.57 

.10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1960 


Day  Oi  Month 


Station 

I 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

2S 

39 

30 

31 

1 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

70 

78 

66 

68 

70 

72 

73 

68 

66 

38 

68 

79 

78 

79 

78 

81 

72 

68 

76 

74 

80 

80 

69 

85 

63 

88 

65 

73 

76 

74 

.5 

MIN 

AS 

47 

56 

58 

50 

43 

29 

31 

36 

45 

50 

56 

57 

59 

42 

40 

44 

61 

58 

62 

64 

65 

65 

60 

52 

52 

" 

ALCXANDE')  city  6  NE 

MAX 

60 

77 

74 

73 

63 

77 

63 

81 

81 

80 

84 

81 

74 

61 

79 

78 

85 

86 

88 

86 

86 

84 

79 

79 

78 

76 

,7 

MtN 

42 

58 

59 

56 

44 

30 

54 

46 

48 

32 

24 

30 

32 

44 

50 

45 

50 

52 

34 

57 

38 

59 

53 

54 

54 

54 

61 

51 

48 

61 

46 

lO 

AL  1(.CVI  LLC 

MAX 

82 

70 

67 

62 

65 

76 

81 

82 

SO 

80 

65 

75 

74 

78 

84 

65 

88 

89 

88 

81 

78 

78 

89 

77 

.0 

MIN 

35 

52 

58 

51 

44 

32 

34 

48 

50 

33 

31 

32 

47 

45 

51 

50 

48 

36 

40 

42 

49 

55 

55 

57 

59 

54 

54 

52 

60 

*  8 

ANDALUSIA  3  NE 

MAX 

80 

82 

75 

84 

69 

67 

76 

84 

82 

75 

61 

72 

79 

80 

SO 

82 

83 

64 

70 

82 

82 

81 

86 

88 

68 

64 

81 

78 

80 

79 

79 

.2 

MIN 

50 

52 

60 

62 

47 

40 

47 

57 

51 

42 

39 

40 

49 

54 

53 

51 

52 

51 

50 

32 

52 

62 

61 

60 

'* 

ANN  I STON   FAA  AIM*ORT 

60 

73 

77 

66 

58 

74 

62 

83 

84 

B2 

84 

76 

73 

81 

76 

78 

66 

89 

90 

88 

64 

74 

79 

80 

77 

77 

.6 

MIN 

»7 

60 

59 

49 

40 

33 

48 

44 

42 

32 

30 

37 

43 

49 

55 

50 

55 

49 

37 

57 

64 

62 

56 

56 

57 

58 

61 

A5MUAND 

70 

61 

73 

80 

78 

65 

58 

70 

76 

82 

81 

79 

83 

78 

70 

79 

77 

75 

64 

68 

69 

88 

80 

76 

76 

75 

76 

■  7 

MIN 

«1 

56 

58 

54 

44 

31 

53 

46 

46 

30 

25 

35 

39 

37 

51 

" 

50 

46 

ATHENS  2 

67 

66 

80 

73 

70 

60 

57 

65 

76 

75 

74 

78 

80 

76 

77 

78 

MIN 

45 

59 

59 

40 

32 

53 

47 

40 

27 

30 

35 

43 

50 

50 

51 

58 

40 

37 

49 

56 

57 

68 

57 

96 

58 

62 

ATMORE  STATE  F-ARM 

MAX 

S3 

71 

72 

67 

76 

6  3 

S3 

83 

76 

82 

84 

84 

68 

90 

88 

66 

87 

83 

65 

84 

84 

60 

,2 

MIN 

52 

60 

59 

58 

49 

39 

38 

57 

54 

43 

34 

38 

47 

51 

52 

93 

59 

56 

49 

58 

61 

66 

AUBURN  3  SW 

MAX 

81 

69 

64 

60 

74 

78 

68 

58 

70 

76 

81 

SO 

SO 

63 

80 

72 

82 

77 

79 

81 

66 

66 

87 

88 

78 

74 

77 

76 

.6 

MIN 

»3 

53 

59 

60 

42 

31 

43 

47 

49 

33 

28 

34 

42 

48 

49 

48 

49 

56 

43 

55 

59 

58 

54 

54 

54 

55 

59 

50 

6ANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

73 

80 

66 

71 

67 

61 

60 

77 

76 

83 

75 

70 

76 

80 

78 

83 

68 

87 

84 

85 

75 

7B 

82 

76 

2 

MIN 

38 

47 

58 

52 

44 

33 

50 

48 

31 

33 

30 

36 

44 

47 

50 

57 

47 

36 

54 

63 

63 

DW  T    n  I  ric  '  1  Ci 

MAX 

79 

78 

76 

60 

80 

S3 

82 

72 

84 

83 

82 

87 

SB 

65 

85 

85 

80 

89 

82 

69 

79 

6 

MIN 

53 

62 

60 

58 

50 

42 

54 

59 

56 

44 

38 

41 

50 

53 

54 

57 

52 

62 

67 

BELLE  MINA  2  N 

SO 

65 

60 

60 

71 

62 

59 

72 

78 

81 

82 

82 

65 

80 

67 

77 

80 

77 

85 

89 

90 

66 

82 

70 

78 

82 

80 

76 

■  7 

MIN 

*5 

59 

55 

49 

40 

32 

50 

46 

41 

28 

31 

45 

44 

52 

56 

60 

46 

'* 

63 

49 

64 

79 

81 

81 

80 

64 

74 

70 

80 

81 

60 

84 

88 

69 

86 

86 

71 

74 

80 

80 

77 

0 

MIN 

43 

61 

57 

51 

44 

33 

55 

48 

30 

29 

28 

36 

44 

4S 

50 

51 

59 

46 

34 

47 

62 

61 

57 

59 

55 

59 

99 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

SO 

66 

61 

81 

82 

80 

64 

73 

71 

79 

60 

80 

65 

87 

69 

87 

89 

69 

78 

80 

81 

77 

0 

MIN 

47 

61 

57 

49 

41 

36 

54 

49 

43 

31 

33 

43 

48 

53 

56 

54 

59 

46 

38 

61 

62 

62 

60 

61 

60 

63 

54 

56 

51 

BRANTLEY 

MAX 

80 

84 

76 

69 

01 

82 

85 

85 

72 

84 

84 

63 

86 

69 

89 

68 

89 

82 

83 

80 

80 

2 

MIN 

44 

55 

59 

60 

44 

35 

52 

56 

47 

40 

30 

34 

43 

46 

50 

48 

50 

58 

42 

53 

56 

59 

56 

56 

55 

57 

57 

90 

53 

90 

,2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

78 

67 

66 

80 

86 

76 

86 

85 

73 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

67 

68 

81 

83 

65 

83 

SO 

9 

MIN 

48 

61 

60 

61 

45 

35 

56 

52 

33 

40 

31 

36 

43 

49 

46 

53 

52 

56 

44 

54 

65 

62 

59 

58 

57 

57 

60 

51 

54 

52 

3 

B  R 1 OGE  POR  T  2  W 

MAX 

62 

74 

70 

68 

60 

73 

76 

74 

66 

56 

70 

77 

80 

82 

61 

83 

76 

70 

78 

70 

80 

63 

86 

88 

66 

83 

68 

77 

80 

77 

75 

9 

MIN 

40 

57 

58 

50 

40 

29 

53 

46 

41 

31 

27 

41 

49 

46 

54 

47 

59 

43 

33 

50 

46 

56 

54 

57 

55 

57 

60 

46 

47 

61 

47 

»6 

CALERA  2  SW 

MAX 

60 

77 

72 

75 

66 

76 

61 

60 

66 

64 

72 

79 

81 

82 

61 

64 

79 

72 

80 

80 

83 

86 

89 

90 

88 

81 

80 

80 

79 

81 

76 

9 

MIN 

43 

59 

48 

52 

45 

30 

36 

46 

50 

30 

26 

34 

40 

47 

50 

46 

59 

47 

33 

46 

59 

57 

53 

52 

54 

59 

61 

44 

54 

62 

48 

1 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

83 

77 

74 

73 

68 

83 

86 

83 

73 

62 

73 

76 

82 

83 

63 

84 

76 

75 

79 

85 

83 

66 

88 

67 

88 

66 

80 

82 

83 

84 

80 

4 

MIN 

42 

61 

61 

58 

50 

36 

36 

52 

46 

35 

29 

35 

42 

46 

49 

49 

53 

55 

38 

47 

57 

61 

55 

58 

56 

59 

62 

49 

52 

56 

50 

»2 

CAMP  HILL  2  NW 

80 

72 

64 

60 

74 

81 

79 

64 

56 

70 

78 

81 

81 

80 

82 

79 

72 

80 

77 

76 

83 

67 

66 

87 

87 

75 

75 

78 

76 

7 

MIN 

43 

46 

60 

59 

45 

33 

37 

46 

46 

32 

26 

30 

40 

44 

50 

49 

54 

55 

38 

47 

50 

59 

55 

55 

54 

55 

99 

50 

47 

51 

47 

2 

CENTRE 

MAX 

69 

80 

69 

73 

65 

37 

71 

77 

72 

62 

57 

71 

78 

62 

83 

81 

84 

74 

72 

77 

75 

78 

81 

86 

89 

88 

84 

73 

75 

79 

75 

4 

MIN 

44 

48 

58 

53 

45 

32 

45 

44 

42 

29 

28 

36 

40 

46 

51 

45 

54 

45 

35 

42 

56 

57 

55 

55 

56 

57 

60 

54 

52 

99 

47 

5 

WtniKtVl LLt 

61 

81 

66 

79 

74 

81 

82 

64 

68 

89 

90 

68 

88 

76 

62 

82 

79 

3 

MIN 

43 

50 

60 

54 

45 

32 

36 

49 

52 

33 

29 

35 

41 

48 

50 

46 

52 

50 

36 

4^ 

60 

58 

55 

56 

54 

61 

62 

46 

96 

62 

46 

7 

CMATOK 

82 

83 

75 

74 

83 

87 

84 

87 

89 

88 

87 

67 

83 

85 

86 

89 

61 

2 

MIN 

45 

60 

59 

55 

46 

33 

56 

34 

46 

37 

26 

33 

44 

44 

51 

49 

54 

53 

38 

45 

60 

69 

57 

56 

55 

55 

60 

50 

51 

50 

4 

vnlLDtRSBUnu  If TK  KLANT 

81 

80 

84 

77 

73 

81 

81 

81 

85 

87 

89 

88 

69 

87 

78 

79 

79 

79 

2 

MIN 

43 

59 

58 

55 

48 

32 

55 

48 

32 

31 

26 

36 

44 

48 

56 

46 

59 

49 

34 

50 

63 

59 

55 

96 

55 

59 

62 

47 

52 

90 

2 

CI  TRONELLE 

MAX 

61 

60 

69 

63 

61 

71 

68 

72 

78 

60 

62 

83 

82 

73 

83 

84 

89 

79 

89 

88 

87 

67 

S3 

89 

61 

85 

.  60 

2 

MIN 

50 

61 

60 

57 

47 

45 

52 

57 

33 

44 

40 

45 

51 

53 

58 

57 

61 

55 

51 

58 

64 

66 

62 

62 

61 

62 

61 

57 

54 

61 

99 

5 

clanton 

MAX 

74 

80 

70 

73 

66 

61 

77 

81 

62 

59 

70 

76 

80 

80 

78 

83 

77 

69 

80 

80 

81 

63 

66 

68 

86 

66 

75 

79 

77 

76 

5 

MIN 

44 

54 

58 

56 

46 

32 

48 

47 

50 

34 

27 

34 

40 

47 

52 

47 

55 

50 

35 

46 

59 

59 

53 

55 

54 

58 

60 

46 

52 

56 

48 

6 

CLAYTCW 

MAX 

63 

77 

71 

72 

63 

76 

83 

83 

74 

60 

68 

74 

76 

78 

62 

SO 

75 

80 

77 

76 

77 

62 

64 

90 

90 

85 

79 

79 

82 

77 

9 

MIN 

51 

59 

52 

60 

47 

36 

36 

36 

30 

38 

34 

44 

51 

31 

59 

55 

57 

59 

51 

61 

60 

60 

60 

60 

62 

64 

61 

58 

51 

62 

54 

2 

COOEN 

MAX 

77 

73 

76 

72 

72 

75 

76 

70 

76 

79 

78 

78 

65 

80 

61 

63 

63 

64 

63 

85 

65 

62 

82 

85 

78 

8 

MIN 

54 

62 

61 

59 

50 

40 

63 

62 

59 

44 

39 

47 

52 

55 

57 

53 

62 

58 

52 

55 

63 

66 

59 

59 

56 

61 

60 

57 

60 

69 

56 

6 

DAYTON 

MAX 

71 

83 

73 

72 

67 

64 

62 

83 

79 

61 

60 

72 

77 

80 

81 

80 

63 

76 

70 

79 

62 

82 

83 

87 

67 

65 

85 

78 

78 

82 

77 

3 

MIN 

53 

60 

60 

55 

46 

40 

52 

55 

53 

39 

36 

43 

51 

53 

53 

55 

59 

52 

44 

53 

61 

65 

61 

62 

60 

61 

59 

53 

59 

63 

59 

8 

DECATUR 

MAX 

68 

BO 

66 

65 

63 

58 

60 

75 

72 

64 

61 

72 

79 

81 

81 

82 

64 

70 

67 

76 

81 

79 

82 

66 

66 

86 

79 

71 

79 

80 

75 

0 

MIN 

47 

54 

59 

50 

43 

33 

40 

47 

43 

37 

32 

42 

46 

53 

57 

55 

62 

44 

43 

48 

59 

59 

60 

60 

60 

61 

60 

50 

54 

62 

50 

7 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

77 

87 

70 

72 

67 

64 

83 

63 

79 

65 

61 

7* 

78 

80 

66 

81 

84 

75 

71 

79 

82 

83 

84 

66 

86 

63 

87 

76 

79 

83 

76 

3 

MIN 

43 

54 

60 

57 

50 

39 

40 

50 

50 

41 

33 

S3 

44 

52 

41 

50 

57 

4^ 

42 

42 

49 

62 

63 

62 

99 

59 

58 

32 

53 

50 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

84 

67 

71 

69 

65 

73 

64 

63 

77 

61 

71 

79 

80 

82 

SO 

83 

87 

74 

84 

80 

82 

82 

86 

87 

86 

69 

82 

81 

SO 

89 

79 

3 

MIN 

51 

62 

61 

58 

48 

42 

59 

60 

50 

41 

37 

44 

50 

55 

59 

54 

56 

56 

52 

64 

64 

41 

62 

63 

62 

65 

64 

56 

56 

66 

56 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

73 

63 

«5 

65 

65 

3» 

61 

80 

73 

65 

59 

74 

80 

82 

61 

82 

85 

75 

74 

81 

62 

SO 

63 

67 

68 

66 

84 

75 

80 

SO 

76 

9 

MIN 

43 

52 

58 

47 

41 

30 

37 

45 

43 

27 

31 

40 

45 

51 

53 

51 

58 

42 

39 

48 

56 

56 

58 

58 

56 

55 

99 

43 

53 

47 

6 

ENTERPRISE 

MAX 

65 

72 

75 

72 

65 

73 

65 

83 

76 

68 

71 

79 

62 

82 

82 

84 

86 

77 

84 

82 

83 

81 

67 

87 

86 

88 

61 

81 

60 

81 

80 

2 

MIN 

49 

60 

60 

60 

50 

44 

58 

56 

54 

43 

36 

41 

47 

53 

56 

54 

54 

54 

53 

61 

62 

62 

61 

61 

61 

69 

62 

57 

95 

64 

55 

2 

CBFAULA 

MAX 

62 

B4 

84 

71 

71 

66 

76 

it 

63 

65 

59 

70 

73 

63 

83 

85 

86 

87 

67 

87 

67 

87 

67 

66 

88 

69 

90 

90 

88 

78 

82 

2 

MIN 

46 

55 

62 

42 

49 

36 

44 

56 

49 

30 

33 

36 

43 

49 

54 

54 

54 

92 

43 

59 

60 

58 

59 

59 

57 

61 

61 

53 

92 

58 

51 

1 

EYEROREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

76 

73 

66 

67 

7» 

65 

63 

71 

63 

72 

79 

80 

61 

82 

85 

76 

69 

63 

63 

64 

•4 

69 

67 

66 

86 

79 

61 

82 

82 

79 

* 

MIN 

50 

60 

59 

52 

41 

37 

59 

54 

44 

3« 

31 

S3 

4« 

50 

31 

51 

56 

47 

43 

51 

58 

62 

56 

56 

57 

60 

61 

54 

56 

66 

51 

3 

PIIRHOPE 

MAX 

75 

75 

75 

69 

69 

76 

77 

76 

77 

66 

69 

73 

76 

79 

60 

81 

80 

76 

81 

80 

84 

82 

66 

64 

89 

•6 

61 

64 

10 

84 

76 

3 

niN 

55 

62 

61 

60 

54 

42 

62 

63 

61 

45 

41 

44 

51 

54 

55 

54 

59 

60 

52 

59 

61 

62 

61 

60 

56 

61 

62 

57 

60 

68 

56 

i 

1  FAUVILLE 

MAX 

T2 

80 

66 

M 

64 

36 

T» 

74 

70 

64 

56 

72 

76 

61 

61 

81 

82 

72 

70 

77 

80 

80 

82 

66 

87 

83 

73 

78 

80 

73 

2 

1 

MIN 

48 

54 

57 

50 

42 

33 

>6 

44 

41 

30 

30 

42 

44 

33 

52 

55 

58 

43 

33 

37 

54 

54 

60 

56 

59 

62 

59 

43 

52 

60 

48 

2 

I 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  ^  :  


Day  Of  Month  \ 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

FAYETTE 

MAX 

MIN 

FLORENCS 

MAX 

82 

77 

68 

67 

69 

83 

62 

73 

69 

97 

75 

60 

82 

82 

64 

85 

62 

71 

75 

87 

80 

85 

88 

88 

86 

83 

75 

76 

83 

79 

7 

MIN 

U> 

53 

52 

48 

36 

32 

56 

49 

39 

27 

37 

52 

53 

54 

60 

63 

53 

35 

38 

41 

66 

58 

57 

61 

67 

54 

61 

43 

59 

62 

4 

FORT  MORGAN 

MAX 

T2 

70 

70 

67 

68 

70 

73 

7» 

74 

69 

67 

70 

72 

73 

72 

72 

75 

71 

77 

76 

77 

78 

78 

79 

80 

80 

77 

79 

80 

61 

7 

MIN 

61 

62 

62 

62 

58 

49 

62 

64 

61 

94 

52 

59 

62 

62 

61 

59 

66 

62 

62 

67 

66 

66 

66 

64 

63 

66 

65 

65 

68 

71 

6 

FRISCO  CITY 

MAX 

(0 

62 

77 

71 

67 

66 

79 

89 

B3 

69 

64 

73 

76 

81 

82 

82 

64 

81 

71 

82 

85 

85 

86 

89 

68 

88 

86 

78 

83 

64 

7 

MIN 

52 

57 

56 

57 

49 

40 

51 

95 

93 

41 

38 

41 

46 

61 

53 

52 

56 

55 

48 

50 

61 

65 

60 

62 

61 

62 

61 

94 

57 

64 

9 

SAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

60 

67 

7* 

64 

66 

76 

76 

73 

62 

56 

70 

77 

80 

82 

79 

62 

75 

69 

80 

76 

76 

85 

88 

90 

87 

63 

67 

75 

79 

76 

7 

MIN 

43 

58 

56 

52 

44 

31 

68 

44 

46 

31 

27 

37 

39 

47 

55 

46 

57 

44 

32 

53 

61 

58 

53 

58 

55 

57 

60 

61 

60 

61 

41 

GAINESVILLE 

MAX 

76 

84 

69 

67 

65 

64 

63 

83 

76 

63 

61 

74 

79 

80 

81 

60 

64 

79 

71 

78 

84 

82 

65 

67 

87 

86 

86 

77 

79 

82 

7 

MIN 

56 

60 

55 

47 

36 

50 

52 

54 

39 

34 

42 

45 

52 

53 

66 

60 

46 

41 

46 

63 

62 

60 

61 

68 

60 

67 

63 

57 

64 

5 

GENEVA 

MAX 

63 

86 

70 

83 

69 

67 

78 

87 

89 

79 

64 

72 

79 

82 

81 

81 

64 

67 

75 

86 

62 

63 

65 

90 

90 

90 

90 

82 

86 

83 

MIN 

48 

54 

61 

48 

48 

40 

49 

59 

59 

44 

33 

39 

45 

50 

54 

52 

64 

62 

48 

60 

63 

62 

59 

57 

56 

60 

60 

65 

54 

62 

5 

GILBERTOWN 

MAX 

65 

78 

78 

73 

69 

84 

66 

S3 

79 

66 

76 

79 

61 

62 

83 

85 

60 

74 

82 

66 

87 

67 

91 

89 

88 

88 

81 

85 

85 

64 

8 

MIN 

44 

60 

60 

56 

42 

33 

54 

60 

47 

35 

28 

36 

46 

44 

60 

50 

55 

52 

36 

43 

60 

61 

57 

57 

54 

62 

59 

51 

51 

64 

4 

GREENSBORO 

MAX 

81 

70 

76 

72 

66 

77 

66 

86 

70 

66 

72 

78 

60 

80 

85 

83 

79 

75 

82 

62 

83 

86 

89 

88 

86 

86 

78 

83 

82 

84 

7 

MIN 

51 

60 

60 

53 

45 

36 

64 

49 

49 

36 

35 

42 

48 

52 

53 

55 

59 

50 

43 

62 

61 

63 

60 

62 

59 

61 

66 

61 

67 

65 

5 

GREENVILLE 

MAX 

83 

77 

72 

70 

63 

79 

89 

84 

77 

61 

73 

80 

64 

83 

63 

87 

81 

72 

83 

82 

60 

84 

90 

89 

90 

89 

61 

82 

62 

61 

8 

MIN 

50 

60 

60 

60 

47 

37 

54 

56 

62 

40 

36 

39 

48 

54 

55 

53 

56 

57 

49 

60 

60 

63 

60 

63 

59 

63 

61 

55 

55 

65 

5 

GUNTERSVIULE 

MAX 

76 

64 

70 

64 

67 

77 

73 

70 

99 

57 

67 

78 

77 

78 

61 

81 

74 

69 

73 

70 

77 

61 

87 

87 

87 

73 

75 

76 

62 

85 

7 

MIN 

42 

59 

42 

34 

43 

34 

47 

47 

40 

33 

30 

43 

43 

50 

57 

50 

44 

44 

38 

63 

57 

56 

57 

64 

51 

59 

55 

49 

56 

62 

4 

HALEYVILLE 

MAX 

65 

65 

61 

38 

82 

79 

71 

63 

56 

74 

80 

81 

60 

82 

63 

73 

68 

76 

64 

76 

82 

66 

66 

86 

83 

75 

79 

80 

7 

MIN 

49 

42 

43 

32 

42 

44 

42 

30 

31 

43 

51 

50 

54 

54 

60 

41 

39 

45 

96 

57 

69 

96 

58 

56 

66 

49 

95 

63 

4 

HAMILTON 

MAX 

71 

79 

69 

63 

67 

69 

81 

77 

71 

63 

66 

73 

79 

81 

78 

81 

85 

72 

70 

86 

78 

80 

65 

85 

64 

80 

75 

80 

61 

7 

MIN 

45 

51 

54 

49 

40 

31 

42 

46 

49 

31 

33 

49 

50 

52 

67 

54 

60 

41 

43 

46 

57 

59 

59 

59 

66 

52 

52 

55 

61 

4 

MATNEVILLE 

MAX 

82 

77 

74 

78 

84 

82 

76 

62 

72 

76 

61 

81 

80 

64 

79 

73 

80 

83 

82 

83 

87 

89 

88 

87 

60 

82 

81 

61 

8 

MIN 

53 

60 

61 

39 

59 

56 

53 

39 

32 

38 

48 

52 

56 

52 

51 

56 

40 

53 

69 

63 

68 

60 

59 

63 

62 

62 

55 

59 

S 

HEADLAND 

MAX 

87 

64 

63 

72 

67 

68 

72 

63 

80 

60 

61 

78 

76 

80 

80 

80 

63 

86 

67 

85 

80 

85 

85 

66 

88 

88 

89 

66 

85 

79 

8 

MIN 

51 

56 

56 

62 

51 

50 

42 

99 

63 

41 

37 

43 

60 

54 

56 

55 

67 

63 

46 

51 

62 

65 

60 

62 

62 

64 

64 

63 

56 

66 

5 

HEFLIN 

MAX 

81 

76 

71 

68 

60 

76 

77 

76 

65 

58 

73 

80 

83 

83 

82 

63 

82 

73 

79 

77 

82 

87 

88 

90 

68 

85 

72 

79 

80 

80 

7 

MIN 

38 

57 

58 

54 

41 

30 

59 

39 

50 

34 

22 

31 

34 

38 

43 

40 

47 

46 

30 

50 

62 

59 

50 

56 

61 

53 

50 

54 

44 

62 

4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

77 

81 

74 

70 

66 

62 

76 

84 

83 

67 

58 

70 

76 

79 

80 

80 

64 

60 

68 

60 

82 

62 

81 

66 

86 

67 

88 

76 

76 

78 

7 

MIN 

57 

60 

60 

60 

44 

41 

49 

64 

53 

39 

39 

43 

49 

65 

63 

63 

56 

66 

49 

51 

60 

62 

63 

61 

60 

62 

68 

53 

53 

56 

5 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

81 

66 

68 

64 

57 

80 

75 

72 

62 

56 

76 

82 

83 

85 

89 

86 

73 

68 

79 

81 

77 

65 

89 

91 

90 

66 

71 

81 

82 

81 

7 

MIN 

47 

60 

52 

46 

36 

35 

56 

47 

39 

31 

32 

49 

54 

58 

60 

65 

57 

44 

38 

61 

57 

60 

59 

60 

60 

61 

55 

51 

54 

58 

5 

JASPER 

MAX 

83 

71 

70 

66 

61 

82 

79 

70 

67 

59 

74 

81 

81 

84 

80 

71 

76 

81 

80 

84 

69 

66 

85 

75 

60 

82 

61 

7 

MIN 

36 

61 

60 

51 

42 

27 

63 

46 

48 

28 

26 

46 

50 

46 

56 

45 

31 

42 

59 

54 

56 

64 

56 

59 

43 

51 

63 

4 

LAFAYETTE 

MAX 

79 

68 

71 

66 

61 

82 

84 

81 

68 

56 

71 

77 

82 

81 

86 

85 

61 

73 

78 

78 

79 

81 

86 

86 

67 

87 

75 

72 

75 

77 

7 

MIN 

51 

58 

60 

56 

42 

36 

53 

53 

66 

33 

33 

40 

45 

51 

54 

52 

54 

52 

42 

53 

57 

57 

58 

56 

60 

59 

59 

52 

46 

68 

5 

LIVINGSTON 

MAX 

83 

71 

69 

66 

66 

63 

89 

71 

67 

60 

74 

76 

80 

60 

80 

85 

75 

72 

79 

84 

64 

85 

86 

07 

86 

86 

79 

60 

82 

85 

7 

MIN 

50 

60 

60 

55 

46 

37 

61 

49 

49 

36 

33 

42 

50 

50 

62 

55 

61 

49 

39 

46 

63 

64 

59 

61 

58 

59 

56 

52 

56 

66 

5 

LOCKHART 

MAX 

60 

81 

72 

74 

69 

66 

76 

89 

82 

76 

62 

73 

77 

61 

80 

82 

83 

85 

73 

64 

83 

82 

83 

87 

86 

87 

87 

79 

81 

83 

7 

MIN 

51 

61 

60 

63 

47 

37 

50 

67 

67 

43 

35 

39 

47 

51 

61 

51 

57 

60 

50 

62 

63 

64 

60 

59 

59 

62 

60 

65 

56 

63 

5 

MADISON 

MAX 

66 

80 

63 

61 

66 

60 

80 

76 

72 

62 

68 

72 

79 

81 

83 

62 

85 

65 

6& 

78 

79 

76 

84 

86 

69 

83 

64 

71 

76 

60 

7 

MIN 

46 

56 

58 

48 

39 

31 

33 

44 

39 

36 

30 

44 

46 

62 

55 

52 

60 

40 

37 

37 

57 

58 

59 

59 

58 

60 

58 

51 

54 

63 

4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

83 

76 

74 

69 

62 

60 

84 

76 

69 

62 

74 

79 

61 

63 

62 

85 

77 

72 

61 

81 

84 

83 

85 

87 

86 

87 

76 

60 

80 

63 

7 

MIN 

50 

61 

57 

55 

48 

38 

54 

53 

92 

38 

33 

41 

43 

63 

94 

53 

58 

52 

42 

53 

61 

65 

60 

62 

60 

64 

62 

60 

53 

62 

9 

MARTIN  DAM 

MAX 

79 

73 

73 

69 

62 

7S 

69 

80 

70 

58 

70 

75 

80 

60 

79 

62 

79 

72 

7C 

79 

80 

82 

86 

86 

87 

86 

75 

78 

80 

61 

7 

MIN 

44 

57 

59 

56 

49 

33 

61 

51 

62 

40 

31 

35 

42 

48 

53 

49 

49 

54 

46 

58 

60 

58 

51 

56 

68 

63 

67 

50 

47 

62 

9 

MINTER  3  NW 

MAX 

79 

84 

77 

75 

68 

63 

81 

89 

82 

66 

63 

74 

79 

81 

82 

83 

65 

60 

71 

85 

86 

64 

80 

87 

69 

69 

90 

76 

76 

82 

7 

MIN 

53 

60 

60 

54 

47 

40 

44 

51 

56 

39 

38 

41 

47 

51 

53 

56 

55 

64 

46 

41 

52 

54 

67 

60 

61 

59 

60 

61 

52 

53 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

73 

74 

67 

67 

76 

82 

80 

74 

68 

67 

72 

74 

77 

78 

79 

77 

71 

62 

78 

80 

63 

84 

64 

83 

82 

83 

66 

78 

65 

7 

MIN 

55 

63 

62 

54 

46 

44 

60 

56 

50 

45 

42 

47 

54 

56 

56 

55 

64 

57 

52 

69 

63 

66 

63 

64 

60 

63 

62 

68 

63 

69 

6 

MOBILE 

MAX 

76 

73 

74 

75 

71 

69 

76 

63 

61 

74 

65 

65 

71 

73 

75 

75 

76 

76 

7C 

82 

78 

77 

84 

82 

83 

61 

63 

82 

86 

80 

7 

MIN 

59 

63 

61 

60 

54 

62 

61 

61 

62 

60 

47 

49 

56 

57 

59 

61 

62 

58 

54 

61 

65 

65 

64 

66 

64 

66 

63 

62 

64 

66 

6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

83 

74 

77 

66 

63 

78 

85 

61 

64 

61 

73 

80 

83 

83 

81 

86 

60 

73 

82 

63 

83 

64 

89 

90 

89 

86 

78 

82 

61 

62 

7 

MIN 

52 

61 

61 

54 

50 

40 

56 

57 

46 

39 

36 

41 

48 

54 

57 

55 

57 

53 

47 

59 

62 

64 

62 

63 

63 

65 

60 

55 

55 

64 

5 

MOULTON  2 

MAX 

80 

73 

65 

69 

60 

61 

62 

71 

62 

56 

74 

60 

62 

81 

64 

76 

69 

75 

82 

80 

82 

88 

66 

86 

80 

75 

77 

80 

60 

7 

MIN 

46 

58 

54 

48 

37 

33 

56 

46 

41 

30 

33 

50 

50 

52 

65 

53 

37 

34 

47 

57 

59 

62 

69 

60 

58 

57 

43 

56 

63 

4 

MUSCLE  SHOALS   FAA  AP 

MAX 

80 

67 

63 

65 

58 

61 

76 

70 

60 

66 

72 

78 

60 

78 

61 

62 

72 

66 

71 

79 

62 

66 

68 

84 

78 

72 

76 

79 

78 

7 

MIN 

49 

60 

51 

50 

42 

40 

64 

50 

40 

33 

38 

52 

54 

57 

61 

59 

51 

43 

42 

5C 

56 

60 

63 

63 

65 

60 

56 

53 

59 

52 

5 

NATCHEZ 

MAX 

82 

76 

73 

70 

60 

60 

84 

81 

77 

63 

72 

78 

61 

61 

80 

84 

81 

71 

81 

83 

84 

85 

99 

87 

86 

68 

79 

83 

63 

84 

7 

MIN 

47 

60 

60 

57 

45 

33 

59 

55 

46 

33 

28 

34 

47 

47 

49 

46 

50 

55 

36 

47 

56 

65 

56 

57 

54 

59 

61 

49 

53 

67 

6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

78 

73 

68 

64 

60 

77 

75 

74 

60 

55 

71 

80 

82 

62 

61 

63 

7C 

69 

77 

77 

75 

85 

87 

69 

87 

85 

69 

78 

78 

79 

7 

MIN 

40 

58 

54 

48 

40 

29 

54 

49 

39 

25 

26 

46 

46 

61 

68 

55 

48 

40 

32 

46 

56 

59 

56 

56 

57 

57 

57 

42 

46 

60 

4 

ONEONTA 

MAX 

71 

79 

66 

72 

66 

67 

77 

78 

71 

62 

57 

71 

79 

80 

81 

81 

83 

72 

70 

77 

79 

7B 

83 

88 

89 

66 

65 

69 

77 

79 

7 

MIN 

40 

49 

59 

50 

43 

30 

34 

42 

44 

30 

26 

31 

40 

44 

49 

46 

54 

42 

32 

46 

61 

56 

54 

55 

54 

56 

60 

44 

50 

98 

4 

OPELIKA 

MAX 

77 

63 

67 

71 

66 

63 

76 

62 

79 

67 

59 

70 

78 

82 

61 

82 

76 

76 

80 

82 

65 

86 

85 

74 

73 

77 

7 

MIN 

41 

49 

57 

60 

42 

29 

58 

49 

49 

30 

35 

35 

45 

60 

55 

5< 

51 

50 

66 

64 

56 

54 

51 

54 

61 

53 

68 

49 

48 

51 

4 

OZARK  6  NNW 

MAX 

66 

64 

84 

70 

80 

79 

66 

72 

81 

85 

79 

82 

69 

90 

90 

89 

82 

81 

60 

7 

MIN 

49 

46 

42 

47 

37 

44 

44 

41 

39 

34 

39 

47 

47 

52 

50 

51 

49 

51 

56 

63 

61 

58 

60 

61 

61 

54 

52 

55 

4 

PELL  CITY  2  W 

MAX 

82 

74 

75 

84 

61 

78 

79 

77 

74 

63 

79 

60 

83 

61 

64 

64 

79 

81 

81 

64 

69 

89 

86 

72 

77 

80 

7 

MIN 

38 

49 

55 

53 

41 

30 

55 

41 

34 

27 

26 

36 

60 

46 

43 

43 

32 

43 

56 

63 

51 

50 

53 

60 

43 

44 

4 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

73 

60 

69 

70 

66 

60 

73 

61 

60 

70 

56 

69 

76 

81 

60 

76 

81 

62 

69 

80 

75 

76 

79 

86 

87 

86 

67 

78 

70 

76 

7 

MIN 

48 

52 

58 

69 

46 

39 

42 

62 

64 

34 

34 

40 

48 

52 

56 

54 

55 

58 

48 

68 

58 

57 

59 

60 

59 

69 

61 

56 

48 

53 

6 

See  Relereoce  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

APRIL  1960 


PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

BEDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSOALE  9  E 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   STATE    FARM   A  U 

SCOTTSBORO 

SEALE 

SELMA 

STLACAUGA  A  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  J  S 

TALLEY  HEAD 

VERNON 

WATERLOO 


Day  Ol  Monlli 

• 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAX 

MIN 

71 
46 

72 
58 

75 
61 

69 
56 

64 
47 

78 
36 

84 

57 

86 

59 

65 
49 

61 
38 

63 
35 

74 

38 

72 
49 

75 
51 

76 

52 

81 

52 

84 
52 

74 
51 

86 
43 

86 
53 

84 

59 

85 
60 

86 

57 

89 
58 

89 
58 

89 

63 

88 

62 

86 

52 

84 

52 

83 
62 

78.6 
52*3 

MAX 
MIN 

SO 
*7 

84 

52 

73 
59 

72 

55 

69 
47 

67 

30 

84 

44 

85 

56 

79 
48 

61 
32 

63 
29 

76 
37 

79 
47 

46 

81 
50 

61 

56 

83 
50 

SO 
50 

71 
36 

80 
42 

87 
52 

85 

65 

S7 

57 

89 

61 

90 
57 

88 

66 

89 
56 

80 
51 

83 

53 

85 

61 

79.7 
49.7 

MIN 

41 

52 

56 

59 
47 

68 

40 

60 

39 

83 
41 

75 

52 

69 
47 

62 
31 

!7 
34 

73 
40 

78 
49 

80 
53 

SO 

55 

63 

57 

84 

60 

73 
40 

66 

41 

77 
42 

85 

53 

SO 

59 

62 
60 

87 

62 

86 

63 

85 

61 

78 

52 

SO 
47 

75 
48 

81 

59 

79.7 
49.4 

MAX 
MIN 

MAX 

79 
46 

65 

57 

68 

50 

64 
46 

57 
38 

78 

30 

77 
48 

69 
43 

61 

37 

55 

28 

70 
28 

77 
45 

79 
44 

79 
51 

80 
55 

81 

50 

72 
54 

67 
38 

72 
33 

78 
56 

76 
57 

82 
56 

85 

56 

87 
56 

84 

56 

82 
56 

71 
49 

76 
44 

79 
50 

78 
59 

74.3 
47.2 

MIN 

MAX 
MIN 

76 
42 

77 
43 

80 
52 

72 
55 

65 
41 

63 
31 

76 
43 

82 
45 

77 
47 

74 

34 

59 
27 

70 
31 

77 
34 

80 
41 

87 
50 

84 

47 

64 

48 

78 

51 

71 
40 

S2 
41 

82 
57 

83 
60 

85 
54 

89 
54 

88 

53 

86 

57 

67 

60 

78 
48 

SO 

SO 
52 

78.2 
46.2 

MAX 

MIN 

81 
42 

78 
58 

70 
59 

69 
57 

61 
42 

74 

30 

81 

55 

79 
45 

68 
51 

61 
32 

71 
27 

79 
32 

82 
37 

81 
44 

80 
46 

83 
48 

80 
46 

74 
52 

81 

35 

80 
48 

76 
51 

85 

51 

90 
51 

89 
52 

88 

53 

88 

53 

87 
99 

75 
55 

77 
45 

79 
60 

78.2 
47*2 

MAX 
MIN 

70 
39 

79 
46 

69 

57 

61 
48 

65 
41 

58 
26 

SO 
30 

75 
42 

70 
42 

61 
30 

95 
26 

72 
31 

78 
43 

79 
46 

79 
52 

81 
49 

83 
50 

72 
40 

68 

31 

75 
33 

84 

36 

79 
51 

82 
55 

87 
55 

87 
54 

84 

53 

81 
55 

74 
40 

72 
49 

S3 
98 

74.8 
43.7 

MAX 

MIN 

72 
40 

S3 

45 

64 

56 

72 
47 

72 
40 

59 
31 

79 

33 

78 
46 

74 
44 

62 
30 

55 
28 

73 
30 

81 
42 

82 
47 

84 

47 

82 
49 

85 
51 

79 
43 

68 

39 

77 
46 

84 

60 

78 
56 

82 
57 

90 
57 

90 
57 

87 
59 

86 

59 

70 
49 

77 
51 

81 
99 

76.7 
46.6 

MAX 
MIN 

SI 
46 

71 

57 

71 
57 

66 
46 

5S 
42 

74 
34 

73 
54 

70 
46 

60 
43 

57 
28 

68 

32 

76 
41 

80 
49 

80 
53 

78 
56 

81 
54 

78 
56 

68 
42 

75 
42 

74 

54 

75 
55 

82 

57 

85 
60 

86 

62 

84 

60 

SO 
60 

70 
59 

74 

76 

74 

59 

74.2 
50.6 

MAX 
MIN 

71 
41 

81 

50 

63 
59 

69 

50 

64 

43 

56 
32 

77 
32 

74 

45 

72 
42 

60 

30 

52 
28 

71 
28 

78 
40 

81 
41 

82 
47 

SO 
48 

82 
49 

71 
44 

70 
33 

76 
46 

80 
60 

74 

57 

82 
54 

86 

53 

88 

53 

86 

55 

84 

58 

69 
46 

72 
49 

78 

53 

74.3 
45.6 

MAX 
MIN 

83 
45 

74 

60 

72 
60 

72 
60 

62 
46 

75 
34 

84 
52 

81 
48 

72 
47 

60 
37 

71 
29 

78 
35 

82 
43 

81 
47 

81 

51 

84 

50 

85 
51 

71 
60 

82 
37 

80 
57 

78 
56 

81 
56 

87 
57 

87 
56 

88 

57 

89 

57 

80 

74 

78 

79 
62 

78.4 
50.4 

MAX 
MIN 

S3 
52 

77 
62 

77 
61 

74 

58 

67 
50 

81 
39 

86 

56 

81 
54 

76 
56 

67 
39 

73 

35 

80 
42 

82 
49 

82 
54 

81 

55 

85 
54 

82 
59 

74 

55 

82 
44 

83 
55 

85 

62 

S3 
66 

87 
61 

88 

62 

88 
61 

89 

65 

82 
63 

82 
55 

81 
57 

84 

63 

80.7 
54.8 

MAX 

MIN 

80 
42 

75 
58 

75 
60 

71 

57 

63 
45 

77 
31 

80 
52 

76 
47 

65 
50 

61 
31 

72 
28 

79 
39 

81 
42 

81 
49 

79 
55 

82 
48 

79 
55 

72 
49 

81 
34 

80 
50 

82 
62 

S3 
63 

88 

55 

88 
56 

SB 
56 

86 
59 

SO 
62 

78 
45 

78 
54 

78 
94 

77.9 
49.6 

MAX 

MIN 

82 
43 

70 
57 

75 
59 

6S 
55 

60 
43 

76 

32 

78 

53 

78 

45 

61 
48 

56 
33 

73 
26 

79 
38 

84 
43 

84 
48 

83 

53 

86 
48 

77 
53 

71 
48 

79 
35 

81 
50 

80 
61 

84 

59 

87 

55 

90 
57 

89 

55 

89 

57 

75 
61 

77 
51 

81 
30 

79 
63 

77.7 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 

57 

80 

57 

75 
52 

67 

43 

66 
44 

82 
49 

84 

52 

82 
46 

62 

35 

63 
31 

75 
37 

80 
43 

80 
47 

83 
47 

80 

52 

85 
56 

74 

50 

70 
38 

80 
48 

S3 
54 

85 
62 

85 

57 

88 

58 

87 

57 

85 
57 

88 
57 

75 
51 

81 
53 

86 
63 

79.1 

MAX 
MIN 

73 
43 

68 
54 

66 

55 

68 
48 

60 
41 

71 

33 

79 
49 

SO 
44 

61 
45 

59 

37 

66 
28 

76 
34 

74 

38 

76 
45 

76 
54 

84 

51 

75 
57 

70 
49 

76 
42 

78 
54 

77 
58 

78 
58 

85 

56 

84 

59 

85 

56 

86 

63 

79 
62 

78 

53 

76 
54 

78 

63 

74.7 

MAX 
MIN 

82 
51 

70 
59 

71 
60 

68 

59 

62 
45 

76 
39 

S3 
56 

81 
56 

72 
51 

60 
39 

70 
42 

77 
44 

80 
51 

80 
54 

82 

55 

83 
65 

83 
56 

75 
57 

83 
50 

82 
62 

SO 
61 

S3 

61 

87 
63 

88 

62 

88 

62 

87 

63 

79 
61 

80 
53 

80 
53 

82 
64 

MAX 
MIN 

82 
44 

67 
63 

71 
57 

67 
49 

63 
41 

82 
35 

81 
56 

78 
5) 

67 
47 

61 
36 

72 
31 

7S 
41 

80 
46 

80 
52 

80 
52 

83 

53 

74 

62 

74 
49 

82 

43 

SI 
48 

82 
64 

88 
63 

90 
59 

89 
61 

85 
58 

85 

60 

76 
59 

84 

50 

82 
57 

82 
64 

78.3 

MAX 
MIN 

75 
49 

81 
51 

68 

60 

72 
51 

67 
48 

61 
40 

82 

43 

79 
55 

70 
53 

66 

37 

60 
36 

71 
34 

78 
41 

79 
46 

80 
53 

80 
56 

84 

58 

78 
48 

72 
40 

80 
42 

82 
49 

61 

65 

B6 
61 

89 

60 

88 

57 

86 

61 

85 
58 

76 
48 

81 

53 

83 
99 

77.3 

MAX 
MIN 

82 
49 

76 
59 

71 
61 

67 
59 

63 
47 

77 
37 

84 
54 

81 

52 

72 
46 

60 

35 

71 
37 

78 
39 

83 
47 

82 
52 

82 
55 

85 
54 

83 
54 

75 
57 

83 
47 

79 
61 

82 
61 

81 
61 

87 
61 

89 
60 

88 

60 

89 

61 

78 
63 

76 
62 

77 
52 

79 
63 

78.7 

MAX 
MIN 

76 

50 

82 

58 

74 

58 

75 
61 

67 
46 

63 
40 

76 
45 

84 

56 

S3 

50 

69 

36 

67 

33 

T3 
40 

SO 
45 

83 
54 

84 

56 

SI 
54 

84 

53 

S4 

57 

72 
45 

78 
59 

S3 
61 

83 
60 

87 

57 

87 
58 

SB 
60 

SB 

65 

84 

57 

81 
56 

79 
53 

SO 

97 

79.2 
52  .  7 

MAX 
MIN 

67 
37 

80 
55 

67 
57 

71 
51 

65 
37 

54 

28 

79 
36 

75 
39 

71 

33 

61 

21 

61 
24 

70 
34 

78 

36 

81 
43 

82 

50 

80 
44 

83 
54 

73 
41 

71 

30 

77 
46 

70 
56 

74 

56 

84 

56 

88 

55 

88 

53 

88 
54 

82 
58 

67 
46 

77 
51 

74.5 

MAX 
MIN 

74 
43 

80 
54 

69 
59 

67 
50 

69 
43 

63 

32 

83 
42 

SO 
47 

71 
49 

68 

32 

63 
31 

74 
41 

SO 
47 

81 
48 

SO 
53 

83 

52 

85 
61 

76 
43 

73 
34 

fO 
39 

85 

52 

81 
56 

85 
56 

S8 
58 

88 
56 

85 
54 

S« 

53 

77 
44 

83 
51 

82 
99 

78.0 
48.0 

MAX 
MIN 

70 
42 

80 

55 

81 
44 

51 
47 

68 
42 

59 

30 

83 
37 

75 
47 

73 
36 

70 
24 

61 
34 

73 
46 

79 
49 

81 

53 

SO 
56 

82 

52 

84 

62 

72 
34 

69 
31 

74 

38 

85 

58 

81 

53 

85 

57 

88 

56 

87 

57 

85 

55 

75 
51 

77 
40 

88 

50 

81 

63 

76.6 
46.6 

MAX 
MIN 

82 
46 

79 
61 

75 
60 

72 
56 

65 

52 

62 
36 

S6 

51 

84 
49 

SO 
48 

65 

37 

73 
29 

78 
35 

60 
45 

82 
46 

81 
48 

64 

50 

82 
49 

73 
55 

81 
39 

84 
47 

84 

56 

85 
61 

89 
59 

87 
57 

87 
56 

87 
56 

78 
62 

84 

50 

84 

53 

85 
66 

80.6 
50.6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUQOO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEMOPOLIS  LOCn  &  DAM 

EVAP 

.20 

.26 

.19 

.20 

.26 

.33 

.38 

.16 

.15 

.05 

.26 

.17 

.28 

.09 

.15 

.57 

.22 

.08 

.18 

.17 

.13 

.26 

.15 

.17 

.26 

.23 

.12 

.  10 

.32 

B6.30 

WIND 

64 

38 

150 

21 

89 

107 

86 

150 

18 

79 

43 

75 

47 

62 

72 

11 

60 

62 

24 

70 

51 

25 

19 

24 

17 

30 

51 

48 

31 

77 

1701 

FAIRHOPE 

EVAP 

.08 

.10 

.25 

.18 

.19 

.21 

.21 

.20 

.20 

.13 

.22 

.14 

.20 

.10 

.17 

.25 

.18 

.14 

.20 

.17 

.22 

.21 

.18 

.27 

.23 

.18 

.11 

BS.44 

WIND 

29 

60 

55 

43 

90 

35 

120 

95 

60 

43 

29 

28 

30 

33 

30 

25 

18 

39 

36 

30 

23 

30 

23 

23 

28 

27 

50 

39 

34 

38 

1250 

VARTIN  DAH 

EVAP 

.21 

.00 

.11 

.01 

.19 

.18 

.20 

.18 

.17 

.19 

.16 

.17 

.20 

.24 

.15 

.18 

.16 

.20 

.20 

.14 

.09 

.17 

.16 

.36 

.24 

.09 

.26 

.17 

.11 

.10 

4.99 

KIND 

20 

20 

SO 

• 

40 

20 

24 

12 

40 

58 

19 

12 

15 

15 

7 

8 

S 

60 

30 

15 

10 

10 

S 

7 

9 

38 

77 

28 

31 

30 

715 

S—  Balmac*  No4m  Followl&g  SuUoa  Inda* 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAUA 
APRIL  1960 


3!  — 


»  I  Bridgeport  2  w  

-O-  A  I      O  younga  ato^^  I  '  '  O^^^-^^^^^yple...!!!  Orove  9ch Bills      ~  ) 

CorlDth-  Bias.  V-O- Waterloo  I  EUoont    Toney        New  Marketer  O  ^^^^^  1 

- ■" /  r^-ffe'r^It^L  1j: Jl^^'o^^  ALABAMA 

Colbert  S,e.»  Pl.ct  "otYce.t  Lock  <F  H"t.TuV">^ 

I  lluscle  SKil.  F/i*  AP     Belle  «lo.  2  ll-O-      1.^  V J""  S"it*Sro  Suby^       I  ^  L.r.yett.,  M, 


j  lluscle  ^Etfle  F/i*  AP     Belle  Ulna  2  » -O- 

TlshoDlngo  1  N.   Ulss.f  Biahop  Decatur 

Bel.ont  ""••elWllle  »u«»ell,., 

■  "'"••I  iBelgreeo   GO-*  "l»l>"rB 

iRcd  Bay        Q  °  a  , 


t  Redsti 


■^HuntsvlUe  U_  —   w  — 

Decatur  ,:ko^I^;^.,^^^f*:;::;'Y—-|  i  yT' 

li           .^Jl/  Valley  Head  3  S -O- 
'         GuDtersville  Duo 


Hodge 
-4^ 


-O              5               I  HaleyvlUe  M  J 

iltOD  3  1,   Hiss.  |^"»"  2  3E  Adjl»6o 

f  Falls  City  BU  Pond  T»r^r  | 

4  ..  ......        i                 S  I  _   >Vl'2,  3  3 


South  Hill 

J?  I  _0  Gunteravllle  City 

^Guatej^.Ule  -O  |       j.^^  , 


Fori  Pay 


lOry  4  W,   Hiss.  | 

— D  f  R  

f  Vlofleli 


V  Albertville  2  SB 
I    S.l/Ber„.rd^/'\^  Bo^Jjj- 


ty  .  .k./^  \ 

t  state  Farm  API  1 

O  Co'niiiavUle  S 
*^   Ql-eeBburg  I 


90TH  MERIDIAK  TIME  ZONE 


Rone  WB  AP.  Oa 


'ALAOWIAN  >  Oaoede.     \  C^-"  \ 

Garden  City  Walnut  Grove  O  .  H 


.t-wjui  ii^^i'v  Gadadea  v^.n.t  ^ 

l«n  City  WalnuC  Grove  Q  •  t 

■or  ^   La  \  1  o 

,  Oneonta      ^V-N^Cadsden  Gas  Plant  Jk  r<.HarT 

3UNTAIN^  J      'ii     111  r  ^  JkJ: 

afford  J-       ,  ...  u  751 


GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Donalsonvllle  3  W,  Ga . 

o 


O  •     1    Pr0Ctpitafion  only 
d)  Prtcipitotion,  s/orofft 

■O  -O-   Pracipitotion  and  T»mp0ratar» 

-<J>-  Prscipitotion,  TBfnptratuf*  OniJ  EYOporotiOi 

Tyfit  of  gag»:      O    Non -recording , 
•  R0Coraing ;       •    Both  fyf>9s 

Double  circl*  combinations  indicato  th*  Qvoilability  of 
a«foH0d  mtfoorologicai  data 


USCOMM-"D-A-h. 


l8olln€3  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolstlon,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

APRIL  1960 


uscoMii  in 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  ups  for  interpolation,  particularly 
in  Bountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

^uun 1 1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDDdn  V  Eilt 

P. 

1  PHECffT] 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNW 

oooe 

"henrv  

9 

31  39 

69  19 

469 

7A 

JOHN  S*  RICHBURG 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

C 

PALMER  GOOSEY 

AOOISON  CENTRAL  TOwEft 

LAWRENCE 

1500 

TVA-53 

ALBERTA 

OlAO 

WILCOK 

1 

32  1* 

87  25 

179 

BA 

SIDNEY  J,  HARDYt  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

01*8 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

86  10 

11*0 

9A 

H 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

65  52 

660 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

one 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

1*0 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

ANDALUSIA  3  NE 

COVINGTON 

7A 

WILLIAM  G.  DUNN 

ANNISTON  FAA  AP 

027? 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

H 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

ARLEV  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

3*  04 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0369 

CLAY 

U 

33  16 

65  50 

1010 

6P 

C  H 

HENRY  L     MC  OUEEN 

ASHVILLE  *  H 

0377 

ST.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS 

LIMESTONE 

7A 

TVA-62 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMOBE  STATE  FARM 

040? 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

Pft22 

n 

32  34 

85  31 

730 

8A 

6A 

AUBURN  AftS  10 

0*27 

LEE 

It 

32  36 

85  29 

700 

c 

AGRIi  RESEARCH  SERVICE 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

0&0» 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

09S3 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

7P 

CROVER  W.  WOODWARD 

BELGREEN 

0631 

FRANKL IN 

12 

34  26 

87  52 

910 

TVA-43 

BELLE  HINA  2  H 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

9P 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

BERRY 

FAYETTE 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  4  SW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

H 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

6ETMLEMEM 

0776 

MADISON 

12 

34  59 

86  36 

875 

TVA-757 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  W.  L0CK9IDGE 

BILLINGSLEY  1  SF 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  *2 

4  20 

JOHN  B.  THOMAS 

eiNGHAH  MOUNTAIN 

JACKSON 

7A 

TVA-7&2-C 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  45 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BISHOP 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

TVA-*2 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

6 

31  35 

86  16 

27* 

8A 

B.  E.  HENDERSON 

8REWT0N  3  SSE 

ESCAMBIA 

MRS,  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  45 

660 

9P 

9P 

H 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BRUNDIOGE 

llTfl 

PIKE 

31  *2 

85  49 

505 

PAUL  BOTTOMS 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

5P 

PIERCE  A  GARRETT 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

87  19 

110 

5P 

SP 

ALABAMA  POLY.  1N5T, 

CAMPBELL 

CLARKE 

13 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL   2  H¥ 

132*. 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

660 

6A 

6A 

H 

ALABAMA  POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  5* 

87  32 

430 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTER  GROVC 

1«92 

MORGAN 

12 

3*  23 

06  38 

760 

TVA  66 

CENTRE 

1512 

CHEROKEE 

3*  07 

85  39 

655 

ARLIE  G.  SMITH 

CENTREVRLE 

Biee 

7A 

7A 

W.  0.  HOLLIFIELD 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

195 

6P 

6P 

H 

CMA?.   C.  SMITH 

CHILOEBseUBG 

1615 

TALLADEGA 

33  IT 

86  21 

*eo 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

68  14 

331 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

169fc 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

560 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

5P 

BA 

CHARLES  L.  WESTON 

COOEN 

1003 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

12 

5P 

SP 

AGNES  C.  CHBISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1607 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

TVA-*62 

COLLINSVlLLE 

16*9 

DE  KAL6 

7 

3*  15 

85  52 

73* 

7A 

e.  W.  APPLETON 

COLUMB lA 

1665 

HOUSTON 

31  IB 

85  07 

133 

MENBY  KILLINGSWORTH 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

33  46 

87  n 

33* 

eA 

MRS.  C.  GBESHAM 

COT TON TON 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

2079 

SUMTER 

13 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

8A 

DR.  W.  B«  FULTON 

OAOEVILLE  2 

ZUU 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

C 

M.  CLAY  PLESS 

DANCY  h  N 

21*1 

PICKENS 

13 

33  04 

88  17 

207 

J.   T.  MC  DANIEL 

OANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

34  25 

87  05 

600 

7A 

TVA-503 

DAYTON 

MARENGO 

JAMES  M.  CBEWS 

OECATUP 

2207 

12 

34  35 

86  58 

580 

SA 

8A 

H 

ROSS  At  HAWKINS 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  59 

570 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

3*  36 

86  58 

566 

TVA-411 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

85  *2 

1030 

MRS.  VERNA  Bi  LANDERS 

DEHOPOLlS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

6* 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  1* 

85  26 

321 

MID 

MID 

H 

FED*  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  U  N 

HOUSTON 

5 

31  17 

85  24 

300 

C 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

DOUBLE  SPR INGS 

2366 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86  0* 

195 

HERBERT  S.  WHATLEY 

ELKMONT 

LIMESTONE 

7* 

TVA-760 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIR8 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  07 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

67  0? 

Z52 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

FAIBHOPE 

BALDWIN 

5P 

9P 

JAMES  E.  BARRETT .  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

B6  33 

232 

eA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN 

12 

3*  22 

66  55 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

28*8 

WINSTON 

2 

34  0* 

650 

U.S.  FOREST  SEBVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

3*  3* 

66  3* 

572 

7A 

TVA -9 76 

FAYETTE 

FAYETTE 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

3*  *6 

65  *1 

1400 

7A 

TVA-367 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

3*  49 

67  *1 

590 

9P 

9P 

LAWRENCE  W,  ROHLING 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

31  59 

66  35 

490 

IP 

HENRY  BARGANIER 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

10 

BP 

BP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

DE  KALB 

65  43 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

67  2* 

410 

6A 

BA 

^  H 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

3*  01 

66  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSI'EN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

3*  01 

66  00 

569 

6P 

7A 

H 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

66  09 

130 

7A 

TA 

H 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GARTH 

3215 

12 

3*  4* 

6«  18 

650 

7A 

TVA-762 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  39 

86  4* 

280 

MBS  ELMA   F  0URKETT 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GOB GAS 

WALKER 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3*96 

COVINGTON 

10 

31  U 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

2 

32  *2 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMMER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

9P 

BA 

CECILE  T  LEWIS 

GREENVILLE  2 

352* 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

*20 

C 

CLAUDE  B.  CONN.  SR. 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

BALDWIN 

GILBERT  W.  MELCMEB 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

578 

*P 

4P 

H 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTtRSVILLE  CITY  M  WItS 

3576 

MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

610 

TVA-403 

GUNTERSV ILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

3*  26 

86  24 

611 

KALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

3*  1* 

67  37 

910 

6A 

C  H 

JOHN  L.  SLATTON 

HAMILTON 

36** 

MARION 

13 

3*  06 

67  59 

548 

REX  COOPER 

HARRI58URG  CAHABA  TOWER 

PERRY 

U.S.  FOBEST  SERVICE 

KAYHEVILLE 

37*6 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  36 

190 

5P 

MRS  CORBIE  M.  BEVI5 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

ALABAMA  POLY  INST 

KEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

5P 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOHER 

36*2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65  2* 

1175 

THOMAS  J.  HABT 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

6*9 

6A 

FRANK   L.  MAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

*060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

TVA -65 

HUNTSVlLLE  WS  AP 

*06* 

MAD  1  SON 

12 

34  41 

66  35 

605 

MID 

MID 

HJ 

HUSTLEVILLE 

*0e5 

MArSKALL 

12 

34  19 

86  10 

995 

TVA-763 

HYTOP 

*099 

JACKSON 

12 

34  49 

66  07 

1619 

TVA-78 

IDER 

4115 

DE  KALB 

12 

34  43 

65  41 

15*0 

7A 

TVA-745 

JACKSON  LOCr  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

C 

COffPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  ?  SW 

*209 

CALHOUN 

7 

33  46 

85  46 

69Q 

C 

MRS.  ELLA  M*  AYERS 

JASPER 

*225 

WALKER 

2 

33  50 

67  17 

370 

6P 

HAROLD  G*  DILL 

JORDAN  DAM 

*306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

«902 

CHAMBERS 

11 

32  54 

65  2* 

630 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

INDEX  NO. 

^A^un  1  X 

I  DRAINAGE  X  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

0 
g 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PBECIP. 

SPECIAL 

LAT  DAM 

4603 

^^^^^y^^  

7 

12  96 

86  31 

C 

ALABAMA  POWER  CO* 

LEEDS 

A619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

969 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4796 

SUMTER 

13 

92  39 

86  11 

160 

7P 

TP 

„ 

PROF.  E.  J.  MURPHEy 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

466* 

BARBOUR 

5 

31  48 

89  33 

470 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  *2 

86  49 

573 

9A 

9A 

H 

MARRY  R.  TAYLORi  JR. 

HAGELLA 

JEFFERSON 

69* 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

900* 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

189 

C 

DR*  T.  K.  GAILLARD 

9108 

2 

32  38 

87  16 

210 

C 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION 

9116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

20* 

MRS     MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

13B 

6P 

6P 

SP  H 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS   1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

66  01 

190 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

535* 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

390 

ERNEST  H.  LAND 

MEBTZ  PONOVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

87  20 

600 

U  S     FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

* 

12  0* 

85  32 

*90 

c 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

78 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

9*39 

MACON 

11 

32  27 

69  94 

206 

«A 

C.  0.  HAMMONDi  JR. 

HINTER  5  NW 

9*49 

DALUS 

1 

32  07 

87  03 

*00 

7A 

IRA  BRUCE  OWENS 

MINTER  4  NW 

9*94 

DALLAS 

1 

32  07 

67  03 

c 

T.  E  LIDE 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*78 

MOBILE 

211 

MID 

U<S.  WEATHER  BUREAU 

9*63 

MOBILE 

9 

30  41 

66  03 

8A 

6A 

h"* 

ROBERT  C.  BETANCOURT 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

3*  *5 

66  31 

1600 

TVA-590 

MONTEVALLO 

SHELBY 

3 

33  06 

66  52 

*62 

M.  P.  JETER  JR. 

MONTGOMERY  WS  AP 

9990 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  24 

199 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HOULTON 

LAWRENCE 

660 

TVA-381 

5635 

LAWRENCE 

12 

3*  29 

87  18 

6*9 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

3*  45 

67  37 

536 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  1* 

1B2 

5P 

S<  B*  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

5 

>1  25 

85  9* 

*40 

c 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

NEWBURG 

FRANKLIN 

660 

TVA-6** 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

3*  5* 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

NEW  MARKET  2 

5667 

MADISON 

12 

3*  5* 

86  26 

719 

MRS.  A.  W*  KILPATRICK 

NEWTON 

9879 

DALE 

5 

31  20 

69  36 

220 

6ASCUM  N  6R0WN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  97 

86  29 

880 

LONNIE  R.  N0BB1S 

OPELIKA 

LEE 

7*0 

6A 

eA 

RADIO  STATION  WJHO 

ORBVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  16 

67  14 

200 

SA 

EDWARD  B.  WARREN 

6216 

DALE 

5 

31  32 

85  41 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

3*  40 

86  20 

c 

PALMERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

3 

33  44 

66  41 

796 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  2  W 

ST.  CLAIR 

810 

6P 

6P 

ROLAND  WALLS 

6335 

13 

32  06 

66  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRY 

3 

32  36 

67  09 

500 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

MONROE 

31  39 

67  16 

195 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIK  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

32  30 

69  01 

570 

6A 

D.  B.  MC  LEMOBE 

PICKENSVILLE 

6*1* 

PICKENS 

13 

169 

7A 

MRS  MARY  A.  HEOBICK 

6*60 

1 

31  99 

67  36 

110 

7A 

MRS.  DELL*  L*  OAKLEY 

6*68 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  0* 

506 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

230 

THOMAS  E.  FISCMEB 

PLEASANT  GBOVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

TVA- 69 5 

AUTAUGA 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERBY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

66  21 

260 

8A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVILLE 

DE  KALB 

12 

34  30 

1320 

TVA-746 

RED  BAY 

6809 

FRANKLIN 

12 

34  26 

66  08 

680 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

230 

TA 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

RIVER  FALLS 

6997 

COVINGTON 

11  22 

66  32 

160 

RUSSELL  FINLAY 

RIVER  FALLS  2  NE 

COV  t  NGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERTSDALE  9  E 

6966 

BALDWIN 

9 

30  32 

67  3* 

195 

DENNIS  E.  HARBISON 

ROCK FORD 

COOSA 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7029 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

6P 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

3*  30 

87  *4 

740 

TVA-725 

BUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

87  ** 

880 

7A 

BADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

602 

Ip 

BBO.  PASCHAL  FURKAN 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

DE  KALB 

1195 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

5AYRE 

7262 

JEFFERSON 

*2 

33  *3 

86  96 

304 

7A 

MBS.  M.  W.  PPIDMOBE 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  *1 

86  03 

619 

7A 

RADIO  STATION  WCBI 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

3*  *1 

86  01 

660 

TVA-76-A 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

* 

32  18 

85  10 

390 

HOMER  0.  TEAL 

SELMA 

DALLAS 

1*7 

9P 

V 

JOHN  0.  RHODES 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

12 

3*  51 

87  12 

610 

TA 

TVA-6B2 

SLOCOMB 

7976 

GENEVA 

9 

31  07 

85  36 

260 

CITY  OF  SLOCOMB 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

229 

MRS.  EVA  ft  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

3*  2* 

86  02 

1120 

TVA-75 

SUTTLE 

PERRY 

149 

7* 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

3*  53 

86  13 

665 

7A 

TVA- 38 5 

5TLACAUCA  *  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

CITY  WATER  PLANT 

SYLVAN  1 A 

8012 

DE  KALB 

12 

3*  34 

85  *9 

1*00 

TVA- 3 86 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

569 

6P 

C.  D.  WEAVER 

THOMASVILLE 

CLARKE 

*09 

7A 

LEROY  GATES 

TMORSBY  I  SW 

6204 

CHILTON 

1 

32  5* 

86  ** 

200 

c 

ALABAMA  POLY.  INST, 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

32  93 

66 

680 

6P 

ALABAMA  POLY.  IN5T. 

THURLOW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

65  5* 

266 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8299 

MADISON 

12 

34  54 

86  ** 

750 

7* 

c 

TVA-506 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

*70 

WILLIAM  Pt  DOSS 

6923 

PIKE 

10 

31  49 

89  59 

960 

6P 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  OILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6360 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6369 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

6*03 

MACON 

11 

32  26 

85  *2 

**0 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  5  5 

BULLOCK 

*70 

6A 

LIVINGSTON  PAULK 

UNIONTOWN 

6**6 

PERRY 

1 

32  26 

67  31 

7A 

JEPTHA  S.  6PANY0N 

VALLEY  HEAD 

6469 

DEKALB 

34  34 

65  37 

10*0 

7A 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

VANCE 

6477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

67  13 

*e9 

MRS.  WILLIE  M.  STYBON 

VERNON 

6517 

LAMAR 

13 

33  45 

66  08 

160 

7A 

C  M 

JOHN  6.  GUIN 

WADLEY 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  3* 

640 

ALABAMA  POWEP  CO. 

WALLACE   2  E 

6637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

MBS.  ESSIE  M.  CMOVEPS 

WALNUT  GROVE 

8646 

2 

34  04 

86  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6673 

GREENE 

2 

32  47 

87  90 

110 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RFD  2,   Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "CI Imatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  **F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  staqdard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat Ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observat  ions  taken  at  the  present  locat  ion .     Long-term  means  for  all  stations  except  f ull-t  ime  Weather  Bureau  stat ions  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month , 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dai ly  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  va lues  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  withawindshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day'  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight ly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observa t ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Da 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  MAY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     97°  on  the  25th  at  Geneva  and  on  the  22nd  at 

Opelika 

Lowest  Temperature:     30°  on  the  13th  at  Heflin  and  on  the  1st  at 

Tuscaloosa  Oliver  Dam 


Greatest  Total  Precipitation:     8.03  inches  at  Citronelle 

Least  Total  Precipitation:     .50  inch  at  Gadsden  Gas  Plant 

Greatest  One-D?y  Precipitation:     6.05  inches  on  the  7th  at 

Citronelle 
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0 

4 

1 

0 

ASHLAND 

80.8 

50.9 

65.9 

94 

24 

36 

1  3 

89 

10 

0 

0 

0 

.94 

.28 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

AUBURN  3  SW 

AM 

91.0 

52.7 

66.  9 

6.2 

94 

25 

35 

13 

71 

9 

0 

0 

0 

1.51 

- 

2.14 

.83 

7 

.0 

n 

4 

1 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

AM 

80.6 

52.6 

66.6 

93 

25+ 

35 

13 

81 

9 

0 

0 

0 

1  .36 

.56 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

HEFLIN 

81.3 

48.9 

65.1 

94 

24 

30 

1  3 

99 

1 0 

0 

^ 

^ 

2.11 

1.26 

25 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAFAYETTE 

81.3 

54.7 

68.0 

94 

24 

38 

I  3 

59 

10 

0 

0 

0 

1  .42 

.95 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARTIN  DAM 

81  .9 

54.8 

68.4 

94 

25 

38 

13 

47 

10 

0 

0 

0 

1.64 

1.72 

.52 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

OPEL  IK  A 

AM 

81.5 

50.5 

66.0 

97 

22 

34 

1  3 

74 

10 

0 

0 

0 

1.64 

•  77 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKFORD 

AM 

83.2 

50.3 

66.8 

94 

26 

33 

1  3 

72 

1 1 

0 

0 

0 

1  .80 

1.10 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROCK  MILLS 

82. 9H 

31. IM 

67.  on 

96 

24 

33 

1  3 

74 

11 

0 

0 

0 

1.34 

.78 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

66.7 

- 

4.9 

1.53 

2.07 

.0 

PRAIRIE 

OATTON 

AM 

78. 6M 

57. 2M 

67.  9M 

91 

25 

42 

68 

I 

0 

0 

3.74 

1.34 

7 

•  0 

0 

6 

2 

1 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

80.3 

55.7 

68.0 

93 

25 

40 

65 

° 

0 

3.33 

1  .42 

7 

.0 

0 

7 

1 

1 

GAINESVILLE 

AM 

80.7 

57.0 

68.9 

93 

26 

40 

61 

7 

I 

0 

2.67 

1.75 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

GREENSBORO 

81.9 

57.2 

69.6 

3.6 

94 

24 

40 

13 

a? 

9 

I 

0 

3.55 

.84 

.82 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

HAYNEVILLE 

Sec  Rd'e.c::  cc  Ncrcs  Fc"lo'«ing  Station  Inde* 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAI  ■ 


CONTINUED 


Station 

Tem 

petature 

F 

lecip 

1  ration 

«  £ 

<  i 

2  1 
<  S 

1 

to  ?  ^ 
1  °  ^ 
See 

Highest 

S 

-3  ■ 

Q 

5: 
0 

s 

Q 

No.  ol  Days 

_ 

to   c  S 

=  -2  S 

0   E  E 

a  >z  1^ 

a 

1 
0 

to 
0 

Snow.  Sleei 

No  ol  Da . 

5 

i  0 

s 

0 

« 
1 

0 

hi 

hi 

hi 

LIVINGSTON 

81.8 

66.5 

69.2 

93 

31 

38 

13 

49 

s 

0 

0 

0 

2.23 

.77 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

80. 8M 

56.7 

68. 8M 

94 

24 

40 

13 

54 

7 

0 

0 

0 

4.08 

1.58 

26 

MINTER   3  NW 

AM 

81.3 

57.1 

69.2 

92 

25 

40 

13 

67 

9 

0 

0 

0 

4.12 

2.33 

7 

*n 
* 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

82.0 

58.* 

70.2 

-  2.3 

95 

24 

42 

13 

43 

10 

0 

0 

0 

3.26 

-  .21 

1.22 

6 

SELMA 

83.7 

58.8 

71.3 

-  2.2 

9  5 

24 

42 

13 

32 

11 

0 

0 

0 

4.14 

.14 

1.59 

7 

*0 

TUSKEGEE  2 

70  3 

95 

20 

41 

1 0 

0 

0 

0 

1.25 

'L 

•  0 

0 

5 

1 

1 

UNION  SPRINGS  5  S 

AM 

57'fl 
* 

70.2 

-27 

94 

25 

40 

:  ^ 

10 

0 

0 

0 

1  ^7 
3.37 

.06 

1.78 

•  0 

2 

DIVISION 

69.4 

-  3.7 

3.35 

-  .29 

.  0 

COASTAL  PLAIN 

AM 

81.9 

5  7.2 

0 

9  3 

25 

1  3 

9 

0 

0 

0 

3.74 

1.26 

7 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

70  8 

94 

31  + 

41 

32 

10 

0 

0 

0 

1.84 

*n 

BRANTLEY 

AM 

83.1 

54.5 

68.8 

96 

2  5 

37 

13 

56 

10 

0 

0 

0 

2.89 

-  1.26 

1  .74 

7 

*0 

BREWTON  3  SSE 

83.7 

55.3 

59.5 

-  3.1 

i'* 

37 

13 

38 

12 

0 

0 

0 

6.53 

1.91 

2.12 

7 

'0 

CAMDEN  3  NNW 

83.1 

56.5 

69.8 

94 

31 

38 

41 

12 

0 

0 

0 

6.43 

2.73 

.0 

0 

6 

4 

3 

CHATOM 

_ 

5 

-  Q 

95 

31 

1 1 

0 

0 

0 

7 

CLAYTON 

83  4 

58  3 

70  9 

25  + 

43 

29 

11 

0 

0 

0 

3*83 

1*45 

*n 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

83.2 

60.0 

71  .6 

44 

13 

27 

11 

0 

0 

0 

2.69 

-  .58 

1  .24 

25 

*o 

ENTERPRISE 

83.5 

57.8 

70.7 

94 

1 9 

45 

13 

24 

11 

0 

0 

0 

3.34 

1  .50 

7 

*0 

EUFAULA 

AM 

a'* .  7 

56.3 

70.  5 

-  3.4 

96 

29 

40 

I  3 

33 

12 

0 

0 

0 

2.74 

_  1,45 

1.21 

^ 

.0 

0 

4 

2 

1 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

94 

31 

40 

50 

11 

0 

0 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

816 

58  4 

70*0 

93 

30  + 

42 

^2 

10 

0 

0 

0 

4*25 

01 

2*25 

7 

.  0 

0 

7 

2 

I 

GENEVA 

AM 

83.9 

57.3 

70.6 

97 

25 

42 

13 

33 

11 

0 

0 

0 

2.96 

-  1.11 

.86 

7 

6ILBERT0WN 

83.7 

53.6 

68.6 

95 

I] 

35 

13 

53 

12 

0 

0 

0 

6.26 

1.37 

7 

.  0 

Q 

^ 

3 

6REENV I LLE 

82.9 

57.8 

70.4 

-  3.5 

94 

31 

42 

^  ^ 

11 

0 

0 

0 

6.82 

1  .43 

3.36 

.0 

0 

7 

2 

2 

HEADLAND 

AM 

83  0 

70 

26+ 

43 

9 

0 

0 

0 

.0 

0 

HIGHLAND  HOME 

AM 

79.5 

57*6 

68*6 

4  8 

19 

4  3 

14+ 

65 

9 

0 

0 

0 

4*46 

2  25 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOCKHART 

AM 

82.2 

58.7 

70.5 

93 

26  + 

40 

13 

40 

10 

0 

0 

0 

4.20 

1.61 

7 

.0 

0 

7 

2 

2 

NATCHEZ 

83.5 

54.7 

59.1 

95 

31  + 

35 

13 

55 

13 

0 

0 

0 

4.39 

2.24 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

OZARK  6  NNW 

AM 

82.0 

57.0 

59.5 

-  4.7 

95 

25 

42 

13 

46 

10 

0 

0 

0 

4.27 

.02 

1.10 

8 

.0 

0 

6 

4 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

AM 

80.1. 

57.5 

59.0 

26  + 

42 

13 

48 

7 

0 

0 

0 

2.82 

1.04 

8 

.  0 

Q 

3 

PUSHMATAHA 

AM 

82.1 

56.2 

69.2 

-  2.6 

93 

31 

39 

13 

57 

9 

0 

0 

0 

5.13 

2.14 

2.89 

7 

.0 

0 

3 

3 

2 

SEALE 

83.0 

54.4 

68.7 

95 

38 

13 

48 

11 

0 

0 

0 

1.83 

.0 

0 

THOHASVILLE 

AM 

80.7 

54.3 

57.5 

-  5.3 

92 

36 

13 

77 

10 

0 

0 

0 

5.38 

•  95 

2.60 

7 

.  0 

Q 

3 

3 

2 

TROY 

81.7 

5  8.4 

70.1 

-  3.2 

93 

24 

4  2 

^  3 

44 

10 

0 

0 

0 

4.87 

•  58 

1  .79 

.0 

0 

5 

3 

2 

WHATLEY 

83.0 

54.8 

68  9 
• 

94 

31 

3  9 

50 

11 

0 

0 

0 

6.30 

3  43 
3.43 

.  0 

Q 

7 

4 

DIVISION 

59.7 

-  3.6 

4.44 

-  .24 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

82.0 

60.2 

71.1 

94 

31 

44 

13 

25 

7 

0 

0 

0 

6.30 

3.16 

7 

.0 

0 

5 

4 

2 

CITRON ELLE 

82.5 

59.7 

71  .1 

-  3.1 

95 

31 

42 

13 

26 

8 

0 

0 

0 

8.03 

2.82 

6.05 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

CODEN 

82.3 

60.8 

71.6 

92 

30 

41 

13 

30 

2 

0 

0 

0 

1.78 

.83 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

FAIRHOPE 

82.1 

61.0 

71.6 

-  2.6 

91 

31 

43 

13 

20 

6 

0 

0 

0 

3.18 

-  1.83 

1.35 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MORGAN 

78.3 

66.7 

72.6 

87 

31 

63 

12 

12 

0 

0 

0 

0 

4.25 

2.65 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

80.9 

60.4 

70.7 

-  2.7 

92 

23 

43 

13 

32 

4 

0 

0 

0 

5.24 

.60 

2.81 

.0 

7 

3 

1 

MOBILE 

AM 

80.2 

64.3 

72.3 

91 

31  + 

50 

13 

16 

3 

0 

0 

0 

5.76 

4.30 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

ROBERTSDALE  9  E 

AM 

81  .'> 

58.5 

70.0 

92 

24 

44 

13 

30 

3 

0 

0 

0 

3.66 

1.50 

7 

.0 

0 

1 

DIVISION 

71.4 

-  2.9 

4.90 

-  .09 

.0 

tOATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE 


INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StatiOD 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a  1 
EST  1 

1 

6:00  a 
EST 

i 

12:00  p 
EST  ' 

6:00  p  1 
EST  1 

1 

Trace 

60-10 

10-49 

66  -OS 

1.00-1.99 

2-00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

8.5 

34 

w 

26 

79 

83 

50 

49 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

8 

73 

5. 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

13 

7.3 

31 

ESE 

6 

78 

82 

48 

48 

4 

2 

0 

1 

2 

0 

9 

5.: 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

14 

9.3 

46 

ESE 

7 

85 

86 

51 

60 

4 

1 

4 

2 

0 

1 

12 

5.' 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

sw 

14 

8.7 

34 

SE 

7 

78 

85 

48 

50 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

7 

75 

5,; 

See  Refete-ice  Noles  Following  Station  Index 
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DADLY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


SEVILLE  1  NNH 

01  SON  CENTRAL  TOWER 

8ERT* 

BERrvILLE  2  SE 
CXANDER  CITY  6  NE 

ICEVILLE 
DALUSIA  3  NE 
NISTON   FAA  AIRPORT 
LEY  3  S 
HLANO 

MVILLE   *  W 
HENS 
HENS  ? 

•ORE    STATE  EARN 
BURN   3  5W 

TAUGAVILLE 

NKKEAO  LOCK  AND  DAM 

Y  NINETTE 

LGREEN 

LLE  NINA  2  H 

SSENER  A  SW 
THLEMEM 

LLINGSLET  1  SE 
NCHAM  FOUNTAIN 
RWINGHAH   WB  AP 

SHOP 
AZ 

ANTLFY 
EWTON  3  S5E 
IDGEPORT  2  w 

UNOIOGE 
LERA  2 
MDEN  3  NNW 
NP  HILL   2  NW 
RBON  HILL 

NTER  GROVE 
NTRE 

NTREVILLE 
ATOM 

IL0ERS9URG 

iLOERSeuRG  WTR  PLANT 

TRONELLE 

A160RNE 

ANTON 

AYTON 

OEN 

FEEE  SPRINGS  2  NV/ 
L8ERT   STEAN  PLANT 
tLINSVILLE 
LUN8IA 


NVILLE 
YTOW 
CATUP 
CATUP  A 

CATUP  SUBSTATION 
LTA 

»*OPOLIS  LOCK  AND  0AM 
THAN  FAA  AIRPORT 

U8LE  SPRINGS 
BA 

KWNT 
ROD 

TERPP ISE 
iFAULA 

ERGREFN  FAA  AIRPORT 
IRMOPE 

LCO  OPEN  POND  TOWER 
LKVILLE 

LLS  CITY  8LK  PONO  TWP 
RLEY 

TETTE 

AT  ROCK 

ORENCE 

«T  DEPOSIT 

«T  W3RGAN 

•T  PAYNE 
ISCO  CITY 
OSOEN 

OSDEN  GAS  PIAMT 
'INESVILLE 

RDEN  CITY 

RTM 

NEVA 

ORGIANN* 

LBERTOWN 

IRGAS 
EEN  BAY 
EENSBORO 
iENVILLE 

.E  SHORES  POST  OFFICE 
ITERSVILLE 

ITERSVILLE  CITY  w  WIS 
ITERSVILLE  OAH 
.tTVILLE 
IILTON 

'»RI5flURG  CAMABA  TOWER 

riEvlLLE 
>OLANO 


K50N  LOCK  1 
K50NVILLE  2 
PEP 


2i91 
3<te 

3  ■6a 

3.?2l 


!•;« 

AiAT 
4t46 

l.tl 

3.03 
3. 14 
6*30 
2>S2 
4.TJ 

2i»T 
3>>6 

2.S7 
3.1R 
2,29 

3.2S 
2>03 
l.t9\ 
6.93 
2i4« 

4al« 
2>*> 
(•43 
li9« 
3i42 

2>72 


Bt03 
3t»» 

2i«a 
3.ei 

liTB 
4.13 
2.25 


4.>a 

2.03 
4.T7 


3.39 

2.  «« 

3.  «a 
4.2a 


4.14 

1.(2 
2.60 


1.43 
4.29 

1  .04 

2.97 

3.70 
3.19 
2iR6 
4.BB 
9i2t 


1.3« 
2.39 
2.90 
3.«B 


2.69 

1.60 
.37 


.29 
>01 


1.90 
I.B9 
3.16 


2.90 
U16 
1.40 


1.23  2.73 


1.98 
.69 
2.06 


1.63 
1.34 
2.96 


3.09 
2.20 
1.60 
.16 
1.16 

1.39 
1.93 
1.61 
1.90 
1.40 

1.66 


.07  1.90 
.41  .76 
.09  1.49  2.99 


RECORD  MISSING 


1.08 
2.89 
3i91 
3.39 


.99 
.10  1.90 
2.92 

.93  1.66 


.211  1.97 
,  1.84 
.Bb{  1.42 


.05  1.05  I. 00 


.93     .10  .09 


.30     .09  .28 


.29     .02  .23 


•  42     .10  .09 


.40     .13  .14 


13     14     15  I  16     17  18 


•24  .60 


3««  Raferance  Hot**  FollovlDg  StAtloo  lodRS 


22    23    24    25    26  27 


.10     .10  .15 


1.02 
1.28 


.9^ 
.04  .30 
.40 

.06  1.14 


28    29    30  I  31 


•  J, 

30 

•  S4 

.04 

42 

.24 

T 

'■2 

H 

•  10 

.85 

19 

.16 

.09 

1  *4< 

*  SS 

IT 

•  44 

.10 

.57 

•  44 

.58 

.94 

.14 

6^ 

.49 

.10 

•  02 

■  48 

T 

•  90 

.77 

.23 

•  27 

06 

.09 

.25 

* 

• 

1  .20 

35 

•  26 

90 

.09 

T 

* 

67 

•  24 

3* 

•  44 

.48 

.44 

08 

■  14 

.02 

■  34 

.02 

.46 

.27 

•  0$ 

•  42 

•  01 

•  29 

•  18 

•  20 

I, to 

•  *l 

•  75 

•  37 

•  57 

•  46 

1  »70 

•  38 

•  52 

•  50 

•  43 

.22 

.85 

.82 

•  14 

1.07 

uoi 

.36 

T 

■  4f( 

.29 

.24 

.99 

.05 

DAILY  PRECIPITATION 

ALAI 

CONTINUED  : 


StotioD 

Total 

Day  of  month 

1   {  2 

3 

4   1  5 

6 

7 

1 

8 

1 

9 

10 

1 

u  1 

12 

13  1  U  1  15 

16     17  18 

 !  1  

19 

20 

 L 

21 

22    23  1 

 I  L 

24 

25 

1 

26 

1 

27 

28 

1 

29 

1 

30 

JORDAN  0AM 

1«T« 

.10 

1.29 

.21 

.le 

.CArATCTTf 

1*4; 

•  30 

•99 

.17 

LAY  DAM 

liT3 

2*19 

•  01 

•J! 

UECSBORG 

la9« 

•  99 

.  28 

* 

•  02 

LIVINOSTOM 

2tZ! 

•  77 

.02 

•  76 

.22 

.29 

.10 

.11 

LOCK MART 

4i2< 

•01 

.29 

•  21 

1.61 

lalO 

.14 

T 

•  33 

T 

•  01 

T 

.01 

.4S 

LOUISVILLE 

4*23 

•J: 

1  .09 

.38 

•  02 

• 

*6< 

MADISON 

3aT8 

'*! 

•  05 

MAGCLLA 

2*98 

MARION   1  N 

2*96 

• 

.91 

1.30 

•  23 

.29 

.09 

MARION  JUNCTION 

3*66 

T 

•  77 

1.60 

•  47 

.a; 

NARION  JUNCTION  2  NE 

4*08 

* 

*f  ■ 

•  01 

1  .56 

MARTIN  DAM 

*no 

■3 

MATHEWS  1  SSH 

4«19 

•  28 

1 .79 

*  33 

.32 

1.41 

MELVIN 

»»2l 

.83 

.38 

2.82 

.94 

.52 

.12 

MEKTZ  POMDVILLE  TOWER 

2«»8 

.48 

1*60 

.12 

.38 

MILLERS  PERRY 

4*87 

1.1! 

2.26 

.03 

.  22 

•  24 

.9' 

MILSTEAD 

2*44 

.2< 

1 .26 

*  24 

.22 

.41 

MINTER  3  NH 

4*12 

.81 

2.33 

.06 

.27 

.19 

.  C 

MITCHELL  0AM 

i»9a 

•  04 

1.16 

•  06 

.55 

.17 

MOBILE  WB  AIRPORT 

T  T 

.02  .SB 

.79 

2*81 

T 

.39 

T 

.40 

.17 

MOBILE 

A«7! 

T  .30 

.60 

**'^ 

.  30 

•  43 

•  I  0 

•  7, 

MONTE  SANO 

3«27 

•  68 

't- 

MONTEVALLO 

2»T9 

•  01 

•  62 

•  90 

' 

•  12 

•  37 

.73 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

3>23 

.27 

1*22 

•  61 

T 

.39 

.03 

.73 

MOULTON 

4i4< 

2.69 

.3S 

1  .36 

.04 

MOULTON  2 

4»57 

MUSCLE  SHOALS  F^AA  AC 

2»95 

'  * 

.99 

NATCMC2 

4t39 

61 

'  , 

NEWBURG 

3*31 

1*98 

.97 

.43 

NEW  MARKET 

4*49 

•  90 

2*69 

•  93 

.20 

.70 

.03 

.04 

NEW  MARKET  2 

4a?3 

•  28 

2*46 

^ 

.02 

•  24 

2«19 

♦  21 

• 

*Zz 

•  30 

.10 

•  12 

*  _ 

OMEONTA 

1*99 

'»i 

O^ELIKA 

1*94 

•  77 

•  32 

.13 

.32 

OKRVILLE 

~ 

.98 

•  12 

1.20 

•  12 

.44 

OZARK  6  NNW 

4«27 

PAINT  ROCK 

3*36 

•  17 

i  *i  • 

•  60 

• 

PALHERDALE  2  W 

2*57 

1.19 

.05 

,05 

PELL  CITY  2  V 

ItlT 

•  62 

•  28 

.27 

PENNINGTON  LOCK  2 

6*54 

•  40 

1.32 

3.60 

•  91 

.71 

PERRYVILLE 

2«X2 

•  18 

•  18 

'it 

•  09 

.10 

PMCNIX  city  2  NNW 

2*82 

• 

PICKENSWILLE 

4*26 

.28 

2i41 

.03 

•  04 

1  .40 

PINE  HILL 

4»T3 

• 

1.00 

1.99 

1*30 

•  28 

•  60 

- 

PINE  LEVEL 

4»)2 

.28 

2.26 

.73 

•  43 

.19 

.47 

PLANTERVILLE  2  SSE 

2*31 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2»79 

•  20 

•  90 

.50 

PRATTVILLE 

2*42 

1.10 

.61 

.03 

•  25 

.03 

PRIMROSE  FARM 

4*64 

.19 

T 

2.13 

.24 

•  02 

•  38 

T 

•  07 

.69 

.75 

PUSHMATAHA 

9*1) 

•  24 

uot 

2*89 

.49 

.90 

RAIR5VILLE 

2«29 

* 

.  34 

4«99 

1  47 

*  a- 

REDSTONE  ARSENAL 

3.9« 

•  76 

1  •BZ 

04 

• 

• 

.02 

REFORM 

4»97 

.21 

•  29 

2.94 

•  02 

.29 

T 

1  .26 

RIVER  FALLS 

3»87 

.13 

•  47 

1.07 

.59 

.35 

.07 

.30 

T 

T 

.93 

K06ERTSDALE  9  E 

ID 
•  10 

.49 

1  *?« 

.74 

•  20 

•  *  ' 

IWrKFORO 

1«80 

•  2n 

ROCK  MILLS 

1*34 

05 

'5 

RUSSELLVILLE 

2*91 

•09 

1*26 

.83 

.05 

.1? 

RUSSELLVILLE  2 

3i08 

•  01 

•06 

1*36 

•  42 

T 

.04 

.95 

.14 

.10 

SAINT  BERNARD 

2*98 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

1*92 

•  IB 

1  *•? 

•  1  0 

SAYRE 

2*29 

•  OJ 

1 .81 

.02 

■  37 

•  06 

SCOTTSBORO 

1*68 

•  10 

•  70 

•  10 

.20 

.40 

.08 

.10 

SCOTTSBOIW  SUBSTA 

2*06 

•  02 

T 

•  73 

.60 

T 

.09 

.06 

.on 

SEALE 

1  aBS 

4*14 

''' 

•  09 

•  40 

1  .99 

.04 

•  50 

.01 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3*91 

1  .77 

14 

1  'feO 

SLOCOMB 

.14 

.71 

•  97 

.20 

*26 

.80 

SNOW  HILL 

9*34 

.98 

3*30 

.16 

.24 

.64 

1 

SOUTH  HILL 

3*29 

•  61 

* 

•  40 

*tn 

.0 

SWAIN 

3*73 

SYLACAUGA  4  NE 

1*82 

.40 

.27 

T 

.97 

.03 

.15 

SYLVAN  I A 

2al9 

.74 

•  90 

.96 

.09 

TALLADEGA 

1*47 

thomasville 

9*38 

.01 

•  43 

.68 

2.60 

.04 

•  31 

•  01 

1.20 

•  06 

•  Oft 

1 

TH0H58Y  EXP  STATION 

2*93 

•  23 

1 .09 

•  43 

■  01 

•  54 

.24 

.  35 

1 

THURLOW  DAM 

2.07 

•  11 

1.19 

.31 

•  10 

.40 

TONEY 

3t6e 

2.98 

•  02 

•  38 

.70 

TRAFFORO 

2  #49 

1  •41 

4*87 

•  07 

•  26 

1  •79 

•  74 

•  39 

•  06 

•  28 

I  •  32 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

3t60 

•  40 

1  .72 

•  49 

•  02 

•  30 

•  1  0 

.61 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

4a28 

.04 

•  34 

2.04 

.06 

•  11 

.79 

.66 

TUSKEGEE  2 

2,47 

•  09 

.49 

1*25 

.23 

.20 

.29 

UNION  SPRINGS  5  S 

3.37 

.46 

1 

UN I ON TOWN 

9il7 

a  26 

.32 

1  t2i 

•  29 

T 

•  09 

.20 

2 .82 

ViLLEY  ME«D 

1*90 

.20 

.70 

•  30 

•  10 

•  20 

2*60 

•  10 

.26 

1*36 

.04 

1.02 

VERHOK 

9#S4 

.22 

2*69 

•  13 

1  .06 

.21 

.27 

WBLET 

1.79 

•  18 

•  26 

.49 

■  66 

WALLACE  2  E 

9*99 

.68 

2^66 

•  48 

.28 

•  98 

.  65 

1 

WALNUT  GROVE 

1»72 

•  67 

WARRIOR  LOCK  AND  OAM 

3«31 

•  38 

.32 

1.43 

.12 

.12 

.7^ 

.12 

.07 

WATERLOO 

3.12 

T 

.64 

U60 

.73 

T 

.15 

WEST  BLOCTON 

•  30 

.10 

1^40 

■  60 

.60 

2.09 

T 

1.14 

•  07 

.17 

.71 

WHATlEY 

6*30 

•  03 

•  63 

.23 

•  96 

.76 

.46 

WHEELER  DAM 

2.79 

T 

1.92 

.17 

I. 10 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.84 

.08 

•  88 

2.00 

.35 

•  53 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2«86i 

•  94 

.99 

.61 

T 

i 

.98 

.02 

.52 

WILSON  DAM 

3«3lj 

•  10 

•  09 

2.18 

.52 

.46 

WINFIELD  2  SW 

4.13 

.20 

2.99 

.35 

.36 

.26 

.  39 

YATES  HYDRO  PLANT 

2.I7I 

.06 

1.00 

.33 

.14 

.64 

YOUNGS  STORE 

2.60; 

1.71 

1 

.26 

.3«i 

.26 

See  Refereace  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1960 


Day  Ol  Month 

& 

a 

• 

1 

2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

MAX 

67 

90 

57 

64 

74 

78 

80 

04 

86 

88 

89 

02 

05 

89 

89 

02 

81 

82 

87 

87 

84 

76.3 

MIN 

41 

42 

50 

54 

99 

9« 

44 

43 

43 

44 

44 

39 

40 

49 

96 

61 

64 

67 

69 

99 

58 

61 

63 

61 

99 

59 

97 

98 

66 

62 

93.8 

MAX 

79 

75 

78 

60 

76 

73 

67 

61 

73 

79 

01 

86 

92 

93 

92 

90 

90 

93 

94 

92 

08 

02 

03 

92 

93 

09 

82.2 

MIN 

S7 

30 

45 

48 

54 

58 

59 

40 

96 

92 

43 

42 

31 

J9 

43 

49 

52 

55 

56 

58 

90 

93 

53 

96 

63 

99 

99 

40 

99 

97 

99 

90.0 

MAX 

73 

78 

78 

80 

82 

69 

7j 

63 

49 

70 

75 

68 

09 

91 

92 

80 

91 

90 

04 

92 

91 

87 

90 

68 

90 

00 

01.9 

MIN 

40 

42 

40 

40 

98 

99 

57 

42 

42 

91 

40 

17 

3* 

42 

97 

92 

49 

59 

64 

69 

62 

61 

69 

60 

60 

66 

60 

99 

62 

99 

64 

94.1 

MAX 

80 

82 

70 

78 

80 

79 

70 

60 

71 

79 

82 

85 

88 

69 

88 

91 

90 

91 

91 

93 

90 

82 

09 

90 

91 

91 

01.9 

MIN 

49 

50 

53 

59 

61 

59 

63 

46 

44 

52 

52 

48 

41 

44 

49 

63 

62 

60 

61 

60 

65 

66 

67 

67 

63 

66 

62 

96 

90 

99 

60 

97.2 

MAX 

99 

72 

80 

84 

86 

86 

92 

95 

94 

07 

92 

92 

94 

92 

84 

01 

79 

89 

08 

80 

81.2 

MIN 

53 

45 

50 

53 

58 

64 

92 

40 

41 

47 

49 

39 

34 

43 

46 

59 

56 

58 

60 

65 

55 

92 

53 

99 

60 

62 

57 

93 

96 

60 

62 

92  .8 

MAX 

76 

66 

60 

71 

78 

81 

85 

86 

92 

92 

91 

00 

90 

91 

94 

92 

82 

61 

80 

90 

91 

91 

80.8 

MIN 

M 

44 

42 

44 

49 

56 

99 

41 

38 

49 

42 

38 

36 

41 

45 

50 

55 

58 

96 

57 

67 

51 

52 

99 

61 

59 

57 

49 

99 

57 

57 

MAX 

78 

70 

66 

64 

66 

63 

59 

71 

78 

82 

65 

85 

89 

88 

89 

81 

86 

89 

90 

89 

65 

80 

82 

85 

88 

70.0 

MIN 

44 

38 

45 

50 

57 

56 

96 

40 

41 

41 

43 

44 

36 

41 

48 

50 

60 

58 

63. 

61 

62 

49 

54 

62 

59 

99 

51 

94 

97 

99 

59 

MAX 

81 

80 

^ 

78 

70 

72 

83 

86 

92 

91 

83 

84 

06 

92 

94 

03.2 

MIN 

60 

53 

49 

61 

59 

60 

99 

92 

45 

56 

91 

40 

41 

42 

91 

61 

61 

62 

64 

71 

67 

66 

69 

68 

62 

69 

59 

97 

60 

59 

66 

90.3 

MAX 

76 

73 

67 

67 

70 

77 

80 

84 

92 

92 

06 

91 

92 

94 

90 

80 

82 

07 

91 

92 

81.0 

MIN 

ss 

44 

53 

54 

96 

93 

62 

44 

37 

40 

48 

44 

39 

40 

44 

53 

59 

56 

56 

62 

55 

99 

57 

96 

61 

61 

99 

61 

99 

94 

90 

92.7 

MAX 

78 

70 

70 

79 

70 

71 

65 

60 

89 

60 

85 

90 

92 

92 

91 

06 

83 

75 

07 

90 

79.9 

MIN 

49 

41 

47 

52 

97 

61 

99 

40 

43 

93 

47 

44 

37 

40 

50 

59 

60 

59 

62 

60 

63 

50 

58 

61 

62 

62 

52 

94 

50 

61 

63 

MAX 

76 

7» 

60 

79 

80 

85 

87 

89 

90 

92 

02.0 

MIN 

61 

53 

52 

63 

61 

63 

60 

47 

48 

61 

91 

49 

44 

50 

54 

64 

60 

64 

64 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

69 

60 

61 

62 

62 

69 

60.  2 

MAX 

6) 

73 

80 

79 

90 

80 

08 

90 

89 

78.3 

MIN 

45 

40 

48 

92 

57 

98 

59 

41 

41 

43 

49 

45 

36 

41 

50 

60 

67 

58 

63 

59 

54 

51 

56 

64 

62 

60 

97 

99 

65 

99 

60 

MAX 

79 

69 

66 

67 

61 

91 

90 

83 

88 

90 

80.9 

MIN 

49 

44 

43 

57 

60 

60 

56 

38 

41 

91 

44 

44 

34 

43 

50 

62 

59 

59 

62 

61 

69 

91 

98 

61 

60 

63 

57 

94 

57 

62 

62 

MAX 

70 

66 

76 

73 

61 

59 

79 

62 

93 

91 

94 

92 

80 

83 

00 

90 

90 

80.6 

MIN 

50 

42 

50 

97 

62 

60 

51 

41 

43 

99 

45 

42 

3S 

46 

93 

66 

65 

62 

66 

64 

60 

99 

60 

64 

63 

62 

61 

98 

59 

64 

69 

MAX 

71 

65 

73 

60 

82 

91 

93 

94 

96 

92 

66 

92 

93 

93 

83.1 

MIN 

58 

44 

91 

55 

57 

98 

63 

43 

39 

55 

50 

40 

37 

42 

43 

57 

63 

58 

60 

60 

59 

63 

62 

62 

98 

67 

55 

50 

55 

96 

63 

MAX 

68 

80 

09 

92 

90 

83.7 

MIN 

61 

46 

53 

96 

56 

97 

62 

43 

40 

96 

90 

90 

37 

42 

46 

61 

57 

59 

59 

66 

63 

63 

62 

64 

60 

66 

55 

90 

55 

99 

69 

99.3 

MAX 

78 

02 

80.0 

MIN 

47 

36 

43 

47 

51 

60 

94 

40 

S7 

40 

49 

49 

39 

39 

49 

96 

59 

60 

62 

66 

62 

44 

90 

60 

97 

97 

60 

92 

96 

60 

96 

90.9 

MAX 

79 

72 

82 

62 

79 

60 

69 

70 

60 

61 

^ 

89 

93 

99 

02.2 

MIN 

52 

36 

40 

48 

55 

60 

97 

38 

40 

92 

44 

42 

31 

44 

49 

92 

96 

96 

60 

57 

64 

90 

56 

90 

98 

62 

96 

90 

56 

60 

99 

91.9 

MAX 

80 

70 

02 

89 

91 

03.1 

MIN 

98 

42 

46 

53 

58 

61 

60 

43 

44 

97 

49 

47 

38 

50 

48 

61 

64 

60 

62 

69 

69 

61 

60 

66 

64 

68 

60 

96 

98 

97 

63 

96.9 

MAX 

78 

78 

72 

78 

80 

72 

76 

67 

64 

09 

86 

90 

80.6 

MIN 

58 

41 

47 

90 

54 

98 

6t 

41 

41 

46 

43 

42 

39 

40 

90 

97 

56 

57 

56 

62 

60 

99 

97 

98 

60 

62 

98 

91 

99 

96 

60 

92.6 

MAX 

70 

90 

60 

70 

70 

84 

93 

85 

79.3 

MIN 

51 

40 

48 

50 

51 

62 

61 

41 

42 

46 

47 

49 

39 

39 

40 

56 

58 

56 

60 

64 

61 

48 

54 

62 

60 

59 

91 

94 

52 

59 

59 

MAX 

71 

71 

79 

71 

69 

79 

79 

91 

84 

82.1 

MIN 

5J 

42 

44 

51 

99 

60 

60 

41 

40 

90 

46 

43 

39 

42 

47 

98 

57 

58 

60 

61 

60 

52 

62 

60 

62 

63 

56 

53 

58 

60 

62 

MAX 

61 

76 

63 

74 

80 

89 

95 

03.2 

MIN 

56 

44 

40 

57 

60 

62 

98 

49 

40 

96 

47 

46 

36 

43 

46 

59 

60 

99 

60 

69 

66 

60 

63 

64 

98 

66 

94 

90 

99 

94 

97 

94.9 

MAX 

72 

81 

00 

73 

69 

60 

76 

73 

70 

63 

73 

79 

89 

91 

92 

02.9 

MIN 

51 

39 

44 

48 

93 

59 

60 

41 

40 

52 

43 

42 

33 

43 

46 

54 

50 

98 

59 

56 

66 

93 

56 

60 

61 

62 

99 

92 

96 

60 

61 

92.9 

MAX 

01 

69 

74 

76 

•4 

82.9 

MIN 

58 

51 

50 

62 

61 

63 

94 

47 

40 

97 

90 

48 

42 

97 

94 

64 

61 

69 

65 

72 

69 

68 

69 

69 

66 

66 

60 

63 

63 

63 

67 

99.7 

MAX 

79 

7^ 

74 

78 

80 

69 

69 

68 

67 

90 

90 

80.1 

MIN 

55 

44 

42 

48 

55 

58 

62 

41 

39 

91 

45 

44 

33 

49 

48 

55 

56 

96 

61 

96 

69 

93 

58 

99 

60 

64 

96 

91 

96 

99 

60 

92  .7 

MAX 

76 

86 

86 

89 

93 

87 

83.4 

MIN 

56 

50 

56 

99 

58 

99 

60 

90 

49 

99 

92 

46 

43 

90 

50 

51 

62 

64 

65 

65 

64 

67 

68 

66 

66 

65 

60 

61 

63 

67 

67 

98.3 

MAX 

78 

71 

82 

79 

75 

61 

76 

77 

79 

80 

76 

70 

71 

79 

81 

82 

90 

82.3 

63 

54 

93 

67 

68 

68 

63 

45 

45 

60 

49 

90 

41 

49 

99 

62 

65 

66 

69 

68 

69 

74 

71 

68 

66 

72 

57 

96 

60 

61 

67 

60.  8 

MAX 

71 

69 

63 

62 

70 

64 

83 

89 

90 

78.6 

55 

47 

48 

57 

59 

60 

59 

44 

46 

56 

48 

49 

42 

50 

54 

61 

63 

64 

63 

67 

64 

63 

69 

69 

60 

60 

63 

64 

64 

97.2 

MAX 

75 

66 

60 

68 

59 

60 

71 

78 

85 

86 

90 

83 

87 

89 

92 

89 

83 

80 

89 

85 

78.0 

47 

43 

49 

55 

61 

64 

59 

43 

46 

49 

47 

46 

38 

44 

54 

64 

62 

60 

65 

62 

63 

53 

58 

65 

69 

63 

57 

59 

61 

69 

62 

99.8 

MAX 

70 

84 

67 

89 

89 

88 

89 

93 

89 

86 

84 

88 

90 

92 

80.3 

53 

48 

46 

52 

61 

62 

59 

49 

47 

40 

90 

49 

40 

41 

49 

52 

61 

62 

66 

67 

66 

61 

62 

61 

61 

62 

50 

59 

60 

60 

60 

99.7 

MAX 

70 

82 

70 

63 

71 

78 

83 

92 

90 

92 

94 

84 

86 

00 

92 

92 

92 

03.2 

MIN 

61 

51 

99 

60 

62 

63 

96 

90 

47 

98 

99 

49 

44 

50 

51 

63 

64 

64 

68 

67 

64 

69 

66 

68 

67 

67 

62 

•8 

62 

69 

69 

60.0 

MAX 

SO 

69 

70 

80 

80 

69 

68 

67 

68 

72 

71 

61 

60 

73 

70 

88 

08 

90 

69 

85 

87 

90 

89 

04 

81 

61 

09 

89 

79.1 

MIN 

43 

35 

45 

51 

58 

58 

57 

36 

40 

43 

41 

49 

34 

41 

48 

60 

56 

57 

61 

59 

60 

49 

95 

60 

96 

60 

59 

53 

55 

61 

60 

91.4 

MAX 

75 

82 

76 

80 

77 

82 

77 

69 

78 

79 

72 

60 

71 

80 

03 

92 

89 

92 

91 

92 

92 

93 

83.9 

MIN 

51 

53 

57 

61 

61 

62 

63 

49 

48 

57 

55 

49 

49 

50 

49 

47 

64 

63 

66 

64 

66 

66 

66 

68 

64 

64 

63 

57 

58 

92 

54 

97.  8 

MAX 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

80 

78 

80 

69 

68 

70 

72 

78 

93 

84.7 

51 

48 

97 

96 

56 

59 

51 

49 

43 

90 

54 

40 

40 

41 

51 

55 

61 

61 

65 

65 

64 

64 

64 

63 

69 

66 

60 

94 

99 

63 

69 

96.3 

MAX 

75 

67 

79 

79 

69 

78 

67 

71 

7» 

79 

71 

62 

72 

79 

03 

87 

89 

90 

91 

92 

87 

90 

92 

92 

90 

02 

09 

91 

91 

92 

94 

01.0 

57 

49 

49 

58 

98 

60 

93 

46 

42 

97 

52 

46 

40 

44 

47 

64 

62 

61 

63 

66 

65 

65 

65 

65 

61 

65 

58 

54 

98 

98 

62 

96.5 

MAX 

78 

73 

82 

77 

73 

80 

74 

73 

79 

78 

76 

72 

69 

77 

81 

84 

84 

85 

86 

87 

89 

90 

90 

90 

90 

85 

86 

88 

89 

90 

91 

82.1 

MIN 

64 

95 

52 

63 

69 

64 

61 

92 

47 

67 

55 

90 

43 

40 

99 

64 

60 

62 

61 

69 

68 

69 

74 

73 

67 

70 

60 

61 

62 

61 

68 

61.0 

MAX 

79 

68 

70 

75 

80 

72 

71 

66 

69 

64 

66 

97 

99 

72 

77 

84 

85 

87 

90 

89 

90 

03 

06 

08 

90 

90 

87 

00 

81 

00 

87 

70.3 

HIN 

45 

36 

46 

48 

98 

62 

99 

40 

40 

43 

46 

46 

37 

43 

94 

96 

60 

62 

64 

61 

62 

90 

59 

63 

63 

62 

96 

99 

62 

64 

67 

99.0 

SlaUon 


AL8ERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CI7T  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  3  NE 
ANMISION  FAA  AIRPORT 
ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARK 

AUBURN  3  SH 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAM 

BAY  NINETTE 

BELLE  HINA  2  N 

BESSEMER  4  SW 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  H 

CALERA  2  SH 

CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL  2  NX 

CtNTRE 

CtNTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  KTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

DAYTON 

OeCATUR 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

jFAIRHOPE 

r»LKVILLE 


FoUowtsg  SUOoo 

67  - 


Coottnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1960 


Day  Oi  Montli 


SUHOB 

I 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aw 

r»TtTTE 

MAX 

77 

•0 

81 

78 

72 

67 

70 

79 

73 

69 

65 

75 

80 

78 

90 

88 

90 

91 

90 

86 

91 

92 

91 

87 

86 

76 

90 

89 

81.3 

MIN 

♦» 

39 

42 

52 

60 

63 

56 

40 

42 

50 

46 

40 

39 

42 

SO 

65 

60 

59 

64 

61 

60 

50 

60 

61 

61 

65 

55 

58 

62 

62 

53  aS 

FLSRENCE 

MAX 

68 

71 

81 

80 

78 

72 

76 

73 

69 

69 

60 

59 

73 

78 

79 

86 

87 

87 

86 

86 

88 

88 

90 

91 

90 

86 

81 

84 

85 

89 

88 

80.0 

MIN 

J9 

38 

38 

36 

54 

50 

52 

38 

38 

43 

45 

41 

36 

38 

49 

55 

58 

56 

65 

64 

58 

54 

66 

63 

60 

63 

49 

54 

55 

58 

57 

FORT  MORGAN 

MAX 

7* 

71 

76 

77 

71 

78 

73 

71 

79 

77 

70 

63 

66 

71 

77 

78 

80 

SO 

82 

81 

93 

84 

85 

85 

86 

85 

84 

86 

85 

86 

87 

78.3 

MIN 

67 

60 

64 

67 

67 

70 

62 

58 

95 

67 

57 

53 

55 

59 

62 

67 

67 

70 

^' 

74 

76 

73 

72 

71 

69 

68 

69 

75 

66  .  7 

FRISCO  cm 

MAX 

«2 

75 

62 

81 

78 

67 

76 

66 

70 

80 

76 

72 

61 

72 

80 

84 

87 

87 

91 

92 

92 

88 

90 

93 

91 

91 

83 

86 

92 

93 

92 

81.6 

MIN 

59 

49 

49 

60 

59 

58 

57 

45 

47 

52 

51 

47 

42 

49 

51 

62 

63 

65 

70 

66 

68 

70 

69 

65 

70 

58 

57 

61 

59 

67 

58.4 

GACSOEII  6AS  PLANT 

MAX 

69 

70 

76 

80 

71 

70 

66 

65 

72 

71 

61 

57 

70 

78 

81 

S3 

86 

90 

92 

•92 

88 

90 

91 

92 

91 

81 

SO 

82 

89 

91 

89 

79.5 

MIN 

SI 

42 

49 

52 

53 

61 

53 

40 

99 

48 

46 

42 

33 

39 

46 

56 

56 

59 

59 

60 

46 

52 

60 

59 

58 

59 

50 

55 

60 

59 

51.6 

SAINESVILLe 

MAX 

«3 

70 

68 

80 

81 

69 

72 

65 

69 

78 

76 

69 

60 

73 

77 

80 

83 

88 

90 

88 

91 

86 

90 

88 

93 

90 

88 

86 

SS 

90 

92 

80.7 

MIN 

SO 

46 

45 

50 

62 

60 

58 

47 

47 

96 

48 

43 

40 

50 

53 

63 

59 

62 

65 

69 

65 

58 

66 

65 

64 

68 

59 

60 

61 

63 

66 

57.0 

SeNEVA 

MAX 

•2 

85 

75 

79 

81 

68 

82 

76 

71 

82 

77 

75 

65 

72 

81 

84 

87 

87 

91 

92 

91 

91 

94 

94 

97 

92 

84 

87 

92 

93 

93 

83.9 

MIN 

60 

49 

57 

57 

61 

58 

63 

47 

43 

58 

93 

50 

42 

45 

47 

58 

59 

61 

64 

63 

60 

65 

64 

64 

63 

67 

61 

53 

58 

61 

65 

57.3 

filLBERTOHR 

MAX 

B2 

70 

82 

79 

71 

74 

70 

74 

81 

77 

75 

62 

75 

80 

84 

87 

88 

91 

90 

92 

89 

93 

94 

93 

91 

90 

89 

93 

92 

93 

95 

83.7 

MIN 

54 

44 

39 

54 

60 

62 

59 

42 

39 

55 

44 

49 

36 

42 

47 

59 

59 

59 

68 

64 

57 

61 

59 

59 

66 

54 

50 

56 

54 

58 

GREENS BOKO 

MAX 

75 

74 

82 

81 

74 

70 

68 

71 

77 

76 

70 

63 

73 

78 

81 

84 

87 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

94 

89 

85 

85 

89 

90 

91 

90 

81.9 

MIN 

52 

46 

48 

56 

59 

62 

56 

45 

45 

55 

48 

42 

40 

48 

53 

62 

60 

63 

65 

66 

66 

60 

66 

66 

65 

67 

60 

59 

61 

65 

65 

GREENVILLE 

MAX 

79 

74 

78 

80 

74 

79 

67 

70 

80 

76 

71 

62 

72 

80 

83 

86 

88 

93 

92 

92 

86 

91 

93 

93 

91 

87 

84 

92 

92 

92 

94 

82.9 

MIN 

60 

50 

52 

51 

61 

59 

63 

45 

44 

56 

51 

47 

42 

46 

50 

62 

62 

62 

64 

66 

66 

66 

67 

67 

64 

67 

59 

57 

60 

61 

66 

57.8 

GONTERSVILLE 

MAX 

71 

69 

74 

7« 

73 

71 

66 

66 

71 

73 

66 

58 

72 

80 

83 

83 

87 

87 

85 

89 

92 

94 

92 

85 

81 

84 

86 

86 

88 

79.0 

MIN 

4« 

41 

41 

54 

58 

58 

56 

42 

42 

46 

41 

49 

3B 

40 

41 

58 

59 

60 

63 

60 

64 

61 

60 

63 

62 

58 

58 

54 

56 

56 

61 

53.0 

HALETVILLE 

MAX 

79 

67 

74 

78 

79 

68 

68 

68 

67 

71 

70 

60 

59 

73 

7« 

80 

84 

87 

88 

88 

87 

83 

86 

90 

90 

88 

82 

81 

SO 

88 

86 

78.3 

MIN 

44 

39 

43 

51 

58 

58 

58 

39 

40 

42 

42 

43 

36 

44 

51 

58 

58 

58 

58 

64 

61 

50 

56 

61 

60 

63 

56 

55 

58 

61 

61 

52*9 

HAMILTON 

MAX 

79 

69 

73 

79 

80 

66 

71 

65 

66 

69 

70 

61 

58 

73 

79 

78 

84 

86 

87 

38 

87 

84 

87 

90 

90 

89 

80 

82 

S3 

86 

87 

78.3 

MIN 

44 

41 

43 

52 

60 

58 

56 

41 

43 

47 

45 

42 

35 

42 

50 

61 

61 

59 

64 

65 

59 

48 

57 

62 

63 

63 

57 

52 

57 

63 

62 

53.3 

NAYNEVIU-E 

MAX 

MIN 

HCAOLAND 

MAX 

rr 

83 

76 

76 

81 

82 

78 

75 

72 

79 

74 

71 

64 

72 

80 

S3 

86 

86 

93 

92 

91 

89 

91 

91 

91 

93 

83 

86 

88 

90 

91 

83.0 

MIN 

62 

50 

58 

58 

59 

60 

50 

48 

46 

48 

55 

49 

43 

50 

50 

61 

63 

64 

65 

64 

65 

68 

66 

66 

65 

65 

62 

62 

65 

64 

68 

58.7 

MEFLIN 

MAX 

74 

73 

78 

79 

74 

76 

70 

66 

74 

72 

68 

59 

71 

79 

83 

85 

88 

90 

93 

93 

92 

90 

91 

94 

92 

82 

SO 

90 

90 

88 

87 

SI. 3 

MIN 

55 

** 

54 

46 

50 

66 

38 

34 

42 

42 

34 

30 

37 

41 

50 

58 

56 

45 

48 

54 

56 

55 

60 

46 

56 

55 

54 

4St9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

«2 

76 

63 

79 

79 

68 

79 

63 

67 

78 

73 

67 

60 

70 

77 

81 

83 

86 

91 

90 

90 

85 

86 

90 

90 

90 

76 

91 

90 

90 

90 

79.5 

MIN 

61 

48 

" 

61 

59 

63 

43 

45 

54 

49 

46 

43 

43 

52 

62 

63 

63 

65 

65 

63 

66 

65 

64 

69 

59 

60 

61 

62 

65 

57.6 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

67 

76 

80 

82 

75 

70 

67 

66 

69 

69 

54 

60 

72 

80 

84 

87 

88 

89 

94 

96 

85 

90 

92 

94 

93 

87 

81 

94 

90 

89 

87 

80«9 

MIN 

47 

42 

50 

60 

62 

96 

50 

41 

43 

49 

46 

44 

39 

41 

51 

64 

64 

60 

65 

61 

60 

58 

64 

64 

61 

59 

56 

62 

67 

61 

54>7 

JASPER 

MAX 

ei 

77 

70 

67 

68 

73 

72 

66 

61 

74 

78 

81 

84 

88 

90 

90 

89 

90 

92 

90 

86 

83 

80 

68 

79.9 

MIN 

46 

53 

60 

57 

38 

38 

52 

46 

44 

32 

40 

46 

59 

60 

58 

52 

54 

51.5 

LAFAYETTE 

MAX 

76 

71 

75 

79 

74 

79 

79 

74 

73 

72 

65 

63 

69 

72 

80 

83 

87 

90 

92 

92 

86 

90 

92 

94 

92 

85 

82 

87 

91 

92 

93 

81.3 

MIN 

60 

43 

50 

50 

53 

58 

58 

43 

41 

50 

45 

41 

38 

45 

50 

60 

62 

62 

63 

61 

6 1 

60 

60 

64 

65 

58 

56 

58 

60 

63 

54.7 

LIVII»6ST0« 

MAX 

76 

71 

80 

78 

71 

70 

69 

71 

60 

75 

70 

62 

79 

78 

81 

85 

88 

90 

88 

91 

87 

90 

92 

91 

89 

88 

87 

88 

91 

92 

93 

81.8 

MIN 

56 

46 

43 

56 

60 

62 

58 

45 

44 

56 

47 

44 

38 

46 

52 

65 

60 

62 

64 

61 

65 

57 

65 

64 

65 

68 

58 

57 

62 

63 

63 

56.5. 

LOOCHART 

MAX 

82 

60 

70 

76 

76 

74 

81 

71 

71 

80 

76 

71 

61 

72 

79 

83 

86 

89 

91 

92 

91 

99 

92 

93 

93 

91 

80 

95 

91 

92 

92 

82.2 

MIN 

63 

52 

58 

60 

60 

61 

63 

46 

42 

60 

54 

49 

40 

45 

50 

62 

60 

63 

65 

66 

64 

69 

68 

68 

62 

69 

61 

55 

59 

62 

67 

59.7 

MA0f  SON 

MAX 

79 

66 

71 

78 

79 

73 

68 

62 

66 

68 

68 

99 

62 

71 

79 

82 

85 

87 

87 

89 

91 

88 

90 

92 

90 

93 

80 

92 

99 

S8 

86 

79.6 

MIN 

46 

♦4 

48 

52 

53 

58 

56 

41 

41 

43 

44 

44 

36 

42 

51 

59 

60 

59 

63 

61 

61 

5 1 

63 

52 

59 

57 

54 

59 

63 

64 

59 

53.0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

SO 

72 

77 

80 

73 

73 

68 

68 

76 

73 

68 

62 

72 

78 

81 

84 

89 

89 

90 

86 

90 

91 

94 

90 

84 

82 

86 

89 

90 

90 

80.t, 

MIN 

56 

45 

48 

55 

59 

61 

59 

45 

44 

55 

47 

45 

40 

46 

52 

59 

61 

61 

64 

65 

68 

6 1 

67 

64 

65 

60 

59 

59 

6 1 

63 

65 

56.7. 

MARTIN  DAM 

MAX 

84 

72 

77 

80 

76 

77 

71 

68 

76 

74 

69 

62 

71 

78 

80 

83 

92 

90 

90 

92 

96 

90 

91 

91 

94 

85 

82 

86 

90 

89 

92 

81.;. 

MIN 

62 

53 

54 

56 

56 

55 

60 

48 

40 

55 

51 

48 

38 

43 

46 

56 

58 

58 

60 

60 

59 

60 

60 

63 

64 

58 

52 

58 

53 

61 

54.E. 

MINTER  3  NW 

MAX 

63 

77 

78 

78 

80 

70 

76 

66 

71 

80 

75 

75 

61 

70 

78 

81 

85 

85 

90 

90 

90 

85 

90 

90 

92 

90 

80 

66 

89 

90 

90 

81.:-. 

MIN 

45 

** 

47 

58 

58 

62 

44 

49 

46 

47 

46 

40 

49 

49 

59 

62 

68 

60 

68 

68 

67 

68 

67 

65 

67 

60 

62 

64 

61 

65 

57,]. 

MOBILE  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

81 

75 

70 

77 

70 

72 

81 

77 

74 

60 

72 

74 

80 

82 

86 

85 

86 

87 

87 

90 

92 

99 

98 

85 

88 

99 

99 

90 

91 

80.'. 

MIN 

59 

55 

51 

65 

66 

66 

56 

48 

48 

60 

51 

47 

43 

49 

57 

64 

61 

65 

65 

70 

70 

71 

' " 

69 

67 

67 

59 

60 

63 

62 

69 

60«'< 

MOBILE 

MAX 

es 

73 

73 

80 

75 

73 

78 

72 

74 

83 

79 

76 

61 

70 

73 

75 

7n 

85 

82 

83 

83 

85 

99 

99 

97 

85 

92 

91 

87 

90 

91 

80.:. 

MIN 

63 

56 

54 

59 

65 

65 

61 

52 

96 

66 

54 

51 

50 

57 

60 

67 

66 

69 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

66* 

69 

68 

67 

71 

64.'. 

PWNTGOMERY  WB  AP 

MAX 

78 

71 

78 

82 

71 

79 

69 

69 

77 

73 

69 

63 

72 

78 

S3 

85 

86 

92 

93 

92 

86 

90 

92 

95 

90 

83 

83 

89 

90 

93 

92 

92.1. 

MIN 

5* 

48 

53 

56 

60 

64 

54 

46 

45 

57 

49 

48 

42 

50 

53 

63 

63 

64 

65 

64 

68 

66 

68 

68 

67 

60 

60 

59 

63 

64 

67 

58«<i 

MOULTON  2 

MAX 

72 

72 

80 

72 

69 

66 

66 

70 

69 

61 

59 

73 

78 

80 

86 

87 

88 

89 

89 

84 

88 

90 

91 

90 

82 

80 

81 

88 

87 

86 

79. 

MIN 

*^ 

36 

43 

58 

59 

55 

42 

44 

46 

45 

44 

35 

42 

52 

64 

63 

59 

66 

63 

61 

50 

56 

64 

64 

59 

57 

55 

62 

64 

61 

53. 

MtTSCLE   SHOALS   FAA  AP 

66 

70 

76 

77 

69 

69 

66 

66 

70 

70 

53 

59 

72 

77 

77 

84 

87 

89 

88 

89 

84 

89 

90 

92 

91 

81 

S3 

82 

89 

86 

94 

78. 

MIN 

61 

49 

** 

45 

45 

46 

43 

43 

46 

S6 

60 

63 

61 

64 

64 

59 

50 

59 

67 

62 

62 

56 

59 

60 

63 

62 

54  * 

NATCHEZ 

MAX 

77 

64 

79 

79 

80 

76 

70 

72 

80 

76 

73 

67 

73 

79 

83 

86 

88 

90 

92 

92 

90 

91 

95 

92 

92 

93 

87 

92 

92 

92 

95 

83. 

MIN 

58 

59 

61 

42 

39 

56 

50 

47 

35 

43 

46 

62 

58 

59 

65 

64 

65 

64 

65 

60 

61 

58 

67 

51 

55 

54 

59 

54. 

NEW  MARKET  2 

MAX 

72 

74 

76 

78 

74 

72 

68 

65 

69 

69 

61 

59 

72 

78 

82 

83 

88 

88 

83 

91 

82 

83 

91 

92 

90 

86 

81 

92 

90 

87 

95 

79.'. 

MIN 

36 

43 

50 

61 

57 

50 

37 

37 

39 

42 

43 

35 

38 

47 

56 

57 

61 

58 

61 

46 

53 

60 

59 

57 

57 

52 

57 

61 

55 

50.  ' 

OMEONTA 

MAX 

78 

69 

70 

76 

79 

72 

69 

65 

66 

73 

71 

57 

60 

71 

77 

82 

84 

87 

90 

91 

93 

96 

88 

90 

93 

91 

82 

81 

S3 

89 

90 

79.  . 

MIN 

46 

36 

44 

49 

56 

60 

58 

38 

41 

48 

45 

43 

34 

41 

46 

60 

56 

56 

58 

54 

62 

45 

54 

64 

59 

58 

57 

51 

51 

60 

59 

51  •  ' 

OPELIKA 

MAX 

77 

79 

72 

76 

SO 

74 

78 

77 

69 

70 

70 

76 

69 

72 

70 

81 

85 

86 

90 

93 

91 

97 

90 

91 

93 

90 

82 

82 

86 

90 

90 

81. 

MIN 

52 

45 

49 

49 

52 

54 

54 

53 

36 

49 

46 

43 

34 

39 

41 

46 

53 

53 

54 

53 

56 

52 

53 

54 

60 

61 

58 

41 

52 

55 

67 

50. 

OZARK  6  NNW 

MAX 

82 

82 

74 

77 

80 

69 

74 

70 

70 

79 

74 

70 

67 

70 

70 

82 

84 

86 

92 

92 

92 

88 

92 

92 

95 

93 

85 

86 

90 

92 

92 

82.  1 

MIN 

62 

49 

51 

55 

57 

59 

60 

46 

45 

48 

53 

46 

42 

47 

52 

52 

61 

61 

63 

61 

64 

66 

66 

65 

63 

65 

60 

59 

60 

63 

67 

57.  . 

PELL  CITY  2  V 

MAX 

77 

80 

73 

71 

74 

73 

63 

60 

72 

86 

89 

91 

92 

93 

90 

91 

92 

91 

90 

84 

90 

89 

82. 

MIN 

37 

40 

44 

47 

58 

35 

46 

39 

39 

34 

46 

50 

51 

53 

50 

44 

47 

54 

54 

57 

55 

45 

55 

47. 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

77 

78 

70 

76 

78 

75 

78 

74 

67 

75 

71 

66 

63 

79 

75 

80 

83 

84 

90 

92 

90 

86 

89 

90 

92 

90 

80 

90 

86 

89 

90 

80. 

MIN 

61 

47 

56 

55 

56 

59 

61 

46 

44 

52 

51 

44 

42 

48 

50 

57 

60 

64 

63 

68 

64 

63 

65 

64 

67 

67 

60 

55 

61 

65 

66 

57. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
HAY  1960 


Station 

I>*r  Oi  Month 

• 

1 

* 

* 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

i  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

PliATTVI  LLE 

80 

73 

80 

72 

67 

70 

76 

74 

69 

66 

76 

80 

63 

67 

87 

92 

94 

93 

88 

92 

94 

95 

92 

63 

67 

91 

93 

93 

93 

81.2 

MIN 

53 

48 

52 

53 

55 

63 

46 

45 

42 

57 

49 

41 

43 

44 

49 

58 

60 

59 

52 

58 

65 

60 

63 

62 

66 

65 

33 

56 

34 

94.7 

P  US  HMA  T  AHA 

61 

69 

71 

66 

71 

79 

75 

73 

63 

74 

79 

m 

66 

66 

90 

90 

90 

69 

92 

92 

91 

69 

87 

67 

92 

92 

93 

62.1 

MIN 

53 

46 

41 

52 

62 

59 

56 

45 

44 

56 

46 

44 

39 

48 

55 

61 

60 

64 

65 

65 

64 

57 

57 

67 

69 

68 

32 

33 

60 

56.2 

REO  BAY 

67 

60 

66 

70 

67 

67 

69 

69 

58 

59 

69 

77 

79 

63 

67 

86 

85 

87 

63 

86 

90 

89 

68 

79 

61 

81 

67 

67 

77.9 

MIN 

»3 

39 

40 

53 

57 

59 

56 

43 

46 

46 

44 

43 

42 

42 

33 

60 

63 

64 

67 

67 

59 

37 

65 

65 

55.2 

QCnCTrtUC  ADCCMAI 

66 

72 

73 

69 

67 

65 

67 

67 

55 

59 

70 

76 

60 

63 

64 

66 

66 

89 

82 

86 

87 

89 

69 

64 

79 

81 

66 

65 

65 

77.9 

MIN 

40 

35 

45 

50 

60 

56 

45 

39 

42 

43 

42 

42 

36 

39 

47 

58 

59 

56 

60 

97 

34 

3  3 

60 

59 

90.9 

ffOBERTSDALE  9  E 

62 

79 

78 

81 

78 

79 

80 

71 

73 

76 

76 

74 

61 

72 

74 

78 

62 

66 

86 

87 

89 

68 

69 

92 

90 

67 

60 

85 

86 

86 

90 

61.4 

MIN 

64 

55 

52 

55 

59 

62 

64 

49 

46 

55 

52 

50 

44 

47 

54 

58 

60 

59 

63 

64 

67 

66 

66 

66 

67 

64 

60 

59 

60 

60 

42 

56.5 

ROCK  FORD 

78 

75 

76 

60 

77 

75 

71 

68 

73 

77 

60 

64 

67 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

94 

92 

65 

83 

90 

90 

63.2 

MIN 

57 

39 

43 

50 

53 

58 

63 

36 

36 

50 

42 

45 

33 

39 

50 

53 

54 

53 

34 

33 

33 

33 

37 

56 

33 

ROCK  MILLS 

81 

61 

75 

73 

69 

76 

74 

66 

64 

71 

86 

90 

93 

94 

92 

86 

92 

94 

95 

92 

65 

83 

62 

90 

93 

92 

62.9 

MIN 

56 

40 

45 

45 

46 

56 

62 

43 

36 

49 

47 

39 

33 

36 

52 

55 

56 

61 

37 

51 

56 

65 

56 

61 

60 

47 

52 

55 

58 

91.1 

RUSSELLVILUE  2 

MAX 

78 

66 

72 

76 

79 

66 

70 

65 

66 

66 

66 

56 

56 

71 

76 

77 

64 

66 

88 

66 

67 

63 

B« 

69 

69 

66 

60 

81 

60 

67 

86 

77.2 

MIN 

42 

37 

38 

45 

57 

58 

56 

35 

39 

36 

42 

43 

3^ 

37 

43 

53 

56 

55 

58 

60 

56 

42 

31 

57 

37 

56 

56 

50 

56 

59 

56 

Saint  Bernard 

65 

80 

67 

63 

64 

71 

70 

56 

57 

72 

76 

82 

65 

66 

88 

90 

91 

65 

88 

88 

92 

90 

76 

80 

62 

90 

67 

76.2 

MIN 

46 

41 

46 

49 

56 

60 

56 

43 

43 

47 

45 

44 

36 

41 

46 

53 

60 

57 

61 

58 

63 

50 

55 

61 

61 

59 

56 

34 

56 

58 

61 

92.9 

SANO  NT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

72 

68 

74 

72 

69 

64 

62 

67 

66 

61 

56 

69 

75 

79 

81 

65 

87 

68 

90 

85 

86 

87 

91 

90 

65 

77 

80 

86 

64 

63 

77.4 

MIN 

45 

49 

50 

54 

55 

56 

53 

41 

43 

46 

44 

42 

37 

42 

52 

60 

56 

60 

64 

66 

64 

51 

54 

63 

61 

62 

56 

56 

57 

64 

58 

91.  6 

SCOTTS  BO^O 

76 

67 

73 

76 

78 

74 

69 

45 

64 

66 

67 

54 

59 

70 

76 

81 

62 

86 

68 

90 

91 

67 

86 

69 

93 

90 

66 

60 

82 

89 

66 

76.3 

MIN 

47 

38 

37 

45 

46 

61 

59 

40 

39 

36 

42 

45 

38 

36 

36 

44 

57 

55 

55 

56 

59 

45 

45 

51 

59 

57 

57 

50 

53 

56 

57 

SEALE 

MAX 

60 

76 

76 

60 

76 

79 

7* 

69 

77 

74 

71 

66 

70 

75 

62 

65 

64 

90 

92 

92 

89 

91 

92 

95 

92 

66 

64 

90 

92 

93 

94 

83.0 

MIN 

58 

46 

56 

55 

52 

56 

60 

47 

40 

55 

49 

46 

38 

41 

53 

46 

55 

57 

59 

65 

58 

61 

59 

59 

64 

64 

61 

52 

33 

57 

60 

SELKA 

MAX 

61 

73 

82 

69 

75 

76 

75 

72 

66 

73 

60 

63 

66 

86 

91 

93 

92 

90 

92 

94 

95 

92 

66 

86 

89 

92 

92 

93 

81.7 

MIN 

5» 

47 

49 

57 

63 

63 

64 

45 

46 

57 

50 

49 

42 

49 

52 

61 

64 

62 

65 

65 

69 

63 

69 

66 

66 

67 

61 

58 

63 

64 

67 

stlacadga  a  ne 

77 

74 

60 

60 

77 

73 

69 

66 

75 

72 

66 

59 

71 

77 

61 

84 

87 

90 

92 

92 

06 

90 

90 

93 

91 

84 

60 

81 

88 

69 

90 

80.6 

MIN 

57 

38 

45 

55 

57 

59 

59 

39 

36 

S3 

44 

41 

34 

42 

47 

54 

56 

56 

59 

57 

61 

53 

55 

59 

59 

61 

61 

51 

56 

56 

61 

Talladega 

MAX 

71 

73 

62 

74 

74 

67 

68 

75 

74 

64 

61 

72 

60 

69 

86 

69 

93 

95 

96 

89 

92 

93 

96 

95 

84 

81 

60 

90 

91 

69 

61.9 

MIN 

54 

41 

46 

49 

53 

60 

57 

39 

40 

46 

41 

39 

33 

40 

46 

56 

57 

56 

59 

57 

63 

52 

54 

60 

60 

62 

59 

52 

56 

60 

62 

Thomas V i lle 

82 

74 

69 

60 

75 

70 

75 

65 

71 

79 

74 

71 

60 

71 

78 

82 

65 

64 

90 

90 

90 

86 

90 

91 

91 

90 

60 

66 

91 

91 

92 

80.7 

MIN 

52 

44 

43 

54 

58 

55 

57 

41 

40 

53 

44 

42 

36 

44 

49 

59 

61 

63 

60 

66 

63 

62 

64 

63 

62 

66 

53 

52 

56 

56 

63 

94.  9 

THORSBY  EXP  statioh 

MAX 

73 

75 

70 

70 

67 

66 

74 

72 

65 

60 

70 

76 

76 

87 

66 

90 

92 

91 

85 

69 

90 

92 

90 

63 

60 

62 

87 

69 

69 

79.5 

MIN 

56 

54 

46 

54 

58 

61 

56 

44 

46 

45 

45 

45 

39 

50 

93 

67 

61 

62 

65 

61 

65 

59 

63 

65 

65 

64 

60 

57 

61 

64 

63 

56*6 

TROY 

MAX 

78 

70 

72 

60 

69 

79 

74 

69 

62 

71 

79 

62 

85 

87 

92 

92 

91 

87 

92 

91 

93 

90 

78 

62 

89 

90 

91 

92 

61.7 

MIN 

61 

48 

55 

57 

60 

62 

60 

45 

45 

55 

49 

46 

42 

49 

52 

61 

62 

62 

64 

65 

64 

66 

66 

66 

67 

65 

59 

61 

63 

65 

67 

56.4 

71 

70 

66 

71 

67 

70 

76 

75 

69 

61 

74 

78 

60 

83 

88 

90 

90 

68 

86 

91 

92 

93 

69 

87 

86 

63 

69 

90 

90 

81.0 

MIN 

50 

44 

45 

55 

60 

65 

49 

43 

43 

53 

46 

43 

Tr 

45 

52 

62 

60 

61 

66 

63 

57 

53 

61 

62 

64 

62 

56 

56 

59 

64 

65 

'55.0 

TUSCALOOSA  Oliver  oam 

62 

71 

71 

82 

63 

70 

71 

66 

69 

73 

72 

66 

60 

73 

77 

80 

85 

68 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

93 

90 

62 

84 

84 

89 

90 

80.5 

MIN 

30 

44 

41 

47 

39 

60 

58 

42 

44 

51 

47 

42 

40 

43 

51 

59 

60 

61 

65 

65 

64 

53 

64 

63 

63 

65 

59 

61 

59 

62 

65 

53.8 

TUSKEGEE  2 

MAX 

60 

71 

76 

61 

76 

76 

73 

70 

77 

74 

68 

65 

71 

76 

83 

87 

85 

93 

94 

95 

86 

93 

94 

94 

94 

66 

63 

89 

92 

94 

94 

63.1 

MIN 

61 

46 

52 

56 

58 

60 

62 

46 

45 

56 

51 

47 

41 

46 

51 

58 

60 

61 

64 

67 

62 

64 

65 

63 

66 

67 

60 

57 

61 

62 

66 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 

79 

60 

79 

76 

76 

79 

74 

76 

74 

70 

70 

63 

76 

79 

81 

84 

86 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

94 

90 

64 

69 

66 

92 

93 

62.6 

MIN 

59 

47 

54 

56 

60 

58 

62 

46 

55 

50 

52 

50 

40 

49 

50 

60 

60 

62 

63 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

59 

56 

61 

60 

64 

57.6 

76 

73 

65 

62 

67 

68 

52 

58 

68 

76 

64 

62 

86 

90 

91 

92 

92 

86 

68 

92 

92 

68 

78 

61 

88 

66 

78.1 

MIN 

47 

J2 

48 

55 

55 

53 

61 

36 

33 

36 

44 

40 

33 

34 

43 

51 

53 

52 

57 

68 

56 

42 

46 

57 

56 

54 

57 

45 

52 

55 

52 

46.6 

VERMOH 

MAX 

82 

73 

72 

81 

82 

79 

73 

66 

71 

74 

74 

70 

64 

75 

78 

60 

64 

90 

90 

90 

91 

85 

90 

91 

91 

69 

63 

85 

75 

89 

90 

60.9 

MIN 

46 

36 

40 

46 

60 

60 

57 

40 

41 

47 

46 

42 

35 

42 

49 

60 

58 

58 

62 

65 

60 

49 

56 

59 

59 

61 

54 

54 

56 

61 

61 

52*4 

WATERLOO 

MAX 

78 

66 

69 

76 

79 

69 

72 

66 

67 

69 

66 

54 

59 

74 

76 

76 

67 

65 

82 

61 

86 

83 

87 

89 

86 

68 

89 

62 

63 

86 

64 

77.3 

MIN 

38 

35 

37 

46 

61 

57 

54 

36 

36 

41 

45 

41 

33 

39 

46 

54 

56 

62 

65 

64 

54 

45 

52 

56 

54 

57 

52 

51 

59 

54 

56 

49.7 

WMATLEY 

MAX 

80 

66 

80 

79 

73 

76 

72 

72 

61 

77 

74 

69 

73 

73 

63 

65 

SK 

90 

90 

92 

69 

93 

93 

93 

92 

66 

86 

91 

92 

91 

94 

83.0 

MIN 

57 

45 

42 

56 

60 

60 

60 

43 

41 

54 

49 

47 

39 

42 

46 

53 

62 

59 

61 

64 

66 

62 

63 

62 

60 

62 

62 

51 

55 

56 

60 

54.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUQOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

^  °4 

DEMOPOLIS  LOCK  ti  DAM 

EVAP 

.29 

.15 

.20 

.22 

.03 

.15 

.32 

.19 

.38 

.12 

.14 

.08 

.29 

.30 

.10 

.20 

.17 

.18 

.18 

.17 

.32 

.23 

.20 

.28 

.30 

.21 

.29 

B6.08 

WIND 

57 

25 

39 

81 

52 

117 

72 

79 

70 

60 

118 

42 

43 

51 

46 

10 

20 

70 

20 

67 

2 

26 

21 

30 

28 

37 

39 

58 

18 

11 

B14S6 

FAIRHOPE 

EVAP 

.20 

.10 

.11 

.10 

.03 

.06 

.26 

.17 

.26 

.25 

.15 

.16 

.22 

.20 

.20 

.19 

.08 

.19 

.23 

.22 

.30 

.18 

.23 

.23 

.13 

.26 

.25 

.32 

.22 

.26 

B5.95 

WIND 

40 

24 

14 

32 

44 

46 

74 

65 

42 

153 

2 

58 

42 

41 

7 

27 

24 

27 

26 

20 

29 

50 

97 

20 

23 

15 

29 

20 

23 

30 

30 

1174 

UARTIN  DAM 

EVAP 

.13 

.22 

.13 

.22 

.10 

.06 

.14 

.26 

.23 

.19 

.25 

.22 

.16 

.20 

.22 

.12 

.24 

.23 

.27 

.26 

.18 

.24 

.26 

.21 

.25 

.18 

.21 

.21 

.23 

.29 

.21 

6.32 

WIND 

26 

69 

20 

30 

20 

20 

SO 

85 

25 

20 

50 

80 

30 

25 

22 

10 

8 

5 

4 

« 

15 

17 

10 

19 

15 

30 

20 

20 

20 

10 

805 
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TOTAL  PREaPITATION 


ALABAMA 
HAY  1960 


^  I      O  YouQgs 

Corinth    Hiss.  V,"*^  **terloo 

urnsviUe  Substa.  Ui^s   rj  |        f'^Me*  "Hbod 


ALABAMA 


r/p0  of  ffOfft:      O  Nott-rtcordinf. 

DouM  circ/0  combinotiOftt  intHcott  th0  owoilobihtf  of 
mof0  (HtQiita  mmiaoroiogicol  < 


USCOIUI-»D-A-.|i. 


iBollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Pre  ipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

HAY  1960 


Brldfvport  2  ■ 
Plaiaaat  Grow  Scb<HUt« 


Elkso 

Sho«HAk«r  SprlDgs  O 

•  llioD  Ou         p          Ath«ii.  j               »>••  mrkcl  "j  »l'do».  CrM  Sta  PI 'o, 
 0»i»l«r  Du    ICpAtl»ii>  Cqi^UOi,,  'f"  H""  OHytop  / 

*  »?>.Jp  NORTHERN  /     X    po-c.-.r  X-E-^^.! J*   "  "»™"  / 

B«lgr«»D    QQ?  Hc*buri{           Moulton  ^^^1  II  ^     Valley  HoKd  3  S -O 

O                 0„:_                            I      T^Vril  I  FY      J.-rrTiT.  «•»"''!  n«  O  „..,_.<'1 


ALABAMA 
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available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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TA 

JOHN  S*  RICH8UR9 
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34 
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0071 
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34 

1900 
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CHEROKEE 
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RUFUS  M.  SEWELL 

ALBERTA 

01  AO 

WILCOX 

32 

BA 

SIONCT  J.  HAROYi  SR. 

LIVINGSTON 
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88  11 
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86  10 

1 140 

9A 

9A 

LOCKHART 
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31  01 
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8A 

8A 
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32 

89  92 

660 

9P 
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8A 

ALlCEVILLE 

QITB 

33 

88  07 

140 

9A 

ANDALUSIA  3  NE 

0252 

COVINGTON 

31 

86  28 

990 

WILLIAM  0.  DUNN 

MA6FLLA 

JEFFERSON 

86  91 

694 

ALABAMA  POWER  CO, 

ANNISTON  fAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33 

89  51 

999 

MIO 

0 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MAGNOLIA 

MARENGO 

87  39 

C 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

ARLET  )  S 

5108 

32  38 
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7A 

c 

ASHLAND 
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S3 
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6P 

C  H 

MARION  JUNCTION 

8A 
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33 

86  20 
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12 

34 
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7A 
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MARTIN  DAM 
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6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 
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12 
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86  99 
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9A 
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32  15 

86  01 
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31  96 
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32 
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8A 
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7P 

7P 
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7A 

7< 
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PAYETTE 
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6A 
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970 

MONTEVALLO 
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7A 
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EL  ROD 

2632 
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13 
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7A 
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SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

87  12 

610 

TVA-6e2 
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9P 

7576 
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9P 

9P 

9P 
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U.S.  FOREST  SERVICE 

SWAIM 
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*7 

86  13 

TVA-3e5 

2840 

34 

86  95 
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7A 

7A 
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33  12 
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6P 

6P 

H 

FAYETTE 
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13 

GORMAN  J.  BLACK 

THOMASVILLE 

CLARKE 

87  4* 

LEROY  GATES 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

12 

TVA-3e7 

THORSBY  1  SW 
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ALABAMA  POLY.  INST. 

2971 

34 

87  41 

990 

9P 
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32  93 
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34 

89  43 
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JOHN  W.  PATE 

TRAFFORO 

8285 
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86  44 
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WILLIAM  P.  DOSS 

FRISCO  CITY 

3105 

31 

410 

SA 

8A 

MS.  NELIA  MCKENZIE 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

89  99 

980 

THOMAS  J.  OILLARD 

3191 

34 

01 

96  00 

970 

JOHN  H,  WILLIAMS 
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33  14 
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^  M 
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34 

01 

86  00 

965 
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33  13 
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7A 

C  H 

3160 

32 

88  09 
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TuSKEGEE  2 

9*03 

32  26 

6P 

6P 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

3* 

86  45 

c 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

UNION  SPRINGS  9  S 

8*36 

BULLOCK 

32  06 

89  48 
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8A 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

GARTH 

3219 

JACKSON 

12 

3* 

86  IS 

690 

TVA-762 

UN I ON TOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

269 

7A 

JEPTMA    S.  BRANYON 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

7A 

7A 

280 

MRS  ELMA  F.  BURKETT 

8*77 

TUSCALOOSA 

33  10 

3) 

88  20 

121 

6P 

ALTON  G.  LAND 

VERNON 

851  7 

13 

33  49 

180 

7A 

C  H 

GORGAS 

WALKFR 

33 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

WADLEY 

8605 

RANOOLPH 

33  06 

85  3* 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO, 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

31 

280 

JOHN  P.  RHODES 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

209 

7A 

MRS.  ESSIE  M,  CHOVERS 

3511 

87  S6 

6P 

6P 

Nt  HAMNER  COBBS 

WALNUT  GRCVE 

3919 

31 

86  38 

444 

9P 

CECILE  T,  LEWIS 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

32  47 

110 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3924 

31 

90 

86  38 

430 

c 

CLAUOG  S.  CONN.  SR. 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

36  95 

469 

SA 

8A 

HISS  GLENOA  GOSOIN 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3999 

BALDWIN 

30 

17 

87  41 

8 

GILBERT  W.  MELCHER 

WEST  8L0CT0N 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34 

20 

86  19 

978 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

WETUMPKA  I  W 

8899 

ELMORE 

32  12 

86  13 

199 

7A 

MARION  M.  SANFORD 

3978 

13 

5P 

3983 

34 

26 

All 

8875 

LAWRENCE 

12 

9A 

910 

6A 

C  H 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

13 

32  17 

93 

7A 

HAMILTON 

MARION 

IS 

08 

87  99 

948 

7A 

7A 

REX  COOPER 

WIDOWS  CREEK  STM  plant 

8936 

JACKSON 

12 

34  91 

89  45 

629 

7A 

TVA-704-A 

HAftRISBURG  CAHABA  TOMER 

PERRY 

87  11 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

9A 

TVA-*71 

3748 

LOWNDES 

32 

U 

190 

9P 

» 

MRS  CORHIE  M,  8EVIS 

WINFIFLD  2  SW 

8998 

13 

33  99 

468 

TA 

3761 

31 

21 

89  20 

370 

7A 

ALABAMA  POLY ,    I NST. 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

11 

32  34 

339 

ALABAMA  POWER  CO, 

3775 

CLEBURNE 

33 

890 

9P 

9P 

CITY  OF  HEFLIN 

YOUNGS  STORE 

9390 

LAUDERDALE 

12 

3*  97 

87  53 

790 

TVA-62 I 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

I 

97 

06  19 

994 

LUKE  JORDAN 

HtOHTOHER 

3842 

CLEBURNE 

n 

33 

92 

89  24 

1179 

THOMAS  J.  HART 

3899 

20 

87  96 

845 

FRANK  L*  HAYHE5 

4060 

34 

43 

S«  39 

611 

HUNTSVILLC  HB  AP 

4064 

34 

86  39 

609 
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HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
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4089 

MARSHALL 

12 

34 

19 

8«  10 

999 

7A 
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HYTOP 
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12 

34 

49 

86  07 
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IDER 
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12 

3* 

43 

89  41 
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TVA-749 
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CLARKE 

IS 

>l 

88  01 

11 

7A 
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CORPS  OF  ENGINEERS 
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CALHOUN 

33 

48 
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c 
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33 

90 
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6P 
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4306 
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86  19 
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*902 
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11 

32 
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6P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field.   RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''T. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observa t ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowf a  11  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snow fa  11  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipltat ion  totals  may  be  found  in  the  annua  1  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplementa 1  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day"  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
HATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data 
obtained  as  indicated  above ,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLK:  I960 


ALABAMA  -  JUNE  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  30+  at  5  Stations 
Lowest  Temperature:     47°  on  the  1st  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     7,80  inches  at  Pine  Hill 
Least  Total  Precipitation:     0.67  inch  at  Snow  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.50  inches  on  the  2nd  at  Pine  Hill 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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AM 
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93 

23 

52 

18 
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12 
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0 

0 
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2.83 

17 

BELLE  MINA   2  N 

SB.BM 
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0 
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AM 

S7.4 

66.3 
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90.4 
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97 

23 

52 
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0 
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97 

30 

58 

11 

0 
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0 
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95 

23 

55 
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AM 
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94 
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AM 
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55 
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0 
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0 
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1.50 

26 
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30 
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AM 

88.3 
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95 

30 

57 
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DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 
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97 
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58 
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97 
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58 
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1 
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11 
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0 

0 

.0 

0 

See  Reference  Motes  Following  Sralion  Index 
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11 

0 

20 

0 

0 

1.15 

3 

.0 

0 

BRANTLEY 

AM 

64.0 

24  + 

53 

1  1 

0 

22 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.68 

1.22 

3 

.0 

0 

6 

1 

BREWTON  3  SSE 

91  *fl 
:  • 

64.2 

7«*0 
• 

.9 

on 

54 

1 

^ 

23 

0 

0 

0 

2.57 

—  2.31 

.88 

1  8 

.0 

0 

5 

2 

CAMCfEN   3  NNW 

65.4 

* 

OR 

98 

30+ 

56 

1  8  + 

2.47 

1.77 

2 

1 

CHATOM 

93.9 

63.4 

78.7 

98 

30  + 

53 

11 

0 

_ 

3.87 

1.58 

26 

.0 

0 

5 

2 

CLAYTON 

se.9 

66.4 

77.7 

96 

30 

59 

11 

0 

1 4 

1.50 

-  2.52 

.94 

25 

.0 

0 

4 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

68.6 

^2 

60 

1 1 

16 

0 

0 

0 

4.73 

.  66 

1.53 

1  7 

.0 

0 

7 

5 

ENTERPR I SE 

AM 

90*7 
• 

67,1 

8.9 

OA 

96 

30+ 

54 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.35 

1  .30 

20 

.0 

0 

5 

2 

tEUFAULA 

90  .9 

78.4 

2  2 

97 

26 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

2.40 

-  1.61 

.67 

7 

.  0 

0 

2 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

91.3 

65.7 

78.5 

99 

30 

56 

11 

0 

2 1 

Q 

0 

Q 

1  .44 

.49 

2 

.  0 

0 

5 

0 

FRISCO  CITY 

AM 

91.6 

66,6 

79.1 

97 

25 

57 

3 

0 

3.53 

-  1.26 

1.03 

25 

•  0 

0 

6 

3 

GENEVA 

AM 

65,4 

56 

1 1 

0 

22 

0 

0 

0 

2,28 

-  1.95 

•  45 

24 

8 

0 

GILBERTOWN 

94.4 

63,3 

78,9 

00 

10 
\n 

52 

]  ? 

^ 

28 

0 

0 

0 

1.65 

.68 

25 

•  0 

0 

5 

1 

GREENV I LLE 

91  .9 

67.4 

79,7 

,  7 

oo 
99 

30 

1 1 

24 

0 

0 

0 

.98 

-  3.29 

.27 

3 

,0 

0 

0 

HEADLAND 

AM 

90,4 

67.0 

78,7 

93 

26+ 

59 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

3.48 

1  .70 

27 

.0 

0 

3 

3 

HIGHLAND  HOME 

AM 

88. 0 

67.1 

77.6 

2.0 

93 

24+ 

60 

27+ 

0 

8 

0 

0 

0 

2.15 

-  2.72 

.80 

2 

.0 

0 

6 

3 

LOCKHART 

AM 

90.2 

66.5 

78.4 

95 

2 

57 

15  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3,54 

.95 

18 

.0 

0 

NAT CHE  Z 

92.0 

63.9 

78.0 

100 

30 

56 

13  + 

0 

24 

0 

0 

0 

3.10 

1  .5<. 

17 

.0 

0 

6 

2 

OZARK  5  NNW 

AM 

90. 4M 

65. 2M 

77, 8M 

2.3 

97 

26 

58 

11 

0 

19 

° 

° 

1.12 

1  8 

.  0 

0 

PMFM f V    f (TV    9  MMU 

AM 

88.0 

65.6 

76,8 

95 

30 

56 

18 

0 

X  1 

0 

Q 

2.20 

•  86 

15 

.0 

0 

7 

1 

PUSHMATAHA 

AM 

92.7 

66.0 

79,4 

.6 

100 

24 

52 

18 

0 

2.04 

-  1.65 

.B? 

24 

.0 

0 

4 

2 

SEALE 

63.8 

54 

1 1 

0 

19 

0 

0 

0 

4.16 

1^01 

4 

7 

5 

THOMASVILLE 

AM 

89.9 

63.2 

76  •  6 

3.0 

96 

^0* 

53 

!  f 

18 

0 

0 

0 

6.98 

3.50 

3^92 

•  0 

0 

6 

4 

TROY 

89.5 

66. 5M 

78,  OM 

1.6 

30  + 

58 

1 1 

0 

2.52 

.72 

1.29 

25 

.0 

0 

5 

1 

WHATLEY 

91.8 

64.3 

78,1 

98 

30 

55 

1  3+ 

0 

21 

0 

0 

0 

5.49 

2.62 

2 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

78,3 

1  .6 

3.03 

1.28 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

90.0 

69.1 

79.6 

95 

30 

62 

18+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3.35 

1  •IB 

17 

.0 

0 

6 

4 

CITRONELLE 

92.5 

68.4 

80.5 

.5 

98 

30 

62 

J  3 

23 

0 

0 

0 

.0 

0 

3 

COOEN 

91  .4 

69.3 

80.4 

97 

30 

60 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .39 

.60 

8 

.0 

0 

4 

FAIRHOPE 

90.9 

69.9 

90.4 

.4 

95 

30+ 

61 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

3.08 

-  3.11 

.78 

18 

.0 

0 

7 

FORT  MORGAN 

88.8 

75.9 

82.4 

92 

29+ 

66 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

.85 

.60 

2 

.0 

0 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90.8 

70.1 

80.5 

.9 

95 

30  + 

64 

13+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1  .68 

-  4.41 

.93 

2 

.0 

0 

4 

MOBILE 

AM 

89.6 

72.7 

81.2 

94 

28  + 

60 

IB 

0 

16 

0 

0 

0 

6.32 

2.90 

2 

.0 

0 

5 

ROBERTSDALE  1  E 

AM 

90. 2M 

68.1 

79. 2M 

94 

28  + 

50 

1? 

0 

19 

0 

0 

0 

2.60 

.92 

18 

.0 

0 

6 

1 

DIVISION 

80.5 

.3 

2.57 

-  3.13 

.0 

Ptectpttatton 


tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
'                    m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

« 
at 

« 
> 
«! 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
EST 

6:00  a 
EST 

12:00  p 
EST 

6:00  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66--0S- 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunsliine 

Average 
sky  cover 

BIRUINGHAU  WB  AIRPORT 

ssw 

12 

6.7 

36 

SW 

24 

83 

85 

53 

58 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

9 

71 

5. 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

14 

6.9 

32 

N 

29 

65 

64 

65 

65 

4 

4 

2 

2 

1 

0 

13 

5. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

18 

8.4 

32 

NNW 

2+ 

69 

68 

66 

67 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

10 

5. 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NE 

12 

7.6 

38 

SW 

1 

68 

68 

69 

68 

1 

3 

5 

2 

1 

0 

12 

72 

5.' 

1  

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  78  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

TolGi 

Day  of  month 

1  j 

2  1 

3 

A 

4  1 

^  1 

6 

^  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1 

IS 

16  1  17  1 

18 

1.67 

.24 

.10 

.15 

.13 

.12 

.34 

3.S1 

.28 

.40 

.76 

1.34 

.83 

.09 

.02 

.08 

.03 

ft^^'f^ " ^ V 1 LL F  2  SF 

1*R^ 

.0: 

■  31 

.03 

.0" 

.02 

.77 

9.62 

1.90 

.08 

.11 

.03 

*LlfEVILLF 

1 .02 

.94 

.23 

.25 

ANOAtUI^IA   1  NM 

- 

.59 

AHNISTON  FAA  AIRPORT 

3.1ft 

.06 

.13 

.06 

.01 

1.74  .93 

.  37 

.49 

2.16 

.03 

.06 

06 

94 

0! 

'0' 

ASMvrtte  *  w 

.87 

.12 

.60 

A. 61 

T 

■  16 

2.89 

ATMFS^    ?             p. DM 

A. 39 

2.83 

.07 

1.1' 

.1; 

- 

AUBU  N 

3.  HA 

.33 

30 

AUTAMGAVILLF 

.41 

.66 

.16 

.07 

BAWKMCAn  LOfK  AND  DAM 

1.8B 

.11 

1.19 

.09 

.09 

.30 

3.39 

.67 

.11 

.62 

.21 

1.18 

2.  AS 

.39 

.12 

.60 

.28 

9CLLF  •*  I  N  A  2  N 

5.01 

3.02 

3,?o 

.38 

.39 

.66 

1.10 

7 

.13 

S,?R 

.04 

.30 

.03 

1.81 

.03 

3.31 

.09 

1.41 

.23 

6 1  nTtMam  mount  a  I  n 

3.33 

.16 

.-1 

1.15 

.2'} 

SIRHINGHAM  wB  ap  r 

2.7t 

•  43 

05 

.06 

HI  <,Mno 

3.8A 

.08 

2.25 

1.15 

1.39 

T 

T 

7 

.32 

.04 

■fRk*t  Tt,  f  Y 

2.52 

.43 

1.2?l 

.23 

.25 

(fRfW^ON  3 

2. ST 

.93 

.12 

.49 

.88 

SR 1  r>'''F^ORT  2  H 

4.08 

T 

.15 

.07 

J, 

.80  .94 

9RUN0I0GE 

1.96 

.?3! 

.04 

.15 

.20 

TAL^'PA   ;  «iW 

2.T7 

.21 

.86 

.40 

CnMDEN    3  NNW 

2. AT 

.06 

1.77 

.12 

.03 

.24 

i^AMP  M I  Lt.  2  NW 

3.09 

•  16 

.18 

.06 

.41 

CARHON  ^1 LL 

A.16 

.03 

.32 

40 

A,6^ 

.40 

T 

I  .75 

1.18 

CENTRE 

2.3* 

•  Oil 

.04 

.07 

7 

.22 

.54 

CENTRE V 1 LL€ 

3.S6 

1  .01 

.97 

.38 

.91 

rut  I'^nrtxaiior 

3.87 

.11 

.0< 

.24 

1  .68 

01 

45 

CMlLOFR'iSUR')  WTR  PLANT 

1.S3I 

."3 

.37 

.07 

.12 

.46 

ClTflONFLLE 

1  .?« 

.01 

.83 

CL  A  t  RORNT 

2.81 

.70 

.491 

.04 

.01 

.66 

.19 

CL ANTON 

A. 96 

2.28 

.63 

T 

T 

.45 

CLAYTON 

1  .SO 

.?1 

T 

.13 

COO  FN 

1 

.60 

.13 

.30 

COFFFF   SPRINGS  ?  NM 

.27 

1.4? 

.35 

C0LR*"*'T  ^TFflM  P(.ANT 

3I3I 

1.20 

1.10 

COLL  I NSV 1 LL F 

l.OT 

.08 

.21 

.07 

.29 

.08 

COLUMN  I  A 

.04 

.13 

CORDOVA 

2.61 

.94 

.35 

COTTONTON 

2.27 

T 

.36 

.05 

.09 

.35 

.69 

.29 

.32 

.04 

7 

OAPFV 1 LLE 

1 .69 

•  61 

.42 

7 

1  .ftO 

OANVI  LLf" 

3.70 

.42 

.18 

1.60 

.18 

DAVTi-in 

'•.10 

1 

1  *  10 

.07 

.04 

.85 

<*.69 

T 

.16 

.03 

1 .00 

2.64 

.08 

OECATijR  1. 

*.22 

.12 

.07 

.70 

2.70 

.08 

DEC  A  TijR  SUSST  AT  I  ON 

A. 61 

.U 

DEL^A 

1  .991 

.94 

.79 

.43 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DA** 

2.4-3 

.81 

.91 

4.73. 

.11 

.7: 

T 

.36 

.02 

.62 

1 .53 

dourlf  springs 

.03 

.05 

.23 

.50 

FLftA 

40 

.79 

.80 

ELKMONT 

s.oo 

.09 

.58 

2.03 

ELROi 

.70 

.80 

ENTFoPR I SF 

.21 

1  .00 

.IT 

.44 

.01 

.A6 

.02 

.03 

.67 

T 

.02 

.01 

.03 

.49 

■°| 

.13 

FAIRMOPE 

3.06 

.72 

.10 

.03 

.62 

.18 

.78 

FALCO  OPFN  POND  TOW^R 

2.6» 

.43 

1.63 

.09 

.17 

.15 

FALK V  I LLE 

3.41 

.28 

1.75 

^ALLS  city  6LIC  PCND  TMR 

4.62 

.37 

.82 

.31 

FARLF Y 

.04 

04 

.10 

.23 

FiVFTTF 

».S3 

.39 

1  .01 

.03 

.72 

FLAT  oor< 

3.66 

.45 

.70 

•  10 

1  .49 

.26 

FLppr^fp 

3.10 

.0] 

.41  .83 

.88 

FORT  DEPOSIT 

.04 

.17 

fORT  woPnAN 

60 

.10 

FOflT  PAVHE 

3. IT 

.10 

1  .05 

.06 

.10 

.05 

.03 

.15  .04 

.66 

.22 

FRISCO  CITV 

3.5> 

.08 

.59 

.36 

.32 

.06 

CAO^DFN 

i.ac* 

.08 

.02 

.03 

.50 

.77 

GAOSOEN  GA^  PLANT 

2.^? 

.14 

1.35 

.73 

GA  1  NE  '•V I  LLE 

2.76 

60 

.SO 

.01 

.04 

.01 

.35 

GARDEN  CITY 

1.14 

.18 

>  .26 

.09 

GARTm 

2.110 

.48 

.85 

.18 

2.2s 

.16 

T 

T 

.14 

.17 

.32 

GFOR'' 1  ANNA 

3.24 

.68 

1.05 

C 1 L  9^  DTOHN 

1  .6V 

.10 

GORGAS 

.10 

.34 

.10 

.60 

GREEN  BAY 

3.46 

.06 

.81 

.96 

.22 

.12 

2.72 

.07 

gr"nv?llf 

.11 

.27 

.04 

.06 

.24 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

2.0« 

.40 

05 

.01 

.32 

gunter<;ville 

- 

GUNTro^VILLF  CITY  W  WKS 

3.29 

.28 

1.32 

.30 

.12 

.70 

.05 

haTf  vu  1 1'l'  r*"^  ^*** 

2.45 

.60 

T 

1  .10 

2.49 

.91 

.33 

.80 

MA  MILT  ON 

1.21 

•  20 

.88 

.09 

.03 

MABftlseURG  CAMABA  TOWER 

3.32 

•  40 

.22 

•  29 

.05 

.66 

HAYNEVILLF 

.31 

.02 

Hp AOL AND 

3.4a 

.05 

1.14 

HTrH/jtMn  MTMr 

2.23 

.66 

2.H 

MI 6M TOWER 

4.77 

.2fl 

.14 

.81 

MOff'*" 

1.75 

.67 

.97 

►WNTSVILLE  SUBSTA 

3.3( 

.2A 

.54 

.13 

.81 

.31 

MUNT«;viLLF  MB  AP 

3.31 

.01 

.54 

7  1,04 

HUSTLEVILLF 

I. It 

.13 

.33 

.3( 

.65 

MVTOP 

3.7fl 

.22 

.15 

.41 

.12 

.76 

IDER 

3.4< 

T 

.28 

.22 

T 

2.20 

.21 

3.11 

.SA 

.89 

■  16 

.03 

JACKSONVILLE  2  Sw 

T 

.04 

.»( 

1.79 

.14 

JASPER 

19     20  21 


22    23  24 


25    26  27 


28    29  30 


.02  ,2i 
.23 


.70  .09 

T  .3C 


.01  1.16 
.44 

.16 


•30      .22  .02 


1  .72 
.  74 

2.00 


1.20 

1.94  .10 


.09  .04 

t 

.17  .22 


2.02  .19 

1.04  T 
1.37 

.23  .46 

.08      .36  1.98  1.46 


.04  .10 
.99 


.32  .02 
.17  .20 


,66   1.77  1.09 


S««  Rafar«DCs  HotH  rollovlof  StatlOD  ladmx 


DAILY  PRECIPITATION 


_ 
0 

o 

^  1 

9  1 
^  1 

3 

JOftOAN  0AM 

3.6  a 

.09 

.27 

.05 

I.AFAVFTTF 

.64 

LAY  0AM 

.50 

.69 

LfFDS 

3.62 

.21 

1.61 

LEESSURG 

2.^6 

LIVINGSTON 

2.2B 

2.00 

.07 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

2.71 

.13 

.29 

MAO I  SON 

*.03 

.49 

MAGELLA 

3.A8 

.05 

.37 

MARION   I  N 

1  .09 

.70 

.15 

MAR  I ON  JUNCT 1 ON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3.32 

1  .07 

.39 

MARTIN  OAM 

.52 

.56 

.40 

MATHEWS  1  SSW 

.10 

.30 

MCLVIN 

I  .30 

.61 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 

3.19 

.65 

1.14 

MILSTEAD 

4.23 

.52 

1  .67 

,09 

MINTER  3  NW 

MITCHELL  DAM 

1  .67 

.03 

.  34 

.30 

MOB  I LE  WB  A  I RPOR  T 

.25 

MOBILE 

6!32 

2.90 

.67 

MONTE  SANO 

3.73 

.52 

MONTEVALLO 

3.62 

1  .0^ 

.55 

MONTGOMERY  H6  AP  R 

4.20 

.17 

.47 

1.49 

MOUL  TON 

.15 

MOULTON  2 

3.06 

.13 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

4.10 

NAT CHE? 

3.10 

.47 

.51 

NEWBURG 

2.43 

.21 

NEW  MARKET 

2.96 

NEW  MARKET  2 

3.19 

T 

NEWTON 

4.B6 

T 

.36 

ONEONTA 

1.59 

.42 

OPELIKA 

1.95 

.56 

ORRVILLE 

7.1* 

OZARK   6  NNW 

.15 

.19 

PAINT  ROCK 

3. 89 

PALMFROflLP   2  W 

3.2B 

.94 

PELL  CITY  2  W 

- 

.76 

.30 

PELL  CITY   2  ENE 

PENNINGTON  LOCK  2 

3.75 

.88 

PERRYVILLE 

2.55 

.24 

.89 

PMENIX  CITY  2  NNW 

.02 

.11 

.37 

PICKENSVILLE 

1 .39 

.32 

.31 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

2.75 

.21 

1.05 

PLANTERVILLE   2  SSE 

3.53 

.33 

.75 

PLeAS«,NT  GROVE  SCHOOL 

2.55 

PRATTVILLE 

5.61. 

.03 

.98 

.35 

PUSHMATAHA 

2.0' 

.22 

RAINSVILLE 

2.5^ 

RED  BAY 

2. '•6 

REDSTONE  ARSENAL 

2.18 

REFORM 

2.14 

.94 

.35 

"IVER  PALLS 

2.21 

.07 

.40 

R08ERTSDALE   1  E 

2.60 

.46 

.43 

ROCKFORD 

3.25 

.25 

.35 

.15 

ROCK  MILLS 

3.33 

.20 

.48 

RUSSELL V I LLE 

RECORD  MISSING 

"US^ELLVILL'^  2 

3,05 

.39 

SAINT  BERNARD 

3.40 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

1 .57 

SAYRE 

3.41. 

.33 

.67 

SCOTTSBORO 

SCOTTSeORO  SU6STA 

1.35 

SEALE 

4.16 

.08 

.24 

•  64 

SELMA 

5.25 

.36 

.91 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4.60 

.79 

.69 

SNOW  HILL 

.67 

.06 

.03 

SOUTH  HILL 

3.27 

SUTTLE 

3.39 

.73 

.93 

SWAIM 

3.17 

SYLACAUGA  U  NE 

1 .52 

.23 

.24 

.08 

SYLVANIA 

TALLADEGA 

2.B7 

.13 

THOMASVILLE 

6.96 

3.92 

1.09 

TIIORSBY  EXP  STATION 

2.26 

.34 

.14 

.16 

thurlow  dam 

.78 

.07 

-09 

TONEY 

4.04 

.02 

THAFFORO 

4.11 

.15 

2.60 

TROY 

2.52 

.03 

.15 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

2.72 

.85 

.73 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

1  .39 

.63 

TUSKEGEE  2 

2.92 

.13 

.15 

1  .26 

UNION  SPRINGS  5  S 

2.52 

.32 

1.33 

UNIONTOWN 

4.37 

2.30 

.35 

VALLEY  HEAD 

2.31 

2.9B 

.80 

.21 

VERNON 

2.10 

.81 

WADLEY 

1.14 

.04 

.16 

WALLACE  2  E 

2.26 

T 

.45 

WALNUT  GROVE 

.75 

.05 

WARRIOR  LOCK   AND  DAM 

1.48 

.53 

.74 

WATERLOO 

4.57 

WEST  BLOCTON 

3.19 

1.10 

.55 

WETUMPKA  1  W 

2.93 

.03 

•  49 

.66 

2.62 

.82 

WHEELER  DAM 

2.32 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.06 

.63 

.87 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.94 

WILSON  DAM 

WINFIELD  2  SW 

:::: 

.24 

.90 

YATES  HYDRO  PLANT 

1  .4? 

.10 

.27 

.16 

YOUNGS  STORE 

4.41 

Day  of  month 


.05 
.27 


.47     .20  .04 


.34  .27 
.01  .24 


13       14  15 


.80  .05 
I  .71 
.52  .07 


16       17  18 


25    26  27 


.57 
1  .40 
1.65 


.39 
.25 


1.25 
2.61 


1  .40 
1.04 


.05 
1.37 


.46 

1  .07 
.09 

1.06 
.47 

1.29 

.14 


1.63 
.06 
.25 


1.00 
.14 

1.14 


See  Refereoce  Notes  Follovlng  stattoD  lD4ex 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1959  -  1960 


Station 

July 

Auguat 

Septemb 

n  Oclobe 

Novemb* 

9r  E)ecembe 

r  January 

ASBEVILLE   1  NNH 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER   CITY   6  NE 
ALICEVILLE  2  SE 

T 

T 
T 

ANDALUSIA 

ANNISTOK  FAA  AIRPORT 
ARLET  3  S 
ASHLAND 
ASHVILLE   4  W 

T 
T 

•  2 

ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
»UTAUGAVILLE 
3ANKHEAD   LOCK   AND  DAM 

T 

3AY  HINETTE 
9ELLE   MINA   2  N 
JESiENER  4  SW 
ilLllNGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 
J0A2 

iRANTLEY 
IHEXTON   3  5SE 
WIOGEPORT    2  w 
1RUNDID6E 

T 

T 
T 

T 

T 
liO 

T 

T 
T 

lALERA  2  SW 

:amoen  3  imv 

Are  HILL  2  NW 

:arbon  hill 

iENTRE 

T 

entreville 

HATOM 

^ildersburs 
wildersburg  wtr  plant 

I TRONELLE 

T 

LAIBORNE 
LANTON 
LAYTON 
ODEN 

OFFEE  SPRINGS  2  NW 

OLLINSVILLE 

OLUHBIA 

OROOVA 

DTTOOTOK 

USA 

T 

T 

ADEVILLE 
ANCY  A  N 
AYTOO 

ECATUR 
[LTA 

T 

EMOPotis  loci:  and  dam 

OTHAN   FAA  AIRPORT 
OUBLE  SPRINGS 
LBA 

jvod 

^TERPRISE 
JFAULA 

<ERGREEN  FAA  AlR1>ORT 

urhope 

^lco  open  poho  tower 

T 

lUVILLE 

>LLS  CITY  BLK  POND  TWR 
lYETTE 
ORENCE 

)RT  DEPOSIT 

2*0 

WT  MORGAN 

)RT  PAYNE 
ISCO  CITY 
IDS  DEN 

DSDEN  GAS  PLANT 

T 

INESVILLE 
ROEN  CITY 
NEVA 

ORGIANNA 
LBERTOWH 

«GAS 
EEN  BAY 
EENSflORO 
EENYILLE 

LF  SHORES  POST  OFFICE 

NTERSVILLE 

LEYVILLE 

MILTOM 

RRISBURG  CAHABA  TOWER 
YNEVILLE 

- 

- 

T 

AOLAND 
FLIN 

GMLANO  HOME 

GHTOWER 

DOES 

T 

NTSVILLF   WB  AP 
CKSOK  LOCK  1 
CKSOM  SHOALS 
CKSONVILLE  2  SW 
SPER 

T 

T 

•  5 

T 

February 


IStS 
3<2 


2<3 
9<0 


UO 

T 


T 
1.0 


2«3 
7.0 


SaO 
3.0 


12.0 
3.9 


12.0 
10.0 


A.O 
9.1 


1.5 
1.5 


5.0 

T 


T 
2.6 


1.5 
6.0 


See  Baference  Motss  rollovlng  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTINUED  Season ot  1959  -  1960  ALAI 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

JORDAN  0AM 
LAFAYETTE 
LAY  OAH 
LEEOS 
LEESBURG 

T 
5.0 

0 
0 

LIVINGSTON 
LOCK HART 
LOUISVILLE 
MADI SON 
MA6ELLA 

2.3 
13.0 

T 
T 

2.3 

T 
0 

13.0 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 

T 

0 
T 
0 

0 

MELVIN 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MINTER  3  WNW 

f 

0 
0 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
^40NT  EVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARICET  2 

NEWTON 

T 

T 
1*0 

1*8 

16.0 
11.0 

T 

11.0 

6.5 
it.O 

T 

2«.5 
16.0 

T 

T 

NEW  WILSON  LOCK 
ON  EON  T  A 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

0 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  ENE 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYV I LLE 
PHENIX   CITY  2  NNW 

T 

; 

T 

0 
T 

PICKE.iSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

T 

T 
0 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTOWE  ARSENAL 
REFORM 

T 
T 

16.5 
7.3 

2.5 

T 

0 
7.3 

RIVER  FALLS 
R08ERTSDALE   1  E 
ROCKFORD 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

T 

T 

T 
2.0 

7.8 

2,b 

0 
T 
2.0 

1«>4 

SAND   MT   STATE   FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SELMA 

T 

T 

7.0 
9.3 

T 

T 
T 

SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  2  W 
SYLACAUGA  4  NE 

T 

1.7 

J 

O  1  O  1  • 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 

- 

- 

- 

2.0 

T 

T 

- 

- 

- 

2.0 

T 

0 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 
TUSKEGEE  2 

T 

T 

7.0 

T 

0 
7.0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD  1  S 

VANCE 

VERNON 

T 

T 

T 
6.* 

10.8 

11.5 

0 
T 

17.9 
10.8 

WADLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 

5.3 

T 

5.0 
5.* 

- 

0 
5.0 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA  1  W 
WHATLEY 

WHITFIELD  LOCK  3 
WINFIELO  2  SW 

T 
T 

lA.O 

T 
T 
0 
1<>.0 

YATES  HYDRO  PLANT 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1960 


Station 


ALBEOTVILLE  2  SE 
ALEXANDER   CITY   6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALU?;IA    1  NW 
ANNISTON   EAA  AIRPORT 
ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 

AunuRN  ^  sw 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

BAY  MINETTE 

BELLE   MINA   2  N 

BESSEMER  «.  SW 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NNW 

CAMP  HILL    ?  NW 

CENTRE 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 


OECATUO 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN   FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

FALKVlLLE 


Diy  01  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

G 

- 
7 

8 

9 

10 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

22 

1 

23 

24 

1 

25 

\ 

26 

27 

1 

28 

29 

30  31 

> 
< 

MAX 
MIN 

85 

62 

85 
63 

78 

62 

80 
6ft 

85 

65 

87 
64 

B9 
6ft 

88 

62 

88 

61 

84 

63 

83 

66 

88 

67 

87 
64 

85 
67 

83 
59 

66 

62 

90 
63 

76 
54 

61 

54 

89 

63 

69 
66 

6^ 

-i" 

7? 

6^ 

66 

i') 

fc'' 

6ft 

68 

85il 
63l9 

MAX 
MIN 

89 
55 

81 
62 

82 
62 

91 

61 

91 

60 

90 
61 

85 
61 

84 

59 

67 
55 

89 

58 

87 
56 

88 
63 

90 
56 

92 
57 

90 
66 

68 

59 

92 
64 

92 
70 

96 
66 

91 
66 

86 
66 

69 
64 

68 
57 

90 
67 

93 
66 

96 
66 

89«1 
62i0 

MAX 
MIN 

90 

82 

SO 

78 

89 

90 

90 

90 

91 

88 

90 

89 

90 

90 

92 

90 

67 

85 

92 

90 

93 

92 

95 

93 

96 

95 

93 

94 

91 

95 

90iO 

MAX 
MIN 

87 
59 

93 
57 

93 
57 

9ft 
6ft 

91 
62 

92 
62 

93 
70 

85 
65 

92 
65 

92 
65 

88 
6ft 

90 
67 

95 
70 

93 
70 

95 
70 

97 
75 

94 

68 

93 
69 

92 
66 

93 
70 

MAX 
MIN 

90 
60 

82 
66 

87 
6ft 

91 
65 

91 
67 

95 

63 

91 
62 

90 
66 

89 
63 

66 
62 

89 
60 

90 
60 

90 
56 

69 
68 

90 
58 

93 
60 

82 
63 

88 
59 

90 
65 

9ft 
69 

92 
66 

95 
70 

95 
69 

91 

n 

63 
70 

84 
69 

87 
69 

91 
72 

92 
69 

96 
68 

89a8 
65<1 

MAX 
MIN 

90 
55 

81 
62 

S3 
60 

90 
59 

92 
60 

95 
57 

93 
62 

89 

58 

84 

60 

83 

56 

87 
57 

69 

58 

86 
56 

87 
61 

89 
57 

91 
59 

62 
64 

86 
55 

87 
60 

93 

62 

92 
60 

93 
69 

95 
62 

91 

68 

84 

61 

67 
63 

88 
67 

69 
65 

93 
68 

96 
66 

88>8 
60i9 

MAX 
MIN 

8ft 
58 

86 
63 

80 
61 

86 
60 

90 
62 

92 
64 

89 

59 

87 

60 

69 
64 

90 
64 

69 
63 

90 
63 

92 
65 

88 
66 

63 
55 

86 
62 

90 
63 

78 

52 

80 
59 

92 
63 

92 
71 

93 
72 

92 
71 

90 
64 

68 
64 

78 
67 

76 
70 

SB 
67 

90 
69 

87a2 
63«5 

MAX 
MIN 

9ft 

66 

88 
65 

81 

65 

89 
66 

92 
66 

94 
67 

9ft 

58 

93 
66 

92 
68 

69 
67 

91 
58 

89 
60 

90 
69 

93 
68 

92 
63 

93 

68 

92 
62 

9ft 

67 

9ft 

71 

96 

70 

88 
72 

95 
68 

97 
70 

97 
71 

96 
71 

98 
71 

92 13 
66»7 

MAX 
MIN 

92 
61 

90 
60 

83 
63 

85 
63 

88 
6ft 

90 
66 

92 
65 

93 
64 

89 
62 

65 
62 

83 
54 

87 
58 

69 
56 

88 
56 

66 

57 

89 
67 

92 
68 

79 
62 

89 
63 

89 
66 

69 
69 

91 
67 

92 
67 

95 
67 

90 
67 

90 
66 

90 
67 

68 
63 

90 
66 

96 
67 

89.0 
63>2 

MAX 
MIN 

88 
61 

83 
60 

87 

63 

82 
63 

90 
66 

91 
63 

93 
63 

94 
63 

90 
61 

87 

63 

66 
60 

88 
61 

90 
63 

68 
70 

86 

58 

88 

63 

93 
67 

83 

55 

87 

59 

92 
65 

95 
66 

93 
69 

93 
70 

97 

73 

91 
69 

80 
69 

89 
69 

89 
72 

94 

70 

95 
71 

S9>4 
64>8 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
66 

83 
68 

68 
68 

91 

72 

93 
71 

94 

70 

92 
69 

88 

70 

86 
68 

88 
62 

85 
63 

88 
62 

89 
70 

93 
65 

90 
72 

88 
68 

86 
62 

90 
67 

69 

70 

90 
70 

91 

70 

91 
73 

93 
73 

66 
7ft 

93 
70 

9ft 
71 

92 
72 

93 
73 

95 
75 

90i0 
69>1 

MAX 
MIN 

67 
57 

81 
63 

88 
63 

90 
61 

95 
63 

93 
62 

90 
60 

69 
62 

94 
64 

68 
62 

91 
63 

93 
63 

90 
69 

84 
67 

67 

67 

90 
62 

63 

60 
64 

90 
60 

92 
6ft 

92 
69 

96 
71 

93 
72 

93 
69 

76 
65 

77 
68 

76 
67 

90 
71 

92 
66 

95 
69 

88>8 
64.2 

MAX 
MIN 

88 
59 

82 
6ft 

85 
64 

90 
62 

92 
66 

92 
63 

89 

61 

69 

63 

86 
65 

64 

66 

87 
61 

88 

60 

86 
64 

87 
70 

69 

57 

92 
66 

84 

68 

67 
53 

93 
58 

93 
55 

92 

65 

9ft 

69 

96 

71 

91 

73 

82 
69 

84 
69 

89 
69 

92 
72 

94 

70 

96 

70 

89.1 
65.1 

MAX 
MIN 

89 
6ft 

82 
65 

86 
65 

90 
65 

93 
69 

93 

67 

90 
66 

90 
66 

86 

65 

85 
67 

8» 
63 

90 
64 

89 
68 

87 
68 

89 

60 

94 

68 

84 
61 

87 
56 

92 
62 

9ft 

69 

92 
59 

95 
75 

97 
7ft 

9ft 

69 

81 
70 

83 

70 

66 

70 

91 
72 

94 

73 

96 
72 

89.5 
67.0 

MAX 
MIN 

95 
61 

96 
60 

89 

65 

84 

62 

89 
62 

92 
64 

93 

63 

95 
64 

92 
64 

89 

58 

86 

53 

68 

57 

89 
56 

90 
61 

92 

67 

93 

69 

94 

68 

e» 

64 

90 
64 

91 
6ft 

91 
6ft 

91 

67 

9ft 

68 

96 
69 

96 
69 

94 
68 

96 
67 

93 
66 

92 
67 

95 
69 

91.6 
64.0 

MAX 
MIN 

9ft 

63 

92 
62 

63 
64 

89 
62 

91 

62 

94 

64 

95 
64 

91 
64 

88 

67 

86 

59 

90 
54 

92 
55 

94 
54 

93 
65 

9* 

62 

95 
63 

87 
67 

87 
67 

91 
64 

88 
66 

90 
65 

93 
66 

96 

6B 

95 
68 

93 
70 

94 

67 

94 

69 

94 
66 

94 

68 

96 
69 

91.8 
64.2 

MAX 
MIN 

88 
53 

64 

60 

89 
61 

92 
60 

92 
62 

93 
60 

91 
59 

88 

59 

86 
60 

87 

68 

89 
66 

93 
61 

90 
61 

85 
64 

68 
55 

91 

55 

81 
61 

86 
53 

68 
56 

93 
58 

9« 

65 

95 
69 

92 
68 

95 
68 

82 
67 

77 
66 

82 
66 

66 
69 

91 
66 

95 
66 

88.6 
62.0 

MAX 
MIN 

89 
59 

SO 
61 

85 
63 

90 
63 

91 
55 

93 
62 

90 
60 

91 
60 

89 
62 

85 
59 

89 
56 

69 
58 

88 
56 

91 
68 

90 
55 

94 
59 

88 
62 

87 
52 

91 
59 

9ft 

65 

93 
62 

9ft 
65 

98 
67 

94 
71 

Sft 
69 

90 
66 

94 
67 

93 
70 

95 
70 

100 
72 

90.6 
62.9 

MAX 
MIN 

92 
65 

63 
65 

83 
66 

87 
63 

92 
6ft 

92 
64 

91 
64 

69 
63 

90 
6ft 

87 
62 

86 
56 

87 
62 

89 
63 

93 
70 

93 
59 

92 
62 

92 
67 

66 
56 

90 
60 

91 
67 

93 
64 

93 
66 

97 
73 

95 
74 

90 
73 

96 
66 

93 
69 

96 
71 

96 
71 

98 
71 

91.2 
65.* 

MAX 
MIN 

89 
59 

90 
60 

82 

62 

82 
61 

90 

63 

92 

59 

93 
63 

93 
63 

69 

60 

85 
61 

84 
54 

87 
59 

88 
56 

89 
58 

88 
58 

89 
58 

93 
63 

61 

59 

89 
62 

89 

65 

92 
65 

92 
67 

92 
69 

95 
70 

90 
70 

90 
66 

87 
66 

68 
68 

90 
66 

9J 
67 

89.0 
62.6 

MAX 
MIN 

88 
55 

90 
62 

82 
63 

92 
63 

89 
63 

93 
61 

96 

62 

96 

61 

90 
60 

87 
66 

85 
63 

89 
61 

93 
60 

90 
66 

89 
57 

90 
56 

91 
66 

79 
55 

8ft 

55 

91 
61 

92 
62 

93 
69 

95 

70 

95 
66 

92 
66 

64 

67 

77 
66 

60 
69 

61 
69 

90 
67 

66.8 
63.0 

MAX 
MIN 

92 
62 

92 
62 

62 
6ft 

86 
64 

91 
6ft 

99 
63 

94 
63 

93 
62 

91 
62 

88 
62 

87 
59 

89 
60 

90 
60 

88 
70 

91 

56 

92 
61 

95 

72 

81 

55 

86 
61 

92 
68 

94 

65 

93 
67 

95 
69 

97 

73 

92 
70 

86 

70 

90 
73 

91 
73 

94 

73 

95 

72 

90.9 
66.2 

MAX 
MIN 

92 
62 

87 
68 

86 
66 

92 
61 

96 
61 

95 

63 

96 

63 

97 
61 

93 
63 

91 
59 

93 
53 

92 
55 

92 
5ft 

9ft 

70 

96 

55 

96 
70 

86 
70 

89 

56 

96 
57 

9ft 
6ft 

98 

53 

97 
6ft 

97 

66 

98 

70 

92 
69 

94 

65 

96 
66 

95 
67 

96 
69 

96 

70 

93.9 
63.4 

MAX 
MIN 

90 
59 

83 
65 

86 
6ft 

90 
63 

91 
64 

94 

63 

92 
62 

91 
64 

88 
62 

87 

61 

90 
59 

91 
60 

91 
60 

91 
71 

91 
68 

95 
60 

87 
64 

86 
57 

92 
61 

95 
67 

94 
61 

96 

70 

96 
70 

95 
74 

65 
70 

86 
66 

90 
67 

92 
71 

96 
74 

96 
69 

91.2 
64.6 

MAX 
MIN 

97 
68 

90 
69 

8ft 

67 

90 
67 

94 

69 

95 
70 

94 

71 

94 

70 

89 

68 

90 
67 

89 
63 

91 
63 

92 
62 

9ft 
69 

94 
66 

95 
72 

87 

71 

88 
63 

92 
65 

89 

69 

93 
68 

95 
70 

97 
71 

94 

71 

89 
73 

95 
66 

96 
70 

94 

70 

96 

70 

96 

73 

92. S 
68.4 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 
61 

80 
63 

82 
60 

89 
63 

90 
63 

92 
63 

90 
62 

90 
6ft 

85 
60 

65 

57 

87 
58 

87 
58 

86 
65 

86 
66 

89 
59 

93 
67 

63 
56 

67 
61 

67 

65 

92 
62 

92 
66 

93 
68 

95 

70 

89 
70 

87 
67 

90 
68 

90 
70 

90 
71 

94 

68 

68.7 
63.3 

MAX 
MIN 

92 
67 

65 
61 

61 
6ft 

67 
63 

88 
6ft 

89 
65 

92 
68 

68 

65 

85 
6ft 

83 
62 

87 
59 

90 
62 

93 
6ft 

91 
61 

92 
66 

92 
64 

86 
68 

61 

65 

86 

69 

88 

70 

92 
67 

90 
70 

95 
71 

93 
72 

92 
73 

69 
69 

83 
66 

89 
70 

93 
70 

96 
72 

88.9 
66.4 

MAX 

MIN 

91 
69 

90 
7ft 

88 
66 

91 
65 

93 
67 

94 

68 

95 
67 

92 
65 

87 
69 

89 
62 

86 
61 

87 
60 

86 
66 

91 
75 

91 

61 

91 
77 

92 
72 

90 
66 

90 
66 

89 

70 

90 
71 

92 
70 

93 
77 

93 
77 

94 

77 

94 

72 

94 

71 

94 

73 

95 
71 

97 

72 

91.4 
69.3 

MAX 
MIN 

94 

66 

85 
65 

80 
65 

82 
66 

88 
67 

90 
66 

90 
65 

69 

65 

68 
67 

85 
66 

85 

63 

86 
65 

87 
63 

6ft 

70 

88 

62 

85 
67 

91 
71 

84 

57 

8ft 

61 

90 
68 

91 

67 

91 

69 

91 

73 

93 

73 

93 
70 

89 

70 

90 
71 

90 
74 

92 
72 

95 
75 

86.3 
67.3 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
66 

78 
65 

86 
59 

9ft 
6ft 

94 
60 

93 
66 

87 
64 

88 
66 

69 
65 

90 
67 

89 
65 

91 
70 

88 
68 

84 

60 

66 
65 

90 
65 

78 
57 

81 
61 

68 
67 

92 
71 

92 
7ft 

9ft 
7ft 

93 
74 

91 
67 

78 
68 

77 
69 

80 
71 

90 
69 

91 
71 

87.4 
66.3 

MAX 
MIN 

91 
61 

65 

60 

80 
59 

84 
66 

90 
66 

91 
66 

92 
66 

89 
65 

92 
67 

86 
66 

91 

60 

88 

60 

89 
63 

87 
64 

90 
59 

69 
64 

93 
71 

84 

68 

8ft 
60 

92 
64 

94 
69 

9ft 

71 

95 
73 

97 
75 

97 
71 

90 
70 

91 
72 

90 
76 

95 

72 

97 
74 

90.2 
66.3 

MAX 
MIN 

94 
69 

86 
66 

60 
66 

66 
66 

90 
66 

91 
66 

92 
68 

69 
67 

87 
67 

84 
64 

88 
60 

91 
65 

91 
6ft 

91 
63 

90 
73 

94 
70 

80 
69 

86 
69 

66 
69 

62 

66 

87 
68 

90 
71 

93 
7« 

94 
75 

94 
74 

92 
72 

86 
69 

68 
73 

93 
71 

9S 
74 

89.1 
66.6 

MAX 
MIN 

88 
55 

85 
62 

78 
60 

86 
60 

90 
63 

91 

63 

92 
58 

89 

60 

88 

63 

88 

62 

67 
60 

89 
68 

90 
60 

87 
65 

87 
55 

68 
54 

91 
66 

61 

52 

63 
65 

67 
64 

93 
65 

93 
68 

96 
66 

94 

68 

93 
66 

79 
67 

82 
66 

60 
68 

90 
69 

92 

69 

87.9 
62.7 

MAX 
MIN 

94 
54 

87 
65 

82 
6* 

92 
66 

93 
66 

91 
68 

94 

67 

69 
67 

87 
67 

84 

62 

66 
60 

90 
65 

92 
6ft 

91 
62 

91 
71 

95 
66 

89 

70 

85 
67 

9ft 
6ft 

90 
67 

88 
74 

93 
72 

96 

72 

92 
73 

93 
72 

92 
72 

90 
68 

89 
71 

93 
68 

96 
69 

90.7 
67.1 

MAX 
MIN 

96 
63 

93 
63 

84 
67 

85 
63 

90 
6ft 

92 
65 

90 
64 

88 
65 

93 
65 

86 
60 

86 
62 

86 
57 

90 
60 

92 
61 

93 
67 

93 
61 

95 
69 

89 
65 

90 
67 

91 
67 

86 
67 

93 
66 

94 
70 

95 
72 

95 
77 

97 
SO 

92 
69 

83 

es 

90 
60 

95 
70 

90.9 
65.8 

MAX 
MIN 

93 
65 

88 
65 

83 
66 

89 
65 

93 
65 

93 
67 

93 
66 

93 
64 

90 
67 

87 
61 

90 
56 

91 
58 

91 
56 

9ft 
67 

93 
61 

94 
63 

84 

70 

67 
63 

90 
6ft 

89 
66 

89 

65 

67 

70 

70 

71 

69 

69 

70 

69 

71 

"65I7 

MAX 
MIN 

90 
7* 

89 
69 

8ft 
65 

90 
68 

90 
69 

9* 
72 

95 
71 

93 
66 

90 
68 

88 
68 

87 
62 

87 
62 

89 
61 

91 
73 

92 
66 

91 
73 

92 
76 

89 
65 

91 
70 

86 
71 

69 
69 

91 
70 

93 
76 

9ft 
74 

92 
75 

94 
71 

94 
73 

92 
72 

93 
73 

95 
74 

90.9 
69.9 

MAX 
MIN 

85 
55 

89 
6ft 

86 

62 

8ft 

60 

90 
6ft 

92 
62 

94 

kO 

89 
59 

90 
65 

66 

63 

87 
68 

89 
68 

92 
70 

90 
67 

67 
66 

89 
64 

91 
64 

79 
63 

80 
58 

90 
63 

91 

70 

92 
73 

96 
7ft 

92 
74 

93 
67 

62 
69 

63 
69 

63 
69 

90 
66 

91 

70 

88.4 
64.9 

S««  B«i««DC«  No1«B  FoUowlag  SuUoa  [ad«x 
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Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAM 
JUNE  195 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

,, 
11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Aver 

FAYETTE 

B6 

78 

66 

91 

93 

93 

91 

91 

68 

89 

89 

90 

86 

87 

88 

92 

87 

85 

92 

94 

93 

95 

95 

92 

81 

86 

85 

94 

95 

89 

MIN 

58 

63 

62 

59 

65 

62 

63 

61 

64 

62 

65 

66 

65 

65 

66 

56 

57 

64 

66 

70 

70 

71 

59 

60 

70 

63 

FLORENCE 

67 

85 

89 

91 

86 

86 

69 

91 

91 

92 

89 

81 

86 

90 

89 

61 

90 

94 

95 

95 

93 

93 

79 

79 

77 

90 

92 

88 

MIN 

56 

64 

59 

59 

59 

67 

56 

63 

66 

62 

61 

62 

68 

63 

64 

52 

56 

62 

70 

70 

75 

71 

66 

69 

73 

69 

63 

FORT  MORGAN 

88 

87 

82 

67 

90 

92 

91 

90 

88 

87 

84 

86 

68 

89 

69 

90 

86 

68 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

92 

MIN 

75 

76 

78 

74 

74 

76 

75 

77 

76 

79 

60 

80 

80 

80 

75 

FRISCO  CITY 

MAX 

93 

92 

86 

63 

93 

93 

93 

66 

87 

90 

89 

90 

93 

93 

95 

85 

86 

93 

90 

93 

96 

96 

97 

89 

94 

95 

96 

91 

MIN 

67 

66 

61 

70 

72 

60 

64 

66 

67 

73 

66 

90 

81 

87 

91 

92 

91 

65 

64 

90 

92 

89 

86 

90 

93 

80 

87 

92 

94 

95 

96 

96 

94 

83 

80 

82 

69 

93 

96 

89 

MIN 

65 

61 

5  7 

67 

57 

59 

66 

67 

66 

63. 

GAINESVILLE 

91 

79 

79 

84 

93 

69 

90 

67 

87 

89 

69 

86 

90 

90 

94 

83 

84 

93 

95 

94 

96 

97 

96 

67 

93 

90 

93 

96 

89 , 

MIN 

66 

66 

66 

67 

64 

66 

65 

67 

70 

57 

60 

66 

67 

72 

71 

75 

67< 

93 

91 

90 

85 

95 

98 

94 

91 

69 

91 

94 

93 

91 

95 

97 

87 

87 

93 

82 

87 

93 

94 

89 

95 

95 

92 

66 

MIN* 

63 

63 

63 

66 

65 

65 

65 

70 

66 

66 

6  8 

67 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

65i 

GILBERTOWN 

MAX 

92 

92 

86 

92 

95 

97 

96 

95 

91 

90 

91 

91 

92 

94 

95 

96 

87 

90 

96 

97 

98 

96 

99 

100 

96 

95 

96 

96 

96 

MIN 

61 

66 

66 

61 

62 

63 

63 

60 

64 

59 

54 

55 

56 

69 

55 

64 

69 

52 

56 

64 

64 

64 

70 

69 

69 

70 

67 

69 

66 

70 

63  1 

MAX 

83 

80 

63 

87 

86 

93 

93 

90 

91 

67 

66 

67 

69 

90 

90 

93 

86 

86 

93 

93 

92 

94 

96 

92 

94 

90 

86 

94 

97 

97 

90i 

MIN 

66 

64 

66 

67 

66 

67 

66 

65 

67 

66 

63 

65 

62 

69 

66 

70 

74 

67. 

GREENV  I  LI  E 

95 

B4 

82 

69 

92 

94 

92 

90 

67 

90 

92 

90 

93 

92 

94 

89 

89 

92 

90 

92 

92 

97 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

MIN 

67 

64 

66 

67 

66 

67 

70 

66 

67 

64 

59 

63 

61 

67 

73 

67, 

i^MMTCDc\/tl  1  c 

M*N 

86 

90 

91 

89 

90 

90 

92 

92 

86 

88 

93 

69 

83 

90 

92 

92 

97 

95 

95 

82 

80 

83 

89 

91 

90 

89 

61 

63 

62 

66 

63 

52 

60 

64 

55 

61 

65 

61 

70 

71 

71 

66 

67 

66 

70 

66 

67 

64 

HAI  F  W  T  1  1  F 
nAkC  I  V  1  Ll>C 

87 

86 

76 

66 

88 

92 

92 

68 

69 

86 

67 

89 

68 

65 

83 

83 

89 

79 

80 

89 

92 

92 

94 

92 

91 

69 

61 

79 

90 

MIN 

57 

63 

62 

60 

63 

65 

59 

62 

64 

63 

63 

66 

64. 

HAM I LTON 

87 

85 

72 

85 

91 

87 

86 

86 

67 

87 

68 

85 

80 

64 

69 

78 

80 

90 

92 

91 

93 

92 

90 

79 

82 

80 

89 

9 1 

R64 

MIN 

64 

69 

65 

63 

54 

59 

66 

67 

70 

641  > 

UAVMPV  1 1  1  F 

91 

92 

90 

67 

66 

66 

69 

88 

90 

89 

93 

83 

66 

91 

92 

92 

93 

96 

93 

92 

91 

92 

92 

90i 

MIN 

65 

67 

66 

59 

63 

67 

60 

62 

67 

67 

71 

72 

70 

70 

71 

66f 

HEADLAND 

92 

92 

92 

68 

91 

92 

93 

93 

65 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

86 

69 

62 

88 

92 

92 

92 

93 

91 

88 

89 

90l 

MIN 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

70 

67 

7 1 

70 

73 

73 

70 

70 

72 

67. 

HEFLIN 

90 

83 

94 

91 

92 

90 

87 

90 

87 

90 

88 

90 

91 

95 

82 

89 

91 

93 

93 

95 

97 

93 

87 

66 

65 

89 

93 

MIN 

60 

56 

52 

63 

54 

57 

63 

65 

62 

59t 

90 

86 

65 

60 

89 

90 

89 

85 

64 

86 

89 

68 

89 

88 

93 

65 

69 

86 

87 

86 

90 

93 

92 

67 

66 

89 

90 

MIN 

65 

66 

66 

70 

67 

69 

69 

72 

73 

70 

60 

70 

70 

70 

67 

UllMTCt/TI  1  F    UQ  AD 
nU"  1         1  LLC    Ho  r 

90 

79 

67 

93 

90 

92 

90 

90 

92 

95 

92 

84 

66 

94 

80 

83 

91 

93 

95 

96 

93 

94 

81 

60 

62 

92 

93 

MIN 

60 

66 

66 

64 

66 

65 

64 

65 

67 

69 

67 

68 

64 

62 

56 

61 

67 

70 

74 

66 

66 

69 

70 

71 

69 

70 

66l  . 

JASPER 

MAX 

95 

96 

96 

93 

79 

84 

65 

92 

93 

MIN 

68 

73 

73 

66 

67 

66 

70 

66 

68 

LAFAYET  TE 

92 

81 

81 

66 

66 

75 

91 

68 

83 

82 

87 

91 

90 

68 

90 

95 

63 

86 

89 

92 

91 

92 

96 

92 

90 

69 

65 

67 

92 

MIN 

60 

63 

62 

61 

65 

60 

65 

67 

65 

65 

66 

67 

68 

63)  . 

L  1  V  IrloS  1  un 

8<> 

79 

64 

90 

92 

91 

91 

88 

86 

87 

90 

87 

91 

90 

94 

85 

88 

93 

94 

94 

95 

96 

98 

98 

93 

61 

95 

99 

91 1  1 

MIN 

65 

66 

66 

63 

66 

67 

66 

63 

67 

62 

74 

66  •  . 

LOCKHART 

94 

95 

87 

81 

91 

93 

90 

87 

85 

89 

91 

92 

91 

93 

93 

65 

87 

92 

67 

88 

93 

92 

92 

93 

92 

93 

91 

MIN 

67 

63 

64 

66 

66 

68 

66 

67 

66 

70 

72 

66a  . 

MAO I  SON 

85 

87 

80 

85 

92 

68 

94 

87 

67 

90 

92 

88 

84 

86 

69 

79 

60 

90 

92 

94 

92 

93 

68 

79 

79 

80 

69 

MIN 

57 

63 

64 

62 

64 

64 

63 

62 

6? 

64 

64 

63 

64 

63 

63 

53 

60 

70 

65 

70 

69 

63i 

MAR  ION  JUNCTION  2  NE 

90 

79 

80 

87 

90 

69 

64 

83 

87 

69 

87 

90 

86 

93 

85 

86 

90 

91 

92 

93 

95 

94 

69 

89 

69 

92 

93 

MIN 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

67 

65 

71 

73 

74 

67i 

MART  I N   DA M 

89 

82 

60 

67 

68 

90 

90 

90 

64 

84 

85 

90 

89 

90 

66 

92 

69 

88 

87 

90 

90 

92 

95 

92 

86 

86 

SB 

90 

92 

MIN 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

7^ 

70 

70 

66 

661  . 

MINTER  3  NW 

92 

88 

81 

62 

92 

90 

92 

88 

81 

90 

90 

91 

93 

94 

68 

92 

93 

93 

95 

MIN 

65 

67 

65 

72 

67i 

MOB ILE  WB  A I R PORT 

90 

86 

85 

90 

95 

9* 

89 

86 

86 

66 

86 

94 

94 

90 

91 

90 

91 

90 

66 

90 

91 

92 

90 

93 

93 

94 

94 

MIN 

70 

70 

70 

71 

70 

66 

74 

70 

72 

71 

70 

72 

7-5 

71 

73 

74 

74 

74 

70i 

MOB ILC 

91 

90 

87 

65 

94 

94 

93 

89 

88 

84 

83 

86 

93 

88 

87 

92 

90 

91 

68 

67 

68 

89 

90 

88 

90 

94 

92 

93 

89. 

MIN 

72 

74 

70 

^' 

70 

76 

78 

60 

73 

73 

77 

76 

77 

79 

74 

76 

76 

78 

79 

72. 

MONTGOMERY  WB  AP 

89 

83 

63 

67 

93 

89 

85 

83 

86 

67 

67 

89 

66 

94 

82 

87 

89 

90 

92 

93 

95 

93 

87 

91 

90 

92 

93 

MIN 

69 

68 

63 

66 

65 

70 

66 

72 

72 

71 

72 

75 

75 

74 

73 

72 

73 

74 

76 

69. 

um  II  Tnu  t 
MUUL 1  uri  ^ 

86 

77 

87 

90 

93 

93 

83 

90 

88 

87 

90 

90 

87 

63 

86 

65 

83 

80 

89 

93 

93 

95 

94 

92 

85 

78 

79 

90 

92 

MIN 

60 

64 

63 

63 

63 

68 

70 

69 

69 

69 

64. 

uiic^i  F   cunAi  e    faa  ad 
P1U3LLC    C>HU«L3    r*A  «r 

85 

77 

66 

90 

93 

92 

86 

89 

88 

86 

91 

92 

69 

63 

86 

91 

60 

80 

69 

92 

93 

94 

93 

93 

76 

78 

78 

91 

91 

MIN 

62 

64 

56 

65 

65 

63 

66 

66 

66 

64 

57 

69 

64. 

NATCHEZ 

94 

86 

64 

90 

94 

93 

93 

92 

88 

87 

90 

90 

90 

94 

93 

95 

86 

89 

90 

90 

92 

95 

96 

95 

90 

95 

96 

96 

97 

1  00 

MIN 

61 

61 

62 

64 

61 

64 

60 

56 

57 

56 

69 

57 

69 

69 

63. 

NEW  MARKET  2 

MAX 

86 

84 

67 

69 

94 

92 

86 

89 

66 

90 

93 

89 

85 

85 

91 

67 

80 

89 

92 

93 

95 

93 

95 

90 

80 

79 

87 

90 

94 

MIN 

62 

59 

58 

62 

62 

60 

67 

67 

64 

70 

68 

6  5 

66 

62. 

MAX 

89 

69 

62 

66 

90 

90 

94 

9* 

91 

91 

65 

89 

90 

86 

66 

69 

92 

61 

86 

92 

93 

93 

96 

96 

94 

81 

80 

84 

87 

MIN 

62 

61 

61 

60 

63 

61 

60 

59 

60 

67 

?* 

57 

5 1 

57 

65 

69 

71 

68 

66 

66 

67 

67 

67 

62. 

OPELIKA 

MAX 

91 

90 

66 

61 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

62 

69 

92 

91 

66 

91 

91 

63 

88 

89 

91 

90 

91 

93 

89 

89 

91 

B9 

90 

94 

8". 

MIN 

56 

58 

54 

66 

59. 

OZARK  6  NNW 

MAX 

93 

95 

66 

64 

61 

90 

90 

93 

69 

67 

65 

89 

91 

92 

93 

95 

83 

90 

93 

95 

93 

97 

90 

69 

92 

93 

90.. 

MIN 

67 

61 

65 

63 

63 

63 

66 

65 

65 

59 

56 

61 

61 

61 

65 

66 

65 

66 

70 

71 

72 

68 

66 

66 

66 

71 

65. 

PELL  CITY   2  W 

MAX 

88 

82 

86 

91 

93 

90 

91 

91 

65 

MIN 

52 

57 

61 

66 

59 

58 

52 

57 

57 

PELL  CITY  2  ENE 

MAX 

94 

83 

67 

93 

94 

94 

95 

94 

90 

62 

85 

65 

89 

92 

96 

MIN 

52 

65 

54 

58 

64 

64 

67 

69 

68 

68 

67 

65 

70 

68 

67 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JUNE  1<)60 


Slalion 

Day  01  Monlh 

Avvrmg* 

1 

2 

3 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19  ' 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30  1  31 

PHENtX  CITY  2  NNW 

MAX 

90 

90 

83 

84 

88 

88 

91 

87 

86 

83 

86 

89 

89 

86 

90 

87 

90 

91 

94 

90 

89 

87 

83 

88 

95 

88>0 

MIN 

63 

63 

65 

68 

67 

67 

60 

64 

63 

61 

66 

fj- 

''' 

'  6 

6S 

68 

69 

70 

70 

69 

71 

67 

68 

69 

71 

70 

65i6 

PPATTV ILLF 

MAX 

93 

82 

82 

92 

91 

94 

97 

93 

91 

88 

89 

92 

90 

91 

92 

94 

94 

90 

93 

94 

94 

96 

97 

95 

89 

92 

93 

93 

95 

98 

92al 

MIN 

61 

65 

67 

68 

67 

64 

58 

62 

61 

68 

61 

63 

67 

63 

67 

69 

67 

69 

70 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

72 

66*  3 

PUSHMATAHA 

MAX 

93 

86 

83 

86 

90 

94 

95 

93 

93 

89 

89 

90 

92 

92 

92 

98 

91 

91 

88 

94 

96 

98 

99 

100 

98 

93 

93 

91 

95 

98 

92.7 

MIN 

62 

67 

63 

65 

65 

62 

67 

60 

57 

63 

64 

67 

68 

67 

62 

52 

58 

67 

65 

69 

74 

74 

71 

69 

70 

72 

73 

75 

66*  0 

RED  BAV 

MAX 

ei> 

83 

73 

84 

88 

89 

90 

85 

86 

88 

89 

88 

90 

83 

81 

83 

89 

77 

78 

88 

91 

93 

93 

93 

89 

76 

80 

78 

90 

90 

85«6 

MIN 

6? 

65 

62 

60 

6? 

65 

60 

62 

67 

6ft 

68 

66 

66 

68 

60 

64 

62 

54 

59 

65 

69 

72 

73 

73 

66 

66 

69 

71 

70 

71 

65*3 

PEOSTONE  ARSENAL 

MAX 

86 

82 

85 

91 

93 

93 

89 

90 

86 

87 

87 

90 

87 

84 

86 

89 

79 

82 

89 

92 

92 

95 

93 

92 

80 

78 

80 

88 

91 

95 

87,7 

MIN 

63 

61 

63 

64 

58 

58 

64 

62 

63 

60 

69 

61 

56 

57 

58 

51 

57 

62 

66 

70 

72 

67 

65 

68 

69 

71 

67 

67 

63  •  1 

91 

90 

86 

83 

88 

91 

92 

93 

92 

86 

87 

87 

88 

90 

94 

92 

91 

89 

90 

87 

89 

90 

92 

93 

91 

94 

94 

93 

93 

90.2 

MIN 

6i 

66 

63 

66 

67 

67 

70 

68 

67 

68 

61 

61 

60 

70 

65 

71 

72 

66 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

74 

70 

73 

72 

70 

72 

68.  1 

POCKFOPD 

89 

89 

85 

90 

90 

92 

92 

92 

90 

86 

85 

87 

90 

89 

89 

90 

94 

89 

86 

91 

94 

93 

93 

96 

93 

93 

90 

89 

90 

92 

90.3 

MIN 

iS 

58 

60 

62 

61 

62 

63 

65 

64 

60 

55 

58 

56 

61 

55 

58 

61 

58 

61 

63 

62 

65 

64 

67 

64 

64 

68 

66 

68 

68 

61.9 

ROCK  MILLS 

MAX 

92 

84 

83 

91 

92 

95 

94 

87 

88 

86 

92 

91 

89 

88 

93 

94 

88 

92 

93 

93 

94 

94 

98 

93 

90 

78 

97 

99 

91.0 

MIN 

m  62 

61 

58 

64 

61 

64 

62 

60 

57 

55 

58 

57 

63 

56 

55 

69 

59 

63 

62 

67 

72 

67 

66 

67 

65 

65 

65 

67.1 

RUSSELLVILLE  2 

85 

84 

76 

84 

90 

92 

91 

88 

88 

88 

88 

88 

89 

86 

81 

85 

89 

78 

80 

90 

91 

91 

93 

92 

90 

81 

80 

78 

90 

90 

86.5 

MIN 

53 

61 

60 

59 

59 

54 

60 

61 

58 

60 

64 

60 

67 

50 

56 

64 

49 

56 

60 

64 

67 

72 

71 

65 

67 

68 

72 

66 

66 

61.5 

SAiNT  BERNARD 

MAX 

85 

87 

77 

82 

90 

89 

91 

86 

88 

86 

86 

88 

90 

89 

85 

89 

91 

78 

82 

89 

92 

93 

95 

94 

95 

79 

79 

83 

89 

90 

87.2 

MIN 

58 

62 

63 

63 

64 

65 

62 

62 

63 

62 

64 

60 

65 

66 

57 

60 

64 

54 

60 

66 

67 

70 

70 

71 

68 

68 

66 

69 

67 

69 

64.2 

SAND  MT   STATE   FARM   A  U 

MAX 

86 

79 

86 

89 

87 

91 

87 

89 

85 

fl4 

87 

90 

86 

85 

86 

90 

76 

83 

89 

90 

90 

93 

93 

94 

82 

77 

78 

84 

88 

94 

86.6 

MIN 

56 

63 

67 

61 

64 

61 

62 

63 

67 

65 

64 

63 

64 

67 

56 

62 

62 

52 

59 

65 

66 

67 

72 

70 

66 

65 

65 

68 

68 

68 

63.6 

SCOTTSBORO 

MAX 

85 

88 

80 

85 

91 

93 

91 

90 

87 

89 

86 

90 

93 

88 

89 

88 

94 

79 

85 

92 

93 

94 

94 

92 

95 

82 

80 

80 

88 

89 

88.3 

MIN 

53 

54 

63 

61 

62 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

61 

61 

66 

57 

64 

58 

64 

66 

66 

69 

69 

67 

67 

67 

68 

69 

66 

62.5 

SEALE 

92 

85 

85 

90 

90 

92 

93 

88 

87 

85 

88 

90 

92 

90 

91 

96 

86 

88 

87 

89 

92 

92 

95 

93 

91 

90 

84 

90 

94 

96 

90.0 

MIN 

60 

60 

65 

64 

66 

66 

64 

SB 

54 

64 

58 

58 

55 

56 

58 

62 

'4 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

63.8 

M*N 

91 

81 

85 

89 

92 

94 

94 

91 

90 

86 

89 

90 

89 

92 

90 

96 

91 

90 

92 

92 

94 

95 

98 

95 

91 

92 

91 

■  92 

96 

98 

91.5 

67 

66 

67 

66 

69 

66 

69 

69 

68 

66 

62 

65 

64 

70 

64 

66 

71 

60 

66 

70 

67 

71 

74 

74 

73 

71 

71 

73 

74 

74 

68.4 

SVLACAuGA  4  NE 

89 

82 

61 

88 

91 

93 

92 

89 

86 

85 

88 

89 

88 

88 

90 

93 

82 

88 

90 

93 

93 

95 

95 

91 

85 

68 

89 

89 

95 

96 

89.4 

MIN 

58 

65 

64 

61 

64 

62 

6 1 

64 

64 

66 

58 

60 

59 

68 

57 

59 

62 

56 

61 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

70 

74 

71 

69 

64.2 

T ALL  AOEGA 

90 

83 

84 

91 

92 

95 

92 

92 

89 

87 

91 

93 

93 

92 

91 

98 

64 

88 

91 

93 

94 

95 

96 

95 

81 

87 

86 

90 

93 

95 

90.7 

MIN 

57 

65 

62 

62 

63 

61 

65 

65 

60 

62 

59 

60 

59 

62 

57 

60 

65 

58 

62 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

66 

72 

68 

68 

63.8 

T  HOMAS V I LL  E 

MAX 

94 

90 

80 

87 

87 

90 

90 

90 

89 

86 

85 

86 

89 

89 

92 

90 

93 

89 

85 

89 

90 

90 

93 

95 

93 

90 

93 

92 

95 

96 

89.9 

MIN 

6l> 

60 

62 

61 

62 

63 

63 

61 

63 

60 

56 

59 

56 

66 

65 

65 

66 

53 

58 

65 

63 

65 

69 

66 

68 

65 

66 

68 

68 

70 

63.2 

ThOR SB Y  EXP  STATI on 

88 

79 

81 

87 

90 

91 

90 

89 

85 

83 

86 

88 

86 

87 

88 

92 

88 

85 

88 

92 

93 

92 

92 

93 

85 

89 

89 

90 

92 

95 

88.4 

MIN 

64 

64 

64 

65 

66 

65 

68 

65 

64 

64 

61 

63 

62 

69 

60 

65 

62 

61 

64 

66 

65 

69 

70 

72 

69 

68 

60 

70 

73 

73 

65.8 

TROT 

MAX 

91 

85 

81 

87 

89 

91 

93 

89 

87 

85 

87 

90 

91 

92 

91 

94 

85 

85 

90 

87 

90 

90 

95 

93 

94 

89 

88 

90 

90 

95 

89.5 

MIN 

66 

63 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

66 

65 

58 

63 

62 

63 

65 

65 

69 

66 

67 

68 

68 

70 

71 

69 

66 

68 

71 

71 

73 

66.5 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

85 

79 

S3 

88 

91 

93 

90 

90 

87 

86 

88 

87 

86 

88 

88 

92 

84 

85 

91 

91 

90 

94 

94 

92 

81 

89 

86 

93 

95 

95 

88.7 

MIN 

64 

65 

66 

65 

60 

65 

66 

65 

67 

63 

61 

61 

62 

64 

58 

64 

61 

55 

61 

68 

67 

70 

71 

71 

69 

71 

72 

73 

7? 

74 

66.0 

TUSCALOOSA  Oliver  dam 

89 

82 

80 

83 

90 

91 

93 

89 

90 

89 

87 

88 

90 

86 

88 

90 

93 

83 

86 

93 

95 

93 

94 

95 

94 

90 

92 

88 

93 

95 

89.6 

MIN 

63 

63 

64 

65 

68 

64 

69 

69 

66 

64 

62 

62 

64 

72 

64 

64 

71 

51 

60 

61 

75 

74 

57 

72 

70 

69 

70 

76 

72 

78 

66*6 

94 

84 

84 

85 

90 

92 

93 

90 

85 

85 

89 

90 

93 

89 

89 

95 

82 

80 

89 

89 

92 

94 

97 

89 

88 

90 

90 

92 

95 

98 

89.7 

MIN 

65 

64 

65 

66 

65 

67 

68 

68 

65 

65 

60 

64 

62 

65 

65 

64 

69 

68 

67 

69 

71 

70 

71 

72 

73 

69 

69 

7  1 

70 

73 

57.3 

UNION   SPRINGS    S  S 

93 

83 

83 

93 

85 

87 

90 

91 

89 

87 

84 

85 

86 

85 

89 

90 

91 

89 

91 

90 

91 

94 

95 

96 

92 

90 

89 

92 

93 

94 

89.2 

MIN 

65 

59 

62 

62 

64 

65 

67 

67 

66 

65 

66 

67 

66 

64 

68 

66 

67 

64 

66 

67 

66 

73 

74 

74 

72 

68 

71 

72 

72 

74 

67.4 

VALLEY  MEAD 

MAX 

87 

89 

84 

82 

90 

90 

92 

88 

86 

86 

86 

88 

91 

88 

86 

89 

94 

80 

86 

91 

92 

93 

96 

92 

95 

84 

78 

78 

85 

90 

87.9 

MIN 

47 

49 

58 

60 

58 

57 

56 

58 

63 

62 

60 

57 

56 

66 

52 

53 

62 

48 

58 

61 

63 

68 

64 

64 

64 

64 

67 

66 

66 

62 

59.6 

VERNON 

MAX 

90 

84 

75 

87 

91 

88 

94 

83 

85 

94 

96 

94 

97 

95 

94 

80 

92 

85 

95 

89.7 

MIN 

58 

64 

60 

58 

63 

61 

60 

58 

64 

63 

60 

59 

63 

65 

60 

55 

68 

50 

54 

62 

63 

68 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

68 

68 

63.1 

WATERLOO 

MAX 

89 

93 

90 

92 

91 

92 

89 

90 

90 

88 

79 

81 

87 

92 

93 

94 

94 

93 

78 

82 

90 

92 

92 

89.2 

MIN 

55 

59 

64 

62 

56 

60 

54 

55 

56 

59 

58 

59 

58 

62 

64 

72 

74 

64 

67 

71 

70 

69 

67 

62.4 

WHATLEY 

MAX 

93 

83 

85 

90 

93 

94 

93 

92 

88 

87 

89 

88 

88 

93 

92 

93 

88 

88 

92 

92 

93 

95 

97 

96 

93 

95 

95 

95 

97 

98 

91.8 

MIN 

63 

65 

67 

63 

62 

63 

65 

63 

68 

62 

55 

56 

55 

67 

57 

62 

69 

57 

59 

65 

65 

66 

68 

69 

70 

67 

68 

71 

71 

70 

64.3 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  montli 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEMOPOLIS  IXCK  It  DAK 

EVAP 

.20 

.12 

.26 

.17 

.21 

.30 

.30 

.30 

.20 

.17 

.13 

.06 

.27 

.35 

.24 

.13 

.38 

.59 

.35 

.20 

.39 

.19 

.44 

.41 

.08 

.27 

.24 

.39 

.20 

B7.80 

WIND 

16 

48 

12 

27 

19 

11 

12 

26 

22 

23 

19 

16 

28 

48 

72 

22 

83 

35 

42 

12 

30 

10 

30 

60 

59 

37 

34 

60 

30 

60 

1003 

FAIRHOPE 

EVAP 

.22 

.23 

.13 

.22 

.2B 

.26 

.30 

.24 

.16 

.29 

.22 

.20 

.24 

.25 

.30 

.24 

.24 

.28 

.23 

.16 

.17 

.28 

.27 

.26 

.19 

.28 

.20 

.08 

.19 

.24 

6.85 

WIND 

7 

45 

35 

27 

15 

39 

30 

30 

14 

32 

16 

22 

25 

72 

34 

40 

46 

29 

17 

15 

12 

21 

27 

22 

18 

27 

19 

21 

10 

25 

792 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.20 

.10 

.11 

.17 

.21 

.31 

.34 

.21 

.10 

.22 

.23 

.25 

.27 

.20 

.29 

.25 

.14 

.20 

.18 

.15 

.22 

.16 

.24 

.18 

.18 

.22 

.23 

.26 

.16 

.23 

6.21 

WIND 

10 

10 

20 

20 

16 

24 

40 

20 

25 

15 

16 

16 

19 

28 

31 

20 

10 

35 

5 

0 

20 

20 

10 

10 

30 

30 

25 

13 

14 

20 

572 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonol     195^1   -  1950  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ALBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

2 

159 

651 

72  8 

720 

827 

122 

120 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

3 

98 

398 

554 

615 

556 

585 

101 

77 

0 

2967 

ALICEVILLE  2  SE 

0 

0 

30 

699 

702 

693 

138 

77 

0 

ANDALUSIA 

0 

0 

0 

46 

265 

459 

450 

57 

47 

0 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

0 

D 

3 

106 

415 

550 

609 

597 

637 

100 

76 

Q 

3093 

2820 

ASHLAND 

0 

0 

7 

126 

41 1 

537 

654 

588 

636 

132 

89 

0 

3182 

ATHENS  2 

0 

0 

1 

128 

631 

819 

752 

826 

109 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

0 

0 

0 

34 

300 

437 

495 

437 

393 

46 

32 

0 

2174 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

90 

356 

549 

615 

5  90 

625 

114 

71 

0 

3014 

BANKHEAD  LOCK,  ANO  DAM 

° 

^ 

104 

443 

570 

674 

693 

° 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

39 

265 

392 

476 

430 

360 

38 

25 

0 

2025 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

0 

96 

462 

594 

692 

715 

745 

122 

100 

0 

3625 

BESSEMER  <t  SW 

0 

0 

1 

96 

431 

548 

629 

606 

654 

107 

78 

0 

3154 

BIRMINGHAM  W6   AP  R 

0 

0 

1 

99 

427 

525 

622 

613 

637 

97 

72 

0 

3093 

2780 

QD  AUT 1  C V 

° 

° 

° 

333 

493 

542 

505 

56 

° 

2668 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

0 

35 

313 

471 

485 

432 

393 

49 

38 

0 

2216 

BRIDGEPORT  2  W 

0 

0 

1 

106 

464 

683 

692 

751 

126 

99 

0 

CALERA  2  SW 

0 

c 

1 

83 

409 

490 

623 

573 

596 

102 

74 

0 

2951 

CAMDEN   3  NNW 

0 

0 

0 

55 

363 

498 

550 

505 

487 

63 

41 

0 

2562 

CAMP   HILL    2  NW 

° 

° 

' 

125 

420 

577 

655 

" 

3258 

CENTRE 

737 

788 

145 

95 

0 

CENTREVILLE 

0 

0 

0 

89 

451 

562 

648 

607 

618 

100 

69 

0 

3144 

CHATOM 

0 

0 

0 

61 

336 

473 

527 

496 

434 

61 

51 

0 

2431 

CHILDERS8UR5  WTR  PLANT 

0 

0 

0 

84 

40  2 

530 

602 

552 

587 

81 

70 

0 

2908 

C I TRONELL  E 

493 

493 

366 

CLANTON 

0 

0 

3 

113 

445 

590 

674 

618 

548 

lie 

83 

0 

3292 

CLAYTON 

0 

0 

0 

64 

271 

442 

515 

461 

477 

61 

29 

0 

2320 

CODEN 

0 

0 

0 

11 

232 

348 

425 

412 

318 

32 

30 

0 

1606 

DAYTON 

0 

0 

0 

97 

376 

514 

598 

577 

566 

73 

68 

0 

2869 

DECATUR 

505 

739 

750 

797 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

0 

82 

399 

530 

637 

587 

579 

91 

65 

0 

2970 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

40 

266 

433 

477 

436 

436 

44 

27 

0 

2161 

DOUBLE  SPRINGS 

0 

0 

5 

148 

507 

631 

736 

737 

760 

135 

106 

0 

3756 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

39 

249 

422 

469 

425 

407 

37 

24 

0 

2072 

62 

312 

517 

555 

479 

463 

" 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

45 

360 

502 

529 

506 

440 

78 

50 

0 

2510 

FAIRHOPE 

0 

0 

0 

13 

260 

347 

412 

410 

335 

33 

20 

0 

1830 

FALKVILLE 

0 

0 

3 

143 

679 

780 

710 

768 

153 

106 

0 

FAYETTE 

0 

0 

1 

95 

433 

551 

645 

618 

654 

99 

74 

0 

3170 

flor  ence 

° 

119 

578 

682 

727 

802 

111 

FORT  MORGAN 

0 

0 

-0 

6 

167 

300 

402 

381 

326 

17 

12 

0 

1611 

FRISCO  CITY 

0 

0 

0 

52 

299 

456 

527 

499 

456 

59 

52 

0 

2412 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

6 

lie 

451 

601 

657 

629 

710 

126 

96 

0 

3394 

GAINESVILLE 

0 

0 

0 

99 

436 

567 

652 

627 

609 

86 

61 

0 

3139 

GENEVA 

" 

291 

487 

513 

467 

433 

52 

33 

GIL8ERT0WN 

0 

0 

0 

64 

366 

503 

538 

530 

452 

64 

53 

0 

2570 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

61 

342 

473 

569 

536 

536 

66 

47 

0 

2522 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

43 

281 

439 

504 

457 

449 

46 

37 

0 

2256 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

5 

81 

459 

552 

663 

668 

756 

158 

98 

0 

3440 

HALEYV I LL  E 

630 

72  9 

HAMILTON 

0 

0 

5 

135 

524 

604 

748 

727 

766 

131 

96 

0 

3740 

HAYNEVILLE 

0 

0 

0 

57 

320 

473 

533 

470 

564 

49 

0 

HEADLAND 

0 

0 

0 

48 

272 

466 

513 

457 

488 

45 

30 

0 

2319 

HEFLIN 

0 

0 

1 1 

158 

459 

594 

770 

607 

654 

131 

99 

0 

3483 

HIGHLAND  HOME 

° 

° 

^ 

342 

515 

HUNTSVILLE  WB  AP 

0 

0 

1 

103 

48  5 

5  76 

705 

731 

739 

110 

90 

0 

3542 

JASPER 

0 

0 

2 

97 

450 

571 

652 

639 

659 

118 

66 

0 

3256 

LAFAYETTE 

0 

0 

3 

107 

375 

545 

573 

551 

600 

82 

69 

0 

2905 

LIVINGSTON 

0 

0 

0 

70 

393 

493 

601 

557 

524 

72 

49 

0 

2769 

LOCKHAR  T 

° 

° 

0 

41 

265 

452 

466 

442 

425 

59 

° 

MADISON 

0 

0 

4 

128 

488 

608 

733 

730 

785 

157 

99 

0 

3732 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

0 

84 

384 

514 

582 

525 

525 

63 

54 

0 

2731 

MARTIN  DAM 

0 

0 

0 

58 

329 

481 

566 

515 

543 

82 

47 

0 

2621 

MINTER   3  WNW 

0 

0 

0 

53 

236 

523 

532 

66 

57 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

° 

° 

° 

^' 

299 

396 

482 

450 

357 

2087 

1612 

MOBILE 

0 

0 

0 

22 

260 

373 

475 

440 

376 

30 

15 

0 

1991 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

0 

0 

0 

63 

332 

480 

541 

500 

497 

60 

43 

0 

2516 

2137 

MOULTON  2 

0 

0 

3 

119 

465 

595 

713 

719 

774 

121 

96 

0 

3506 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

0 

0 

0 

117 

500 

593 

714 

724 

760 

108 

92 

0 

3508 

NATCHEZ 

° 

° 

0 

57 

365 

497 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

1 

129 

520 

615 

731 

748 

789 

145 

111 

0 

3790 

ONEONTA 

0 

0 

8 

153 

515 

628 

732 

711 

773 

165 

106 

0 

3791 

OPELIKA 

0 

0 

7 

131 

342 

54  7 

629 

569 

596 

105 

74 

0 

30M 

OZARK 

0 

0 

478 

89 

46 

0 

Dpi  I    r  1  TV   ">  u 

° 

' 

155 

567 

702 

PHENU   CITY   2  NNW 

0 

0 

7 

99 

341 

547 

602 

562 

630 

94 

48 

0 

2930 

PRATTVILLE 

0 

0 

0 

65 

357 

510 

577 

500 

532 

81 

48 

0 

2670 

PUSHMATAHA 

0 

0 

0 

87 

403 

555 

634 

610 

566 

91 

57 

0 

30«3 

RED  BAY 

0 

0 

5 

153 

544 

614 

756 

750 

825 

131 

100 

0 

3878 

0 

138 

528 

625 

743 

ROBERTSDALE   1  E 

30 

431 

405 

ROCKFORD 

0 

0 

2 

lOO 

412 

569 

662 

613 

638 

126 

72 

0 

3196 

ROCK  MILLS 

0 

0 

A 

109 

410 

583 

636 

580 

624 

106 

74 

0 

3128 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

6 

155 

577 

662 

776 

785 

842 

195 

138 

1 

4136 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

8 

167 

552 

663 

760 

151 

103 

3981 

SAND   MT   STATE   FARM  API 

0 

0 

6 

134 

471 

591 

694 

677 

783 

121 

100 

0 

3577 

SCOTTSBORO 

0 

0 

0 

142 

513 

622 

727 

763 

823 

178 

131 

0 

3899 

SEALE 

0 

0 

0 

W 

317 

488 

531 

495 

516 

77 

48 

0 

2540 

SELMA 

0 

0 

0 

52 

326 

445 

530 

456 

477 

40 

32 

0 

2368 

SYLACAUGA   4  NE 

0 

0 

0 

78 

407 

528 

621 

561 

615 

94 

76 

0 

2980 

TALLADEGA 

0 

0 

2 

102 

427 

559 

0 

THOMASVILLE 

0 

0 

1 

107 

406 

595 

641 

619 

574 

86 

77 

0 

3106 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

93 

360 

507 

596 

560 

648 

135 

65 

0 

TROY 

0 

0 

0 

56 

276 

441 

509 

456 

477 

50 

44 

0 

2313 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonoll',  <   -   .  ALABAI.1A 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

uing- 

means 
Juiy*june 

Tuscaloosa  faa  airport 

89 

A20 

517 

621 

588 

59 1 

76 

66 

2970 

TUSCALOOSA  OCIVER  DAH 

0 

0 

0 

95 

♦23 

565 

664 

614 

631 

100 

88 

0 

3180 

TUSKEGEE  2 

0 

0 

0 

72 

309 

480 

544 

495 

52  2 

60 

43 

0 

2525 

UNIOM  SPRINGS  5  S 

0 

0 

0 

65 

289 

503 

556 

516 

539 

69 

33 

0 

2570 

VALLEY   HEAD   1  S 

0 

0 

8 

155 

533 

638 

761 

709 

856 

204 

136 

1 

4001 

VERNON 

0 

0 

1*7 

»91 

605 

707 

689 

705 

113 

SO 

0 

3541 

HATErttOC 

0 

0 

0 

135 

515 

637 

813 

748 

792 

161 

134 

0 

3935 

WHATLEY 

0 

0 

0 

55 

354 

♦91 

536 

482 

435 

55 

50 

0 

2458 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABA^M 
DELAYED  DATA 


Temperai 

ute 

F 

fecip 

nation 

No.  0 

Dayi 

Snow,  SIral 

No  of  0«K» 

Srslion 

Max 

Mifi 

s  ?  1 

i  °  * 

Q  lT  (5 

1"? 
<s  i 

i  g 

1 
S 

o 

1 

s 

o 
o 

Ave  (age 
Max.mum 

•  1 
S  E 
»  e 

<  s 

< 

lis 

Q 

J 
I 

Q 

s 

Q 

O 
? 

o 

6  , 

a  * 

<5 

• 

a 

1 
8 
o 

APRIL  1960 

FAYETTE 

77,6 

49.2 

63.4 

88 

23 

30 

11 

99 

0 

0 

2 

0 

2.85 

1.51 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  19S9 

ELKMOHT 

.49 

.17 

.67 

.10 

.18 

.47 

.08 

.30 

.88 

.06 

.12 

3. 52 

JUNE  1959 

SHOQIAKER  SPRINGS 

.30 

.60 

.20 

.37 

2.15 

1.31 

.57 

5.50 

SEPTEMBER  1959 

HDSTLSVILLS 

.05 

.10 

.24 

.28 

.31 

.72 

.23 

.63 

1.05 

1.63 

.01 

5.25 

OCTOBER  1959 

RUSTLEVILLE 

.49 

.99 

.10 

.42 

.11 

.02 

.45 

.18 

.23 

.52 

.12 

.08 

.02 

3.73 

rrEVBURC 

1.92 

.31 

1.40 

.09 

.37 

.42 

.28 

.25 

5.04 

NOVQIBER  1959 

BUSTLEVILLE 

.29 

.75 

.22 

.20 

.74 

.31 

1.55 

.28 

1.13 

5.45 

DECEJfBER  1959 

CARBON  HILL 

1.64 

T 

.28 

.07 

DECATim  SUBSTATION 

.17 

.21 

.08 

1.61 

T 

2.62 

1.44 

.07 

.08 

1.24 

7.50 

APRIL  1960 

PALCO  OPEN  POND  TOWER 

1.32 

1.26 

1.05 

.60 

.30 

4.53 

FAYETTE 

.02 

l.Sl 

.01 

.01 

.37 

.31 

.62 

2. 85 

HOOCES 

1.07 

.54 

.13 

.11 

.91 

T 

2.78 

SAY  RE 

.05 

.55 

1.08 

1.22 

.52 

1.07 

4.40 

S«e  Reference  Hotee  Pollowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

APRIL  1960 

FAYETTE 

UAX 
HIN 

80 
40 

66 
60 

65 
58 

65 
49 

59 
46 

83 
33 

81 
59 

74 
48 

67 
30 

60 
32 

74 
30 

80 
41 

83 
44 

81 
49 

82 
51 

83 
51 

77 
56 

73 
45 

80 
39 

84 
42 

81 
64 

84 

55 

88 
57 

87 
58 

86 
55 

83 
55 

78 
54 

81 
45 

81 

56 

81 

55 

77.6 
49.2 

Climatologlcal  Data  Table: 

Muscle  Shoals  CAA  Airport 


Northern  Valley  Division 


Daily  Precipitation  Table: 

Muscle  Shoals  CAA  Airport 


CORRECTIONS 
MONTH:      JUNE  1958 


Monthly  total  should  be  4.76 


Average  Precipitation  should  be  3,39; 
departure  from  long-term  mean  -0.09. 


Monthly  total  should  be  4.76 


MONTH:     ANNUAL  1958 


Total  Precipitation  and  Departure  Table: 
Muscle  Shoals  CAA  Airport 


Total  Precipitation  for  June  should  be 
4.76.     Annual  total  46.94 


MONTH:     NOVEMBER  1959 


Daily  Precipitation  Table: 
Moulton 


Amount  on  27th  should  be  0.95;  monthly 
total  should  be  2.70 


Cover  Page: 


MONTH:     MAY  1960 


The  name  of  the  Secretary  of  Commerce 
should  be  Frederick  H.  Mueller 


See  relerence  notea  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  1960 


S6 


Corloth.  Ml». 
BuTDsvlll*  Subata,  HIm.O 


Colb«r%  Stein  Plant         y  ) 

o  f — *  

■•  /        jaain-xD  00-' 

•Red  Biy  Q 

r  ' 

/  


Tl«ho»lnio  1  n.  HlflB    "Blihop  - 


Ruaaellvlll*  a 

Newburg  Houl 

Moulton  2-3- 


HkBOOt  |Ton«y  M*M<ot  ^ 

hocuVsr  flprlDga  O        [    •  ^    "  QS**^"  | 

Athaaa  '  /  «•»  ll»rket  ?  _ 

,  b  #  Monte  Sftno  Ol 

Huntsvime       r/^  fOBingh*- 
Athena  2       |  Sub JTi  •    "  C«rt|f'o  „^ 
■  in.  2  HO        lo    /    ^H^nt.vUle  WD  AP  ^tt.borp 

■^^ijj^HedBtone  Iraenal  PUnV^ock 

*pDec»tur'  Sub^*"  ^ 


J  ChattBnooga  ■ 

PlesBftnt  Grove  Scbate^a 
Brldfeport  2  w  O  I 

o  \ 

Idar 


ALABAMA 


'■llry  He|d 

oiBTiIw  V  souti,  am  <*     •  » 

I  °  r'.>lkUe     Con.^r  A,,.      »  ;     0|  '"''»•  \ 

I  -oX.^    £Jg  °^....r....i,  ni,r  .  w>.y  I 

Albprtvllle  2^jifT7       1^1^  t 


STATUTE  MILES 


90TH  UtRIUIAN  TtVE  ZOKE 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
JUNE  1960 


  I  I  B.thUI,..  J  ,       Ch.tt.,..Og.  fB  AP.   T.n„.  ^  I 

1  1  wm^^^mm^  vmva^hi  BS^mfMOTK^QaMWi^^^^^^  Pleanant  Orov«  Bcb'i^  ii^  2 

-<»-  \  I     Olounw  store  i  „      ,.    ^    X  I     O    I 

CorlDth,  VO_w«t.rloo  |  Elkmont   Tooey       Ne«  ^rket  ,^        Bridgeport  2  I 

"'"-o    /  !^nore„ceK>  o""-^"'"'™' ''""^^^^^  i  °''ZdT" TV  ALABAMA 


Colberu  Steam  Pla 


.  ,  Wldowe  Creek  Sta  Plant 

Sano  OHytop  / 


I         I  *  .'  "n      '  "'r  ^  '      Huntsflllc  WB  M>    Scottsboro  Substa//-) 

Tlehclngo  1  N,  HI,,    /Bishop    1^'-'^^  I  ntttlN    ^  Bedstone  lO^P.  1  n ty. 

„    f  1  ^  Decatur  i^O          .'     ^,     Sf,  \ 

_  ,  "I  HuEsellvllle   Bussellvllle  2  i         pDecatur  Substa  ,  ) 

B.I.oat.  yi.s.I  |B,l,reeb    OO-'  Ke.burg  Houlton  v,A,  AliTV^ 

LdBa^        O         ^     °«ouUo„2-8-  I         I  V-^LLEY 


^       Scottsboro  / 


•-^         Sylvania  VaUey  Hejd 

RalDSTlUtsO 

Dan          /      I  ^         C  I 

South  HUl  ■  ' 


LKfsfette,  Ga. 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


lO  I  I  Danville  f             -                    South  Hill  ^        •  1 

I  '  ■  O              lO  Center  Grove      °                     •     01  Fort  Payne  1 

I  Hodges  Addison  Central  TVr  FalkviUe  '  .il 

f  ,  o  '  -O-  y  '                 .^\P  GMnterBvUle  City  1  Wkn I 

f- —   I     L— —  Gunfravllle'-O-         n   I        'o     ^  I  ^ 

I  r  •   ^    HuBfl»«,ii      ■  ^""^  state  Farm  AU  \       Rone  WB  AP, 

L  '  Haleyvllle  Albertv^lleTsr<i''    I        t<>-    ^  .  <  I 


rooksvllle  Exp.    Sta. ,  MlSfi 


/  1      I      PLAINS  """""^^  -  ^ 

/pickebs.uie'  ^1'°'  Tuscaloosa  FA*  AP  ^ 


[  Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


I  C  \  Mertz  Pondvllle  Twr  I  '  Thorsby  1  SW  \ 

i   k.  L..C.„..   -IJ  ^T'-'r 


■o 

KlpllDK,  Mil 


Harrlsburg  Cahaba  Tw; 


O           i                              DadevUle  2^     -CU  _       _  t 
""•°-lt.!^^Da.  J|l,  l^^^l^ll-^ 


West  Point.  Ga. 


USCOMM-WB-ABhevllle,   N.   C.    -—  6/60 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


6 

U 

OBSERVATION 

I 

g 

OBSERVATION 

U 

W 

TIME  AND 

6 

i 

U 

z 

TIME  AND 

COUNTY 

P 

TABLES 

OBSERVER 

STAliOn 

INDEX  N 

COUNTY 

5 

E 

ELEVATIC 

TABLES 

OBSERVER 

a 

< 

Q 

i 
6 

iP. 

i 

Si 

DRAIN 

3 

0 

.  _- 

raccip.  1 

ASBfVILLE  1  NNW 

HCNRY 

" 

 09^19 

 ft9 

TA 

c 

JOHN  S.  RICHBURC 

S*  3) 

*2( 

ALABAMA   POWER  CO. 
♦•S.    MARY  K,  LEE 

RUFUS  M*  9CWELL 
PROF.  E*  J.  WRPHCY 

006  ^ 

c 

PALHER  GODSCY 

461^ 

JEFFERSON 

ADDISON  CENTffAL  TOWFR 

0071 

LAWRENCE 

TA 

TVA-93 

- 

LECSBURG 

4627 

CHtROKCC 

98< 

01*0 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

4790 

SUMTER 

32  39 

88  11 

1*0 

ALBCRTVILLE  ?  SE 

MARSHALL 

34  ]* 

B6  le 

11*0 

9A 

** 

JESSE  M.  CULP 

LOCKHABT 

4822 

COVINGTON 

11  0) 

"6  22 

2« 

M 

ALOANOE"*  CITY  6  HI 

0161 

TALLAPOOSA 

32  99 

09  92 

660 

H 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

LOUISVILLE 

488* 

BARBOUR 

JOHN  B,  ARD 

ALICEVILLE 

0178 

RICkENS 

7/ 

TA 

*97( 

MADISON 

9T1 

f* 

HARRY  R.   TAYLOR.  JR. 
ALABAMA  POWER  CO. 
DR.  T.  H.  GAILLARO 
ROBERT  J*  CURPV 

0292 

COVINGTON 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

JEPFERSON 

86  91 

ANNISTON  PAA  AP 

02'2 

CALHOUN 

MIO 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

900* 

MARENGO 

181 

c 

AHLET  )  S 

0338 

WINSTON 

3*  0* 

87  13 

900 

MRS.  DORA  R,  DAVIS 

HARION  I  H 

9108 

PERRY 

32  91 

8T  11 

210 

TA 

c 

ASMtAHO 

016« 

CLAV 

39 

89  90 

6P 

C  H 

HCNRY  L.  MC  OUEEN 

MARION  JUNCT ION 

9116 

DALLAS 

MS.  MARGARET  SMITH 

oirf 

ST*  CLAIP 

MARION  JUNCTION  2  NE 

912) 

DALLAS 

20< 

ALABAMA  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO. 
E*  PAUL  OOWAN 
ERNEST  H.  LAND 

ATMf MS 

03« 

LIMESTONE 

3*  40 

TVA-62 

katmews''i''ssw 

91*0 

Elmore 

999 

6f 

*P 

*p 

ATHENS  ? 

LIMESTONE 

9A 

•A 

RADIO  STATION  WJMW 

9IT7 

MONTGOMERY 

IW 

TA 

ATMO»E  STATE  fARM 

OaQI 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

C  M 

ATHORE   STATE  FARM 

HELVIN 

939* 

CHOCTAW 

31  9( 

88  2* 

390 

AueURN  1  SW 

0*27 

LCE 

52  3* 

09  51 

730 

8A 

8A 

H 

MRS.  MARTHA  I*  MOOOE 

9387 

SIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBlffN  ARS  10 

0*27 

LC€ 

52  16 

C 

9397 

BULLOCK 

*9C 

c 

WS.  SARA  0.  HALL 

FREn  HENDERSON 

C.  0*  HAMMOND)  JR. 

AUTAUGAVILLE 

0**0 

AUTAUGA 

57  76 

J*  B*  NEIGHBORS 

MILLERS  FEPPY 

9*17 

WILCOX 

78 

9A 

flAPRHEAD  LOCK  AND  DAN 

TUSCALOOSA 

35  29 

7A 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5*59 

MACON 

20* 

eAT  MINfTTE 

0)13 

BALDWIN 

30  93 

07  47 

760 

TP 

GROVER  W<  WOODWARD 

HINTER  3  Nw 

9449 

DALLAS 

32  06 

8T  o' 

370 

T* 

t! 

M 

HENRY  J.  YATES 

8ELCREEN 

0631 

FRANKLIN 

87  92 

910 

TVA.43 

MINTER  *  NW 

9*9* 

DALLAS 

T.  E*  LlOE 

ALABAMA  POWER  CO. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SELLE  MIHA  ;  N 

0ft»5 

3*  *2 

9P 

9P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

MITCHELL  DAM 

9*69 

CMlLTON 

550 

BER*T 

21    33  *0 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*TB 

"O0ILE 

711 

MID 

MID 

C  HJ 

BESSEMER  *  SW 

53  22 

6A 

JAMES  f.  MC  CRAW 

MOBILE 

8A 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 
TVA-9S0 

ftETMLEMf N 

0T76 

MADISON 

3*  99 

"6  38 

079 

* 

TVA-797 

MONTE  SANO 

9979 

MADISON 

3*  *9 

86  31 

1600 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

3*  10 

80  07 

970 

c 

OSCAR  w.  LOCKRIDCE 

MONTE VALLO 

9537 

SHELBY 

462 

TA 

StLLtNGSLEV  1  SE 

0B23 

AUTAUGA 

32  59 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  wB  AP 

9990 

MONTGOMERY 

195 

MID 

NID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

TVA-381 

BINGHAM  WUNTAIN 

JACKSON 

IVA-T62-C 

9625 

LAWRENCE 

6*0 

8A 

c 

BIRMINGHAM  we  AR 

JEFFERSON 

33  1* 

MIO 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTOH  2 

9639 

LAWRENCE 

649 

*P 

JOHN  M*  KELLY 

BISHOP 

COLBERT 

3*  39 

88  07 

470 

* 

TVA-A2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9T*9 

COLBERT 

94  49 

8T  31 

996 

MID 

MID 

M 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BOA  I 

09.7 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

c 

DAVID  A.  B^RNS 

natcme; 

9T89 

MONROE 

51  43 

67 

102 

9P 

H 

BRANTLE* 

1069 

CRENSHAW 

51  39 

SA 

R.  E.  HENDERSON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

98*7 

COFFEE 

440 

C 

REV,  B.  F,  QPISWOLD 

BREWTON  3  SSE 

108* 

cSCAMBIA 

6P 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY  i 

9847 

FRANKLIN 

660 

TA 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

9P 

V 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

9867 

MADISON 

760 

TA 

enuNOIDCt 

PiKf 

31  47 

09  49 

909 

PAUL  BOTTOMS 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON 

9*  9* 

"6  2t 

719 

*P 

*P 

» 

MRS.  A.  W.  KiLPATRICK 

CAI.EOA  2  SW 

1280 

SHELBY 

33  09 

06  ** 

940 

H 

PIEPCE  A,  OARPETT  j 

NEWTON  ^ 

9879 

DALE 

51  20 

720 

CAMDEN  J  NNW 

1300 

WILCOX 

I.    32  02 

9P 

ALABAMA  POLY.    INST.  1 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

000 

7A 

LONNIE  R.  NORR I S 

CAMPBELL 

CLARKE                1  13 

31  99 

07  99 

93 

c 

JOE  PICKENS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

740 

8A 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

CAMP  HiCL  2  tW 

TALLAPOOSA  11 

32  90 

** 

ALABAMA  POLY,  INST. 

6161 

DALLAS 

700 

EDWARD  B.  WAPREN 

CABBON  HtLL 

WALKER 

33  9* 

07  32 

430 

FI.D»0  J.  GARRISON 

02ARK  6  NNW 

6218 

DALE 

31  57 

09  41 

460 

*A 

JACOB  P.  BARNES 

CENTER  GROVE 

1*92 

MOPGAN 

TVA-66 

PAINT  ROCK 

6276 

JACKSON 

699 

c 

CENTRE 

1912 

CHEROKEE 

7A 

ARLIE  G.  SMITH 

PALMEROALE  2  W 

6746 

JEFFERSON 

790 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTREVILLE 

1)20 

BIBS 

32  97 

7A 

W.  0.  MOLLIFIELO 

PENNINGTON  LOCK  2 

6339 

CHOCTAW 

20 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1966 

WASHINGTON 

6P 

6P 

CMAS.  C.  SMITH 

PERRYVlLLE 

6362 

PERRY 

900 

BA 

NNS  EVELYN  M.  FULLER 

CMILOERSBUPG 

TALLADEGA 

33  17 

06  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PETERMAN 

6570 

MONROE 

31  35 

0T  16 

1« 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CMILOEOSflUHG  WTR  PLANT 

,«0 

TALLADEGA 

33  17 

66  20 

418 

H 

CITY  MATER  PLANT 

PHENI X  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

970 

0A 

CITRONELLE 

MOBILE 

31  05 

6P 

MRS, ESTHER  A.M.  JONES 

6414 

PICKENS 

1*9 

TA 

MRS  MARY  A.  HCORICK 

CLAIBOANF 

1690 

MONROE 

11    51  32 

TOLLIE  L.  HA5KFW 

6*60 

WILCOX 

110 

TA 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

CLANTON 

CHUTON 

7     32  51 

TA 

MARION  W.  EASTERLING 

6*66 

MONTGOMERY 

90* 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CLAYTON 

BARBOUR 

B9  27 

600 

9P 

8A 

CHARLES  L.  WESTON 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6906 

AUTAUGA 

32  37 

06  94 

750 

TA 

THOMAS  E.  FISCHER 

COD  EN 

1803 

MOBILE 

9j    30  23 

80  13 

9P 

9P 

H 

AGNES  C.  CHPISTENSEN 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

*93 

7* 

COFFEE  SPO INCS  2  Nw 

1807 

GENEVA 

5    31  11 

HENRY  F.  KELLE" 

PRATTv I LLE 

66*0 

AUTAUGA 

290 

*P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1B19 

COLBERT 

12     3»  ** 

c 

TVA-462 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

100 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

COLLlNSVltLE 

DE  KAL6 

7      34  15 

TA 

B.  W.  APPLETON 

PUSHMATAHA 

6719 

260 

0A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

COLUMBIA 

1S6S 

HOUSTON 

4l     31  10 

69  07 

135 

* 

HENRY  KlULINGSWOPTH 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALG 

3*  30 

85  92 

1520 

TA 

TVA-T46 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

S7  11 

33* 

MRS.  C.  GBESHAM 

RED  BAY 

6005 

FRANKLIN 

5* 

680 

7A 

H 

COTTOMTON 

197* 

RUSSELL 

<>|    32  39 

HUGH  S.  KITE 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

573 

MIO 

CUBA 

SUMTER  13 

32  26 

REUBEN  P.  hAPRIS  1 

6047 

PICKENS 

730 

OADCVTLLF 

?119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

SA 

DR.  W.  Ft,  FULTON 

6937 

COVINGTON 

180 

TA 

OAOfVILLF  2 

712* 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

B9  46 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

RIVEB  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ALABAMA  fLfCTRIC  CO, 

OANCT  «  N 

21*1 

PICKENS 

13 

53  0* 

80  IT 

207 

J.  T.  MC  DANIEL 

ROBERTSDALC  1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

9T  40 

199 

TA 

M 

71*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

TVA-903 

ROCKFORO 

7070 

COOSA 

650 

2iea 

MARENGO 

13 

32  2) 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

7025 

RANDOLPH 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAIlEY 

2207 

HOBGAN 

12 

3*  35 

8A 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

740 

DECATUR  * 

7716 

MORGAN 

12 

34  37 

06  99 

570 

TA 

TVA-63-B 

RUSSELLVlLLE  2 

7131 

FRANKLIN 

3*  31 

07  44 

800 

TA 

♦« 

RADIO  STATION  WWWR 

dccat<jr  sub^tat  ion 

722! 

MORGAN 

12 

3*  36 

06 

TVA-411 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

3* 

802 

7A 

H 

2239 

11 

33  7* 

MRS.  VERNA  Si  LANDERS 

SANO  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

DE  KALB 

1199 

ALABAMA  POLY.  INST. 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22*9 

MARENGO 

13 

32  51 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7287 

JEFFERSON 

504 

TA 

DOTHAM   FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  1* 

HID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

SCOTT SBORO 

730* 

JACKSON 

619 

TA 

DOTHAN  ft  N 

23T7 

HOUSTON 

31  17 

09  7* 

300 

c 

CHAOL IE  W.  CLEA9MAN 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

3*  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

WINSTON 

34  10 

87 

000 

7A 

MITCHEUL  DRAKE 

SEALF 

7528 

RUSSELL 

32  18 

B9 

390 

9P 

H 

HOMER 

2577 

COFFEE 

10 

31  79 

HERBERT  5.  WHATLEY 

7366 

DALLAS 

I*T 

TA 

JOHN  0.  RHODES 

2600 

LIMESTONE 

34  93 

TVA.760 

SHOEMAKER  SPRINGS 

T460 

LIMESTONE 

610 

TA 

2632 

TUSCALOOSA 

33  19 

TA 

K.  V,  8EBRY 

SlOCOHB 

T576 

GENEVA 

260 

ENTERPRISE 

2*70 

COFFEE 

5|    31  19 

09  91 

380 

9P 

SP 

RADIO  STATION  WIRB 

SNOW  HILL 

7670 

WILCOX 

32  00 

87  01 

229 

TA 

MRS.  EVA  R|  RAY 

EUFAULA 

7727 

BARBOUR 

31  93 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWELL 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  (ALB 

3*  24 

06  02 

1120 

TVA  79 

Evergreen  taa  *p 

2763 

CONECUH 

31  29 

MID 

FEt>.  AVIATION  AGENCY 

7963 

PERRY 

1*9 

2813 

BALDWIN 

30  3? 

9P 

9P 

9P 

JAMF5  E.  BARRETT.  JR. 

7969 

JACKSON 

669 

TA 

FALCO  open  POND  TOWFR 

21132 

COVINGTON 

51  06 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

*90 

FALKVILLE 

28*0 

MORGAN 

12 

06  55 

620 

7A 

TA 

MRS.  MINNIE  LEE  CPOW 

SYLVAN  I A 

SO  17 

DE  KALB 

34  34 

09  *9 

1*00 

TA 

TVA-386 

FALLS  CITv  Blk  PONO  Two 

2846 

WINSTON 

34  0* 

U.S.   FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

807* 

TALLADEGA 

35  77 

06  06 

969 

*P 

*P 

H 

WEAVER 

7867 

MADISON 

12 

5*  3* 

TVA-i76 

THOMflSVILLE 

0170 

CLARKE 

409 

?ta3 

FAYETTE 

13 

33  *1 

6P 

GOOMAN  J.  BLACK 

TmORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

200 

c 

ALABAMA  POLY.  INST, 

29*9 

JACKSON 

TA 

TVA-387 

TMORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

600 

6R 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

12 

3*  49 

e7  41 

590 

9P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

tmurlow  dam 

8219 

ELMORE 

32  32 

85  54 

788 

** 

ALABAMA  POWER  Co!'* 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

»l  99 

06 

400 

RALPH  MC  GOUGh 

TONEY 

0299 

MADISON 

3*  54 

86  44 

790 

c 

TVA-906 

FOPT  MORGAN 

1039. BALDWIN 

BP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TRAFFORD 

0289 

JEFFERSON 

*T0 

7A 

c 

NiLLlAH  P.  DOSS 

30*3 

DE  KALB 

3*  27 

C 

JOHN  W,  PATE 

8323 

PIKE 

980 

6P 

*A 

C  M 

31091  MONROE 

31  2* 

8A 

BA 

MRS*  NELIA  MCKEN2IE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

170 

MID 

GADSDEN 

3191 

ETOWAH 

3*  01 

06  DO 

970 

* 

JOHN  H.  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

35  13 

87  39 

192 

"ta 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

515* 

ETOWAH 

3*  01 

86 

6P 

SO*  NATURAL  GAS  CO. 

TUSKEGEE  2 

8*03 

MACON 

92  26 

85  42 

**0 

6P 

*P 

H 

LEON  L.  BENNETT 

UlNESVt  LLE 

3160 

SUMTER  13 

32  *9 

TA 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

*70 

LIVINGSTON  PAULK 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN  2 

5*  01 

C 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

8*46 

PERRY 

2*9 

3219 

JACKSON            1 12 

3*  44 

TA 

TVA-762 

vallev  head 

8*69 

DEKALB 

10*0 

TA 

eCNEVA 

12*9 

GENEVA 

51  02 

09  92 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

VANCE 

TUSCALOOSA 

39  10 

07  13 

*e9 

MRS.  WILLIE  M*  STYRON 

GCORGtANNA 

32T1 

SUTLER 

31  39 

TA 

MRS  ELMA  F.  BORKETT 

VERNON 

851  7 

LAMAR 

33  49 

08  08 

180 

TA 

C  H 

JOHN  B .  GU 1 N 

3308 

CHOCTAW 

13 

5J  99 

6P 

ALTON  G.  LAND 

0609 

RANDOLPH 

640 

3*30 

WALKER 

33  39 

ALABAMA  POWER  CD* 

WALLACE  7  E 

ESCAMBIA 

209 

MRS.  ESSIE  M.  ChOVERS 

3*96 

COVINGTON 

10 

51  t) 

TA 

JOHN  P*  RHODES 

8648 

ETOWAH 

890 

G«CENSB0P0 

1911 

MALE 

32  42 

B7  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMMER  CORBS 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

GREENE 

32  47 

07  50 

110 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE 

3919 

BUTLER 

31  90 

9P 

ceciLf  T.  LEWIS 

WATERLOO 

8606 

LAUDERDALE 

34  55 

00  04 

4*9 

8A 

M 

Miss  GlFNDA  GOSDIN 

392* 

BUTLER 

31  90 

C 

CLAttDE  fl*  COM*).  SR. 

WEST  BLOCTON 

8809 

RISS 

900 

MRS  ELIZA  J.  8EAP0EN 

GULF  SHORES  POST  OFF  ICE 

3999 

BALDWIN 

30  17 

GILBERT  W.  MELCHER 

WETUMPKA  1  H 

ELMORE 

32  52 

06  13 

MARION  M.  SANFORD 

3973 

MARSHALL 

12 

3*  70 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

0867 

CLARKE 

TVA-92'* 

CUNTERSVILLC  CITY  H  WCS 

39T( 

MARSHALL 

12 

0*  17 

610 

TA 

TVA-403 

WHEELER  DAM 

LAWRENCE 

54  *T 

8T  21 

980 

GUNTERSVILLE  DAM 

)9S3| MARSHALL 

12 

3*  2* 

0*  24 

9A 

TVA-TO 

WHITFIELD  LOCK  3 

0925 

CHOCTAW 

32  17 

88  01 

99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3670 
36** 

WINSTON 

1*  1* 

6A 

6A 

C  H 

JOHN  L*  5LATT0N 

WIDOWS  CREEK  STN  PLANT 

0936 

JACKSON 

1*  93 

89  49 

679 

TVA -704- A 

MARION 

13 

5*  00 

7A 

REX  COOPER 

WILSON  DAM 

8900 

COLBERT 

3*  *8 

87  37 

930 

TVA-471 

HAM  1  SBllRC  CAHABA  TOWER 

PE0RV 

32  *0 

U*S.  FOREST  SERVICE 

WlHFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

33  55 

07  50 

4*8 

W.  w.  COTNEY 

HATMCVILU 

LOWNDES 

92  11 

«*  9* 

190 

7A 

5TEWA9T   CHAMPION,  JR. 

YATES  HYDRO  PLANT 

9105 

ELMORE 

32  94 

89  9* 

999 

ALABAMA  POWER  CO. 

HCAOLAND 

57*1 

HENiY 

51  21 

09  20 

370 

TA 

ALABAMA  POLY.  INST. 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUDERDALE 

12 

9*  »T 

8T  99 

T90 

TA 

TVA-62 1 

HCFLlN 

3T7»;  CLEBWtMC 

11 

95  39 

09  5* 

890 

9P 

ip 

CIT*  OF  HEFLIN 

NEW  STATIONS 

HIGHLAND  MOt>t 

laie 

CRENSHAW 

51  »T 

TA 

LUKE  JORDAN 

"IGHTOWER 

30*2 

CLEBURNE 

11 

?3  32 

09  24 

1179 

•A 

THOMAS  J.  HART 

31*9 

FRAWLIN  13 

34  20 

07  96 

8*9 

*A 

FRANK  L.  HAYNCS 

PELL  CITY  2  ENE 

*929 

ST  CLAIR 

33  98 

R«  19 

f20 

*P 

•P 

ROGER  C*  WIGGINS 

vILLE  SUBSTA 

*060 

■ADISON  12 

34  49 

0*  39 

611 

TVA-69 

PUBLICATION  ENDED 

■^vILLC  WB  AR 

*06* 

MADISON             1 12 

34  41 

06  35 

609 

HIO 

NIO 

U.S.  WEATHCR  BUREAU  1 

sr.  CLAIR 

33  3« 

86  19 

810 

*P 

EPPECTIVE  6/*0 

->  ^ILtE 

MARSHALL           I  12 

54  19 

06  10 

999 

TA 

TVA-763 

PELL  CITY  2  W 

*P 

*099.  JACKSON  I? 

0*  07 

1619 

TA 

TVA-T8 

*119 

DE  KAL8             ' 12 

34  43 

09  41 

1940 

TA 

TVA-749 

-N  LOCK  I 

»I92 

CLARKE 

13i    31  11 

00  01 

11 

TA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'  '  ■'NvttLC  2  SW 

*209 
*22» 

CALHOUN 
WALKER 

7      11  40 

2     33  90 

09  46 

07  17 

690 
370 

«P 

TA 
*P 

e 

MS.  ELLA  M.  AYERS 
HAROLD  G*  DILL 

DAM 

'  -F  TTE 

*306 
*907 

ELMORE 
CHAMBERS 

71    32  37 
111    37  9* 

86  19 
09  24 

290 
830 

6P 

•P 

ALABAMA  POWER  CO. 
CLAPENCE  H.  FINCMfR 

l-ALABAMA,     2-BLACK  WARRIOR.     3-CAMA6A,     4-CHATTAHOOCMEE .     i-CMOCTAWMATCMEEi     *-CONECUH,     7-CO05A,  S-ESCAMBIA 


9-GULF(     10-PEA,     ll-TALLAPOOSA,     I2-T6MHESSEE1  13-T0MeiGB£E 


-  fl  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Uontgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatologiciil  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  eS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observa tion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  sndwfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observa t ion .     The  stat ion  Index  shows  observa t ion  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,  and  J  in  the  "Specia 1"  column  under  the  heading  "Observa t ion  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Ra in  Gage  Station .     Hour ly  precipitation  va lues  are  processed  for  specia 1  purposes ,   and  are  published  later  in  "Hour ly 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon , 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowf a  11  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowf a  11 . 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     ^ee  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day*  data ,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  ooservation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  D 
obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  JULY  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     103°  on  the  23rd  at  Vernon  and  on  the  26th  at 

Martin  Dam 

Lowest  Temperature:     54°  on  the  15th  at  Russelville  2 

Greatest  Total  Precipitation:     10„33  inches  at  Eufaula 
Least  Total  Precipitation:     .69  inch  at  Gadsden 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4„30  inches  on  the  18th  at  Farley 
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MP  HILL   2  NW 

AM 

92.9 

66.4 

79.7 

97 

1 

62 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

2.06 

.56 

11 

.0 

0 

7 

Q 

EL  I 'J 

93.8 

63.7 

78,8 

98 

21  + 

58 

18+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3.36 

.0 

Q 

FAYf  TIE 

92.7 

67.3 

80,0 

101 

3 

63 

31  + 

^ 

24 

0 

0 

0 

2.00 

.53 

.0 

Q 

3 

I 

0 

RTIN  DAM 

92.7 

70.3 

81,5 

103 

26 

66 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

4.47 

.88 

I 

.14 

?4 
~ 

.0 

0 

8 

4 

2 

ELIIfA 

AM 

92.5 

65,7 

79,  1 

09 

1 

59 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

5.59 

1 

.34 

1 5 

.0 

0 

6 

5 

2 

CPCEOPD 

AM 

92.9 

67.5 

80,2 

98 

28 

64 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

3.70 

1 

.40 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

CK  "ILLS 

94.2 

66.9 

80,6 

101 

25 

62 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1  ,29 

.76 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

79,9 

.5 

3,73 

1,72 

.0 

PR« IRIE 

YTON 

AM 

93.7 

70.8 

82.3 

98 

3 

66 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

3.08 

1 

.81 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

AM 

M 

0 

0 

0 

4.15 

2 

.00 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

IN^SVILLE 

AM 

95.8 

70.7 

83.3 

101 

23 

66 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

1  .28 

.40 

27 

.0 

0 

i 

0 

0 

95.9 

71  .0 

83,5 

1.5 

100 

22  + 

67 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

2,36 

2,78 

.96 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

LLE 

AH 

93.9 

70,3 

82.1 

99 

4+ 

67 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

5,17 

1 

.20 

25+ 

.0 

0 

6 

5 

2 

See  RefeiCJice  Notes  following  Srafion  Inden 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


Temperaiute 


Stalion 

«  £ 
s  i 
<  5 

»  £ 

<  £ 

« 
< 

=  05 
See 
a  ^ 

■I 

X 

s 
a 

i 

2 
0 

1 

a 

No  0'  Days 

1 

3  _3  £ 
See 

0 

a 

1 
6 

s 

Q 

Snow,  S!e«t 

No  ol 

DaM 

Max 

M.n 

Q  0 

i  0 

J 

0 

I 

£ 

° 

5 

:i 

LIVINGSTON 

96.6 

70.6 

83.6 

101 

26  + 

56 

16+ 

0 

3 1 

0 

0 

0 

2.80 

.80 

30 

.0 

0 

9 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

92.6 

70,9 

81.8 

97 

3 

58 

18+ 

0 

26 

0 

0 

6.79 

3.25 

18 

.0 

0 

9 

4 

1 

WINTER  3  NW 

AM 

93.5 

59.9 

81.7 

97 

3 

66 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

6,28 

2.20 

31 

.0 

0 

6 

5 

2 

MONTGOMERY  HB  AP 

R 

f  *9 

70 

3 1 

^ 

29 

0 

0 

0 

5*n? 

-  .97 

1  *?7 

^ 

.0 

0 

9 

3 

^ 

SELMA 

• 

7?*7 

ft3*6 
• 

* 

99 

76  + 

69 

31 

0 

0 

0 

• 

•  01 

• 

.0 

° 

10 

3 

TUSKE6EE  2 

93  8 

71  5 

82.7 

100 

68 

3 1 

27 

0 

0 

0 

5  28 

2  14 

24 

.0 

0 

6 

3 

UNION   SPRINGS  5  S 

AM 

9*. 4 

70.2 

82.3 

1.4 

100 

22  + 

55 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

5.03 

-  .44 

1.49 

15 

.  0 

0 

1 0 

5 

3 

DIVISION 

82  .  8 

1.3 

4  .42 

_ 

•  0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

AM 

93.6 

59.7 

81  .7 

102 

3 

51 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

7.35 

2.04 

17 

.  0 

0 

1 0 

6 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

9<>.6 

71.0 

82.8 

100 

21 

67 

31  + 

0 

29 

0 

0 

0 

6.77 

1.70 

8 

*« 

? 

^  \ 

3 

BRANTLEY 

AM 

69.2 

62.6 

99 

6  + 

55 

31 

Q 

31 

0 

0 

0 

6.06 

_  .83 

2.35 

\  7 

.  0 

0 

9 

BREWTON  3  SSE 

_ 

^99 

^ 

30 

^ 

28 

0 

0 

0 

.75 

.0 

0 

1  3 

7 

CAMDEN  3  NNW 

7n*n 

* 

66 

31  + 

30 

0 

0 

0 

5.36 

1*5? 

14 

.0 

0 

7 

4 

CHATOM 

9*. 9 

68. 7 

81.8 

99 

22  + 

64 

8 

0 

3  \ 

Q 

4.24 

,59 

20 

.0 

0 

9 

4 

0 

CLAYTON 

91.7 

70.3 

81.0 

98 

3 

68 

31  + 

0 

2  2 

0 

0 

5.70 

-  .74 

1  .23 

10 

.0 

0 

8 

6 

1 

DOT HAN  FAA  AIRPORT 

91.5 

f  ^ '  i 

? 

20 

0 

0 

0 

5.20 

1.50 

1  *  T  i 

.0 

0 

9 

3 

ENTERPRISE 

92  .  8 

72.1 

82.5 

98 

3+ 

69 

3 1 

27 

0 

0 

0 

1.23 

.0 

0 

1 2 

3 

1 

EUFAULA 

AM 

93.3 

69.6 

81.5 

~  .3 

99 

3 

60 

25 

0 

0 

0 

10.33 

3.55 

2.71 

11 

.0 

0 

13 

7 

4 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

93.4 

59,8 

81.5 

99 

21  + 

66 

4 

0 

28 

0 

0 

0 

5.51 

1.68 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

FRISCO  CITY 

AM 

93.5 

70.5 

82.1 

100 

4 

57 

31  + 

0 

2  9 

Q 

Q 

9.75 

2.95 

2.08 

15 

.0 

0 

1 1 

7 

5 

GENEVA 

AM 

Ir'? 

82. 8M 

28 

0 

0 

0 

.  35 

?*1  ft 

.0 

0 

1  2 

5 

GILBERTOWN 

68,1 

101 

60 

31 

0 

0 

0 

5*30 

.0 

0 

10 

4 

^ 

GREENVILLE 

94.4 

71,4 

82.9 

1.4 

Oft 

98 

13+ 

68 

31  + 

30 

0 

0 

0 

6.80 

.32 

1.87 

.0 

0 

8 

5 

HEADLAND 

AM 

91  .5 

71,2 

81.4 

95 

27  + 

69 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

6.16 

2.50 

4 

.0 

0 

9 

3 

3 

HIGHLAND  HOME 

AM 

90.9 

70,5 

80.  7 

-  .5 

98 

14 

56 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

4.16 

-  2.75 

1  .50 

19 

.0 

0 

9 

3 

1 

LOCKHART 

AM 

93.1 

71.2 

82.2 

98 

3+ 

68 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

8.91 

3.26 

15 

.0 

0 

11 

5 

2 

NATCHEZ 

94.4 

58.5 

81.5 

99 

3  + 

55 

31  + 

0 

30 

0 

0 

0 

7.92 

1.65 

19 

.0 

0 

10 

6 

4 

OZARK  6  NNW 

AM 

92.8 

70.1 

81.5 

.6 

101 

4 

66 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

6.29 

-  .25 

1.21 

4 

.0 

0 

8 

5 

4 

PHENIX  *"ITY  2  NNW 

AM 

91.5 

59.5 

80.5 

98 

2 

54 

16 

0 

2  3 

Q 

Q 

0 

4.63 

1.50 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

PUSHMATAHA 

AM 

95.9 

69.8 

82.9 

2.4 

90 

24  + 

55 

16 

0 

30 

0 

Q 

Q 

4.43 

-  1.10 

1.10 

19 

.  0 

0 

9 

4 

1 

SEALS 

o^*7 

6  3 

25 

0 

0 

0 

7*^7 

.  0 

0 

5 

2 

THOMASVILLE 

AM 

79*  8 

n 

77  + 
1  ^+ 

31 

29 

0 

0 

0 

5*79 

-    1    1  4 

.  0 

0 

1 2 

2 

TROY 

918 
• 

70*7 
* 

* 

* 

95 

67 

3 1 

27 

0 

0 

0 

6*45 

*ns 

7  *60 
* 

.0 

0 

9 

4 

WHATLEY 

94.7 

58.8 

81.8 

100 

21 

65 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

7.66 

1  .72 

6 

.0 

^ 

^  ^ 

^ 

3 

DIVISION 

' 

.  8 

5.29 

-  .70 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

91.9 

72.4 

82.2 

98 

5 

59 

23+ 

0 

27 

0 

0 

0 

9.14 

1.70 

23 

.0 

0 

11 

6 

4 

CITRONELLE 

93.9 

70.8 

82.4 

1  .4 

98 

30  + 

67 

29+ 

0 

30 

0 

0 

0 

6.49 

-  1.84 

1.59 

14 

.0 

0 

15 

3 

1 

CODEN 

94.3 

73.0 

83.7 

98 

22  + 

68 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

7.23 

2.33 

27 

.0 

0 

11 

4 

2 

FAIRHOPE 

92.9 

73.0 

83.0 

1.8 

98 

21 

67 

23+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.87 

-  5.59 

1  .60 

23 

.0 

0 

10 

2 

1 

FORT  MORGAN 

91.2 

77.5 

84.4 

95 

22 

72 

23 

0 

28 

0 

0 

0 

2.19 

.75 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

92.2 

72.5 

82.4 

1.7 

97 

22  + 

69 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

9.21 

.24 

2.05 

10 

.0 

0 

14 

7 

i 

MOBILE 

AM 

93.0 

75.8 

84.4 

102 

21 

72 

24  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.56 

.79 

3 

.0 

0 

10 

1 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

AM 

93.1 

72.3 

82.7 

98 

22 

68 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

5.77 

1  .28 

17 

.0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

83.2 

1.9 

 1 

5.93 

-   3.  36 

.0 

I 


SUPPLEMENTAL  DATA 




Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Stabon 

Prevailing  | 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a 
CST 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

,10-.49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

0 
f- 

Percent  of 

possible 

sunshine 

«  *  * 

i-ii 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

7 

5.6 

57 

SW 

4 

SS 

89 

51 

58 

4 

3 

6 

1 

0 

0 

14 

76 

5.7 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

13 

6.3 

23 

N 

17 

83 

86 

51 

56 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

10 

5.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

10 

7.9 

46 

5 

89 

89 

59 

75 

6 

1 

7 

4 

2 

1 

21 

6.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

w 

10 

7.6 

34 

w 

23 

84 

89 

57 

64 

4 

2 

6 

1 

2 

0 

15 

63 

5.5 

See  Refere-ice  Notes  Following  SiaNon  Index 
-  96  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
JULY  1960 


Station 

•3 

Doy  of  month 

1  {  2  1  3 

4  I 

6 

M 

8 

9 

>0| 

•>l 

12 

13  1  U  1 

15 

■6| 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

vlLLF  1  rmw 

$0N  CENTRAL  TOWCR 
RTA 

RTvlLLE  2  SE 
ANDES  CITY  6  NE 

9.7C 
1  •37 
t.«9 

(•93 

.13 

1.16 

1.05 
.67 

•  04 

.32 
.23 

•  01 
U19 

.17 

•  OS 
2.41 

.17 
.17 

.34 

•  1! 
.11 

•  29 

.02 

7 

•  19 

•  07 

•  93 

.01 

.13 

7 

.06 

.01 

.62 

•  30 

.29 

.37 
2.00 

1.20 

.90 

7 

1.03. 

.47 

1.27 
.11 

7 

.03 

.81 

EVRLE 
LUS 1 A   1  HW 
STON  FAA  AIOPORT 
V  3  5 
.AND 

U37 

U3» 
1>79 
3.61 

•  66 

•  23 

T 

.60 

.12 

•  03 

•  08 

•  04 

7 

1.32 
7 

.10 

.18 
.11 

.OS 

•  S9 

•  13 

•  68 

T 
7 

2.04 

T 

7 

.49 

•  15 

.40 
.08 

.09 

1.06 
.90 

7 

.06 

.20 

.04 
.42 

.36 

.48 

1.91 

.11 

.03 

.02 

.06 

.60 

T 

.16 

.18 

7 

.18 

.09 

.03 

.10 

.67 

MLLE  4  H 
H5  ? 

)RE   STATF  FAON 
)PH  ■»  5W 

6^77 
«<6> 

I2I 

•  40 

•  66 

•  02 

•  02 

•  IS 

•  66 

1.70 

•  07 

.30 

T 

.90 

•  22 
.04 

7  U20 

•  42 

.20 
I.IS 

.70 
.19 

.06 
.08 
.12 
.10 

.08 

.22 

.19 
.90 

.38 
.14 

.02 
1.23 

.99 
.30 

1.09 

.30 
.90 

7 

.30 
.19 

.22 
.08 
.06 

.09 

.92 
1.32 

.12 

1.02 

.11 

.03 
.18 

UGAVlLLE 

HEAD  LOCK  AND  f)AM 
MINETTF 
iREEN 

f  HINA  ?  N 

6.66 

5.16 
1.J7 
1.67 

•  62 
.28 

•  29 

.27 
.19 
.30 

•  02 

1.44 

UlS 

.14 

.02 
.26 
•  06 

.01 
•  46 

.06 
.07 

1.50 
.05 

.88 

.34 

1.09 

.26 
.49 

.79 

1.70 
.37 

.91 

.08 

.09 

.60 

1.70 
.06 

.10 
.21 
.29 

.21 

.91 

.05 

.96 
.02 

.28 

.10 
.10 

... 

.10 
.10 

»EMEO  *  SW 

INGS.LFY   1  SE 
>HAfi)  MOUNTAIN 
MNGHAM  wn  AP  0 

3.2* 

7.57 
2.«7 
2.06 

.07 

.03 

•  21 

•  05 

•  90 

.19 
.08 

•  31 

•  03 

•  02 

•  28 

•  03 

•  99 

7 

7 

•  10 

.63 

7 

.07 

.43 

.08 
1.58 

7 

7 

3.49 
.90 

7 

1.22 
1.71 
.10 

.17 
.04 

7 

.49 
.08 
.09 

.06 
.23 

7 

.96 
.37 
.09 
.33 

.69 
.17 
.36 

7 

.13 

.62 
.22 
.16 
.42 

7 

.99 
.69 

.26 

1.64 

<0P 
ITLEV 

*TOH  3  SSF 
)6EP0BT   2  W 

1.27 

6.06 
«.78 

3<oa 

.16 
.10 

•  08 

•  70 

•  12 
2,07 

•  97 

.22 
.19 

•  74 

.14 
.39 

.89 
1.29 

.06 
.08 

.04 
.06 

1.00 

.20 
•  30 

2.39 
1.29 
.21 

.24 
.13 

.06 
.22 

7 

.02 
.16 

.11 

7 

.46 

.91 

7 

.49 

.09 

.09 

.91 
.89 

1.15 
.03 
.07 

.33 

.92 
.79 

01  DOE 

)EN  3  NNW 
»  HILL   2  HW 
ON  HILL 

>.!■ 

I'M 

2.06 
1.7J 

.03 

•  29 

•  93 

•  99 

•  99 

•  09 

•  30 

•  09 

T 

.10 

.95 
.37 
•  09 
.96 
.01 

.19 
•  07 

1.52 

.09 
.08 

.32 

.30 
1.76 
1.12 

.61 

.06 
.02 

.21 

.03 
.14 

.22 

.06 
•  16 

.38 
.47 
.13 

.01 

.32 

1 

l.SO 

.65 

.10 
.04 

.04 
.11 

.12 
.27 
.24 

Ed  GPOVt 

PEVILLE 
OH 

OERS0URG 

9.a9 

*.e3 
».?» 

6.11 

1.77 
7 

•  04 

•  04 

T 

.19 

1.30 

•  11 

•  04 

•  07 

.30 

.08 

T 

•  09 

•  49 

•  03 

•  30 

.02 
.05 
.01 
.26 

.68 

.60 

.21 
.51 

1.21 
.01 

T 

.03 
.20 

.66 
.72 

.69 

.37 

1.23 
1.47 

T 

.02 

.17 
.80 
2.23 
.91 
.10 

.49 

.03 
.49 

T 

.68 
.04 
.29 

.02 

.41 

.15 
.32 

.02 
.29 

.07 

T 

.07 
1.04 

DERSaUCG  WTP  (>LANT 

BORNE 
ITON 

rroN 

4.60 

6.03 
*>2(> 
3.7. 

.35 

.03 

•  64 

•  97 

•  35 

•  63 

.13 
1.36 
.90 

.40 

.23 

.66 

•  04 

•  21 

.31 
.99 

1.23 

.08 
.08 
.23 
.03 

•  14 

•  69 

.70 

.21 

.04  1.99 

.68 
.51 

.25 

.45 

.05 

.79 

1.16 
.12 

.41 

.36 
.33 

.04 
.79 
.87 

.08 

.01 

.04 
.12 
.38 
.40 

.17 
.04 
1.18 

.53 
.16 

.30 

.56 

.08 
.39 

.12 
.03 

1 .39 

1.49 
.08 

7 

N 

ff   S(>Q  [  NGS   2  NW 
ERT   STTAM  PLANT 
INSVILLE 
^MftlA 

7.23 

2.93 
3.01 

.27 

•  32 

•  10 

•  93 

•  20 

•  51 

■  •83 

.23 
.87 

•  21 
.62 

.20 
.32 
.70 

.13 

.02 
.39 

.04 

.89 

.07 
•  99 

.02 

7 

.71 
1.65 

•  73 

.25 

.60 
1.99 

.04 
1.72 

.05 

.01 
.19 

.35 
.41 

.03 

.10 

2.12 

.84 
.04 

1.49 

.38 

.11 
.02 

2.33 
1.18 

.10 

1.90 

.04 

.12 
.22 

OVA 

rvlLLE 
•Y  4  N 

6.3, 

i 

7 

!o9 

•  80 

U02 

•  60 

•  40 

.07 

.39 

•  21 

•  49 

•  09 

•  99 

.27 

7 

.90 
.37 

•  49 

.12 

.06 

7 

.09 
.03 

.15 
.69 

.22 
.01 

.41 

.21 
.10 
.17 

1.21 
1.77 

1.21 
.99 

•  35 

T 

.16 
1.60 
1.27 

.47 

.32 

.55 

.10 
.16 

/ILLE 

TUP 
KTUP  h 

MUR  sub«;tation 

1.06 

3.61 
6^83 
3^16 

1.35 
1.53 

.13 

.10 

•  03 

•  06 

•  07 

•  31 

•  27 

.04 

.05 

.92 
.24 
•  49 

.34 

2.50 
2.30 
2.27 

1.81 

.03 

.20 

1.04 

.05 
7 

.07 

.30 
.09 

.36 
.41 
.93 

.63 

FA 

IPOL  I S  LOCK  AND  DAM 
UN  PAA  AIRPORT 
SLE  SPRINGS 
1 

2^17 

2^37 
6^62 

.03 

1.91 

•  60 

.82 
.79 
.10 

.48 

.02 
.13 

.11 
.82 

•  07 

.04 

7 

7 

.27 

•  96 
.20 
■  03 

•  80 

.81 
.10  .01 

7 

.39 

1.10 

.10 
.11 
.92 
.70 

1.09 
7 

.20 

T 

.03 

.02 
.21 
.01 

.09 

.82 

.05 

.44 

2.00 

.20 

.02 
.39 

.02 

.29 
.85 

.47 

.14 

.45 

.09 

.60 

.57 

«NT 

BPp I5r 

tULA 

>GPEEN  FA*  AIRPORT 

3. OS 

6.60 

10.33 
9.31 

7  1.32 

•  04 

•  17 

•  67 
.27 

•  20 

•  69 

•  11 

.13 

.09 
T 

•  It 

.47 
.07 
.08 

2^71 
•  23 

•  10 
.94 
.49 

.0,9 

.09 

.34 

.17 
1.47 

T 

.23 
.50 

.03 
.21 
.19 

.48 
.26 

.14 

.16 
.34 

7 

.22 

.35 

.76 

T 

2.30 
1.95 

1.14 

.22 
.29 

.21 
1.88 

1.19 

.64 

T 

.44 

.35 
1.23 
.04 

IHCPE 
tVlLLE 

L5  CITY  ftLK  POND  Twfl 
LEY 

3.a7 

1.91 

••e 

6.00 

.16 

1.30 
•  06 

1.32 
.09 

.10 
.04 

.90 
.39 

•  18 

.39 
•  26 

.18 
.92 

•  13 

7 

•  18 

•  19  7 

.21 
.19 

.10 
.05 

.16 
.19 

.04 

.26 
.06 
.28 
.05 
4.30 

.07 

.05 
.20 

.31 

1.60 
.12 

.14 
.10 
.06 

.07 

.15 
.47 

.09 
.13 

.12 

.22 
.93 

.06 

.61 

ETTE 

»ENCE 

r  DEPOSIT 

r  MORGAN 

3.67 

3.97 
9.61 
2.19 

•16  .44 

.11 

.24 

.11 
.02 

.07 

.39 

.09 
.47 

.04 

.89 
1.77 

•  13 

•  02 
.08 
.22 
.73 

.90 

•  02 

•  47 

1.31 

.04 

.04 

.22 

1.88 

7 

.36 
.10 

.30 
.30 

.98 
.91 
.44 
.49 

.72 

.02 
.04 

.97 
.01 

T 

.10 

.08 
.25 

.09 

.20 

.21 

.42 
.12 

PAYNE 
>OEN 

;DEN  0A5  PLANT 
lESVlLLE 

2.0T 

•  t9 

laOl 
1.28 

7 

.03 

.19 
.21 

.04 

.84 

7 

.09 
.29 

•  29 

•  29 

•  OS 

I>16 

7 

.02 

7 

.07 

.0? 
.06 

2.08 
.27 
.44 

1.14 

1.18 
.19 

.64 

7 

1.26 
.44 

.34 
.12 
.09 
.05 
.29 

.17 

.20 

.07 
.21 
.40 

.20 

7 

1.98 

lEN  CITY 

;vA 

rGIAKNA 

lEATOHN 

3.63 

7.01 
9.86 
9.30 

.27 

.08 

.70 

.22 
•  OS 

•  •03 

2.11 
1.40 
.13 

•  67 

1.18 

•  17 

.46 
.46 

.22 

T  T 

.38 

.12 

.90 

.48 

.69 
1.60 
l.OS 

.20 
2.20 

7 

.39 

.07 

.29 
.11 

.03 
.39 

T 

.12 
T 

.18 

.97 
.30 
.80 

.77 

.50 
.36 

1.49 

1.47 
.18 

AS 

NSeORO 
NVILLE 
SHOAES  POST  OFFICE 

1.99 

2.31 
6.80 
6.89 

•  08 

2.47 

.66 
.90 

.16 
.09 
.04 

•  06 

•  63 

.04 

1.76 

•  39 
1.69 

.11 

.14 

2.00 

.90 

.63 

2.07 

.84 
•  28 

1.41 
.41 
.74 

.05 
.39 
.92 

.43 

.07 

.72 
.14 

.07 

.09 
.20 

.13 
.03 
.98 
1.87 
.09 

.19 

.19 
.36 

.02 

.06 

.04 
.04 
.08 

.96 

.07 
.66 

.08 
.38 

.03 
.02 

.38 

.28 

.30 

CRSVILLE 

EHSVI LLE  C I TY  H  WKS 
t»SVIlLE  0AM 
YVILLE 
LTON 

2.37 

3.00 
1.68 
3.68 

•12  •IS 
.05 
.30 

.07 

.09 

T 

•  21 

•  02 

.09 

.21 

•  01 

•  IS 

•  10 

•  0! 

•  14 

•  04 

1.29 
.10 

.60 
1.30 

.13 

.08 

.01 
1.06 

.29 
.62 

.19 
1.30 

.12 

.28 

1.10 
1.10 

.96 

.24 

.12 

.01 

ISflURG  CAHABA  TOwER 

LAND 
III 

LAND  HOME 

3.69 

6.16 
3.36 
6.16 

1.20 
I^90 

•  10 

.IS 
.12 

.92 
1.28 

•  99 

•  12 
.13 

•  29 

•  59 

•  05 

•  85 

.05 
.01 

.89 

.06 

.02 
.44 
.14 

1.50 

.3B 

.22 

.16 

.05 
.10 

1.29 
.13 
.09 

1.80 

1.20 

.25 

.29 
.SO 
.10 

.13 
.77 

.36 

1.19 
.03 
.28 

rOHER 

ES 

SVIUE  SUBSTA 
SVILLE  Its  AP 
LCVILLE 

2.10 
1.97 
2.77 
3.69 

2.11 

.06 

T 

.30 

.04 

7 
7 

.09 

•  22 

•  39 

.02 
.02 

•  03 

•  12 

•  67 

•  89 

•  03 

•  11 
.05 

7 

7 

2.61 

2.17 
.04 
1.47 

.20 
.07 

7 

7 

7 
7 

.33 

.92 

.40 
.37 

.10 

.88 

.03 

.39 
.04 

MM  LOCK  1 
(ONVILLf  7  SM 

2.60 
2i30 
3.32 
2.06 
2.69 

.30 
.31 

.26 
•  63 

.19 

•  75 

•  0< 

.21 
.48 

•  33 

7 

.92 

•  37 

•  11 

.02 
.60 

.29 

7 

.31 
.13 

1.19 
7 

.94 
.68 

.34 

.03 

1.94 
.06 

.42 
.12 
.12 

.19 
.31 

.03 

.70 

7 

.78 

.09 

.99 

SM  Baf«r«Bc*  RotM  rollovlnc  Stfttloa  Iwimx 
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CONTINUED 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JULY  1960 


Day  of  month 


Station 

Tol 

1   1  2  {  3 

4  1 

5  1 

6 

 1— 

1 

8  1 

9 

 r 

10 

1 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20 

1 

21 

22  I 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  I 

29  1 

30 

31 

JORDAN  DAM 

9il9 

.03 

1.03 

•  03 

1^2« 

1.24 

.05 

.10 

T 

.30 

.11 

.10 

,j 

LAFAVETTE 

2*00 

.14 

.18 

.1* 

•  39 

.72 

.18 

.20 

.93 

3*86 

.02 

• 

•  94 

.01 

59 

49 

* 

* 

.40 

•09 

LEEDS*** 

«S) 

.09 

.16 

* 

.03 

•  04 

•  01 

T 

*ia 

•0 

LEESBU^G 

1«2T 

•  02 

.20 

.07 

.37 

.04 

* 

LIVINGSTON 

2*80 

•  47 

.26 

.69 

•  13 

.12 

.12 

.10 

.13 

.02 

.80 

LOCKMART 

8«91 

.79 

.04 

T 

•  98 

i06 

T 

•  40 

3.26 

•  86 

.19 

.10 

.07 

•  17 

.09 

.48 

.07 

LOU 1 SV 1 LL  E 

5>S2 

.11 

•  OS 

•  10 

.04 

•  10 

3.65 

13 

* 

■  1  0 

.93 

•  02 

3*43 

.01 

•  27 

2  01 

* 

* 

li75 

.01 

.60 

.02 

■  09 
•  09 

07 

*06 
• 

.16 

04 

* 

*21 

•0 

MARION   1  N 

3.57 

.30 

•  90 

.13 

1.23 

.17 

.49 

MARION  JUNCTION 

8.23 

.36 

.80 

•  09 

.08 

1*00 

.32 

4.08 

.10 

.22 

.26 

.70 

•a 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6.79 

T 

.62 

.57 

T 

•  09 

.34 

02 

MARTIN  DAM 

*»*T 

i32 

* 

•  IS 

MATHEWS  1  SSH 

6. IS 

•  16 

28 

*34 

08 

•  62 

1 8 

1  80 

am 

*«o 

MELVIN 

5.19 

.91 

•  08 

.17 

1.89 

1.24 

.94 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5.A2 

.38 

.05 

.89 

2.96 

1.96 

•1 

MILLERS  FERRY 

3.26 

45 

03 

* 

26 

•  24 

•02 

68 

1.4* 

1  .65 

.04 

•  25 

1.31i 

T 

■  01 

T 

*  10 

.08 

.73 

.09 

MINTER  3  NW 

6.28 

.93 

•  58 

•  04 

•  07 

•  96 

1 .00 

^. 

*29 

'04 

07 

MITCHELL  DAM 

7.80i 

.03 

1.02 

U19 

•  06 

.41 

.08 

.32 

.49 

.93 

.11 

2.20 

1.4 

MOBILE  we  AIRTORT 

9.21 

.11 

1.24 

•  07 

•  40 

2.09 

■  79 

T  .86 

T 

•  10 

.53 

.10 

T 

T 

.86 

1.39 

T 

T 

.30 

•  30 

.1» 

P<OBlLE 

2.9^ 

.79 

.39 

•  22 

•  29 

•  19 

•  13 

T 

.29 

•  10 

T 

PIONTE  SAMO 

*i90 

P40NTEVALL0 

7.36 

.07 

■  17 

•  01 

•  19 

•  14 

* 

* 

* 

* 

* 

' 

.« 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

4.79 

•  16 

•  11 

1<16 

•  18 

.03 

.58 

T 

T 

T 

•  19 

.32 

1.91 

.19 

.04 

MOULTON 

U34 

•  02 

.14 

.10 

.02 

.89 

.10 

.03 

.d 

MOULTON  2 

1  *20 

T 

.11 

* 

.10 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

1.32 

T  T 

■  06 

•  93 

•  09 

*  23 

*oS 

NATCHEZ 

7.92 

1  •19 

■  33 

•  09 

.81 

•  11 

T 

•  13 

1  ,52 

•  19 

*09 
* 

•  42 
* 

09 

* 

07 

* 

Oi 

* 

NEW8URG 

1.24 

•  30 

.89 

•c 

NEW  MARKET 

4.39 

■  15 

.11 

.35 

2.69 

.11 

.12 

•  90 

NEW  MARKET  2 

4.20 

.08 

•  14 

T 

T 

50 

2  .50 

•  12 

" 

68 

.09 

NEVTON 

3.41 

•  49 

.16 

,2( 

•  09 

'  18 
* 

20 

•  08 

.0 

ONEONTA 

U94 

•  08 

•  27 

* 

•  49 

'  22 
* 

•  09 

.28 
* 

* 

* 

OPELIKA 

5.99 

B  . 

.28 

.99 

■  03 

•  06 

•  61 

•  11 

1.34 

.02 

1.29 

.06 

T 

.14 

•  9* 

T 

•c 

ORRVILLE 

7.41 

.72 

2^18 

•  72 

1.12 

1.16 

.91 

OZARK  6  NNW 

6.29 

1  ^21 

1.08 

•  64 

l^90 

1  11 

PAINT  ROCK 

S.ll 

•  02 

•  04 

59 

1  40 

RALMERDALE   2  W 

1.40 

.49 

* 

.35 

* 

PELL  CITY  2  ENE 

1.33 

•  48 

.03 

.22 

•  03 

.01 

.10 

.46 

PENRINGTON  LOCK  2 

6.09 

■  46 

•  71 

.46 

1^42 

.12 

•  78 

.07 

•  10 

.17 

.12 

PERRTVI LLE 

4.94 

.45 

T 

T 

T 

* 

.46 

•  96 

01 

* 

2*' 
* 

PHENIX  CITY  2  NNH 

4.63 

1 .20 

•  4* 

1  •SO 

•  08 

* 

'4* 

PICKENSVILLE 

1.83 

* 

18 

1  *02 
* 

22 

* 

PINE  MILL 

9.40 

2^00 

.50 

.32 

.08 

.30 

2ml 

PINE  LEVEL 

3*97 

1.10 

•  03 

•  19 

•  13 

.47 

•  18 

.19 

.97 

.79 

PLANTERVILLE  2  SSE 

3.40 

T 

T 

.30 

1  .70 

20 

.19 

X 

* 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.91 

•  40 

•  12 

.03 

•  10 

*06 

08 

* 

12 

* 

PKATTVIU.E 

7.09 

1.07 

•  06 

2.31 

•  10 

46 

* 

•  02 

'o2 
* 

1  *74 
* 

08 

* 

.91 

PItlHROSE  FARM 

3.20 

•  06 

•  16 

•  69 

•  90 

•  17 

•  30 

.19 

.10 

T 

•  01 

l.< 

PUSHMATAHA 

4.48 

•  29 

•  96 

•  29 

.98 

1.10 

.29 

.99 

.49 

RAINSVILLE 

2.18 

.70 

•  01 

.05 

.19 

17 

* 

04 

RED  BAY 

2.36 

.60 

Al 

* 

* 

REDSTONE  ARSENAL 

3.19 

•  10 

T 

1 .90 

•  14 

T 

1  .09 

REFORM 

4.12 

.11 

•  96 

.09 

•63 

.09 

1.29 

.90 

•4 

RIVER  FALLS 

6.39 

•  30 

1.13 

.49 

T 

.42 

•  11 

1.07 

.99 

•  12 

.11 

1.07 

•  07 

.1) 

•  18 

ROBERTSDALE   1  E 

6.77 

•  01 

1  .25 

•  03 

78 

* 

.90 

•  05 

•  07 

30 

•  46 

05 

* 

•  01 

.03 

30 

* 

13 

•02 

* 

ROCK FORD 

3.70 

.50 

1  •40 

•  70 

*  J, 
* 

* 

•  50 

1 30 

ROCK  MILLS 

1.29 

.02 

.05 

.10 

- 

T 

•  J* 

•  76 

RUSSELLVILLE 

2.27 

•  13 

•  15 

.06 

•  91 

.77 

,2 

RUSSELLVILLE  2 

l.T« 

T 

.09 

T 

.39 

.81 

•  07 

SAINT  BERNARD 

4.20 

.27 

T 

•  10 

78 

16 

T 

•  17 

!•) 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

4.31 

.02 

2  .82 

•  14 

* 

• 

•  48. 

* 

SAYRE 

1.38 

03 

* 

02 

* 

• 

36 

* 

* 

23 

.01 

' 

SCOTT SBORO 

1.16 

.19 

•  20 

.10 

.71 

SCOTTSBOW  SUBSTA 

1.61 

•  04 

•  19 

•  20 

.10 

.03 

1.09 

SEALE 

3.12 

1.18 

.04 

28 

* 

. 

.03 

02 

* 

SELMA 

9.01 

•  23 

i*oo 

*30 
* 

* 

' 

* 

_ 

.23 

• 

* 

88 

02 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.77 

•  18 

1 41 

SLOCOMR 

3.19 

T 

1.00 

•  65 

.02 

•29  .62 

.02 

T 

.01 

.04 

.42 

.04 

.08 

SNOW  HILL 

6*23 

2^00 

T 

.25 

.76 

.31 

.28 

.75 

.31 

.72 

SOUTH  HILL 

1«6« 

.28 

.99 

.43 

suttle 

4.48 

46 

• 

.75 

• 

.13 

* 

SWAIM 

1.76 

*32 

*3, 

J. 

36 

SYLACAUGA  *  NE 

6.46 

•  30 

1.21 

T 

1.70 

.05 

T 

.09 

T 

2.65 

.04 

T 

.23 

.23 

SYLVAN lA 

•  79 

•  29 

.47 

.03 

TALLADEGA 

4.90 

•  92 

•  56 

* 

.02 

.01 

ThOMASV ILLE 

5.29 

•  10 

08 

* 

04 

64 

* 

* 

*- - 

_ 

• 

*  It 
* 

* 

* 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

2.61 

*40 
* 

* 

* 

• 

*»i 
.91 

'ZZ 
.38 

* 

tmurlow  dam 

2.30 

.67 

.13 

.12 

.01 

.20 

.07 

.97 

•I 

toney 

3.29 

.04 

.01 

.14 

2.77 

.20 

•  09 

.09 

.03 

TRAFF09D 

3«21 

•  54 

•  20 

05 

* 

•  13 

1 .23 

TROY 

6.49 

91 

* 

7o 

* 

• 

• 

•  05 

• 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

2.21 

37 

* 

y 

• 

■  93 

* 

* 

10 

* 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

3.06 

.15 

.04 

.02 

,74 

1.35 

.01 

•  62 

•  1 

TUSKEGEE  2 

5.26 

.22 

.02 

•  98 

1.09 

.03 

■  06 

.02 

.02 

2.14 

.44 

.09 

,17 

UMION  SPRINGS  5  S 

6*03 

.10 

10 

.11 

1  .49 

•  10 

■  30 

.  50 

•  08 

,29 

UNIONTOWN 

7.67 

* 

*  10 
• 

1  'on 
* 

TO 

.  30 

.05 

1.12 

* 

VALLEY  HEAD 

.08 

■  71 

**• 
• 

1  7 

• 

VANCE 

[RECORD 

MISSING 

VERNON 

•  76 

.24 

•  le 

■  34 

WAOLEY 

2>02 

•  11 

04 

.0* 

.14 

• 

* 

WALLACE  2  E 

t>96 

1  09 
• 

• 

.80 

.40 

1**0 

90 

•  20 

.20 

.44 

WALNUT  GROVE 

1.09 

• 

99 

* 

'  18 
• 

• 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2.20 

•  51 

.03 

.08 

.02 

.19 

•  74 

.42 

.01 

.11 

•1 

WATERLOO 

2.3<1 

*9t 

.54 

•  15 

.04 

.37 

•  21 

.01 

WEST  BLOCTON 

i.Oi 

•  20 

25 

.90 

WETUMPKA  1  W 

;>S2 

.31 

*20 

.15 

■  01 

.18 

•  90 

.79 

.61 

2.09 

!2C 

•  03 

.50 

•z 

HHATLEY 

7.6« 

1.45 

.89 

■  48 

1.72 

.64 

•  22 

•  47 

•  10 

.08 

.23 

.12 

.04 

WHEELER  0AM 

1.97 

•  12 

T 

1.32 

.50 

.03 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.67 

.23 

T 

.41 

.04 

•  92 

.05 

.65 

.16 

•2 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.01 

1.05 

•  15 

•  03 

.09 

T 

•  96 

.33 

.05 

T 

T 

.11 

.68 

WILSON  0AM 

1.32 

T 

T 

.72 

.50 

.10 

T 

WINFIELD  2  SW 

2.92 

.02 

•  12 

.37 

.35 

.31 

1.68 

.07 

YATES  HYDRO  PLANT 

2. St 

.87 

•  02 

.03 

.06 

.88 

.17 

■  10 

.02 

•61 

YOUNGS  STORE 

4.12 

.46 

.82 

1.50 

.40 

.27 

.65 

See  Reference  Notes  Following  Statloa  Index 
-  98  - 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  0<  Month 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

LBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

95 

69 

95 

73 

91 

67 

90 

67 

90 

70 

88 
64 

87 

66 

87 
64 

87 

62 

88 

64 

89 

60 

92 

62 

91 
67 

95 
69 

89 

59 

89 

73 

90 
67 

92 
66 

67 

67 

89 

67 

92 
68 

93 
68 

92 
66 

95 
66 

92 
68 

95 
69 

94 
68 

91 
66 

89 

66 

87 
69 

90 
71 

90.7 

LEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
72 

95 
66 

95 
66 

96 
68 

92 
66 

89 

70 

88 
66 

89 
64 

93 
68 

93 
67 

94 

65 

96 
65 

96 
67 

93 
65 

90 
67 

68 
66 

90 
64 

92 
67 

96 
66 

97 
66 

96 
66 

94 

64 

93 
66 

96 
66 

95 
67 

93 
67 

89 

66 

91 
66 

91 
63 

92 
62 

92.8 

LICEVILLE 

MAX 
MIN 

95 
65 

97 
66 

96 
67 

94 

68 

97 
69 

97 

70 

96 

69 

97 
69 

98 
68 

96 
69 

97 
68 

96 

69 

96 
66 

96 
69 

94 

68 

99 
69 

96 
66 

97 
69 

99 

71 

98 

70 

100 

86 

68 

66 

66 

64 

66 

64 

92 
67 

93 
72 

92 

95.8 

NOALUSIA    1  NW 

MAX 
MIN 

97 
70 

98 
72 

102 
73 

95 
70 

94 

70 

94 

69 

94 

71 

92 
71 

91 
71 

90 

70 

69 
71 

95 
69 

95 
70 

96 
72 

97 
69 

92 
71 

92 
69 

69 
68 

86 
69 

92 
69 

93 
71 

95 
69 

95 

70 

94 
68 

94 
68 

95 
71 

93 
71 

94 

69 

92 
70 

90 
61 

96 
69 

93.6 
69.  7 

NNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

70 

95 
70 

96 

67 

93 
72 

92 

70 

90 
69 

91 
73 

92 
68 

92 

70 

93 

70 

93 
72 

96 

67 

98 
72 

91 
70 

93 
67 

91 

72 

90 
68 

91 
66 

94 
70 

92 
69 

96 
71 

95 
71 

96 
67 

95 
66 

98 

67 

94 

70 

94 

71 

90 
66 

92 
67 

91 
64 

95 
66 

93.4 

SHLAND 

MAX 
MIN 

96 

69 

96 
70 

96 

65 

94 

67 

96 

67 

91 
66 

90 
70 

*0 
64 

90 
62 

92 
66 

95 
68 

96 
63 

96 
64 

88 
67 

93 

67 

90 
65 

89 
65 

91 
61 

92 
66 

95 
66 

94 

67 

93 
66 

95 
62 

92 
66 

95 
67 

92 
67 

92 
66 

88 

65 

90 
66 

90 
64 

92 
62 

92.5 
65.8 

THENS  2 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 

73 

90 
66 

91 
68 

88 
70 

86 
65 

82 

63 

88 

61 

91 
69 

92 

72 

93 

70 

92 
69 

93 
65 

92 
66 

93 
69 

94 
69 

91 
63 

92 
67 

91 
66 

93 
66 

93 
69 

94 

70 

94 
67 

95 
65 

93 
68 

94 

70 

96 

67 

92 
67 

93 
60 

92 
61 

92 
62 

91.6 
66.9 

TMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

96 

73 

99 

72 

99 
76 

97 
71 

98 
71 

98 
71 

9S 

70 

95 
70 

88 

72 

93 
72 

96 

73 

97 

68 

98 
73 

96 
71 

92 

69 

93 
71 

90 
69 

89 

70 

93 
70 

95 
72 

100 
74 

97 
72 

94 

76 

94 

69 

95 
69 

97 
72 

93 
72 

92 
69 

91 
70 

93 
67 

92 
67 

94.6 
71 .0 

UBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

98 
69 

97 
70 

96 
68 

98 
67 

97 
67 

91 
69 

92 
69 

89 
67 

90 
68 

92 
70 

89 

70 

93 
65 

96 
66 

95 
69 

93 
64 

92 
70 

90 
69 

85 
66 

89 
69 

91 
69 

93 
69 

96 
69 

95 
66 

92 
67 

90 
68 

95 
69 

93 
68 

93 
68 

90 
68 

90 
64 

90 
63 

92.5 
67.7 

ANKHEAD   LOCK   AND  0AM 

MAX 
MIN 

98 
70 

97 
70 

98 

68 

97 
73 

93 
69 

95 

72 

91 

67 

90 

65 

93 
70 

95 
71 

95 
71 

97 
67 

95 
68 

99 
68 

92 
65 

93 
64 

96 
68 

89 

67 

92 
68 

94 

70 

95 
70 

96 

70 

96 
68 

95 
66 

94 

66 

96 

70 

95 
69 

93 
69 

96 

65 

94 
67 

93 
66 

94.6 
68.4 

AY  MINETTE 

MAX 
MIN 

95 

73 

95 
73 

97 

77 

96 
72 

98 

73 

92 
72 

93 
71 

91 
72 

86 
74 

90 
74 

91 
76 

93 
69 

93 
75 

92 
71 

90 
70 

68 
75 

88 

70 

85 

72 

91 
72 

92 
74 

97 
74 

92 
76 

91 
69 

93 
71 

94 

70 

94 
74 

90 
74 

90 
70 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

91.9 
72.4 

ELLE   MINA   2  N 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 
73 

95 
66 

91 

69 

89 

70 

88 

60 

87 
59 

91 
66 

90 

67 

92 
73 

96 

69 

92 
66 

97 
66 

91 
70 

67 

94 
63 

92 
64 

67 

96 
66 

94 
68 

93 
70 

91 
70 

94 
68 

92 
65 

96 
68 

95 

70 

93 
67 

91 
67 

93 
61 

92 
65 

93 
63 

92.5 
66.7 

ESSEMER    1>  SW 

MAX 
MIN 

98 

70 

97 
68 

94 

71 

96 

69 

92 

69 

92 
65 

94 

64 

94 

71 

94 

70 

94 
71 

97 

70 

96 

65 

100 
67 

91 
70 

94 

63 

93 
65 

89 

69 

89 
67 

94 

70 

91 
69 

95 
69 

96 
70 

92 
68 

94 

67 

96 
66 

96 
71 

92 
69 

93 
69 

92 
64 

93 
66 

94 

66 

93.9 
68.0 

IRMINGHAM  MB  AP 

MAX 
MIN 

97 
76 

97 
72 

96 
70 

91 
68 

92 

73 

91 
73 

91 
69 

93 

69 

92 
73 

94 

73 

94 
74 

95 
69 

98 
73 

92 
73 

93 
67 

92 
70 

89 

70 

89 

70 

95 

71 

93 
72 

95 
72 

92 
72 

96 
70 

95 
70 

98 

70 

98 
74 

94 

71 

94 

72 

92 
69 

92 
70 

93 
67 

93.6 
71.0 

RANTLEY 

MAX 
MIN 

99 
69 

99 
70 

99 
72 

98 
69 

99 
69 

99 
68 

96 

69 

92 
70 

94 
71 

96 
68 

92 
72 

97 
68 

96 
69 

98 
76 

98 
69 

95 
70 

95 
68 

95 
68 

94 
66 

96 
69 

96 

71 

96 

70 

98 
69 

95 
68 

94 

67 

96 

70 

97 

70 

95 
69 

94 

69 

91 
66 

95 
65 

95.9 
69.2 

REWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

98 
71 

100 
69 

99 
72 

95 
69 

96 
69 

93 
68 

94 
69 

91 
70 

89 
70 

92 
70 

95 
71 

95 
67 

96 
72 

96 
70 

94 

70 

95 
70 

89 

70 

86 

70 

94 
69 

94 
71 

98 

73 

97 
70 

95 
70 

94 

68 

96 
69 

97 
70 

93 
71 

92 
69 

91 
69 

94 

66 

92 
68 

94.2 
69.7 

RIOGEPORT   2  W 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
72 

93 
67 

90 
67 

88 
68 

89 
63 

88 

60 

91 
61 

91 
65 

95 
73 

93 
67 

94 

63 

95 
65 

90 
67 

92 
56 

96 
63 

89 
68 

67 
66 

93 
66 

93 
63 

96 
67 

96 
66 

93 
68 

94 

67 

99 
65 

96 

66 

95 
68 

94 

63 

93 
62 

91 
63 

95 
62 

92.6 
65.3 

ALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

96 

71 

98 
70 

98 
66 

97 
68 

96 

70 

91 
68 

90 

63 

93 

63 

94 

67 

97 
68 

98 
67 

97 
67 

98 
66 

93 
66 

95 
64 

95 
65 

89 
67 

86 
66 

94 

67 

95 
68 

96 
68 

96 
67 

95 
65 

94 
66 

97 
65 

99 
67 

94 

66 

94 

67 

95 
6* 

95 
61 

93 
62 

94.8 
66.3 

AMDEN   3  NNW 

MAX 
MIN 

98 

73 

99 
75 

98 
75 

95 
69 

95 
71 

93 

70 

91 

67 

92 
66 

91 

71 

94 

70 

98 

73 

95 
68 

98 

70 

95 
70 

92 
68 

94 
68 

90 
71 

88 

70 

93 
70 

95 

70 

96 

73 

98 

72 

93 
70 

93 
68 

96 
70 

97 
72 

96 
69 

92 
69 

93 
67 

91 
68 

91 
66 

94.2 
.70.0 

AMP  MILL   2  NW 

MAX 
MIN 

97 
68 

96 
72 

95 
70 

96 
68 

96 

68 

96 

67 

95 
67 

91 
65 

90 
65 

90 
68 

90 
69 

92 
65 

94 
65 

96 
69 

92 
63 

93 
65 

69 
65 

86 
63 

92 
65 

92 
68 

95 
68 

96 
68 

94 

64 

94 

64 

91 
66 

94 

66 

96 

66 

92 
66 

90 
68 

90 
65 

91 
62 

92.9 
66.4 

ENTRE 

MAX 
MIN 

95 
71 

97 
70 

97 
61 

96 
68 

90 
68 

92 
67 

90 
66 

91 

63 

92 
64 

93 
70 

94 

67 

91 

63 

96 
66 

98 
72 

93 
59 

94 
64 

96 
66 

94 
64 

93 
67 

96 
66 

96 
67 

96 
68 

98 
69 

93 
68 

92 
69 

93 
70 

96 
69 

92 
64 

91 
67 

90 
62 

93.8 
66.6 

EMTREVILLE 

MAX 
MIN 

97 
71 

99 
73 

99 

70 

100 

72 

99 
71 

98 

70 

94 
64 

94 

67 

93 

70 

94 

70 

98 
71 

101 
76 

99 
68 

100 
70 

92 
67 

97 
66 

97 
70 

67 
67 

92 
70 

96 
72 

98 

71 

100 

72 

97 
70 

94 

68 

94 
68 

96 
72 

98 
70 

93 
70 

94 
66 

93 
66 

92 
67 

96.0 
69.5 

HA  TOM 

MAX 

MIN 

97 
69 

98 
71 

97 
76 

97 
68 

98 

68 

92 
68 

93 
66 

95 
64 

92 
67 

94 

72 

98 

70 

94 

67 

99 
70 

96 
70 

93 
68 

94 
68 

91 
69 

92 
69 

92 
66 

95 
68 

99 
70 

99 
71 

97 
70 

95 
69 

96 
66 

95 
71 

92 
71 

94 

67 

93 
66 

94 

70 

92 
66 

94.9 
68.7 

HILDERSBUBG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

99 

72 

99 
74 

99 
68 

96 
70 

95 
71 

94 

69 

91 
67 

93 
66 

93 
67 

96 
71 

98 
71 

97 
68 

99 
67 

98 
70 

95 
61 

94 
69 

88 
69 

86 
69 

91 
69 

95 
70 

96 

71 

94 

71 

95 
67 

95 
69 

97 
69 

97 
71 

94 

71 

94 

69 

93 
69 

91 
66 

93 
65 

94.7 
68.9 

ITRONELLE 

MAX 
MIN 

97 

72 

98 

72 

95 
74 

94 

75 

98 

69 

91 
69 

91 

70 

93 

70 

87 
71 

95 
73 

95 
73 

94 

68 

97 
72 

97 
74 

90 
69 

95 
70 

97 
69 

90 
67 

91 
71 

94 

70 

97 
75 

96 
74 

93 
69 

92 
70 

95 
68 

94 
74 

91 

72 

92 
67 

92 
67 

98 

70 

92 
70 

91.9 
70.8 

LANTON 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 
71 

95 
69 

96 
70 

96 

69 

93 
69 

89 
67 

90 
66 

88 
68 

90 
69 

94 

70 

95 
68 

95 
68 

96 
71 

90 
65 

95 
70 

90 
69 

87 
68 

82 
67 

91 

70 

94 

70 

95 

71 

93 
69 

93 
67 

92 
68 

94 

70 

96 

70 

91 
69 

89 

69 

91 
67 

88 
6« 

92.2 
68.7 

LAYTON 

MAX 
MIN 

96 

73 

97 
72 

98 
70 

93 
69 

93 
69 

91 
68 

87 
68 

87 
70 

87 
70 

89 
70 

95 
72 

94 
68 

95 
72 

94 
72 

91 
70 

88 

70 

84 

70 

68 

70 

89 

70 

94 

72 

94 

74 

92 
74 

93 
68 

92 
69 

95 

71 

94 

71 

91 
70 

89 
69 

91 
70 

93 
69 

90 
68 

91.7 
70.3 

}DEN 

MAX 
MIN 

95 
68 

97 

75 

97 
79 

95 
77 

97 
73 

96 

71 

98 
72 

95 
73 

90 
74 

93 
75 

92 
78 

94 
69 

95 
71 

97 
78 

95 
72 

88 

73 

92 
71 

90 
71 

94 

71 

96 

75 

96 

75 

98 
7* 

93 
70 

95 
71 

93 
70 

92 
73 

95 
72 

95 
71 

94 

72 

94 

77 

91 
71 

94.3 
73.0 

kYTON 

MAX 

MIN 

97 
74 

95 
76 

98 
74 

97 
68 

97 
70 

94 

70 

90 
67 

90 
70 

91 
72 

91 

73 

93 
72 

96 

68 

96 
71 

92 
74 

94 

70 

93 
66 

96 
69 

90 
69 

se 

72 

94 

70 

93 
73 

97 
72 

97 
72 

95 

70 

92 
69 

93 
75 

97 
71 

93 
70 

92 
69 

90 
70 

94 
68 

93.7 
70. i 

:CATUR 

MAX 
MIN 

93 
73 

95 
75 

91 

69 

93 
72 

89 
72 

88 
69 

87 
67 

87 
65 

89 

70 

89 
71 

91 
73 

93 
72 

92 
70 

94 
70 

68 
64 

68 
64 

92 
66 

90 
69 

89 
68 

90 
71 

90 
73 

92 
73 

91 
70 

94 

69 

90 

70 

93 
73 

96 

71 

90 

70 

92 
65 

91 
69 

91 
66 

90.9 
69.6 

[MOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

MIN 

98 
73 

97 
72 

98 

73 

98 
70 

94 
69 

95 

70 

92 
68 

90 
68 

93 
74 

92 
72 

95 
72 

ITHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
74 

97 
74 

98 
69 

92 
71 

91 

72 

93 
72 

89 
74 

89 
74 

89 
74 

86 

73 

96 

72 

93 
72 

96 
75 

96 
73 

92 
71 

86 

73 

86 

73 

69 

73 

85 

72 

91 
74 

94 

76 

94 
74 

92 
71 

91 

72 

94 
74 

90 

73 

93 
74 

86 

72 

89 
71 

95 
71 

89 
71 

91.5 
72.7 

lUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 

59 

93 
65 

95 
65 

88 
69 

88 
66 

89 

63 

89 
60 

93 
68 

94 
71 

93 
68 

93 
66 

9* 

67 

96 
71 

91 

59 

90 
61 

96 
68 

92 
67 

92 
65 

93 
67 

92 
69 

93 
69 

97 
66 

96 
66 

95 
65 

95 
70 

98 
68 

95 
66 

95 
61 

94 
64 

93 
63 

93.2 
66.1 

iTERPRISE 

MAX 
MIN 

97 
73 

98 

73 

98 

72 

95 
71 

93 
71 

93 
71 

90 
75 

90 

72 

91 
72 

86 
72 

95 
73 

94 

71 

97 
72 

95 
74 

92 
71 

92 
72 

85 
71 

89 

72 

89 
72 

93 
72 

96 

76 

95 
74 

93 

72 

93 
71 

95 
72 

94 
74 

94 

73 

91 
71 

90 
71 

92 
70 

94 

69 

92.8 
72.1 

IFAULA 

MAX 
MIN 

97 
65 

97 
65 

99 
72 

98 
60 

97 
62 

95 
70 

93 
72 

90 
63 

89 
63 

89 
73 

87 
74 

95 
69 

96 
74 

96 
74 

94 

70 

93 
71 

89 
70 

69 
69 

87 
71 

94 

72 

95 
73 

97 
72 

96 
70 

93 
70 

91 
71 

96 

71 

93 
72 

92 
71 

90 
71 

91 
67 

94 

70 

91.3 
69.6 

ERGREEN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
71 

99 

71 

97 
67 

97 
66 

95 
69 

92 

69 

90 
71 

91 
69 

89 
71 

90 
71 

96 

71 

96 
66 

95 
72 

92 
69 

93 
66 

94 

70 

89 
68 

84 

69 

92 
71 

94 

71 

74 

7J 

71 

68 

61 

72 

71 

70 

71 

61 

68 

93.4 
69.8 

IRHOPE 

MAX 
MIN 

94 

75 

93 
75 

95 
81 

93 
72 

97 

73 

93 
72 

94 

73 

93 
7J 

87 
74 

93 
75 

88 
78 

94 

67 

94 
74 

95 
76 

92 
70 

91 
74 

89 

71 

88 

71 

91 
70 

95 
75 

98 
76 

96 
74 

93 
67 

93 

71 

93 
71 

95 
76 

93 
73 

92 
70 

92 
72 

93 
74 

92 
72 

92.9 
71.0 

LKVILLE 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
72 

93 
67 

82 
72 

75 
69 

89 
64 

88 
64 

89 
61 

90 
68 

92 
73 

92 

71 

94 

66 

98 
66 

95 
72 

90 
69 

90 
60 

95 
69 

93 
68 

89 
68 

93 
68 

95 
70 

93 
64 

96 
69 

96 
67 

95 

1  66 

1 

97 

71 

94 

69 

95 
65 

97 
61 

95 
67 

94 
64 

92.4 
67.1 

Sm  R*i«r«BC*  Not«*  FoUowiag  Sutton  Isdaz 
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DAILY  TEMPERATURES 


StattOB 

Day  Ol  Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FAYETTE 

MAX 

98 

97 

96 

95 

94 

92 

90 

92 

94 

96 

96 

94 

98 

92 

93 

96 

94 

94 

95 

96 

95 

96 

95 

93 

96 

99 

96 

96 

94 

94 

94 

MIN 

69 

63 

67 

71 

67 

69 

65 

63 

71 

66 

69 

67 

69 

69 

63 

66 

62 

66 

64 

67 

67 

70 

67 

66 

64 

70 

64 

65 

62 

65 

64 

FLORENCE 

MAX 

96 

9A 

94 

92 

88 

87 

87 

93 

100 

94 

93 

92 

93 

96 

88 

93 

98 

93 

96 

93 

95 

94 

94 

92 

96 

96 

95 

95 

96 

96 

97 

MIN 

73 

69 

66 

69 

69 

63 

62 

59 

68 

70 

59 

66 

67 

67 

59 

58 

67 

69 

68 

66 

71 

71 

68 

67 

66 

70 

66 

65 

66 

60 

63 

FORT  MORGAN 

MAX 

93 

92 

92 

90 

92 

90 

92 

90 

89 

90 

87 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

93 

94 

96 

90 

93 

92 

94 

92 

93 

91 

92 

92 

HIN 

T9 

82 

83 

74 

75 

75 

74 

80 

75 

80 

75 

77 

77 

75 

77 

78 

77 

74 

78 

81 

81 

80 

72 

78 

77 

82 

78 

77 

77 

90 

76 

FRISCO  CITY 

MAX 

9» 

96 

97 

100 

95 

99 

90 

91 

91 

88 

92 

95 

94 

96 

96 

91 

94 

90 

87 

91 

94 

97 

97 

94 

93 

94 

97 

93 

91 

91 

94 

MIN 

7* 

73 

76 

68 

71 

69 

68 

69 

71 

72 

73 

67 

71 

74 

69 

70 

68 

69 

70 

71 

74 

73 

71 

69 

69 

70 

72 

69 

69 

70 

67 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

98 

98 

97 

93 

92 

90 

92 

93 

91 

94 

96 

96 

99 

93 

94 

93 

91 

91 

95 

96 

99 

98 

95 

95 

100 

94 

95 

92 

94 

92 

99 

MIN 

70 

70 

64 

67 

69 

69 

69 

63 

6i 

69 

68 

67 

70 

73 

62 

64 

66 

67 

57 

68 

70 

71 

68 

67 

67 

66 

68 

68 

53 

67 

61 

GAINESVILLE 

MAX 

97 

97 

98 

99 

94 

95 

91 

92 

93 

96 

98 

100 

96 

100 

92 

99 

97 

91 

93 

92 

91 

100 

101 

99. 

94 

96 

100 

94 

95 

93 

98 

MIN 

73 

72 

73 

73 

71 

71 

67 

67 

71 

73 

72 

71 

70 

74 

68 

66 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

74 

72 

71 

68 

69 

69 

GENEVA 

MAX 

100 

99 

100 

102 

98 

96 

95 

91 

92 

89 

99 

96 

96 

97 

97 

93 

91 

88 

92 

92 

98 

97 

93 

94 

95 

95 

93 

90 

94 

96 

MIN 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

73 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

GILBERTOWN 

MAX 

98 

101 

98 

99 

98 

94 

94 

95 

91 

97 

100 

96 

99 

97 

94 

95 

92 

92 

96 

99 

99 

100 

96 

97 

97 

98 

96 

98 

96 

96 

93 

MIN 

69 

69 

71 

70 

66 

68 

65 

64 

68 

73 

78 

68 

69 

59 

57 

63 

50 

69 

58 

68 

69 

68 

70 

67 

67 

71 

70 

70 

64 

69 

66 

GREENSBORO 

MAX 

97 

98 

100 

97 

97 

94 

99 

94 

95 

96 

100 

99 

100 

92 

97 

97 

94 

90 

91 

97 

98 

100 

98 

97 

95 

98 

93 

94 

92 

95 

93 

MIN 

73 

74 

73 

70 

70 

71 

67 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

69 

68 

59 

70 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

70 

75 

71 

71 

56 

70 

69 

GREENVI LLE 

MAX 

99 

98 

96 

96 

96 

93 

93 

92 

96 

92 

97 

95 

98 

95 

93 

93 

89 

90 

94 

96 

97 

97 

93 

91 

95 

96 

95 

94 

91 

94 

91 

MIN 

72 

73 

73 

68 

71 

70 

72 

72 

74 

71 

72 

70 

73 

73 

70 

72 

69 

71 

72 

72 

75 

74 

70 

68 

69 

74 

74 

71 

71 

69 

68 

GUNTERSVILLE 

MAX 

97 

95 

95 

91 

91 

90 

91 

93 

93 

94 

96 

95 

98 

94 

93 

92 

89 

92 

94 

95 

95 

94 

96 

94 

95 

94 

93 

92 

91 

91 

MIN 

66 

69 

64 

69 

70 

70 

68 

55 

69 

69 

69 

65 

58 

71 

66 

65 

56 

67 

58 

70 

71 

66 

67 

67 

57 

68 

67 

67 

65 

65 

HALETVILLE 

MAX 

92 

94 

94 

93 

91 

89 

69 

89 

90 

90 

93 

91 

92 

94 

89 

89 

90 

90 

89 

93 

90 

91 

92 

94 

92 

94 

95 

94 

92 

92 

91 

MIN 

67 

68 

69 

69 

69 

66 

65 

62 

67 

72 

67 

65 

62 

70 

61 

60 

67 

67 

64 

67 

67 

67 

66 

59 

64 

69 

67 

65 

60 

69 

65 

HAMILTON 

MAX 

95 

94 

94 

95 

92 

90 

90 

90 

93 

93 

95 

94 

95 

96 

90 

91 

93 

91 

96 

96 

97 

92 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

92 

92 

91 

MIN 

71 

71 

67 

69 

68 

67 

67 

64 

68 

72 

69 

59 

66 

72 

62 

63 

57 

68 

65 

64 

58 

71 

67 

55 

65 

72 

70 

68 

63 

66 

64 

HAYNEVILLE 

MAX 

97 

98 

99 

99 

95 

94 

92 

93 

92 

92 

93 

96 

93 

95 

94 

92 

92 

93 

87 

92 

94 

96 

94 

94 

94 

94 

96 

94 

93 

93 

93 

MIN 

71 

73 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

67 

68 

68 

73 

71 

71 

69 

68 

70 

HEADLAND 

MAX 

95 

94 

95 

94 

92 

90 

93 

89 

89 

89 

86 

95 

91 

94 

90 

91 

86 

86 

89 

89 

93 

95 

95 

92 

92 

94 

95 

91 

90 

89 

93 

MIN 

73 

72 

69 

70 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

73 

74 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

74 

72 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

69 

HEFLIN 

MAX 

95 

96 

96 

94 

94 

98 

91 

90 

90 

94 

94 

96 

97 

92 

93 

91 

90 

91 

93 

96 

98 

97 

97 

95 

97 

97 

92 

89 

92 

91 

93 

MIN 

65 

67 

62 

68 

67 

65 

66 

61 

62 

65 

68 

50 

54 

64 

58 

64 

62 

68 

53 

62 

65 

63 

56 

62 

64 

65 

64 

62 

63 

62 

65 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

92 

94 

99 

95 

94 

93 

91 

88 

90 

66 

86 

96 

94 

98 

96 

90 

89 

86 

83 

89 

92 

93 

92 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

87 

90 

MIN 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

71 

72 

69 

72 

73 

70 

71 

67 

70 

70 

70 

75 

75 

70 

67 

68 

73 

72 

70 

70 

70 

66 

HUNTSVILLE  «B  AP 

MAX 

96 

93 

94 

90 

89 

90 

89 

94 

96 

94 

95 

94 

97 

90 

90 

94 

92 

87 

92 

91 

93 

95 

94 

94 

97 

95 

93 

94 

93 

93 

94 

MIN 

75 

71 

67 

71 

71 

69 

67 

65 

71 

75 

72 

58 

70 

70 

64 

67 

67 

70 

70 

69 

72 

74 

72 

69 

70 

71 

70 

68 

65 

58 

66 

JASPER 

MAX 

96 

95 

96 

93 

91 

89 

88 

93 

94 

93 

92 

92 

95 

99 

90 

94 

92 

92 

93 

93 

95 

99 

97 

95 

98 

100 

96 

96 

96 

97 

97 

MIN 

68 

69 

70 

70 

69 

69 

66 

62 

65 

58 

56 

67 

66 

71 

62 

60 

65 

65 

65 

67 

57 

69 

65 

66 

63 

67 

67 

63 

61 

51 

61 

LAFAYETTE 

MAX 

98 

98 

101 

96 

95 

91 

65 

89 

89 

87 

95 

92 

97 

95 

90 

90 

96 

94 

92 

97 

95 

95 

91 

90 

97 

96 

92 

89 

87 

90 

MIN 

71 

75 

70 

65 

68 

67 

70 

65 

66 

70 

68 

55 

68 

69 

66 

67 

67 

63 

69 

68 

70 

69 

54 

65 

65 

68 

68 

66 

67 

63 

63 

LIVINGSTON 

MAX 

101 

100 

101 

100 

98 

94 

92 

93 

95 

97 

99 

97 

99 

92 

96 

96 

90 

94 

94 

96 

100 

101 

98 

95 

99 

101 

96 

97 

96 

99 

92 

MIN 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

66 

67 

71 

74 

73 

70 

69 

73 

58 

66 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

69 

74 

71 

71 

67 

72 

69 

LOCKHART 

MAX 

98 

95 

98 

96 

95 

93 

94 

91 

89 

88 

89 

96 

96 

92 

95 

91 

91 

89 

90 

94 

93 

97 

97 

94 

96 

93 

93 

92 

90 

89 

94 

MIN 

71 

71 

75 

69 

71 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

74 

74 

69 

72 

69 

69 

71 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

71 

69 

69 

MADISON 

MAX 

93 

95 

94 

93 

89 

88 

86 

87 

92 

90 

91 

93 

92 

95 

88 

69 

93 

91 

99 

90 

90 

91 

92 

94 

91 

95 

96 

90 

90 

90 

90 

MIN 

70 

71 

66 

69 

70 

67 

67 

63 

68 

73 

70 

55 

66 

71 

61 

64 

69 

67 

67 

66 

70 

70 

69 

67 

68 

71 

68 

68 

62 

63 

64 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

96 

96 

97 

93 

93 

89 

90 

89 

91 

95 

95 

95 

96 

92 

93 

94 

99 

88 

90 

93 

96 

95 

93 

92 

94 

95 

92 

91 

90 

93 

89 

MIN 

7* 

74 

73 

70 

69 

70 

68 

59 

72 

73 

72 

70 

70 

74 

70 

69 

71 

66 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

69 

74 

70 

70 

69 

59 

70 

MARTIN  DAM 

MAX 

97 

96 

97 

95 

95 

90 

88 

90 

90 

90 

94 

92 

95 

93 

93 

90 

90 

86 

92 

94 

94 

95 

92 

92 

95 

103 

91 

88 

90 

93 

90 

MIN 

73 

74 

71 

69 

69 

71 

73 

70 

70 

72 

70 

70 

68 

72 

71 

71 

70 

66 

70 

71 

70 

70 

68 

67 

69 

71 

72 

72 

72 

68 

56 

MINTER  3  NW 

MAX 

96 

95 

97 

96 

94 

92 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

93 

96 

93 

92 

96 

91 

93 

92 

96 

95 

95 

94 

93 

92 

93 

95 

92 

93 

92 

HIN 

73 

73 

75 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

68 

66 

72 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

56 

70 

70 

71 

70 

66 

66 

67 

67 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

97 

94 

95 

92 

93 

91 

87 

90 

91 

92 

92 

94 

93 

90 

97 

86 

90 

95 

97 

97 

92 

92 

92 

94 

94 

92 

92 

91 

90 

MIN 

75 

75 

78 

74 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

73 

70 

75 

73 

70 

73 

71 

71 

73 

74 

76 

69 

71 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

73 

72 

MOBILE 

MAX 

95 

92 

92 

94 

95 

93 

92 

94 

86 

92 

90 

96 

92 

92 

95 

91 

92 

87 

94 

95 

102 

96 

89 

94 

93 

96 

95 

93 

93 

94 

90 

MIN 

78 

78 

80 

74 

73 

76 

74 

75 

79 

76 

73 

77 

80 

72 

75 

73 

72 

76 

79 

79 

80 

74 

76 

72 

77 

78 

74 

74 

77 

74 

78 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

96 

98 

97 

97 

95 

93 

94 

92 

91 

93 

94 

96 

96 

94 

93 

93 

89 

86 

92 

94 

97 

96 

96 

94 

95 

93 

94 

92 

91 

93 

91 

MIN 

76 

77 

76 

74 

74 

74 

73 

73 

74 

76 

74 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

73 

75 

76 

75 

73 

72 

72 

76 

75 

74 

73 

72 

70 

HOULTOH  2 

MAX 

96 

96 

95 

91 

90 

90 

90 

92 

96 

92 

95 

96 

100 

92 

91 

96 

93 

93 

97 

96 

97 

97 

98 

93 

97 

98 

95 

96 

94 

92 

95 

MIN 

73 

74 

68 

69 

70 

64 

61 

60 

73 

58 

69 

55 

65 

70 

58 

60 

64 

69 

55 

67 

70 

71 

55 

58 

69 

71 

69 

66 

51 

65 

63 

MUSCLE  SHOALS   FAA  AP 

MAX 

95 

94 

94 

90 

86 

86 

87 

90 

89 

92 

91 

91 

93 

65 

86 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

92 

96 

91 

94 

99 

95 

95 

95 

92 

95 

MIN 

73 

67 

66 

69 

72 

68 

67 

51 

68 

73 

70 

67 

66 

68 

52 

50 

68 

57 

54 

57 

74 

72 

69 

68 

69 

72 

69 

65 

63 

65 

63 

NATCHEZ 

MAX 

99 

99 

99 

96 

95 

93 

92 

92 

90 

93 

96 

94 

97 

95 

92 

95 

92 

99 

92 

95 

98 

96 

94 

95 

95 

97 

95 

92 

92 

94 

94 

MIN 

69 

70 

74 

66 

69 

68 

67 

57 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

69 

68 

68 

68 

59 

59 

71 

71 

68 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

55 

65 

NEW  MARKET  2 

MAX 

94 

94 

93 

90 

66 

88 

86 

91 

92 

93 

92 

97 

98 

89 

94 

91 

86 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

96 

89 

92 

89 

92 

93 

MIN 

69 

70 

63 

67 

67 

63 

60 

59 

62 

72 

69 

61 

68 

67 

51 

52 

61 

65 

63 

65 

66 

66 

65 

64 

65 

67 

55 

63 

59 

63 

52 

ONEONTA 

MAX 

98 

96 

94 

95 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

95 

97 

97 

92 

90 

88 

66 

93 

93 

96 

93 

95 

95 

96 

97 

93 

93 

92 

91 

MIN 

70 

70 

65 

70 

69 

68 

63 

61 

66 

58 

68 

66 

65 

69 

60 

52 

67 

57 

68 

67 

66 

56 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

62 

65 

60 

OPELIKA 

MAX 

99 

94 

94 

96 

95 

91 

93 

86 

90 

90 

88 

94 

94 

94 

92 

93 

89 

87 

91 

90 

94 

95 

94 

94 

91 

95 

94 

93 

92 

94 

91 

66 

71 

66 

65 

69 

66 

67 

66 

58 

66 

64 

73 

54 

65 

57 

62 

65 

66 

65 

65 

63 

66 

65 

65 

65 

56 

66 

52 

59 

OZARK  6  NNW 

MAX 

98 

99 

100 

101 

95 

96 

93 

82 

89 

90 

83 

93 

94 

96 

95 

92 

89 

89 

91 

91 

96 

94 

95 

91 

93 

94 

93 

93 

91 

89 

95 

MIN 

71 

71 

72 

69 

69 

69 

70 

74 

70 

71 

72 

73 

70 

72 

59 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

74 

67 

58 

68 

70 

71 

70 

69 

69 

66 

PELL  CITY  2  ENE 

MAX 

9<> 

94 

95 

93 

93 

91 

92 

95 

95 

95 

97 

96 

100 

91 

93 

93 

92 

91 

92 

94 

96 

95 

98 

96 

99 

95 

97 

95 

95 

91 

95 

MIN 

71 

70 

65 

69 

70 

67 

66 

63 

65 

67 

70 

56 

66 

70 

62 

63 

68 

66 

65 

67 

58 

69 

66 

69 

66 

57 

67 

67 

65 

55 

52 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

96 

98 

94 

96 

93 

89 

91 

66 

87 

69 

67 

94 

94 

94 

92 

91 

99 

86 

91 

92 

94 

96 

95 

91 

90 

94 

92 

91 

91 

99 

91 

MIN 

72 

68 

72 

66 

68 

69 

71 

68 

68 

70 

72 

66 

72 

72 

68 

64 

59 

68 

70 

72 

72 

72 

68 

68 

70 

70 

71 

69 

69 

68 

70 

Sea  Releteoce  Nolss  Followtng  SuUon  Iiid«x 
-  100  - 


Conttnottd 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY  1960 


SlatloD 

Day  Ol  MoBlh 

1 

2 

1  3 

i 

S 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

I" 

13 

i  14 

1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

I  22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

i 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

97 

72 

99 
73 

99 
73 

98 
71 

97 
71 

99 

70 

93 
71 

95 

72 

9* 

72 

95 

72 

96 
71 

96 

71 

96 
72 

97 
71 

93 
69 

92 
72 

68 

71 

66 

72 

92 
71 

96 
71 

98 

73 

97 
73 

96 
71 

94 
69 

96 
69 

97 
73 

96 

72 

93 
72 

96 

71 

99 
66 

91 
68 

96.0 
71.2 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

98 
7» 

98 
73 

99 
74 

96 
70 

97 
70 

96 

70 

93 
66 

92 
67 

94 
68 

93 
72 

99 

72 

99 
69 

96 
66 

98 
72 

97 
70 

96 
65 

96 
69 

89 
69 

90 
69 

94 
70 

97 
72 

96 
66 

96 

71 

99 
69 

96 
68 

96 
74 

97 
70 

97 
70 

95 
66 

93 
72 

94 
68 

96.9 
69.6 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

96 

72 

94 
74 

94 

70 

94 

69 

89 

70 

66 
66 

87 
65 

87 
66 

91 
68 

94 

72 

96 
72 

92 
71 

91 
70 

93 
70 

86 
61 

86 
64 

92 
61 

90 
69 

92 
66 

95 
71 

95 
71 

94 

72 

97 
70 

96 
68 

93 
66 

96 

72 

100 
72 

96 
69 

94 
66 

95 
70 

94 
66 

92.9 
66.7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

9« 

66 

93 
68 

92 
65 

90 

69 

66 

66 

69 

65 

67 
63 

92 
59 

91 
66 

92 
73 

94 
69 

94 
63 

94 
66 

89 
66 

90 
58 

93 
62 

69 
66 

86 
67 

90 
67 

90 
66 

92 
70 

92 
69 

93 
66 

92 
65 

94 
66 

92 
66 

91 
67 

92 
63 

91 
61 

90 
66 

92 
63 

91.2 
69.6 

R08ERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

95 

72 

95 
73 

95 
76 

97 
70 

93 
74 

97 

71 

91 
72 

93 
74 

91 
72 

69 
74 

92 
77 

86 
70 

95 
74 

92 
74 

95 
70 

93 
73 

90 
71 

89 
71 

69 
72 

91 
75 

96 
74 

98 
72 

95 
66 

92 
71 

93 
70 

95 
73 

96 

73 

94 
70 

94 

71 

92 
72 

92 
70 

93.1 
72.3 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
69 

94 
68 

95 
67 

94 

66 

94 

65 

92 
69 

90 
67 

90 
67 

90 
69 

93 
67 

94 
66 

93 
67 

95 
69 

94 

65 

93 
69 

90 
68 

87 
67 

85 
66 

93 
68 

94 

68 

94 

68 

96 
67 

95 
67 

92 
66 

94 
67 

96 
69 

96 
69 

94 

69 

92 
65 

92 
64 

92.9 
67.6 

ROCR  MILLS 

MAX 
MIN 

96 
69 

98 
71 

96 

68/ 

/92 
69 

93 
66 

92 
67 

91 

70 

91 
66 

90 
63 

91 
66 

96 
71 

97 
65 

97 
65 

95 
71 

92 
65 

91 
65 

90 
65 

91 
62 

94 

67 

96 
66 

99 
67 

97 
67 

96 
66 

98 
69 

101 
66 

96 
69 

69 
67 

69 
67 

93 
69 

93 
64 

95 
62 

94.2 
66.9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

95 
70 

94 
69 

93 
65 

93 
67 

90 
68 

69 

62 

86 
61 

69 

59 

92 
«4 

91 
72 

94 
64 

94 
64 

94 
64 

97 
68 

90 
54 

86 
56 

94 
64 

92 
64 

92 
60 

95 
65 

95 
67 

96 
67 

96 
65 

94 

66 

95 
61 

94 
68 

96 
68 

95 
63 

96 

69 

93 
63 

90 
61 

93.0 
64.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
70 

93 
66 

93 
69 

87 
70 

69 
69 

67 
66 

69 
63 

93 
66 

96 

70 

95 
69 

93 
66 

93 
68 

96 
71 

89 
61 

90 
64 

97 
67 

93 
66 

87 
66 

92 
69 

92 

70 

92 

71 

93 
67 

95 
67 

94 

66 

95 
69 

96 
66 

91 
67 

94 
64 

91 
65 

92 
64 

92.6 
67.9 

SAND  MT   STATE    FARM  A  U 

MAX 
MIN 

94 

71 

93 
71 

92 
65 

92 
66 

68 
69 

67 
66 

67 

63 

89 
63 

66 
66 

90 
69 

90 
67 

93 
63 

93 
66 

89 
70 

89 
56 

92 
66 

86 

67 

69 

67 

90 
67 

93 
66 

94 
68 

94 

70 

92 
67 

91 
66 

93 
67 

91 
70 

91 
66 

67 
68 

86 
62 

87 
66 

91 
62 

90.9 
66.9 

SCOTTSBOHO 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
69 

95 
65 

94 

65 

90 
68 

91 
65 

89 
61 

90 
62 

93 
64 

93 
63 

94 

66 

95 
63 

94 
62 

96 
67 

91 
57 

93 
56 

94 
64 

91 
67 

89 

67 

92 
64 

94 
64 

94 
68 

95 
69 

95 
64 

95 
66 

97 
65 

100 
67 

94 
66 

93 
61 

91 
64 

90 
62 

93.4 
64.6 

SEALE 

MAX 

MIN 

97 
69 

96 

72 

98 
69 

95 
67 

93 
70 

94 

69 

89 

73 

89 
69 

69 
69 

88 
72 

96 
72 

93 
67 

96 
70 

95 
71 

92 
69 

89 

71 

86 

72 

91 
63 

93 
70 

97 
72 

98 

70 

97 
71 

94 

70 

92 
70 

99 
69 

94 

71 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

96 
66 

94 

65 

93.3 
69.6 

SELHA 

MAX 

MIN 

96 

75 

98 

75 

99 
74 

95 

71 

96 

72 

92 
71 

93 

70 

92 

72 

93 
73 

95 
73 

97 
73 

96 

72 

97 
72 

96 
75 

94 

70 

94 

72 

90 

72 

91 

72 

97 
71 

95 

73 

96 
74 

97 
76 

94 

72 

93 
70 

96 
70 

99 
75 

96 
72 

91 
72 

94 
70 

94 
70 

92 
69 

94.9 
72.2 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 
MIN 

95 
70 

97 
72 

96 
67 

93 
69 

95 
69 

92 
67 

92 
65 

92 
66 

91 
69 

94 

69 

97 
66 

95 
67 

96 
67 

91 
70 

94 
64 

90 

70 

88 

69 

84 
68 

93 
68 

94 
69 

96 
70 

93 
69 

96 
66 

93 
65 

94 

67 

95 
70 

94 
70 

66 
68 

92 
69 

91 
66 

92 
63 

93.0 
67.9 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

96 

72 

96 

72 

96 
66 

92 
70 

96 

70 

91 
69 

92 

70 

93 
67 

92 
66 

96 
68 

96 

71 

97 
66 

101 
67 

96 
70 

93 
67 

93 
69 

89 
69 

91 
67 

91 
69 

92 
69 

95 
69 

93 
69 

95 
66 

97 
68 

96 
68 

95 

70 

92 
70 

91 
69 

90 
68 

90 
66 

92 
63 

93.6 
68.4 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

98 
69 

97 
70 

98 
70 

95 
64 

96 
67 

96 
66 

90 
63 

90 
64 

90 
67 

90 
68 

93 
68 

95 
64 

94 
65 

95 
70 

95 
65 

90 

63 

95 
63 

89 
65 

90 
65 

93 
65 

94 

69 

96 
67 

97 
64 

93 
64 

69 
64 

93 
66 

97 
67 

93 
66 

94 
66 

93 
66 

94 
61 

93.7 
65.9 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

94 

72 

95 
73 

95 

72 

95 
70 

94 

72 

90 
69 

91 
67 

91 
67 

92 
69 

95 

70 

96 
71 

96 
70 

95 
72 

90 
73 

95 
68 

96 

72 

66 

70 

65 
69 

90 
69 

93 
71 

95 
71 

90 
71 

92 
68 

91 
66 

93 
69 

96 

72 

93 
70 

90 
70 

91 
69 

88 
69 

91 
66 

92.5 
70.0 

TROY 

MAX 
MIN 

95 
72 

96 
72 

95 
74 

94 

69 

94 

70 

91 
70 

94 
72 

92 
70 

90 
72 

91 

72 

94 

71 

92 
70 

95 
73 

94 
72 

91 
69 

90 
68 

86 

69 

86 
70 

91 
70 

92 
70 

93 
74 

90 
73 

91 
71 

91 
68 

93 
70 

93 

73 

90 
72 

92 
70 

89 
69 

92 
69 

89 
67 

91.6 
70.7 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

94 
71 

96 

72 

97 
69 

93 
71 

92 
69 

92 
70 

92 
67 

92 
67 

92 
72 

94 

71 

97 
70 

96 
68 

96 
66 

92 
71 

94 

67 

95 
65 

90 
71 

93 
68 

94 

70 

95 
71 

95 
70 

96 

72 

94 

69 

90 
69 

94 
66 

96 
72 

92 
70 

93 
70 

93 
66 

94 

67 

91 
69 

93.7 
69.4 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

96 
76 

95 
71 

96 
69 

96 
69 

95 
71 

93 
71 

92 
66 

91 
67 

94 
68 

96 
72 

95 
71 

98 
73 

93 
75 

99 
71 

93 
71 

94 

75 

96 
70 

92 
72 

93 
70 

96 
70 

96 
73 

97 
79 

99 
74 

97 
71 

91 
71 

95 

71 

97 
70 

94 

71 

95 
70 

92 
72 

93 
62 

94.6 
71.0 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

96 

73 

98 
74 

100 

73 

97 
69 

97 
71 

94 

71 

89 
72 

92 
70 

93 
70 

92 
73 

95 
73 

93 
70 

97 
72 

97 
73 

93 
69 

89 

73 

87 
71 

89 

72 

93 
72 

96 
72 

96 
74 

97 
73 

96 

70 

90 
70 

94 
71 

94 

73 

94 

73 

90 
71 

90 

70 

95 
70 

90 
68 

93.8 
71.5 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 
MIN 

96 
74 

97 
75 

97 
75 

97 
72 

97 
74 

95 
72 

91 
71 

90 

69 

90 
71 

89 
74 

89 
74 

91 

69 

90 
70 

95 
68 

95 
69 

91 
67 

96 
68 

96 
70 

99 
70 

99  100 
70  73 

100 

72 

94 

67 

95 
69 

94 
66 

95 
66 

94 
67 

94 
66 

92 
66 

94 

65 

92 
68 

94.4 
70.2 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

95 
65 

95 
66 

94 

62 

93 
66 

89 

65 

90 
64 

89 

58 

90 
58 

92 
65 

91 
71 

94 

62 

95 
60 

95 
64 

98 
68 

92 

55 

94 

66 

94 

67 

91 

66 

93 
64 

94 
62 

94 
66 

97 
65 

96 
65 

94 
64 

93 
65 

96 
66 

94 
65 

93 
63 

89 
58 

92 
61 

93 
66 

93.2 
63.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

98 
68 

95 
68 

96 
67 

97 
70 

93 
67 

92 
67 

92 
62 

90 
60 

95 
68 

95 
71 

99 

67 

99 
67 

96 
65 

99 
71 

93 
60 

95 
58 

97 
67 

94 
68 

96 

65 

99 
66 

99 
66 

99  103  100 
69     66  66 

65 

96  101 
66  66 

64 

62 

97  100 
64  66 

96.6 
66.1 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
66 

94 
65 

93 
64 

93 
69 

86 
62 

86 
56 

86 

56 

69 
57 

90 
71 

92 
67 

91 
66 

92 
65 

92 
68 

66 
58 

87 
56 

91 
63 

90 
66 

91 
65 

93 
61 

93 
63 

94 
68 

94 

65 

95 
67 

96 
67 

96 
64 

96 
67 

94 
67 

94 
60 

93 
64 

95 
62 

92.0 
64.2 

MHATLEY 

MAX 
MIN 

97 
72 

97 
70 

97 
71 

96 
67 

96 
69 

92 
66 

92 
66 

92 
67 

90 
70 

94 

70 

97 
71 

95 
67 

97 
68 

97 
71 

93 
68 

95 
69 

94 
68 

92 
68 

93 
68 

94  100 
68  72 

97 
72 

93 
70 

94 

68 

95 
67 

97 
70 

95 
72 

96 
66 

94 

67 

94 
66 

92 
66 

94.7 
66.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

BIOPOLIS  LOCK  l>  DAV 

EVAP 

.11 

.17 

.15 

.16 

.30 

.30 

.31 

.17 

.45 

.25 

.26 

.30 

.20 

.19 

.24 

.24 

.35 

.18 

* 

• 

1.13 

.30 

.53 

.11 

.29 

.29 

.29 

.27 

• 

.19 

7.73 

WIND 

0 

17 

53 

42 

37 

35 

47 

53 

16 

30 

42 

AIRBOPE 

EVAP 

.26 

.25 

.27 

.23 

.21 

.24 

.12 

.12 

.17 

.22 

.15 

.22 

.25 

.20 

.25 

.20 

.15 

.13 

.20 

.27 

.33 

.17 

.17 

.28 

.30 

.26 

.17 

.24 

.20 

.17 

B6.61 

WIUD 

21 

51 

70 

59 

55 

10 

31 

34 

7 

35 

49 

43 

35 

25 

23 

17 

18 

19 

34 

44 

48 

14 

26 

27 

33 

40 

21 

26 

11 

22 

14 

962 

lARTIN  DAU 

EVAP 

.25 

.24 

.28 

.25 

.24 

.27 

.28 

.27 

.23 

.22 

.26 

.21 

.30 

.13 

.21 

.21 

.09 

.01 

.15 

.23 

.26 

.20 

.14 

.22 

.22 

.31 

.15 

.21 

.21 

.22 

.19 

6.66 

WIND 

23 

29 

31 

SO 

30 

50 

72 

38 

20 

30 

30 

40 

20 

20 

40 

22 

19 

19 

13 

27 

35 

25 

22 

29 

29 

30 

34 

46 

60 

40 

10 

983 

S*«  B*l«r*cico  Nol*a  FoUowtag  SuUod  lodax 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JULY  1960 


Burnsvllle  SubBta,  UlBa.Q 


ALABAMA 


Goat  Rock,  Ga 

I 

X^olunbus  VB  AP,  Ga. 


OSCOMM-gB-ABhevllle,   H.  C. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


BuTDSvllla  Subata,  Hiaa. Q 


TLahoBlDgo  1  N,  u 


B«lBoat,  nil 


I     .\  .ii.»„i>..       p  J  tid<».  cr~? ■„  piL  A.L1ABAMA 

I        I     ^Flor«nce-0-    n  — ^    '       ^     «tn«ii»  Mont*-  S»no  UKytop  /  * 

f       I      \  .    "  ^r— 0«i...l.r  Dm  .  JQ  I  <rtBio.r...  »tl    ri.t  lock  O.'  \ 

/  guul.  ShS.l.  »M  AP      B.11.  i  no       J-O        @  I,  ^-00—^  .  IMT  \ 

».  l?Jp  norYhern/        r».c^',,rr.v.^..         ''"T"  /     \  «    o"""'o  "'^ 

„  f — t  /  D.c.v.r  4-So      :       f-Q         T'    1  /o       -o  I     N  w  N  ^ 

O    I  IIU...11T1U.  BU...11T111.  1  j        ri>.c.tur  Buc.t.    7  _ J  1  SylY.ol.     v.n.y  B.|d       ODD^  = 

/         Sod,..  Addi'.o.  c.»t2i  TT   j  °  "°"o  1""  o  o».t.;..?ii.  Clt,  f  \  ® 

I  I    ^  ,        ■  t  Otmt.rnin.-O-         ol        's.nd  lit  St.I.  r.r.  *u\       Ho..  WB  AP.  O. 

^  QL«..btirt  1 

 r  mi.  Clt,  Bll.  P„.d  ^     ^      j         APPALAGHTAN  y  0.d.d..     ^\      cITtr.  \ 

Is   ATI.,  3  3  O.Pd.0  Clt,  '"""^  -8-  \  \  -tV 

IJ   .  ~i  "^^T  "  HV-XCdH;.  C  Pl.ot  1   ^  CdnrtOTO.  0. 

J..p.r        "-i-^'  ,„"^;'^..c.t.0..1M.?^  I  """"" 

^^cr      >    *  /  \<> 


90TH  HERIOIAM  TIHE  ZONE 


In  mountalDOus  areas. 


STATION  INDEX 

ALABAMA 

JULY  1960 


INDEX  NO. 

4-» 

o 
1 

Q 

M 
H 

a 

LONGITODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

H 

5 

LONGITnDE 

2 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 
6 

i 

SPECIAL 

PHECIP.  1 

|sPEX:tAL| 

JOHN  $•  RICHBURG 

CHILTON 

ADO I SON 

WINSTON 

)«  19 

PALMER  GODSEY 

LEEDS 

JEFFERSON 

3)  33 

434 

MIS*  MARY  K.  LEE 

ADDISON  CENTRAL  TOhER 

LAWRENCE 

14  25 

TVA-93 

LEES6URG 

CHEROKEE 

»B« 

RUFUS  M*  8EWELL 

0140 

67  25 

n» 

LIVINGSTOH 

4798 

52  39 

00  11 

7P 

014B 

86  10 

1140 

M 

LOCKHART 

4622 

COVINGTON 

06  22 

H 

ALEXANDER  CITV  b  NE 

TALLAPOOSA 

LOUISVILLE 

40B4 

BARBOUR 

89  93 

470 

JOHN  B*  ARD 

ALICEVlLLE 

PICKENS 

33  07 

MRS*  CHERRY  J*  HERNDON 

MADISON 

MADISON 

94  42 

571 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

ANDALUSIA  1  NH 

COVINGTON 

31  1* 

8A 

JAMES  P.  OILLIS 

MAGELLA 

JEFFERSON 

694 

ALABAMA  POWER  CO. 

0272 

65  51 

599 

MID 

MID 

9004 

12  06 

87  39 

c 

DR.  T«  H«  GAILLARD 

0338 

87  13 

500 

MARION  1  N 

5108 

87  10 

c 

ASHLAND 

HENRY  L>  MC  QUEEN 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

204 

MRS.  MARGARET  SMITH 

ASMVlLLf  *  W 

ST.  CLAIR 

33  91 

JOHN  T.  SWINDALL 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  28 

200 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ATHENS 

LIMESTONE 

34  40 

TVA-62 

MARTIN  OAH 

ELMORE 

399 

4P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

0395 

86  59 

720 

9A 

MATHEWS  1  S5W 

9172 

MONTGOMERY 

92  19 

06  01 

0*02 

67  29 

300 

C  H 

MELVlN 

9394 

CHOCTAW 

88  27 

AUBURN  )  SW 

MERTZ   PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBURN  ARS  10 

LEE 

32  ft 

c 

AGRI*  RESEARCH  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  04 

490 

MRS*  SARA  0.  HALL 

AUTAUGAVJLLE 

AUTAUGA 

32  2b 

J*  B*  NEIGHBORS 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

78 

FRED  HENDERSON 

87  20 

260 

7A 

H 

CORPS  OF  Engineers 

MILSTEAD 

9439 

32  27 

89  94 

0S83 

67  47 

268 

H 

MINTER  3  NW 

5449 

DALLAS 

87  01 

BELCREEN 

HINTER  4  NW 

9494 

DALLAS 

BELLE  NINA  2  H 

LIMESTONE 

34  42 

ALABAMA  POLY*  INST. 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  48 

390 

ALABAMA  POWER  CO* 

BEfiRY 

FAYETTE 

33  40 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

211 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

07^7 

67  01 

539 

6P 

9483 

10  41 

60  03 

8A 

0T76 

86  38 

875 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

86  31 

BEXAR  S  SE 

OSCAR  W*  LOCKR IDGE 

MONTEVALLO 

9937 

SHELBY 

442 

M.  Pi  JETER*  JR. 

B1LLIN6SLFY  1  SE 

AUTAUGA 

32  39 

JOHN  Rt  THOMAS 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

32  16 

199 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

BINGHAM  MOUNTAIN 

JACKSON 

34  46 

TVA-762-C 

MOULTON 

9629 

LAWRENCE 

660 

TVA-381 

0(131 

6b  45 

610 

MID 

MID 

C  MJ 

HOULTON  2 

9639 

LAWRENCE 

34  29 

07  18 

6P 

H 

0894 

66  07 

470 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

9749 

COLBERT 

67  97 

FED*  AVIATION  AGENCY 

BOAZ 

MARSHALL 

34  13 

DAVID  A.  BURNS 

NATCHEZ 

97B5 

MONROE 

07  16 

162 

9P 

S*  a*  HELTON 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

R.  E*  HENDERSON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COPFEE 

31  29 

440 

REV*  B.  F.  GRISWOLD 

SREWTON  3  S5E 

ESCAMBIA 

31  04 

bP 

MtS.  CLARA  Tt  PEAVY 

NEW6URG 

9647 

FRANKLIN 

440 

TVA-644 

85  45 

6b0 

5P 

H 

Miss  M*   LOUISE  JONES 

9862 

MAD I  SON 

14  54 

06  2* 

SRUNOl DCE 

11TB 

65  49 

905 

NEW  MARKET  2 

5867 

06  24 

MRS*  A.  W.  KILPATRICK 

CALERA  2  SH 

33  05 

NEWTON 

5875 

DALE 

05  36 

220 

6ASCUM  N.  BROWN 

CAMDEN  3  NNH 

WILCOX 

ALABAMA  POLY.  INST. 

ONEONTA 

BLOUNT 

33  97 

660 

LONNIE  R*  NORRIS 

CAMPBELL 

CLARKE 

31  55 

JOE  PICKENS 

OPELIKA 

LEE 

740 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

1324 

85  41 

660 

6A 

H 

ORRVlLLE 

6161 

32  10 

07  14 

CARBON  HILL 

1377 

87  32 

430 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

05  41 

JACOB  0*  BARNES 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

PAINT  ROCK 

622b 

JACKSON 

0b  20 

699 

TVA-69 

CENTRE 

CHEROKEE 

34  07 

ARLIE  G.  SMITH 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

33  44 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTflEVILLE 

BIBB 

32  57 

7A 

W*  Oi  HOLLIFIELD 

PELL  CITY  2  ENE 

ST  CLAIR 

920 

4P 

ROGER  G*  WIGGINS 

1566 

66  15 

195 

6P 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

12  00 

00  02 

CH|  LriERSBURG 

1615 

86  21 

460 

PERRYVILLE 

6362 

07  09 

MRS  EVELYN  M*  FULLER 

CMILDERSOURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

33  17 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

07  14 

199 

MRS.  MINTA  EODINS 

CrTRONELLE 

MOBILE 

31  05 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

32  30 

570 

0*  R.  MC  LEMORE 

CLAIBORNE 

MONROE 

31  32 

TOLLIE  L*  HASKEW 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

169 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

1694 

86  38 

560 

7A 

H 

6460 

31  99 

67  3b 

1725 

BARBOUR 

85  27 

600 

H 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

66  04 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CODEN 

1803 

MOBILE 

30  23 

ACNES  C*  CHRISTENSEN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6506 

AUTAUGA 

86  94 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

31  11 

HENRY  F.  KELLEV 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

34  57 

63> 

TVA-b99 

COLBERT   STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

34  44 

TVA-442 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

290 

4P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLL INSV ILLE 

1849 

85  52 

734 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  18 

66  19 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

85  07 

133 

HENRY  KILL INGSWORTH 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

08  21 

W)S.  J AN IE  C*  BROWN 

WALKER 

MRS*  C.  GRESHAM 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

1320 

TVA.74b 

COTTONTON 

RUSSELL 

32  09 

HUGH  St  KITE 

RED  BAY 

FRANKLIN 

>4  26 

660 

MtS  AUTIE  KILBURN 

CURA 

SUMTER 

13 

32  26 

REUBEN  P.  HARRIS 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD  I  SON 

971 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

DAOEVILLE 

2119 

89  45 

760 

6847 

13  21 

88  01 

DADE V ILLE  2 

2)24 

TALLAPOOSA 

89  46 

730 

C 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

66  32 

RUSSELL  FINLAY 

DANCY  «  N 

PICKENS 

13 

33  04 

J*  Ta  MC  DANIEL 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

06  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

DANVILLE 

MORGAN 

12 

14  25 

TVA-903 

ROBERTSDALE  1  E 

BALDWIN 

30  32 

199 

MICHAEL  W*  BALDWIN 

DAYTON 

MARENGO 

13 

32  21 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

ROCKFORO 

COOSA 

45D 

4A 

KNOX  MC  EWEN 

2207 

66  56 

560 

8A 

ROCK  MILLS 

7025 

33  09 

09  10 

4P 

H 

2216 

66  59 

570 

RUSSELLV ILLE 

7126 

07  44 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

12 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

600 

7A 

RADIO  STATION  WWWfl 

DELTA 

CLAY 

11 

33  26 

MRS*  VERNA  B*  LANDERS 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

14  12 

602 

BRO.  PASCHAL  FURMAN 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

13 

32  31 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

DE  KALB 

1199 

4P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

89  2b 

321 

MID 

MIO 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

66  96 

DOTHAN  A  N 

237T 

HOUSTON 

85  24 

300 

c 

SC0TTS60R0 

7304 

JACKSON 

66  03 

RADIO  STATION  WCRI 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

34  10 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTTSBORO  SUB5TA 

JACKSON 

440 

TVA-T6-A 

ELBA 

COFFEE 

10 

31  25 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SEALE 

RUSSELL 

32  18 

390 

HOMER  D.  TEAL 

ELKMONT 

LIMESTONE 

12 

34  53 

TVA-T60 

SELMA 

DALLAS 

147 

9P 

JOHN  0*  RHODES 

2632 

87  46 

292 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

M  " 

07  12 

2670 

65  51 

380 

H 

SL0C0M8 

7576 

09  34 

CITY  OF  SLOCONS 

EUFAUL* 

BARBOUR 

>1  53 

SNOW  HILL 

WILCOX 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

EVERGREEN  FAA  AP 

CONECUH 

31  25 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

34  24 

1120 

TV  A- 79 

FAIRHOPE 

BALDWIN 

30  32 

9P 

**9P 

9P 

JAMES  E*  BARRETT,  JR. 

SUTTLE 

PERRY 

149 

J*  F.  SUTTLE*  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

86  33 

2  32 

U.S.   FOREST  SERVICE 

7966 

06  13 

2840 

86  55 

b20 

» 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

STLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

86  12 

CITY  WATER  PLANT 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWO 

W1 NSTON 

34  04 

U«S*  FOREST  SERVICE 

SYLVANIA 

DE  KALB 

1400 

TVA-9ab 

FARLEY 

MAO I  SON 

12 

34  34 

TVA-976 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

39  2T 

969 

C.  0*  WEAVER 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

33  41 

bP 

GORMAN  J*  SLACK 

THOMASVILLE 

CLARKE 

11  99 

409 

7A 

LEROY  GATES 

2945 

B5  41 

1400 

6204 

06  44 

c 

2971 

87  41 

990 

9P 

H 

LAWRENCE  H*  ROHLING 

ThORSSY  EXP  STATION 

6209 

86  42 

** 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

480 

RALPH  MC  GOUGH 

thurlow  dam 

ELMORE 

200 

ALABAMA  POWER  CO* 

FOftT  MORGAN 

BALDWIN 

30  14 

6P 

HHi  H*  CHANDLER 

TONEY 

MADISON 

14  M 

T90 

TVA-90b 

FOftT  PAYNE 

DE  KALB 

34  27 

JOHN  W.  PATE 

TRAPFORD 

JEPFCRSON 

470 

WILLIAM  P*  DOSS 

FRISCO  CITY 

3105 

67  24 

410 

6A 

MRS*  NELIA  MCKENZIE 

6923 

91  *« 

09  59 

4P 

C  H 

GADSDEN 

3151 

86  00 

570 

JOHN  H*  WILLIAMS 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0960 

TUSCALOOSA 

07  37 

FED*  AVIATION  AGENCY 

GADSDEN  GAS  PLANT 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

TUSCALOOSA 

192 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GAINESVILLE 

SUMTER 

13 

32  49 

MACK  C.  FIELDS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

■2  26 

440 

LEON  L*  BENNETT 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

34  01 

MRS.  G*  MC  KENZIE 

UNION  SPRINGS  5  5 

BULLOCK 

470 

0A 

LIVINGSTON  PAULK 

3215 

86  16 

690 

8446 

»2  26 

87  31 

JEPTHA  S*  S ran YON 

3255 

11  02 

89  52 

107 

H 

VALLEY  HEAD 

6469 

69  97 

PAUL  DAVENPORT  JR* 

GEORGIANNA 

MRS  ELMA  F*  BURKETT 

VANCE 

TUSCALOOSA 

489 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

GILBERTOWN 

CHOCTAW 

13 

11  53 

6P 

ALTON  G.  LAND 

VERNON 

LAMAR 

13  49 

100 

JOHN  B.  GU1N 

GORGAS 

WALKER 

33  39 

ALABAMA  POWER  CO. 

WADLEY 

RANDOLPH 

33  08 

640 

AU8AMA  POWER  CO. 

3495 

86  17 

260 

JOHN  P*  RHODES 

WALLACE  2  E 

0637 

07  12 

GREENSBORO 

3511 

67  36 

220 

H 

WALNUT  GROVE 

0648 

06  If 

M)S*FLORENCE  PARKER 

GREENVILLE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

GREENE 

32  47 

110 

CORPS  OF  ENOINEERS 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

31  90 
30  17 

420 

CLAUDE  B*  CONN*  5R> 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

449 

HISS  GLENDA  G08DIN 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

BALDWIN 

GILBERT  W.  MELCHER 

WEST  BLOCTOM 

BIBB 

53  07 

900 

MRS  ELIZA  J.  BEARDE^ 

GUNTERSVlLLE 

3573 

86  19 

576 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

WETUHPKA  1  W 

8099 

04  13 

MRION  M*  SANFORO 

GUNTERSVILLE  CITY  W  HKS 

3578 

86  17 

610 

6067 

07  43 

LEONARD  L.  COLEMAN 

GUNTERSVlLLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

WHEELER  DAM 

LAWRENCE 

54  47 

87  21 

90D 

TVA-92 

HALEYVILLE 

WINSTON 

34  14 

JOHN  L.  SLATTON 

WHITFIELD  LOCK  3 

CMOCTAW 

32  17 

39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAMILTON 

MARION 

13 

34  OB 

7A 

REX  COOPER 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

JACKSON 

1*  4R 

629 

TVA-704-A 

3697 

87  n 

600 

U*S.  FOREST  SERVICE 

6960 

87  37 

MAYNEVILLE 

3748 

86  3b 

190 

WINPIELD  2  SW 

0W 

07  90 

W*  W.  COTNEY 

HEADLAND 

3T61 

HENRY 

31  21 

69  20 

370 

ALABAMA  POLY •    1 NST • 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

69  54 

399 

ALABAMA  POWER  CO. 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

>3  39 

69  36 

690 

CITY  OF  HEFLIN 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUDERDALE 

34  97 

67  93 

790 

TVA-62 1 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  97 

66  19 

594 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3642 

89  24 

1179 

THOMAS  J*  HART 

HODGES 

3899 

87  54 

645 

MUNTSVILLE  SuesTA 

4060 

MADISON 

34  41 

66  39 

611 

HUNTSVILLE  HB  AP 

MADISON 

12 

66  39 

606 

MID 

UiS*  WEATHER  BUREAU 

MUSTLEvILLE 

MARSHALL 

13 

»4  19 

66  10 

999 

TVA-?*3 

KYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

M  *« 

86  07 

I61> 

TVA-Te 

IDER 

4119 

DE  KALB 

12 

14  43 

85  41 

1940 

TVA-T49 

JACKSOM  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

86  01 

11 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  48 

65  4« 

690 

C 

NtS*  ELLA  H.  AYERS 

JASPER 

4225 

WALKER 

13  90 

87  IT 

370 

6P 

HAROLD  0*  DIU 

JORDAN  OAH 

4306 

ELMORE 

>2  17 

•6  19 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

uafayette 

4502 

CHAMBERS 

11 

12  94 

S5  24 

630 

«P 

CLARENCE  H.  PIHCHER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C 1 ima tologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Dannelly  Field,   RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uont h ly  and  seasona 1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Sta  t  ions  appearing  in  the  Index ,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °Y ,  precipi  ta t ion  and  e vapor at  Ion  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  nega t ive  departures  of  average  da i ly  temperatures  from  65° F . 

E vapor at  ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  fol lowing  the  "Evapora t Ion 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat ions ;  consequent ly  occaslona 1  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  lee. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table ,  when  pub 1 i shed ,  are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observa  t  ion .     The  sta  t  ion  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  t  ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Sta  t  ion .     Hour ly  prec  ipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hour ly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown . 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -cove red  ground ;  however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  she  Iter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day'  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  va lue  for  a  f ul 1  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observa t  ion  column  in  Station  Index  means  observa  t  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  I ncludes  tota 1  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,   S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


ASHKVILLE:  1960 


ALABAMA  -  AUGUST  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     102°  on  the  6th  at  Vernon 
Lowest  Temperature:     55°  on  the  26th  at  Talladega 

Greatest  Total  Precipitation:     17.19  inches  at  Fairhope 

Least  Total  Precipitation:     1.79  inches  at  Muscle  Shoals  FAA  Airport 

Greatest  One  Day  Precipitation:     5.38  inches  on  the  6th  at  Whatley 
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80,2 

_ 

.  3 

96 

29 

6  5 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

2.99 

-  3.26 

1,07 

12 

.0 

Q 

g 

J 

J 

CAMDEN   3  NNW 

90.1 

69,2 

79.7 

93 

31  + 

65 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

7.82 

2,67 

22 

.  0 

Q 

0 

3 

3 

CHA  TOM 

91.7 

68,0 

79,9 

96 

17+ 

64 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.55 

1,27 

2  2 

.0 

0 

10 

5 

1 

L  L  A  T I  UN 

89  •  9 

79.7 

30+ 

66 

2  9+ 

Q 

19 

0 

0 

0 

3.57 

■•  1.73 

1.10 

2  3 

.  0 

Q 

3 

r\riT  U  A  A)     CAA  ATDOrtDT 
InAN    rAA  fllKKUKI 

71*1 

P 

21 

0 

0 

0 

.  0 

Q 

9 

3 

2 

ENTERPRISE 

90.0 

70,1 

80.1 

Q 

30+ 

62 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

4.31 

1.32 

22 

.  0 

5 

z» 

1 

EUFAULA 

90.7 

69.5 

80.1 

- 

1.2 

95 

3 1 

64 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

4.21 

-  .58 

1.30 

28 

.  0 

Q 

3 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

89  .  9 

69.7 

79.8 

94 

31  + 

57 

30+ 

18 

0 

0 

0 

4.15 

1.00 

.0 

0 

11 

3 

1 

90.5 

95 

30  + 

66 

30 

Q 

21 

0 

0 

0 

,  0 

f) 

1 2 

5 

2 

A]  C  \/ A 
Ot  fN  t  V  A 

69*8 

80*5M 

96 

31  + 

56 

22 

0 

0 

0 

3.41 

2*84 
* 

^  *flQ 

23 

,  0 

ry 

\  1 

Q 

GILBERTOWN 

91.5 

67.6 

79.6 

97 

9 

63 

30+ 

0 

24 

0 

0 

0 

4.45 

1.76 

22 

,  0 

Q 

1 1 

2 

GREENVILLE 

90.5 

70.9 

80.7 

- 

.3 

96 

30 

56 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

6,29 

.75 

1.54 

6 

,  0 

1 0 

4 

2 

HEADLAND 

68.9 

68.6 

78.6 

93 

31  + 

64 

25 

0 

1  8 

0 

0 

0 

8,20 

1.90 

2  3 

.0 

0 

10 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

87.2 

2  6 
* 

91 

10+ 

60 

0 

7 

0 

0 

0 

52 

• 

,0 

0 

10 

4 

3 

89.9 

70*2 

80.1 

95 

15 

67 

2^ 

Q 

18 

0 

0 

0 

5*27 

1*34 

28 

,0 

0 

10 

4 

1 

NATCHEZ 

91.7 

67.7 

79.7 

96 

31  + 

64 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

4.93 

.90 

20 

,0 

0 

11 

4 

0 

OZARK   6  NNW 

90.5 

68.4 

79.5 

1.1 

94 

31  + 

63 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

6.02 

-  .23 

1.32 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

PHENIX  CITY   2  NNW 

88.9 

68.1 

78.  5 

94 

31 

63 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

5.20 

1.62 

10 

,0 

0 

10 

3 

1 

PUSHMATAHA 

90.0 

69.6 

79.  e 

_ 

.6 

97 

10 

63 

30 

0 

20 

0 

0 

0 

5.19 

3.15 

3.0O 

12 

.  0 

2 

SEALE 

91.0 

68,2 

79.6 

95 

30  + 

64 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

5.61 

1.74 

10 

THOMASVILLE 

87,9 

64.8 

76.4 

4.4 

92 

10  + 

60 

30 

0 

11 

0 

0 

0 

7.79 

3.15 

2.06 

6 

*n 

1  n 

_ 

3 

TROY 

89.9 

70.0 

80.0 

- 

95 

55 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

4.59 

-1.16 

1.43 

12 

*Q 

7 

2 

WHATLEY 

• 

• 

95 

64 

22 

0 

0 

0 

11.29 

5.38 

.0 

0 

9 

5 

4 

D I V I S I  ON 

79  7 

* 

5 

* 

^4 
..4 

•  0 

GULF 

BAY  MINETTE 

88  1 

70  9 

79  5 

94 

29 

59 

26 

^ 

14 

0 

0 

0 

9  60 

1  8P 

.0 

0 

11 

7 

4 

CITRONELLE 

90.8 

69.5 

80.2 

- 

1  .2 

97 

9 

67 

30+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.69 

-  1.23 

1.21 

21 

.0 

0 

10 

4 

1 

COOEN 

90.6 

72.4  ' 

81.5 

96 

30 

69 

30+ 

0 

22 

0 

0 

0 

9.41 

2.13 

2 

.0 

0 

11 

8 

4 

FAIRHOPE 

89.7 

71.7 

80.7 

- 

.7 

95 

30 

69 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

17.19 

10.92 

2.28 

18 

.0 

0 

17 

12 

6 

FORT  MORCAN 

8e.'t 

76.8 

32.6 

92 

30 

71 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

8.30 

2.75 

12 

.0 

0 

9 

6 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

88. 1 

71.5 

79.8 

1  .0 

93 

30 

69 

30+ 

0 

12 

0 

0 

0 

6.67 

.36 

1.52 

22 

.0 

0 

13 

6 

1 

MOBILE 

89.8 

73,8 

81  .R 

95 

2° 

70 

5 

0 

18 

0 

0 

0 

12.00 

2.°5 

21 

.0 

0 

13 

7 

5 

ROBERTSDALE   1  E 

88.5 

70.4 

79,5 

94 

31  + 

68 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

9.47 

1,*5 

12 

•  0 

0 

16 

9 

3 

DIVISION 

80,7 

9.67 

3.33 

.0 

tOATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

i 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  frolii 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:00  a  1 
CST  1 

6:00  a 
CST 

12:00  p 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

01-09 

.10-49 

.50-99 

100-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRHINGHAH  WB  BIRHINGRAU 

5.6 

30 

NE 

8 

7 

4 

6 

1 

1 

0 

19 

64 

6.5 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

16 

S.6 

32++ 

W 

9 

86 

90 

60 

65 

1 

2 

7 

■I 

2 

0 

13 

5.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

S 

13 

6.7 

41++ 

W 

22 

91 

92 

65 

79 

6 

2 

7 

5 

1 

0 

21 

6.9 

MONTGOIIERY  WB  AIRPORT 

S 

15 

7.2 

31 

sw 

13 

86 

90 

62 

70 

2 

4 

6 

2 

1 

0 

15 

60 

6.4 

See  Refe'ence  Notes  Following  Station  Index 
-  110  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ABBCVILLF   1  NNW 
ADOI-^ON  CENTRAL  TOWER 
AteERT* 

ALBCRfVlLLE  2  SE 
ALEIANOER  CITY  6  NE 

ALICEVIUE 
ANDALUSIA   1  NH 
ANMISTON  PAA  AIRPORT 
ARLEV   5  S 
ASHLAND 

AJHVILLE  *  W 
ATKENS 
ATHENS  2 

ATHORE  STATE  FARM 
AUeURN   )  SW 

AlAAUGAVILLE 

BANRHEAD  LOCK  AND  DAM 

BAY  NINETTE 

BELGREEN 

BELLE   MINA   2  N 

BESSEMER  *  SH 
BETHLEHEM 
BiLLINGSLfY    1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMtNGHAM  we  AP  R 

BISHOP 

boa: 

BRANTLE* 
BREWTON  3  5SE 
BRIDGEPORT  2  W 

BROOltWOOO 
BAUNDIDGC 
CALERA  2  SH 
CAHDEN    )  NNW 
CAffP  HILL   2  NM 

CARflON  HILL 
CENTER  G»OVE 
CEHTKF 
CENTREVILLE 
CMATOM 

CHILDERSSUBG 

ClllLOERSflUOG  WTR  PLANT 

CITRONFLLf 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 
COOfN 

COFFFF  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

MOEVILLE 

DANCV  *  N 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  A 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  fAA  AIRPORT 
DOVBLE  SP«ING5 

ELBA 
ELKMONT 

ELiroD 

ENTERPRISE 
EOFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOKER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POHD  TW 

FARLEV 

FAYETTE 
FLAT  BOCK 
FLOREN'E 
FOOT  DEPOSIT 

FOOT  MORGAN 
FOOT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GARTm 
GENEVA 
GEOPGIANNA 

OILBERTOWN 
GOP  OAS 
GREEN  BAY 
GREEN S60A0 
GPEENVILLE 

GULF   SMOPES  POST  OFFICE 
GUNTE95VILLE 
GUNTFRSVILLE  CITY  H  MKS 
GUNTERSVILLE  DAM 
MALE YVILLE 

HAMILTON 

HARftlSBUPG  CAHABA  TO«ER 

HAYNEVILLF 

HEADLAND 

»«FLIH 

HIGHLAND  HOME 

H|GHTO«ER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HUMTSVILLE  Iffl  AP 

HUSTLEVILLE 

HYTOP 

lOER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE  2  S« 


B.92 
4«*4 
AifB 

4i61 
«*U 

4*29 


RECORD  MISSING, 


9*23 
4*01 
3.7B 
6*f2 
B.19 

7.19 

9*60 
7(04. 
4«91j 

2«4«i 

9i4i; 

6i9II 
7i2l! 
4*0» 

9*«4 

>•«* 

Mi, 

4<1* 

7ia2 

«|21 


5.T» 

•  ■«» 
9*99 
3t93 

9.41 

•  •10 

•  •OS 
6^48 

)ae6 

•  •4» 

6i2» 
6<9> 
9t39 

><22 
9(46 

><aa 
9^oa 

7.77 

8^9« 

9. 89 
7a4a 
«i99 
4.96 

9.1 1 
3*09 
2a«0 
4.91 
4*21 

4>]A 

17.19 
9.1K 

lO.tX 
249} 

«.21 
5tT* 
4l2a 
4.0« 

•  •24 

S>90 
4.9» 
7.44 

10. OS 
9.21 

9.74 
9.T» 

•  •92 
9.41 
2.92 


7.91 
7.94 
9.74 
7.99 

5.40 

6.92 
4. SI 
4.4* 
8.20 

9.1a; 

9.84^ 
9.011 
9.2« 
4.86 
9.91 

7.19. 
4.99, 
t.lOl 
10. 2i 
4i92l 


•  18     •OS  .04 


?ii3  uoa 


2^29  2.2^  .09 


5  1 

B 

7  1 

1 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

14  1 

15 

16  ] 

17  1 

1 

18 

19  1 

on  T 
20  1 

21 

• 

27 

28  1 

 1  1 

29  X 

31 

•  19 

•  IS 

■  48 

•  79 

•  09 

1.7* 

.05 

.29 

•  90 

■  26 

4.14 

lill 

•  •9 

•  16 

.16 

.09 

•  07 

T 

T 

1.14 

T 

•  09 

T 

.29 

•  29 

•  99 

I^IO 

.19 

.25 

.19 

•  24 

.19 

1.20 

.10 

.10 

•  90 

.99 

.96 

.06 

•  02 

2.60 

.25 

T 

.21 

.10 

7 

•  01 

.96 

•  71 

•  91 

•  67 

.49 

I 

1.82 

.69 

.24 

•  12 

7 

•  42 

•  48 

.90i 

.21 

.30 

.90 

.42 

.68 

7 

.04 

.79 

•  04 

•  02 

•  99 

2*80 

.07 

.20 

T 

•  02 

T 

.69 

.26 

.20 

.92 

■  49 

1^40 

•  96 

•  62 

.11 

.55 

.68 

T 

.12 

.02 

.49 

•  12 

1^49 

1.90 

.18 

.92 

.86 

.08 

T 

•  09 

•  09 

•  79 

•  02 

/■ 

•  44 

.03 

.32 

1  .79 

.02 

.46 

.02 

•  09 

.11 

•  70 

•  02 

.02 

.24 

1  .97 

.04 

.60 

1.18 

•  OS 

T 

1.47 

«oa 

•  09 

•  15 

•  06 

T 

•  IB 

T 

1.49 

.80 

.69 

.05 

7 

T 

•  72 

•  12 

•  10 

9^29 

•  04 

•  4« 

.10 

.07 

.99 

.02 

.09 

.19 

2.41 

•  12 

•  81 

•  07 

•  09 

.11 

1.98 

1.06 

.17 

•  21 

.90 

•  27 

•  45 

•  07 

•  1? 

.91 

1 .93 

2.70 

.12 

.03 

1.86 

.20 

•  72 

.90 

1.51 

.11 

.46 

1.80 

.60 

1.79 

.92 

•  92 

•  02 

.03 

2.70 

1 .80 

.10 

.36 

.30 

1|29 

.la 

•  11 

•  29 

i09 

.11 

.69 

1 .75 

.90 

T 

•  01 

.16 

•  07 

.99 

•  84 

T 

T 

.49 

.04 

.29 

.21 

7 

T 

.08 

1.22 

.12 

•  94 

•  41 

•  16 

.04 

.07 

.89 

.04 

.03 

1.08 

2^79 

•  22 

•  99 

•  04 

T 

.26 

1.45 

•  09 

7 

2^09 

.10 

•  17 

•  94 

•  95 

•  40 

1^20 

.09 

.97 

1.68 

.09 

.94 

T 

.09 

.19 

.02 

•  66 

•  99 

•  44 

7 

T 

.08 

T 

.12 

1.50 

.04 

T 

7 

..:8 

.09 

.10 

.29 

•  14 

•  12 

.20 

•  69 

.14 

1.09 

.57 

.95 

.19 

.12 

•  24 

•  99 

•  94 

•  49 

•  09 

.29 

.79 

.08 

.14 

•  2> 

•  •98 

•  12 

•  85 

.08 

.19 

.04 

.48 

.48 

.07 

•  99 

•  14 

U07 

:i9 

.40 

•  21 

.22 

.96 

•  19 

.49 

.98 

•  10 

•  39 

•  46 

•  05 

•  39 

.42 

.98 

.08 

T 

.29 

•  79 

•  10 

.24 

la90 

•  09 

1.92 

•  12 

.76 

.02 

1 .32 

.89 

.03 

.02 

•n 

•  91 

.2a 

•  09 

•  20 

.02 

.99 

.82 

1^28 

•  12 

•  15 

.19 

.96 

.56 

•  14 

1.06 

•  07 

2^47 

.48 

•  20 

•  14 

•  29 

T 

.02 

2.67 

.05 

•  10 

•02 

•  79 

•  79 

•  72 

•  49 

•  03 

T 

.21 

.09 

.72 

.12 

•  24 

•  10 

T 

2.39 

•  14 

•  89 

•  05 

•  04 

•  12 

.89 

.20 

.09 

1.09 

.02 

T 

7 

.83 

1.49 

.04 

.90 

•  71 

.99 

.12 

li99 

•  99 

.18 

2.23 

.67 

.06 

.IS 

.33 

.02 

U67 

.97 

•  26 

.16 

•  03 

.06 

.47 

.24 

.06 

i<9a 

1.06 

.98 

•  12 

.02 

.34 

.24 

.68 

T 

.11 

.10 

.69 

.04 

•  84 

.99 

•  02 

.93 

.02 

.26 

•  94 

.07 

.08 

1.27 

T 

•  12 

.14 

•  69 

•  81 

.05 

•  61 

•  OS 

.64 

.74 

•  19 

.19 

•  94 

1.11 

.70 

■  08 

•  09 

.02 

.14 

.81 

.02 

.08 

.13 

.09 

.21 

.04 

.08 

.11 

•  18 

•  06 

•  70 

.16 

.93 

.09 

•  24 

1.21 

.70 

.22 

.52 

•  94 

•  89 

•  47 

.54 

1.16 

.65 

T 

.45 

.04 

.02 

.29 

.09 

.45 

.97 

■  96 

•  79 

T 

.35 

.50 

.89 

.90 

•  17 

.10 

T 

1.10 

.20 

.10 

■  04 

.08 

.90 

.56 

•  40 

.74 

.41 

1.13 

1.10 

.2W 

•  07 

.20 

.99 

T 

T 

•  29 

•  69 

•  SS 

.99 

.44 

.25 

.18 

.15 

.26 

1.02 

•  96 

•  09 

•  03 

.  30 

.06 

.91 

.91 

.95 

.29 

.05 

•  97 

.26 

•  19 

1.02 

•  27 

.91 

•  40 

•  42 

T 

.47 

1 .69 

.5? 

T 

.29 

.11 

.40 

.06 

1.07 

.36 

.84 

•  20 

.70 

.11 

•  46 

.99 

•  26 

.89 

.22 

.24 

1.12 

2.85 

7 

.99 

T 

.09 

T 

1.52 

.08 

T 

T 

.15 

.21 

.18 

•  18 

•  99 

1.90 

:s: 

•  38 

.03 

.06 

.30 

.27 

.20 

.79 

1.94 

.21 

•  67 

•  68 

•  46 

•  99 

.09 

.10 

.69 

.09 

2^81 

•  20 

•  •7 

•  20 

•  17 

.49 

.21 

1.19 

.16 

.99 

•  49 

.20 

•  3C 

U69 

•  95 

1  •OO 

.19 

4.95 

.20 

.49 

.07 

.29 

•  27 

•  07 

.07 

3.59 

.55 

1.71 

.19 

.71 

1^21 

•  19 

•  11 

.14 

T 

9.99 

.32 

.02 

.02 

.98 

1.24 

.70 

1^19 

•  31 

•01 

.19 

9.90 

.46 

.09 

.27 

U98 

.11 

.79 

1^01 

•  02 

•  19 

•01 

.17 

.01 

9.62 

.94 

.09 

.01 

•  62 

.48 

•  94 

•  78 

•  60 

•  19 

.59 

.11 

.IS 

•  72 

1^96 

•  76 

1^72 

•  96 

.19 

.18 

.78 

T 

7 

•  49 

•  19 

•  19 

•  41 

•  07 

.01 

.02 

.69 

2.69 

.05 

.10 

.46 

.09 

.09 

.18 

•  70 

•  19 

1^81 

•  01 

•09 

.21 

1 .66 

.02 

.01 

T 

1^79 

•  27 

7 

T 

•  12 

.10 

1.10 

T 

•9a 

•  05 

.34 

.99 

.64 

.03 

.80 

•  10 

.49 

.60 

.45 

•  08 

•  62 

•  09 

•  15 

•oa 

•  69 

.02 

.08 

1.92 

.03 

.03 

•  19 

T 

.74 

•  01 

7 

•  91 

•  09 

•  03 

.06 

.02 

.38 

.0^ 

.36 

.01 

1.90 

.10 

•  79 

•  04 

•  18 

•  19 

•  09 

2.28 

1.00 

.11 

.40 

.21 

.94 

•  11 

•  60 

•  23 

2^05 

•  76 

•  01 

•  01 

.30 

.60 

.09 

.78 

.52 

.72 

1.13 

.05 

2.16 

.12 

.14 

.07 

.12 

•  06 

•  25 

•  7li 

•  69 

.27 

.24 

.31 

.10 

.32 

.08 

•  19 

.48 

1.98 

•  99 

.20 

•  41 

3.22 

.90 

.41 

.74 

•  16 

•  62 

•  16 

.38 

.46 

•  04 

•  09 

.09 

•  10 

•  71 

•  26 

•  09 

1*56 

•  09 

.16 

2.90 

.21 

.09 

1^21 

.40 

■  92 

2^90 

•  10 

.26 

.08 

.98 

.19 

.46 

.04 

.04 

•  02 

•  OS 

•  25 

•  40 

1*10 

•  63 

.92 

•  90 

•  48 

.92 

1.69 

•  92 

.01 

.04 

1.90 

•  24 

2^64 

•  10 

.89 

.02 

.42 

1.22 

.12 

.11 

.60 

.02 

.19i 

•  99 

2^75 

.99 

1.20 

1.29 

.20 

.30 

.02 

•  OS 

•  211  .18 

1^09 

!•  19 

.86 

.92 

.14 

1  .88 

.04 

.62 

•  76 

•  14 

•  21 

T 

.11 

1.7* 

.38 

.26 

.04 

.48 

•  64 

1  .99 

9.12 

•  08 

.02 

•  47 

•  99 

.88 

•  49 

•  69 

.07 

.09 

.69 

.69 

.72 

.19 

1.99 

9.92 

•  79 

•  99 

•  99 

•  99 

•  96 

.48 

.58 

.68 

.09 

•  05 

•  20 

•2a 

•  20 

.45 

.06 

•  26 

T 

•  09 

.10 

.87 

1.12 

7 

•  94 

•  16 

.90 

.30 

.16 

•  19 

.90 

T 

1.14 

.10 

•  09 

•  04 

2^14 

•  09 

•  29 

.49 

.90 

1*90 

.10 

.10 

3.10 

.06 

.27 

.19 

•  20 

.11 

•  12 

•  29 

.12 

•  44 

.98 

.14 

.09 

.89 

.08 

7 

•  97 

7 

.96 

•  96 

•  94 

T 

.49 

.44 

7 

T 

.11 

.97 

•  21 

•  19 

.22 

T 

T 

.06 

.14 

•  IB 

•  13 

.19 

1.76 

T 

T 

.90 

.10 

•  98 

.49 

•  19 

•  28 

.10 

.90 

.29 

.09 

.98 

.99 

.09 

•  02 

1^49 

•  04 

•  07 

•  46 

.50 

.07 

1.94 

.08 

.26 

.39 

.09 

.02 

•  99 

•  19 

•  41 

1.02 

.16 

T 

.08 

.64 

.91 

.82 

.02 

T 

.02 

•  02 

1.94 

1.51 

•  02 

.71 

.92 

.14 

.18 

.91 

.89 

.96 

•  19 

.02 

T 

•  02 

•  09 

•  04 

1.00 

•  09 

.99 

1.11 

7 

1.09 

.48 

•  16 

.6, 

T 

.40 

1  ^69 

•  96 

•  05 

•  89 

•  61 

•  92 

.41 

2.01 

1.04 

•  12 

•  90 

1  .49 

1^90 

•  28 

•  94 

•  02 

I.IO 

•  09 

.99 

2.94 

.91 

•  09 

.19 

•  90 

U20 

•  10 

•  49 

•  30 

•  19 

•  60 

.20 

4.09 

.40 

.29 

.77 

.44 

.51 

.01 

.01 

.20 

3.23 

•  02 

•  51 

•  84 

1^90 

•  02 

•OB 

•  02 

•  02 

.91 

.02 

2.40 

7 

.06 

.02 

.02 

{•04 

•  4) 

.27 

•  39 

.12 

.10 

.22 

.91 

.09 

2^00 

■  19 

•  28 

•  02 

.48 

.29 

1.09 

.09 

.99 

.04 

•  96 

•  12 

.89 

1.15 

1.29 

.02 

1.90 

•  93 

.94 

•  •18 

•  16 

•  14 

U97 

•  16 

•  20 

.70 

.10 

.90 

.05 

•  41 

•  90 

U90 

.71 

.29 

1.00 

.29 

UOO 

•  2* 

.40 

•  19 

•  67 

.12 

•  90 

.38 

.07 

.07 

.17 

•  60 

•  49 

.96 

.82 

■  •02 

::: 

•  10 

.13 

2.99 

t 

7 

•  02 

.20 

•  42 

•  99 

.94 

.09 

.08 

•  47 

.11 

1.92 

•  29 

.11 

•  12 

1  .20 

•  49 

.12 

.26 

.01 

.78 

•  01 

•  12 

1 .90 

.21 

.99 

7 

1^76 

.09 

•  21 

.27 

.48 

•  18 

1.29 

•  41 

1.19 

.20 

•  10 

.19 

•  10 

.99 

.68 

•  69 

2.70 

.26 

.29 

i.e< 

•  97 

U69 

•  92 

.10 

1 .79 

.96 

•  17 

.19 

.10 

2.49 

•  60 

.08 

1.63 

1.90 

.01 

.10 

.99 

.91 

.28 

1.16 

.89 

.44 

T 

Sm  rataranoa  mHm  loUoirliig  Sutton  tndn. 
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station 

** 
O 

Day  of  Month 

-Li 

2  j 

3 

4  1 

5  j 

6 

7 

8  1 

9 

10  I 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

16 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

JASPER 

T 

JASPER  *  N 

- 

- 

- 

- 

.17 

.20 

.17 

•  39 

.94 

•  15 

.08 

.14 

.03 

1.17 

.04 

T 

.04 

•  28 

.96 

•  49 

.28 

.06 

.46 

.43 

.71 

.61 

.92 

•  72 

1.76 

•  94 

.71 

.19 

.53 

1.1.1 

LAY  DAM 

•  03 

•79  2.11 

•  24 

.03 

.36 

.24 

.04 

LEEDS 

Ti21 

.71 

.09 

.19 

I.OI 

2^69 

•  99 

.06 

■  01 

.19 

.02 

•  60 

1 

.11 

.06 

.09 

T 

.03 

LEESBURG 

•  •T« 

•  12 

.09 

.03 

.80 

•  21 

•  32 

•  13 

.19 

.02 

.97 

N67 

.61 

L I VI HGSTON 

.37 

.10 

.06 

•  97 

.04 

.23 

2.01 

UOO 

{"25,'^^^,?  J,  - 

.70 

.03 

.32 

.22 

.30 

.10 

•  11 

•  86 

.09 

.04 

.06 

T 

•  03 

.82 

.03 

1.34 

.2.1 

LOU I SVI LLE 

.27 

.16 

.92 

•  03 

.99 

•  99 

.03 

1 

.92 

06 

MADISON 

.81 

.16 

.74 

.29 

•  01 

.14 

.02 

.01 

2.80 

.06 

.41 

MAGELLA 

3iS0 

.04 

.07 

.90 

•  26 

.99 

•  06 

.97 

.19 

.19 

.93 

.43 

.02 

.13 

MARION   1  N 

.12 

2.20 

.64 

.96 

•  30 

.15 

.13 

.28 

.72 

1.09 

.67 

•  29 

.04 

T 

.09 

1 

.85 

.23 

.03 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6«6o 

03 

2.98 

•  29 

.22 

•  04 

.01 

OA 

.01 

01 

02 

.07 

.04 

MARTIN  DAM 

itii 

.12 

•  22 

1.91 

•  49 

.97 

.06 

.06 

.44 

.40 

.13 

.14 

.81 

MATHEWS   1  SSW 

5t58 

T 

1.39 

•  69 

.88 

T 

T 

.47 

.33 

1 

.90 

■  •49 

•  78 

.69 

•  40 

.29 

•  14 

.60 

.42 

.22 

.37 

.18 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

2.68 

•  50 

9.2: 

.79 

.89 

1.09 

1 

.00 

MILLERS  FERRY 

.24 

.71 

1.02 

•  24 

.14 

.06 

T 

.12 

2 

.10 

.02 

03 

03 

HILSTEAD 

- 

- 

.12 

1.26 

1.22 

T 

.02 

•  08 

T 

.89 

T 

MINTER  3  NW 

.11 

■  04 

.11 

.01 

2. AS 

1.40 

1.18 

■  88 

.34 

.01 

•  OS 

.31 

2.90 

.09 

.08 

.01 

.0  . 

•  28 

2.19 

■  92 

1.18 

•  01 

.14 

.04 

.03 

MOBILE  WB  AIRPORT 

A*A1 

•  99 

.70 

T 

.99 

T 

T 

T 

.70 

•  48 

.29 

.02 

T 

•  12 

.25 

.09 

.10 

.89 

1.92 

.39 

T 

MOBILE 

12*00 

1.99 

■  69 

1  .07 

.27 

T 

T 

1.32 

•  84 

T 

T 

.14 

.23 

2.99 

.40 

.40 

.21  t 

MONTE  SANO 

«i28 

.47 

.99 

.28 

•  26 

.27 

.70 

.21 

.07 

2.00 

.07 

HONTEVALLO 

A«93 

T 

T 

•  44 

T 

T 

.60 

•  41 

.12 

.11 

.14 

.02 

.97 

1 

.27 

.27 

.16 

.24 

.14 

.04 

T 

Via 

•  02 

T 

.24 

.90 

I. 01 

•  26 

.02 

.4S 

•  09 

.17 

.18 

.67 

.20 

T 

MOULT ON 

1.78 

.0; 

•  86 

.10 

■  02 

.24 

.69 

3.40 

.10 

.14 

.04 

MOULT ON  2 

T 

.12 

1^23 

T 

.03 

.12 

[•03 

08 

*18 

2*99 

.53 

.10 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

liT» 

.01 

.04 

.23 

.02 

.04 

.01 

.06 

1.08 

.07 

.12 

.11 

T 

NATCHEZ 

«|93 

.09 

T 

.71 

.41 

•  81 

•  13 

•  22 

.29 

.10 

.19 

T 

.90 

.40 

.70 

.08 

NEWBURG 

A>6« 

•  91 

•  16 

•  48 

2.85 

.26 

3iSS 

.4C 

•  99 

•  40 

.19 

.20 

.40 

1.43 

.28 

NEW  MARKET  2 

«•!» 

T 

•  44 

.20 

.23 

.42 

.69 

.0: 

7 

T 

T 

NEWTON 

A>33 

•  09 

.44 

•  04 

•  73 

.19 

T 

.75 

I 

.78 

.06 

.07 

.22 

ONEONTA 

■  •33 

.65 

.20 

•19  1^93 

1.87 

.60 

1.28 

.09 

1.00 

1 

.00 

3a94 

•  02 

.09 

.09 

1^72 

•  19 

.38 

.03 

.07 

•  44 

.11 

.01 

.01 

.46 

.12 

.32 

T 

ORR V  I LLE 

3a2ft 

•  39 

1(05 

•  30 

•  IS 

.07 

1.29 

OZARK  6  NNW 

6a  02 

1  32 

.07 

U23 

•  95 

•  99 

.49 

.31 

•  09 

.09 

1 

.00 

.19 

.02 

02 

PAINT  ROCK 

7»72 

.99 

.16 

.02 

•  60 

•  34 

•  09 

.20 

2.08 

.13 

.10 

2.98 

.03 

PALMERDALe  2  W 

7i81 

.49 

T 

•  10 

■  90 

!^27 

1^38 

.37 

.90 

1 

.60 

.24 

PFNNiwrTftM^p  r!rr 

6«8f 

•  40 

.17 

1.30 

•  46 

•  00 

1^61 

.10 

.32 

1.02 

SiBS 

l.K 

•  20 

•  33 

.9( 

.20 

•  03 

.79 

.67 

•  06 

.04 

3 

.90 

•  34 

.30 

LLE 

6i36 

•  44 

T 

1^84 

•  34 

•  64 

.09 

.12 

1 

.39 

T 

.26 

T 

PHENIX  CITY   2  NNW 

St20 

•  09 

.72 

.19 

U62 

•  06 

•  25 

.87 

.22 

.27 

.03 

.19 

.48 

.22 

.02 

.01 

PICKENSVILLE 

S«62 

.13 

.10 

•  74 

•  20 

.29 

.05 

1.49 

.84 

.61 

.08 

.07 

.06 

PINE  HILL 

5*5C 

1.20 

.30 

2.00 

PINE  LEVEL 

6(89 

•  37 

.06 

•  33 

•  12 

.64 

•  10 

.26 

.09 

2.00 

.14 

1 

.00 

.18 

.99 

PLANTERVILLE  2  SSE 

StI6 

•  93 

•  93 

T 

T 

.01 

2 

.99 

.09 

T 

.10 

.23 

T 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4i36 

■  80 

•  08 

.20 

1.20 

•  38 

1.60 

.10 

PRATTVILLE 

*|39 

.04 

•  99 

•  37 

.97 

.06 

.37 

.48 

.06 

1.61 

.28 

PRIMROSE  FARM 

8t86 

.73 

1.94 

1^24 

.37 

•  10 

.18 

.06 

.04 

2.19 

.92 

.27 

.06 

PUSHMATAHA 

.46 

3.0< 

.14 

T 

.08 

.39 

.07 

.19 

I 

.81 

RA I NSV I LLE 

!f20 

.06 

.43 

68 

•  18 

•  10 

38 

.11 

1 .86 

.33 

.16 

RED  BAY 

.49 

1.62 

•  48 

•  40 

REDSTONE  ARSENAL 

6.16 

.19 

.20 

•  34 

•  28 

.39 

T 

1^34 

•  01 

.23 

2.80 

.42 

.04 

REFORM 

6.09 

.09 

•  97 

.03 

1.09 

U99 

•  40 

.10 

•  09 

.69 

.47 

RIVER  FALLS 

1.3C 

.33 

•  66 

.34 

1.16 

.37 

.48 

.69 

ROBERTSDAlE   1  E 

9.A7 

■  06 

•  23 

.19 

1.45 

•  17 

.18 

.95 

62 

ROCKFOUD 

A. 35 

2^00 

.20 

•  29 

•  49 

.45 

ROCK  MILLS 

A. 33 

.14, 

•  02 

.80 

•  19 

.33 

.97 

•  91 

•  63 

.69 

.03 

.24 

Russell vt  lle 

A. 89 

1.49 

•  36 

.10 

1.92 

1.02 

.33 

RUSSELLVILLE  2 

A. 36 

T 

1.06 

•  26 

•  03 

T 

T 

.10 

1.93 

1.09 

.20 

.10 

.03 

SAINT  BERNARD 

6.10 

02 

1.51 

•  02 

1^02 

•  02 

•  41 

•  71 

•  12 

•  02 

.40 

SANO  HT  STATE  FARM  A  U 

9.28 

•  08 

.63 

1^48 

•  13 

•  93 

•  93 

•  08 

.02 

.11 

.19 

1.14 

SAYHE 

4<1» 

•  66 

•16  1^20 

•  34 

•  04 

.05 

.11 

.30 

1.04 

.14 

.09 

SCOTTSBORO 

A.96 

•  30 

.04 

•  09 

•  03 

•  16 

•  22 

•  61 

•  70 

1^30 

.15 

1.00 

SCOTTSBORO  SUSSTA 

4.83 

•  09 

.04 

.04 

•  17 

•  09 

•  29 

•  86 

•  63 

1^32 

.03 

1.32 

.03 

9t61 

.30 

U74 

•  81 

•  04 

.99 

.22 

09 

20 

SELMA 

4.01 

.13 

T 

•  29 

•  30 

.61 

•  07 

•  09 

.10 

2 

.40 

.01 

T 

.09 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3<4J 

•  40 

.30 

• 

.88 

.89 

SLOCOMB 

7.14 

2^21 

.10 

•  19 

•  10 

•  30 

•  14 

.01 

•  89 

.11 

.09 

T 

T 

1.46 

.05 

.49 

.13 

.94 

.09 

SNOW  HILL 

12.61 

•  39 

•  33 

.09 

2.4C 

3«29 

•  90 

.20 

•  40 

1^60 

.24 

.20 

.34 

1 .38 

.37 

1 

SOUTH  HILL 

4.7S 

•  39 

.28 

•  79 

•  49 

.23 

SUTTLE 

9.60 

•  41 

2>00 

•  69 

•  33 

.27 

.93 

.04 

.33 

SHAIM 

6.7} 

•  23 

I  •38 

1.02 

•  12 

•  29 

.07 

•  11 

•  19 

•  63 

.15 

.40 

1.96 

•  26 

3.82 

.19 

.08 

•  46 

•  39 

•  18 

.34 

.59 

.02 

.13 

.08 

.61 

.77 

SYLVAN  I A 

7.01 

•  49 

1^97 

•  13 

•  24 

1^27 

•  49 

.03 

.01 

1.96 

.82 

TALLADEGA 

3. SO 

.28 

•  17 

.31 

•  18 

06 

.02 

T 

THOMASVILLE 

7.79 

•  99 

.29 

T 

2.05 

•  19 

.19 

•  27 

•  43 

.59 

T 

.02 

.12 

2 

.00 

.09 

THORSBY  EXP  STATION 

4.97 

.40 

.94 

1^20 

.21 

•  13 

.27 

.45 

.07 

.29 

.51 

.50 

thurloh  dam 

6.40 

•  08 

I^IO 

•  97 

•  91 

•  67 

U40 

•  19 

.03 

.10 

.77 

.03 

.56 

.33 

2.76 

.17 

•  10 

.20 

•  04 

.23 

.02 

.03 

.97 

TRAFFORO 

7.93 

.13 

.B6 

.29  : 

■76 

.48 

.69 

.22 

.11 

1.37 

I 

10 

TROY 

4.99 

•  03 

.29 

•  31 

.49 

■  •43 

.98 

.19 

1 

30 

.09 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

4.49 

T 

.01 

.02 

•  64 

•  28 

.14 

.09 

•  09 

T 

.02 

.04 

.77 

.96 

.69 

.47 

13 

T 

.22 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

3.91 

•  10 

•  87 

•  09 

■  23 

.02 

.02 

.87 

.06 

.36 

.84 

TUSKEGEE  2 

9i>0 

•  90 

1^87 

.28 

.30 

.02 

•  29 

.04 

.02 

.35 

.07 

.79 

08 

.79 

UNION  SPRINGS  9  S 

7.62 

•  49 

•  62 

.29 

3.02 

•  08 

1 

48 

UNIONTOWN 

4i92 

•  30 

•  70 

•  29 

.40 

.99 

•  09 

T 

.20 

.10 

T 

.17 

1 

39 

I 

.09 

VALLEY  HEAD 

6.17 

.04 

•>a 

2>78 

•  06 

.09 

.14 

•  36 

.97 

•  11 

.23 

.76 

39 

9.66 

.02 

•77 

.11 

•  10 

2^99 

.21 

.03 

.37 

1.09 

.21 

4.97 

•  23 

•  60 

•  31 

•  60 

1.06 

•  13 

.02 

.32 

41 

.27 

WALLACE  2  E 

3l3> 

•  10 

.24 

•  49 

•  96 

.19 

.30 

.90 

53 

WALNUT  GROVE 

7. 93 

.30 

1.91 

.39 

•  70 

1.90 

•  40 

•  29 

.52 

.73 

83 

WATERLOO 

RECORD  MISSING 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4.88 

1.93 

.09 

•  22 

.43 

•  27 

•  72 

.04 

.49 

73 

WEST  8L0CT0N 

9.60 

.90 

1.20 

90 

WETUMPTA  1  w 

4.07 

.69 

•  08 

1.32 

•  22 

.23 

.01 

.19 

1 

10 

.28 

.03 

whatley 

11.29 

•  17 

1.68 

9.38 

•  07 

.72 

1.18 

•  02 

.28 

.12 

.01 

1 

17 

.49 

WHEELER  DAM 

3.26 

•  88 

.11 

.11 

1  .80 

.19 

.21 

WHITFIELD  LOCK  3 

9.31 

1^37 

T 

•  23 

1.10 

•  26 

T 

.11 

.34 

.09 

.06 

1 

79 

T 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6.12 

.08 

.08 

.29 

.66 

•  09 

.27 

•  19 

.76 

.86 

T 

.89 

2 

09 

WILSON  DAM 

4.90 

.70 

•  60 

.90 

.10 

.10 

.78 

.96 

T 

.16 

WINFIELD  2  SW 

9.16 

•  36 

.18 

•  31 

.22 

•  70 

.36 

.17 

1.16 

07 

.19 

.48 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.62 

•  19 

.04 

.37 

•  03 

.42 

1.20 

.03 

.39 

.19 

.04 

67 

.04 

.09 

YOUNGS  STORE 

9.22 

.41 

.33 

•  40 

.08 

2.70 

2.20 

2.19 

29 

.90 

.20 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  I960 


Day  0<  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

i 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

MAX 

MIN 

♦1 

7* 

96 

71 

96 

70 

89 

69 

91 

70 

80 
68 

90 

70 

91 

70 

91 

70 

87 

48 

81 

44 

76 

69 

74 
68 

80 
68 

84 

70 

89 

46 

88 

48 

88 

67 

88 

49 

80 

64 

81 

71 

89 

67 

83 

69 

84 

64 

85 

65 

89 

68 

81 
66 

84 

47 

85 
68 

89 

47 

90 
68 

85t7 
48a4 

MAX 
MIN 

MAX 

♦» 

n 

69 

92 
64 

90 

67 

tt 

69 

92 
68 

91 

67 

94 

67 

99 

47 

87 
49 

84 

49 

89 

47 

90 
49 

92 
61 

90 
66 

90 
44 

91 

45 

91 
44 

87 
63 

90 
62 

87 
65 

86 

71 

88 

48 

91 
63 

86 
61 

84 

65 

87 
69 

94 

61 

94 

63 

89aa 
49*9 

MIN 

MAX 
MIN 

9S 

71 

89 

78 

89 
70 

90 
49 

91 
69 

93 

49 

92 
69 

91 
49 

91 

71 

90 
70 

89 

69 

89 
48 

94 

67 

93 

69 

93 

67 

91 
49 

92 
68 

94 

67 

89 

67 

90 
69 

90 
72 

88 

70 

88 

70 

91 
65 

90 

67 

89 

47 

89 
48 

94 

66 

95 
46 

94 

67 

90i8 

68>9 

MAX 
MIN 

MAX 

♦7 

70 

9* 

69 

91 

70 

93 

70 

83 

70 

91 

70 

92 

71 

96 

71 

92 

73 

82 

73 

82 

70 

86 

70 

89 

71 

89 
69 

90 
72 

93 
70 

93 
49 

92 

70 

83 
68 

88 

69 

88 

69 

83 

71 

89 

70 

88 

66 

85 

65 

89 

68 

87 

70 

89 
48 

95 
68 

94 
64 

95 
68 

89>6 
69  •3 

MIN 

MAX 
MIN 

M 

66 

9< 

70 

97 

69 

90 
67 

98 

70 

98 

49 

99 

79 

96 

70 

98 

Tl 

97 
47 

81 
43 

8* 

62 

79 
64 

83 
44 

87 
65 

91 

65 

94 

49 

93 

47 

93 

70 

.93 
69 

90 
69 

89 
68 

89 

47 

85 
61 

87 

66 

85 
65 

87 
44 

88 
64 

88 

66 

95 
65 

91 
66 

90a  9 

MAX 
MIN 

<n 

70 

»♦ 

73 

85 

70 

90 

90 

70 

91 
69 

91 
71 

99 
69 

92 

71 

89 

72 

88 

71 

86 

69 

93 

68 

96 
49 

93 
66 

93 

67 

95 
49 

93 
frS 

64 
67 

90 
48 

86 

71 

85 

70 

89 

70 

91 

70 

91 
69 

88 

67 

89 
48 

92 
68 

96 

66 

96 
68 

95 
68 

91  aO 
69  a2 

MAX 
MIN 

♦1 

90 

90 

69 

89 
67 

88 

70 

86 

66 

92 
48 

92 
68 

94 
49 

92 

40 

89 
49 

88 

49 

90 
66 

89 
44 

93 
43 

90 
67 

92 
47 

90 

48 

59 
45 

88 
64 

89 

65 

88 

71 

87 
49 

86 
66 

90 
63 

83 
65 

83 

47 

86 
45 

90 
63 

93 
67 

94 

67 

89.4 

66a7 

MAX 
MIN 

n 

M 

99 

70 

96 

71 

90 

71 

94 

73 

96 

49 

93 

71 

96 
73 

97 
72 

94 

73 

85 

71 

81 

70 

83 
71 

84 

70 

88 

71 

90 
69 

92 

71 

93 
49 

93 
68 

83 

70 

90 

66 

90 
70 

81 

72 

88 

69 

90 
66 

89 

64 

84 

48 

87 

48 

88 

48 

93 
68 

93 
68 

90a2 

MAX 
MIN 

«2 

72 

77 
70 

82 

71 

86 

71 

89 

71 

88 

70 

90 
73 

90 
74 

91 
72 

88 

72 

67 

71 

85 

70 

91 
73 

89 
72 

90 
70 

91 

70 

92 
71 

90 
70 

87 

70 

88 

71 

82 
72 

81 
71 

89 

72 

90 
70 

89 

71 

85 

49 

84 

70 

91 
70 

94 

70 

93 

70 

92 

70 

88al 

MAX 
MIN 

t7 
66 

96 

69 

99 

70 

94 

66 

99 
49 

94 

68 

93 

70 

9* 

70 

96 

70 

93 
49 

82 
47 

79 
47 

81 
66 

84 
48 

90 
47 

91 
64 

91 
45 

91 
68 

86 
68 

90 
67 

87 

70 

87 
69 

85 

47 

84 

65 

84 

65 

84 
45 

88 

44 

88 

67 

92 
44 

92 
65 

94 

68 

89a9 
67  a  3 

MAX 
MIN 

♦6 

96 

69 

92 

69 

93 
71 

93 
72 

94 
69 

96 

70 

96 

72 

94 

71 

89 

70 

82 

71 

81 

70 

89 

71 

90 
49 

91 

71 

91 
47 

93 
48 

92 

49 

81 
68 

88 

68 

87 

72 

82 
71 

89 

71 

90 
66 

87 
67 

85 

44 

87 
67 

89 
66 

94 
45 

94 

62 

94 

69 

90a0 
68  a  7 

MAX 
MIN 

72 

99 

73 

89 

72 

91 

M 
71 

91 
Tl 

96 

71 

91 

7S 

99 
74 

83 

73 

80 

72 

79 
71 

88 

72 

87 
71 

89 

73 

91 

70 

91 

73 

90 
73 

82 
71 

87 

70 

88 

72 

81 

72 

89 

72 

89 
69 

86 
69 

83 

49 

86 

70 

89 
70 

92 
48 

94 

67 

95 

69 

88a8 

MAX 
HIN 

n 

93 

70 

86 
66 

88 

90 

70 

91 

69 

94 
68 

94 
68 

94 

69 

94 

70 

93 
69 

86 
68 

89 
68 

93 
49 

99 
48 

91 

46 

93 
49 

92 

67 

94 

66 

91 

69 

91 
68 

91 
72 

89 

70 

91 
69 

93 
65 

90 

67 

89 

70 

91 
6! 

94 
64 

95 
65 

96 
68 

91.9 

MAX 
MIN 

n 

69 

69 

73 

•8 

72 

92 
70 

92 

70 

93 
68 

91 

76 

94 
69 

91 

69 

92 
70 

90 
71 

89 

70 

9* 
68 

94 
48 

90 
49 

92 
48 

91 
48 

99 

67 

86 

57 

92 
48 

88 

70 

89 

72 

91 

71 

93 
48 

90 
70 

87 
44 

89 

65 

94 

67 

94 

47 

95 
69 

95 
66 

91.9 
68.9 

MAX 
MIN 

M 
64 

99 

67 

91 

70 

9* 
69 

91 

70 

93 
67 

96 

67 

96 
69 

99 

68 

90 
64 

84 

67 

78 

67 

84 

67 

87 
46 

93 
45 

94 

47 

92 
44 

93 

48 

88 

65 

90 

45 

89 

67 

86 
68 

90 
48 

89 

44 

86 
6? 

84 

43 

87 
42 

91 
44 

93 
65 

96 
62 

96 
65 

90.7 
66.0 

MAX 

MIN 

M 
60 

99 
62 

94 

82 

93 
69 

S< 

79 

89 

69 

90 

68 

91 
68 

89 
69 

80 
66 

78 
69 

77 
68 

80 
69 

84 

70 

86 

70 

85 
44 

87 
47 

89 

49 

86 
68 

84 
4* 

83 
68 

75 

70 

82 

48 

83 
45 

80 
42 

84 

46 

87 
49 

88 

49 

86 

70 

89 
64 

94 

62 

86.0 
68  .6 

MAX 
HIN 

ft 

7^ 

M 

70 

87 
68 

90 
72 

98 
7« 

91 
68 

91 

70 

91 

78 

91 

72 

93 

71 

87 

71 

87 

70 

92 
68 

92 
48 

90 

70 

91 
48 

91 
70 

92 
49 

88 

70 

90 
49 

87 
71 

89 
73 

90 
71 

91 
48 

88 
44 

85 

67 

87 
48 

91 
44 

93 
68 

93 
69 

93 
67 

90.1 

MAX 
MIN 

90 

69 

92 
68 

92 

67 

91 
67 

98 

70 

n 

69 

91 

66 

94 

67 

99 

70 

99 

67 

88 

67 

89 

67 

S3 
67 

89 

69 

92 
66 

90 
45 

90 
49 

90 
49 

89 
65 

86 

63 

90 
65 

87 

72 

85 

67 

84 
45 

90 
42 

83 

62 

82 
45 

90 
45 

88 
62 

94 

63 

94 
64 

89.4 
65.8 

MAX 
HIM 

92 

96 

96 

n 

92 
68 

90 
69 

91 
70 

92 
49 

91 

70 

*i 
68 

81 
69 

79 
69 

80 
69 

87 
66 

89 

68 

89 
46 

91 
47 

90 
45 

89 
66 

86 

69 

87 
70 

90 
68 

85 

49 

87 
44 

88 
44 

85 
65 

88.6 

67.7 

HAX 
MIN 

91 

96 

99 

92 

92 

72 

93 
69 

94 

70 

99 

71 

97 

71 

96 

70 

86 

72 

89 

70 

82 
71 

94 
69 

92 
72 

94 
48 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

86 
69 

90 

72 

90 
74 

80 

70 

90 
49 

92 
44 

89 

67 

84 

49 

88 

48 

91 

67 

94 
64 

99 

66 

91.2 
69.6 

MAX 
MIN 

9* 

90 

86 

92 

91 

72 

94 
67 

96 

6« 

96 
68 

99 

69 

94 

72 

88 

71 

87 
71 

92 
66 

92 
64 

92 
68 

94 

67 

94 
46 

92 
67 

86 

68 

92 

47 

89 

70 

84 

72 

91 

70 

93 
49 

92 

47 

89 
66 

91 
45 

93 
44 

95 
44 

94 
64 

93 
66 

91.7 
68  .0 

HAX 
HIN 

99 

69 

93 

70 

92 

69 

93 

71 

91 

71 

92 
68 

99 

71 

96 

n 

91 

72 

88 
68 

82 

70 

83 
71 

90 
70 

90 
70 

91 

71 

91 
67 

92 
68 

91 
67 

87 
68 

91 
46 

90 
73 

83 
71 

88 

72 

90 
47 

88 
64 

84 

67 

88 

67 

90 
44 

94 

44 

94 

63 

94 

65 

90.3 
68.7 

HAX 
MtN 

<n 

M 

72 

83 

70 

90 

47 

87 

71 

93 

69 

91 
71 

94 

71 

97 
72 

99 
73 

91 
72 

92 
71 

91 

70 

94 

49 

93 
68 

91 

70 

90 
68 

91 
68 

88 

68 

95 

67 

86 

72 

82 
69 

87 

70 

91 

70 

90 
69 

67 
67 

88 

47 

92 
48 

94 
49 

94 

67 

95 
49 

90.8 
69.5 

MAX 
MIN 

91 

92 

91 

89 

47 

89 

70 

88 

68 

91 

69 

93 
70 

93 

70 

93 
69 

87 

70 

83 
49 

81 
70 

89 
66 

92 
70 

87 
64 

91 

68 

90 
68 

90 
69 

85 

67 

90 
69 

87 

72 

82 

70 

88 

48 

89 
62 

87 
67 

83 
70 

84 
48 

89 

47 

92 
66 

93 
44 

88.7 
68  a  2 

MAX 
RIM 

90 

71 

87 

71 

89 
69 

87 
68 

91 

71 

91 

69 

91 

70 

90 

71 

94 

71 

93 

70 

92 
71 

66 

72 

91 
69 

92 
69 

88 

68 

91 
69 

90 
69 

88 

49 

92 
67 

92 
67 

90 
71 

90 
70 

84 

70 

89 

70 

88 

69 

84 

68 

85 

47 

89 
44 

95 
44 

95 
72 

94 

70 

89.9 
69.4 

HAX 
HIN 

93 

7^ 

66 

73 

83 
73 

88 

88 

73 

91 

72 

92 

73 

91 
71 

92 

73 

91 
74 

89 
74 

68 

72 

91 
71 

91 
73 

99 

72 

93 
74 

92 
72 

91 

73 

90 
71 

92 

73 

90 

76 

88 

73 

92 

72 

94 

70 

91 

71 

88 

72 

88 

49 

90 
77 

93 

70 

96 
69 

93 

71 

90.6 
72  .4 

HAX 
HIN 

«9 

93 

72 

97 
70 

72 

8a 

73 

90 
69 

90 

71 

92 
73 

91 
72 

91 

71 

90 
72 

89 

71 

82 

70 

89 
69 

90 

Tl 

89 

49 

91 

71 

92 

72 

93 
70 

82 

71 

91 

72 

90 
74 

80 
71 

88 

69 

90 
69 

88 

48 

89 

70 

88 

70 

90 
69 

92 

67 

92 

70 

89.3 
70.6 

MAX 
MIN 

91 

99 

70 

99 

M 

93 

72 

92 

71 

92 

T3 

94 
73 

92 

76 

93 
68 

81 

71 

»2 

70 

79 
68 

82 
71 

83 
71 

90 
48 

91 
69 

92 
70 

91 
71 

83 

70 

89 

72 

88 

70 

84 

71 

86 
69 

87 
68 

85 
68 

84 

48 

86 

69 

88 

69 

92 
68 

92 

70 

88.5 
70.1 

MAX 
MIN 

88 

70 

89 

49 

92 
69 

91 

73 

90 

70 

80 

70 

88 

71 

90 
72 

79 
71 

89 
70 

91 
70 

88 
49 

87 
69 

89 
48 

91 
48 

93 
66 

93 
47 

MAX 
MIN 

9t 

8* 

88 

90 

9J 

73 

93 

72 

93 
71 

95 
74 

93 
75 

93 
73 

90 
72 

67 
74 

94 

71 

94 

71 

89 

71 

86 

70 

90 

71 

91 
71 

94 

49 

92 
69 

91 
71 

89 
71 

89 
72 

91 
69 

84 

66 

84 

71 

84 

71 

92 
68 

94 

70 

93 
71 

92 
71 

90.4 
71  al 

MAX 

94 

98 

98 

98 

9! 

70 

99 

68 

99 
69 

99 

48 

99 

70 

94 

69 

89 

49 

80 
64 

81 
66 

84 

69 

86 

70 

91 
45 

94 

66 

92 
47 

92 
66 

83 
68 

89 

71 

89 

70 

83 
69 

89 
67 

90 
65 

89 
66 

87 
66 

88 

68 

84 
45 

92 
65 

91 
44 

90.4 
47.9 

MAX 
MIN 

90 

83 

87 

89 

93 

72 

92 

71 

93 
70 

93 
72 

89 

73 

92 
71 

88 

72 

88 

71 

91 
70 

94 

70 

90 

70 

90 
70 

91 
70 

90 
69 

90 
49 

89 
68 

90 
70 

87 

72 

88 

71 

90 
72 

87 
64 

85 

69 

87 
69 

92 
62 

94 

70 

94 

72 

93 
70 

90.0 
70.1 

HAX 

91 

91 

89 

89 

91 

71 

91 

70 

92 
69 

93 
70 

94 

72 

94 
70 

91 
70 

89 

71 

64 

70 

89 

70 

93 
69 

91 
49 

92 
68 

90 
49 

89 
47 

92 
68 

93 
69 

92 
70 

91 

70 

88 

70 

92 
64 

85 

67 

85 

70 

88 
67 

91 

70 

93 

70 

95 

70 

90.7 
49  .9 

MAX 
MIN 

91 

n 

82 

73 

83 

72 

90 

73 

89 

72 

M 
69 

93 

71 

91 

71 

91 

71 

89 

72 

88 

71 

86 

70 

91 
68 

94 
68 

92 

70 

91 
47 

92 
69 

94 

49 

88 
48 

91 

68 

83 

71 

88 

72 

89 
71 

91 

72 

89 

67 

87 
67 

86 
48 

92 
47 

94 

48 

94 

67 

94 

49 

89.9 
49.7 

MAX 
HIN 

9? 

72 

80 
72 

89 

71 

86 
74 

90 

73 

91 

72 

90 

74 

93 
73 

93 

73 

91 
75 

86 

72 

84 

72 

92 

71 

92 
73 

92 
70 

92 
70 

91 

70 

91 
70 

89 
70 

90 
72 

89 
74 

84 

72 

88 

73 

93 
72 

90 
70 

87 

70 

89 

71 

91 
69 

92 

71 

99 

71 

92 
72 

89.7 
71.7 

HAX 
HIN 

9« 

6S 

97 

71 

96 

72 

90 
71 

9S 
68 

92 

92 

72 

94 
74 

92 
72 

95 

71 

84 

68 

82 
69 

79 
68 

90 

70 

85 

70 

90 
67 

92 
66 

92 
64 

92 
69 

84 

70 

89 

73 

84 

69 

84 

71 

87 

67 

89 

65 

85 

67 

84 

45 

87 
69 

87 

67 

92 
65 

93 
44 

89.4 
48.8 

Station 


ALSCKTVILLC  2  SE 
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CLATTOH 

CS«CN 

BATTOH 

MCA  TV* 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
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EYERSKEEN  FAA  AIRPWT 

FAIRHOPE 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Day  Oi  Monti) 

■ag»  1 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<■ 

FAYETTE 

MAX 

♦7 

96 

93 

87 

93 

93 

95 

85 

91 

91 

92 

84 

93 

90 

66 

87 

90«Ji 

MIN 

&« 

65 

Is 

62 

70 

70 

67 

70 

70 

67 

67 

65 

65 

47 

70 

66 

65 

67 

69 

70 

67 

67 

65 

68 

63 

64 

68 

65 

68 

64 

66 

44III 

FLOREUCE 

MAX 

98 

99 

97 

98 

99 

95 

90 

n 

86 

87 

07 

87 

89 

88 

89 

93 

89 

90 

95 

94 

89 

94 

67 

84 

91 

94 

91  III 

MIN 

M 

68 

70 

68 

71 

68 

71 

71 

70 

69 

69 

45 

46 

sa 

67 

66 

70 

67 

63 

69 

66 

68 

67 

69 

65 

63 

62 

69 

67 

63 

67 

4Tl'i 

FORT  BOBSAN 

MAX 

90 

85 

82 

87 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

87 

84 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

86 

90 

88 

88 

99 

98 

87 

65 

84 

86 

90 

92 

90 

8a« 

MIN 

79 

75 

72 

76 

78 

79 

80 

79 

n 

80 

74 

72 

79 

80 

76 

77 

79 

78 

71 

79 

76 

74 

74 

76 

78 

73 

76 

79 

77 

80 

79 

74«. 

FRISCO  CITT 

MAX 

92 

93 

83 

85 

91 

91 

92 

93 

94 

88 

88 

87 

93 

92 

91 

98 

92 

87 

98 

85 

67 

89 

91 

90 

86 

90 

92 

95 

98 

MIN 

67 

73 

71 

71 

72 

69 

71 

70 

72 

73 

70 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

69 

67 

69 

71 

71 

69 

70 

68 

67 

67 

68 

48 

66 

68 

69  • 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

99 

100 

92 

96 

92 

92 

95 

92 

91 

63 

78 

78 

87 

69 

89 

91 

91 

91 

82 

86 

89 

84 

89 

89 

84 

94 

89 

86 

94 

99 

96 

89« 

MtN 

67 

67 

69 

69 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

67 

70 

67 

49 

67 

67 

66 

TO 

68 

70 

67 

67 

67 

64 

66 

44 

44 

66 

67  • 

GAINESVILLE 

MAX 

97 

95 

93 

95 

96 

96 

97 

97 

96 

86 

80 

84 

88 

90 

91 

93 

93 

93 

81 

89 

90 

78 

99 

91 

99 

87 

89 

9j 

98 

92 

MIN 

72 

70 

73 

69 

71 

71 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

70 

72 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

69 

47 

49 

69 

49 

46 

71 

70*' 

GENEVA 

MAX 

9^ 

94 

82 

91 

88 

93 

95 

94 

93 

92 

91 

89 

86 

93 

99 

90 

91 

93 

92 

93 

88 

90 

89 

92 

69 

99 

86 

93 

99 

94 

MIN 

70 

72 

71 

69 

72 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

67 

68 

72 

71 

70 

66 

49 

46 

67 

49 

70 

49 

69al 

GILBERTONN 

MAX 

96 

89 

86 

92 

92 

94 

-  93 

95 

97 

94 

84 

82 

91 

94 

98 

92 

81 

90 

85 

MIN 

69 

69 

65 

72 

71 

66 

66 

68 

69 

70 

71 

71 

69 

65 

69 

66 

63 

67 

69 

68 

70 

70 

70 

66 

65 

69 

69 

67 

64 

63 

66 

67al 

GREENSBORO 

MAX 

98 

92 

92 

98 

93 

95 

95 

93 

87 

81 

82 

87 

90 

91 

93 

92 

92 

83 

85 

89 

78 

89 

92 

89 

67 

88 

92 

94 

95 

96 

90*1 

MIN 

tI 

73 

69 

72 

73 

70 

72 

73 

74 

70 

71 

71 

72 

69 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

73 

73 

72 

72 

68 

68 

70 

70 

70 

68 

70 

71  tl 

GREENVILLE 

MAX 

93 

86 

87 

90 

90 

93 

93 

95 

94 

89 

84 

85 

92 

92 

92 

93 

93 

88 

91 

94 

88 

88 

91 

89 

86 

90 

98 

9^ 

94 

93 

90  i 

MIN 

n 

73 

69 

71 

73 

70 

71 

71 

73 

78 

71 

70 

69 

69 

71 

69 

72 

70 

70 

68 

71 

73 

70 

78 

66 

69 

70 

48 

70 

72 

71 

70.» 

6UNTERSV1LLE 

MAX 

97 

97 

97 

99 

99 

93 

95 

94 

93 

84 

83 

83 

81 

87 

91 

92 

92 

92 

91 

87 

89 

90 

67 

99 

86 

86 

99 

99 

93 

98 

94 

98  ♦ 

MIN 

68 

68 

71 

68 

67 

68 

69 

69 

61 

67 

68 

67 

68 

67 

70 

66 

66 

66 

65 

67 

78 

68 

66 

67 

65 

67 

45 

47 

43 

65 

66 

67aO 

HALETVILLE 

MAX 

93 

95 

93 

B5 

94 

96 

92 

93 

93 

94 

62 

80 

60 

83 

85 

91 

92 

90 

90 

62 

89 

88 

88 

90 

92 

86.6 

MtN 

64 

70 

69 

69 

70 

67 

69 

69 

69 

67 

69 

64 

65 

69 

68 

65 

65 

66 

66 

69 

71 

69 

69 

67 

64 

65 

65 

67 

65 

64 

67 

67.2 

HAMILTON 

MAX 

93 

97 

96 

88 

99 

98 

98 

94 

97 

94 

82 

80 

83 

84 

83 

91 

92 

93 

91 

94 

89 

88 

82 

89 

99 

88 

69 

88 

87 

90 

90 

89aT 

MIN 

67 

70 

69 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

67 

65 

63 

69 

69 

67 

66 

68 

66 

68 

71 

69 

69 

67 

65 

65 

65 

48 

65 

65 

68 

67.4 

HAYNEVILLE 

MAX 

92 

90 

91 

86 

91 

90 

92 

93 

94 

93 

91 

87 

86 

92 

98 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

97 

90 

91 

99 

99 

87 

93 

99 

94 

90  7 

MIN 

7? 

72 

68 

67 

72 

68 

69 

70 

71 

68 

69 

48 

48 

68 

69 

68 

71 

69 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

64 

47 

70 

47 

68 

47 

48 

68al 

HEADLAND 

MAX 

W 

90 

80 

80 

89 

91 

93 

92 

92 

90 

92 

88 

90 

79 

86 

91 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

89 

87 

67 

90 

90 

^ 

68  ♦ 

MIN 

70 

72 

68 

68 

71 

69 

68 

71 

71 

70 

69 

71 

48 

69 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

69 

70 

69 

71 

64 

66 

64 

66 

65 

68 

67 

66>4 

HEFLIN 

MAX 

94 

95 

92 

90 

96 

98 

98 

9g 

97 

90 

82 

83 

89 

94 

90 

90 

88 

99 

86 

85 

90 

90 

84 

84 

87 

90 

94 

93 

90«l 

MIN 

60 

62 

68 

65 

67 

64 

65 

66 

45 

65 

67 

46 

66 

61 

67 

62 

72 

60 

61 

60 

62 

65 

66 

60 

59 

61 

60 

64 

98 

56 

60 

63li 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

87 

88 

85 

86 

86 

89 

90 

91 

91 

91 

85 

84 

85 

90 

89 

86 

90 

88 

89 

88 

82 

84 

79 

89 

85 

82 

84 

90 

89 

89 

99 

97,1 

MIN 

70 

71 

68 

70 

73 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

49 

68 

69 

69 

60 

70 

70 

67 

78 

73 

70 

69 

65 

66 

70 

67 

70 

62 

70 

70 

69al 

HDNTSVILLE  MB  AR 

MAX 

97 

97 

90 

95 

96 

99 

97 

97 

93 

88 

85 

79 

82 

86 

92 

95 

94 

92 

82 

90 

89 

87 

85 

88 

85 

66 

99 

90 

94 

94 

99 

90al 

MIN 

70 

73 

7* 

71 

72 

72 

74 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

68 

69 

48 

70 

49 

49 

4S 

70»4 

JASRER 

MAX 

100 

98 

89 

MIN 

62 

66 

67 

JASRER  »  N 

MAX 

98 

100 

97 

96 

99 

9^ 

§4 

80 

82 

89 

87 

92 

95 

94 

95 

89 

92 

93 

95 

92 

90 

88 

87 

91 

93 

93 

97 

99 

91*9 

MIN 

66 

68 

68 

68 

47 

49 

68 

70 

49 

47 

69 

70 

65 

65 

65 

67 

67 

70 

70 

71 

66 

63 

64 

64 

64 

68 

43 

49 

66il 

LAFAYETTE 

MAX 

93 

95 

91 

91 

91 

90 

92 

95 

92 

88 

81 

87 

87 

90 

86 

90 

90 

87 

88 

99 

99 

97 

87 

99 

88 

60 

94 

87 

90 

91 

92 

99,7 

MtN 

67 

67 

66 

66 

70 

66 

67 

70 

48 

67 

67 

47 

•5 

47 

66 

64 

65 

65 

64 

43 

65 

78 

68 

67 

61 

63 

49 

64 

45 

49 

44 

66>e 

LIVINGSTON 

MAX 

96 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

97 

95 

92 

90 

85 

89 

90 

92 

92 

91 

80 

89 

88 

77 

90 

92 

88 

87 

99 

90 

92 

93 

96 

90  5 

MIN 

73 

73 

70 

73 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

66 

70 

69 

69 

47 

49 

78.9 

LOCK HART 

MAX 

90 

93 

84 

84 

88 

91 

93 

88 

90 

90 

91 

93 

87 

88 

97 

89 

90 

90 

89 

99 

94 

93 

98 

92 

89.9 

MIN 

71 

73 

72 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

78 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

73 

71 

78 

67 

68 

68 

68 

70 

72 

70 

70.2 

NADI  SON 

MAX 

91 

93 

95 

89 

92 

94 

91 

98 

9«- 

94 

81 

92 

77 

81 

87 

91 

93 

91 

90 

88 

89 

88 

93 

83 

87 

85 

89 

87 

99 

91 

92 

88.4 

MIN 

67 

70 

69 

67 

70 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

68 

67 

89 

69 

67 

67 

68 

68 

67 

71 

69 

69 

65 

66 

65 

65 

68 

67 

46 

67 

68.1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

92 

90 

86 

89 

90 

89 

91 

94 

93 

8« 

88 

89 

S« 

91 

89 

91 

83 

89 

88 

84 

67 

90 

87 

84 

86 

89 

91 

91 

93 

88.T 

MtN 

73 

73 

70 

73 

72 

69 

72 

72 

73 

69 

72 

71 

71 

70 

72 

68 

71 

71 

70 

70 

78 

72 

72 

72 

67 

68 

70 

49 

70 

68 

69 

70.7 

MARTIN  0AM 

MAX 

90 

92 

90 

90 

90 

92 

93 

95 

93 

90 

94 

85 

90 

91 

87 

89 

91 

89 

88 

89 

89 

85 

85 

89 

85 

83 

88 

90 

91 

92 

89 

89.1 

MIN 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

71 

69 

68 

49 

70 

70 

70 

71 

71 

66 

69 

73 

71 

71 

66 

70 

71 

48 

47 

49 

69 

49.) 

MINTER  3  NW 

MAX 

87 

89 

90 

93 

91 

92 

90 

92 

93 

93 

86 

90 

89 

84 

86 

90 

88 

86 

99 

91 

98 

92 

94 

89.8 

MIN 

71 

68 

68 

71 

68 

68 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

71 

69 

69 

70 

79 

69 

69 

70 

70 

69 

6« 

66 

68 

47 

68 

48 

48 

68 

69.8 

MOBILE  WB  AIRRORT 

MAX 

91 

80 

82 

85 

87 

90 

91 

90 

90 

87 

84 

89 

91 

91 

90 

89 

87 

99 

94 

84 

88 

91 

99 

67 

84 

88 

92 

93 

91 

86.1 

MIN 

75 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

74 

74 

72 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

78 

71 

72 

69 

70 

70 

69 

72 

70 

49 

72 

71 .» 

MOBILE 

MAX 

93 

91 

81 

90 

92 

98 

91 

90 

90 

94 

94 

91 

88 

88 

86 

99 

99 

94 

91 

88 

97 

89 

93 

94 

92 

89.1 

MIN 

7» 

73 

72 

75 

78 

76 

77 

79 

76 

72 

72 

74 

76 

74 

73 

72 

73 

72 

74 

76 

72 

75 

72 

74 

71 

72 

77 

75 

73 

74 

74 

73.1 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

89 

91 

89 

90 

89 

93 

94 

95 

93 

87 

93 

92 

92 

88 

90 

87 

99 

88 

92 

88 

65 

87 

91 

93 

94 

93 

90.4 

MIN 

75 

73 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

72 

73 

78 

72 

71 

78 

74 

74 

74 

69 

71 

72 

69 

71 

71 

72 

72.1 

MOOLTON  2 

MAX 

98 

97 

89 

100 

100 

96 

95 

96 

95 

83 

85 

81 

83 

93 

94 

98 

98 

81 

90' 

89 

66 

88 

91 

87 

89 

97 

89 

93 

99 

95 

90.7 

MIN 

65 

71 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

69 

67 

66 

70 

68 

66 

64 

64 

68 

68 

69 

69 

70 

67 

64 

65 

65 

67 

47 

»4 

69 

67.6 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

99 

98 

90 

98 

99 

96 

97 

98 

93 

84 

83 

82 

93 

96 

94 

96 

84 

93 

88 

66 

88 

89 

88 

86 

85 

67 

91 

92 

93 

90.1 

MIN 

65 

70 

69 

68 

70 

68 

72 

72 

71 

70 

72 

67 

63 

69 

65 

65 

64 

67 

68 

69 

69 

71 

70 

67 

65 

67 

47 

68 

68 

64 

68 

68.6 

NATCHEZ 

MAX 

9A 

86 

87 

92 

90 

94 

94 

95 

95 

90 

92 

94 

95 

95 

90 

93 

86 

99 

90 

93 

92 

88 

91 

95 

96 

99 

94 

91.7 

MIN 

69 

70 

69 

70 

70 

67 

69 

68 

69 

72 

70 

69 

66 

66 

68 

65 

68 

67 

66 

66 

69 

71 

70 

69 

66 

65 

65 

65 

64 

44 

66 

67.7 

NEW  MARKET  2 

MAX 

96 

95 

94 

94 

92 

91 

89 

88 

89 

87 

88 

85 

86 

86 

85 

69 

99 

94 

91 

93 

94 

89.2 

MIN 

63 

68 

69 

64 

68 

67 

69 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

67 

63 

62 

64 

63 

65 

67 

68 

48 

64 

61 

62 

62 

62 

64 

44 

63 

63 

65.1 

ONEONTA 

MAX 

9* 

94 

93 

83 

76 

78 

86 

86 

90 

90 

91 

90 

82 

87 

89 

87 

88 

83 

84 

85 

88 

92 

92 

88.5 

MIN 

62 

68 

71 

68 

69 

68 

68 

70 

69 

69 

68 

69 

68 

65 

67 

66 

65 

68 

66 

45 

70 

68 

70 

66 

65 

69 

65 

67 

45 

62 

46 

«7.0 

OPELIKA 

MAX 

92 

90 

91 

89 

88 

87 

92 

92 

95 

92 

89 

88 

87 

89 

93 

90 

92 

91 

90 

89 

89 

88 

88 

87 

91 

89 

8* 

67 

90 

93 

•4 

89.7 

MIN 

66 

65 

65 

65 

67 

64 

65 

65 

66 

66 

68 

68 

68 

64 

69 

65 

67 

65 

64 

64 

64 

65 

67 

64 

63 

64 

65 

60 

49 

49 

69 

69.) 

OZARK  6  NNW 

MAX 

91 

92 

87 

85 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

88 

86 

91 

94 

89 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

87 

88 

91 

87 

85 

89 

93 

94 

94 

98.8 

MIN 

69 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

72 

70 

70 

69 

68 

69 

68 

68 

68 

70 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

63 

49 

69 

65 

66 

72 

72 

68.4 

PELL  CITY  2  ENE 

MAX 

98 

92 

94 

86 

94 

95 

97 

92 

80 

eo 

79 

88 

88 

90 

92 

93 

92 

81 

8« 

88 

82 

88 

90 

86 

89 

83 

69 

93 

93 

99 

89.0 

MIN 

67 

69 

69 

70 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

66 

70 

67 

66 

66 

67 

65 

69 

70 

71 

66 

68 

66 

65 

45 

66 

69 

66 

67.1 

Sm  Balarsnc*  Not**  FoUowlDg  SUUoa  Indax 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1960 


otlnon 

D>r  01  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

I 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Armr 

PKENIX  CITY  2  NNH 

MAX 

n 

89 

•9 

90 

89 

99 

90 

91 

91 

89 

89 

86 

88 

90 

93 

89 

91 

90 

89 

89 

89 

82 

87 

90 

92 

94 

88 

§9 

MIN 

69 

67 

70 

68 

67 

68 

71 

70 

68 

69 

68 

68 

49 

68 

67 

67 

68 

67 

67 

69 

71 

68 

69 

63 

66 

48 

64 

68 

70 

69 

68 

■  1 

WAmfILI.E 

MAX 

n 

9* 

90 

91 

99 

99 

96 

99 

96 

1 

69 

83 

91 

93 

91 

99 

91 

91 

88 

91 

87 

89 

SB 

93 

90 

89 

87 

91 

99 

97 

91 

•  6 

MIN 

n 

72 

69 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

69 

72 

68 

71 

72 

72 

69 

71 

73 

72 

71 

67 

67 

71 

49 

68 

69 

69 

70 

■  9 

pnmuTAHA 

MAX 

to 

9* 

90 

91 

91 

91 

91 

94 

96 

97 

93 

83 

84 

89 

89 

89 

92 

9J 

90 

81 

89 

90 

79 

90 

92 

89 

84 

88 

90 

92 

90 

•  0 

MIN 

?• 

71 

66 

79 

^ 

70 

67 

72 

71 

73 

72 

70 

71 

66 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

71 

70 

67 

67 

47 

68 

66 

63 

67 

69 

•  6 

nn  BAT 

MAX 

n 

99 

100 

9) 

97 

97 

97 

94 

99 

94 

89 

80 

80 

84 

83 

MIN 

70 

69 

71 

71 

^* 

70 

71 

71 

74 

69 

70 

69 

66 

69 

68 

itcerroHE  arsenal 

MAX 

♦5 

94 

91 

91 

92 

91 

92 

9J 

92 

93 

84 

79 

80 

84 

90 

90 

91 

89 

91 

87 

86 

84 

89 

88 

84 

84 

84 

60 

91 

91 

93 

88 

|4 

MIN 

66 

69 

70 

69 

68 

69 

71 

72 

69 

68 

47 

67 

68 

68 

69 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

69 

69 

45 

67 

66 

65 

66 

67 

i7 

IK)BERT«I>Al.E  1  E 

MAX 

♦0 

91 

79 

82 

86 

89 

89 

91 

91 

92 

90 

68 

89 

91 

90 

89 

90 

90 

89 

86 

87 

86 

84 

89 

92 

88 

§4 

85 

89 

94 

94 

88 

|9 

MIN 

71 

7* 

71 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

71 

71 

69 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

69 

70 

68 

44 

69 

68 

69 

78 

70 

|4 

IWCXF8RD 

MAX 

♦S 

94 

94 

91 

90 

90 

94 

94 

99 

96 

88 

84 

82 

89 

92 

89 

90 

91 

91 

87 

90 

86 

83 

64 

90 

87 

89 

88 

90 

91 

94 

89 

i9 

MIN 

66 

65 

69 

64 

69 

66 

67 

66 

67 

70 

70 

69 

66 

66 

69 

67 

69 

68 

69 

64 

66 

72 

70 

67 

65 

67 

68 

65 

64 

69 

69 

64 

8 

ROCIC  M1U.S 

MAX 

♦S 

94 

91 

92 

98 

91 

94 

94 

94 

87 

89 

86 

90 

94 

91 

94 

92 

91 

89 

90 

89 

84 

91 

91 

85 

B5 

86 

90 

96 

96 

90 

8 

MIN 

65 

66 

66 

69 

69 

66 

66 

69 

71 

69 

71 

69 

68 

47 

69 

67 

66 

64 

63 

64 

65 

71 

69 

61 

63 

69 

64 

68 

62 

62 

66 

66 

7 

ltB(SEtLVItt.E  I 

MAX 

»6 

97 

96 

86 

99 

98 

99 

99 

96 

96 

84 

83 

64 

84 

84 

92 

99 

92 

92 

83 

90 

87 

89 

88 

89 

68 

87 

89 

87 

90 

89 

89 
64 

9 

MIN 

63 

6« 

69 

64 

68 

67 

70 

67 

64 

67 

68 

63 

60 

69 

64 

60 

61 

63 

63 

68 

67 

68 

68 

63 

60 

62 

43 

63 

62 

60 

64 

8 

SAtRT  KimARD 

MAX 

*1 

96 

99 

86 

94 

91 

91 

91 

94 

94 

82 

79 

78 

86 

81 

90 

92 

93 

92 

82 

89 

92 

84 

66 

87 

86 

89 

90 

90 

91 

93 

89 

0 

MIN 

67 

6< 

78 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

66 

67 

67 

68 

68 

71 

68 

47 

67 

65 

65 

45 

62 

66 

65 

69 

67 

6 

SAHO  XT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

«« 

94 

87 

91 

86 

89 

91 

90 

87 

81 

77 

74 

82 

84 

88 

90 

89 

88 

87 

83 

86 

S3 

84 

86 

82 

82 

89 

90 

90 

92 

86 

4 

MIN 

6< 

71 

70 

68 

69 

68 

70 

69 

49 

67 

68 

68 

68 

67 

70 

66 

69 

66 

67 

66 

70 

67 

68 

66 

68 

65 

44 

67 

66 

64 

65 

67 

6 

scomBono 

MAX 

»• 

92 

88 

94 

88 

91 

94 

99 

83 

81 

79 

82 

86 

91 

91 

91 

89 

80 

88 

88 

86 

87 

87 

84 

84 

89 

68 

92 

88 

7 

MIN 

69 

67 

66 

67 

68 

68 

** 

** 

68 

68 

67 

67 

67 

69 

66 

69 

64 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

64 

65 

44 

65 

46 

65 

64 

66 

2 

SEALE 

MAX 

r> 

9» 

92 

92 

99 

94 

94 

99 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

89 

91 

90 

90 

88 

87 

92 

B2 

83 

89 

91 

93 

95 

93 

91 

0 

MIN 

70 

68 

68 

67 

66 

69 

68 

68 

73 

69 

68 

79 

67 

68 

69 

67 

68 

66 

66 

67 

72 

70 

70 

64 

67 

49 

65 

65 

68 

69 

68 

2 

SELHA 

MAX 

♦3 

91 

88 

90 

91 

92 

94 

96 

96 

92 

88 

87 

91 

99 

91 

94 

91 

91 

88 

92 

88 

86 

90 

93 

89 

87 

87 

9] 

95 

95 

95 

91i 

2 

MIN 

7» 

74 

70 

79 

^* 

70 

71 

71 

74 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

69 

73 

71 

71 

70 

72 

79 

TJ 

72 

68 

69 

71 

69 

71 

69 

71 

711 

6 

tTLACAOGA  4  HE 

MAX 

«* 

r> 

91 

90 

86 

91 

94 

99 

91 

82 

80 

82 

89 

90 

89 

88 

91 

91 

89 

89 

88 

83 

88 

90 

86 

84 

84 

90 

95 

94 

93 

89) 

0 

MIN 

67 

69 

68 

69 

72 

68 

69 

70 

72 

72 

73 

70 

70 

67 

70 

66 

67 

66 

67 

65 

70 

72 

72 

69 

65 

48 

69 

66 

65 

61 

64 

68 1 

3 

TAkLAOEGA 

MAX 

** 

91 

89 

90 

89 

91 

91 

99 

91 

82 

77 

84 

89 

89 

89 

90 

91 

89 

87 

89 

89 

84 

87 

87 

85 

83 

87 

88 

97 

91 

92 

SBi 

MIN 

67 

6a 

69 

69 

68 

70 

70 

72 

71 

69 

70 

70 

68 

71 

68 

68 

67 

68 

66 

62 

61 

62 

57 

56 

55 

96 

56 

64 

69 

67 

69 1 

8 

THanAS*IU.E 

MAX 

*0 

91 

8% 

82 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

87 

84 

SO 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

84 

90 

87 

83 

88 

88 

86 

89 

87 

90 

91 

90 

87i 

MIN 

6S 

67 

64 

6* 

" 

C9 

69 

67 

68 

67 

66 

69 

64 

63 

62 

64 

69 

66 

65 

65 

67 

68 

65 

65 

63 

62 

63 

44 

63 

60 

64 

641 

8 

TMRSBT  fXP  STATIM 

MAX 

n 

92 

90 

91 

90 

91 

91 

94 

94 

81 

82 

80 

90 

88 

89 

93 

91 

83 

88 

86 

86 

82 

82 

88 

88 

89 

89 

88 

92 

92 

91 

SBi 

MIN 

f 

70 

67 

72 

71 

68 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

68 

70 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

67 

64 

69 

44 

66 

68 

69 

69 

69  ■ 

1 

TI»T 

MAX 

*» 

•9 

89 

88 

89 

94 

94 

9« 

99 

89 

87 

87 

91 

92 

89 

91 

91 

92 

91 

68 

86 

87 

86 

90 

87 

87 

68 

92 

93 

93 

94 

89i 

MIN 

n 

71 

69 

69 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

70 

78 

70 

70 

70 

76 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

49 

71 

68 

71 

72 

70 

70« 

0 

TOSCAieesA  FAA  AlltreRT 

NAX 

*i 

«« 

90 

92 

91 

91 

94 

99 

91 

81 

80 

89 

86 

88 

91 

92 

92 

92 

83 

89 

87 

77 

88 

90 

88 

84 

84 

88 

91 

91 

92 

89. 

MIN 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

42 

71 

71 

70 

72 

71 

73 

69 

71 

69 

69 

71 

70 

72 

72 

70 

68 

44 

71 

49 

67 

69 

70 

70 1 

0 

IQSOkkMSA  OLtVIR  0AM 

MAX 

♦e 

99 

93 

90 

92 

9f 

91 

91 

99 

M 

89 

82 

84 

93 

91 

99 

99 

93 

94 

84 

91 

97 

99 

90 

90 

90 

88 

86 

90 

99 

94 

91  • 

MIN 

M 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

71 

72 

69 

70 

69 

68 

64 

70 

70 

70 

68 

67 

69 

49 

74 

71 

68 

69 

69. 

8 

nnicE«rE  2 

MAX 

92 

92 

91 

88 

91 

94 

99 

94 

91 

88 

89 

91 

94 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

88 

86 

86 

91 

85 

83 

89 

93 

94 

99 

94 

90. 

MIN 

72 

69 

78 

Tl 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

69 

71 

73 

71 

72 

66 

68 

72 

67 

69 

73 

71 

70. 

9 

■RKM  SPKInas  >  * 

MAX 

tl 

90 

89 

90 

98 

90 

91 

91 

99 

93 

90 

88 

89 

90 

92 

92 

90 

88 

90 

90 

88 

87 

88 

88 

89 

89 

90 

91 

94 

90. 

MIN 

6« 

68 

67 

78 

71 

69 

71 

71 

74 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

69 

71 

72 

70 

68 

73 

66 

47 

71 

72 

70 

73 

74 

70. 

6 

VAU.CT  MCAD 

MAX 

*i 

96 

9» 

99 

•9 

97 

99 

99 

90 

84 

78 

79 

81 

86 

92 

91 

91 

92 

82 

87 

89 

85 

88 

88 

82 

89 

68 

88 

91 

94 

0 

MIN 

«9 

67 

67 

69 

68 

68 

68 

47 

48 

67 

67 

68 

66 

64 

68 

64 

63 

64 

62 

66 

67 

68 

61 

63 

45 

41 

63 

64 

61 

63 

65. 

2 

vEnm 

MAX 

♦7  ISO 

99 

94 

99 

181 

99 

96 

99 

99 

90 

80 

86 

86 

87 

99 

95 

94 

84 

92 

90 

83 

91 

92 

89 

89 

87 

90 

93 

95 

92. 

MIN 

66 

67 

66 

68 

70 

70 

68 

69 

70 

66 

68 

66 

49 

70 

70 

66 

67 

66 

69 

71 

70 

70 

66 

63 

64 

44 

68 

64 

64 

65 

67. 

3 

»ATERt.«e 

MAX 

MIN 

KMTLET 

NAX 

»? 

S« 

89 

90 

90 

91 

91 

94 

99 

88 

89 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

89 

93 

85 

89 

90 

92 

90 

90 

89 

92 

94 

94 

94 

90. 

6 

NIN 

70 

70 

69 

71 

67 

68 

69 

69 

70 

73 

70 

70 

48 

67 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

68 

72 

71 

67 

66 

47 

44 

65 

67 

64 

67 

68. 

3 

EVAPORA'nON  AND  WIND 

Ody  of  month 


OUDOD 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

1-  < 

DEUQPOLIS  LOCK  l>  DAM 

EVAP 

.51 

.10 

.25 

.25 

.10 

.16 

.23 

.27 

.17 

.09 

.15 

.26 

• 

« 

.50 

.25 

.17 

.14 

.03 

.09 

.19 

.01 

.19 

.11 

.25 



.20 

— 
.23 

.20 

.28 

.18 

5.59 

WINlS 

16 

23 

33 

IS 

33 

42 

34 

38 

21 

52 

45 

29 

43 

14 

21 

FAIRHOPE 

EVAP 

.19 

.18 

.12 

.12 

.10 

.10 

.28 

.18 

.28 

.08 

.15 

.25 

.21 

.15 

.13 

.09 

.23 

.13 

.10 

.16 

.23 

.19 

.13 

.21 

.20 

.21 

B5.2S 

WIND 

13 

IS 

10 

40 

28 

10 

11 

12 

18 

30 

23 

9 

13 

12 

15 

11 

14 

15 

11 

11 

IS 

44 

38 

42 

23 

19 

16 

21 

22 

17 

16 

594 

lURTIN  DAK 

EVAP 

.20 

.25 

.19 

.13 

.15 

.15 

.17 

.16 

.23 

.31 

.14 

.13 

.18 

.26 

.14 

.19 

.19 

.16 

.18 

.09 

.09 

.15 

.08 

.21 

.16 

.15 

.08 

.19 

.27 

.10 

BS.25 

WIND 

40 

30 

30 

20 

24 

25 

36 

22 

17 

47 

19 

10 

2 

0 

33 

40 

25 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

40 

0 

59 

18 

23 

19 

35 

44 

798 

3—  R«l«r«DC«  NotM  Following  SUOoo  lain 


TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
AUGUST  1960 


Corlntb,  Ulsa. 
Burasville  aubsta,  Hlaa, Q 


/I  "-^  @  '^^^  flrr^*^- 
hsl  NORTHERN  I  ^oAwr^.'f'i': 


Bethlebes  4' 


Sboenaker  Sprlogs 
0*"  P  Ather 

>Wbeel 


J  ChattBoooga 
P^^^^^  Pleftsant  Orovo  Scbt^ 
BUBOQt  (Toney        He.  Jrket^         Brldgipor^  2*.?^ 
O        I    •  ^^6-    f       OS-alB     I  Q 

tldow  Cr«ek  8ta  Plant 
Oflytop  ■  ' 


1®. 


Tlahomlngo  1  N,  U188.  f Bishop  —        -  . 

^    f  \  J  I 

B.i.„..    ■..       I         ""•■•ll'lUe  Rusaallvllle  3 
B.J.Ont,  maa.l  |B.lgr..n    QQ.'  K^-burg  Hoult 


or  Da.-   tJ  ^1  "o»te  Sano  OBytop  / 

— ^^^^^  Huotavllle  WB  AP   Scottaboro  Subata/n 


ALABAMA 


Scottsboro 


Id«r 


STATUTE  MILES 


VALL 


Uodgee 


Addison  Central  Twr 


Hajallto: 
-P- 

PallB  City  Blk  Pood  Twr 

i  O  O 

^  I   Arloy  3_a 


\  y?   o  ■ 

1^        SylvaolB     Valley  Be^ 


Aberdeen,  His 


WiDfleld  3  sw  ; 

■     -Q  . 


'carboD  am 
UPPER  !  '°'cordo., 

Fayetto  | 


<>    y  \ 

APPALACWIAN 


.  ISoutb  Hill  V       •  k 

^^^-^^^^|^ter»vlHe  City  ■  Wk«^J  l 
tvlUe  2  SE-O  O     _  ^ 


90TB  UERIDIAN  TIME  ZONE 


lOM  WB  AP,  G*.. 


AIN 


Brooksvllle  Exp.  Sta 


BaAkhead  Lock  , 
Beseemer 


PLAINS 

LOOJB  FAA  AP 


Uacoa  2  Hh,  Miss., 


SbuqualaJt,  Hiss. 


Traf  ford 


Sayre 

O  o 

Palnerdale  2  « 


Oj;ollln8Vllle 
J  QLeesburg 

o- 

\  Centre 


\ 


Blrmlngbaa  WB  AP  g 


i  (\.ilEA5TERN  «;^° 

5       Pell  City  2  W       \  Annlston  FAA  AP 
^  * 


ikaoovllle  2  SW  1 


CedBxtoTD,  Ga. 


GB<^IA 
7&TH  MKRIDIAH  TIUB  ZCafl 


\o-  1 

A  Tallapoosa  3  HIIW,  Ga. 


-o- 

Carrollton,  Ga. 


° 

I  rraaklio,  Ga. 
Bock  mile 

o  • 


Ceatrevllle 


Alexander  City  6  WB 


•-7 


Herldlan  WB  AP,  Hlas 


.   ■  -O- 
^PO  Dayt 
Pusbmataha     Whitfield  Lock  3 


Harrlaburg  Cabal 

O 


I  '  Thoreby 

J  I  •O-  Tboreby 

aTrWr 


-  Tboreby  Jxp  Sta 

li^ioo  ^ 

;he^  Dai 

1 


LaFayette 

Dftdevllle  „      I  ^ 
Canp  Hill  2  HW 


Dadevllle  3  _rv; 

-  J|_,    "  ^.^LATE 


lit  '       ■  Planter! 

^— 5[J>- Deaopolls  Lock  l>  Das         O  8uttl«,  \ 


Q»  Bllllngsley  1  8E 
PUnterevllle  3  S8E 


I  O  Yatea  Hydro  plant  CP" 

!l  O  I       0       I  Aubttfj  3  SW 


liar  loo  Juoct 


Crandall  12  H 


8" 

Sbubuta,  Hli 


Waynesboro  1  S,  Hie 


Bucatunna,  Hlas. 

J- 

State  Line.  Hiss. 


LeakesTllle,  Hl8a.< 


r Alberta 

1"  I  "W'RAIRIE 

•  i~»«llloro  For 

f 

fO  Caodeo  3j 


MOB  Jooctloo  2  m  Pr.ttv  Uo  n  dJ  ^'"I  ■ 

I  1  AutaugavUle    O.I^J      ^^,,^Jr*'0*  ^  jPhenix  city 

anctloo    Solna        SV'^'^^'X.^  ^TMllatoad      Tu.kegoo  2  J 

;      „        O  Prlu-oae  fir.  I  -O 

'   j 


O  Prlaroae  Farm  . 
HatbewB 
Hootgomery  WB  AP 


yaevllle 


.h 


Union  Springe  5  S 
Pine  Level         O"  Hld»ay 


ray  I 


^oluabus  WB  AP,  Ga. 

_  %® 

2  NNWO  Colimbua,  Qa. 


Lunpkln ,  Ga . 


/coastal 

iborne  •  / 

\°  ' 

Frisco  City     /   Evergreen  FAA  AP 


\  PLAIN 


AtBore  State  Farm  \ 


River  Falls  2  NE 
Falls  (^-O-Andalusla  3  ne 


Clayton  BufaiUa 

o^  T 

,  1  I 


1  Abbeville  1  mfW 
9 


V 


Re«  Brockton  3  NB 

-O  I  O  Doth. 

Enterprise      Newton  ^% 

 I       /     Potban  FAA  AP 


Tancleave,  Hlaa. a 


-o- 

Pascagoula  Jr  HB. 


Green  Bay 

o  I  

iT»r  Coffee  Springe  3  HW 

4"                1  I                           O  ] 

<  Geneva          Slocomb  ■ 

Lockhart      |  |  ^> 


o 

Cutbbert,  Ga. 


Fort  Galoea,  Ga. 


o- 

dlakely,  Ga. 


Docalgoovllle  3  W,  Ga, 

 o 


Graceville,  Fli 

CAUTION: -  MAJOR  IRREGULARITIES 
IN  DISTRIBUTION  OF  PRECIPITATION. 


STATION  LEGEND 


O    •     •    Praetp/taNoti  only 
©  Prgelpifef/on,  stonj^t 

■<>-•--*-  PrtefpitoHofi  ana  Ttmparoturt 

Prtelpltation,  Ttmpgroturt  and  E^porotiot 

T/p»  of  gogt:      O  Non-rtcordifig, 
•  Recording  ,       9    Both  typts 

Double  dref  eomtunotfons  indfcaff  ttto  ovollobHily  of 
mart  dofoOod  moroorologlcol  doto- 


REFER  TO  TABULATED  DATA. 


—  ^  D3C0IDI-WB-Ashevllle,  W.  C.  6^6t 

avaiiabL^5"n  ?he'^„M  i ^^^'S*^        approxln-ately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
in  mouniainous  areas!  "H°"'-ly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
AUGUST  1960 


ALABAMA 


T...o.>„.o  ■    -S.,         NORTHERN  .rJ  I  -<f'-  ®  b 


I  ""•■•Uviu.  ,Ru...nvlll.  3  °*"';"  *pSc.tur'  Su'bit.''!    ,  T  1  ...^l',?        , ,  » 

^^B.t    o  °.o.u„„.^      I     I  VALLEY  .uu..V^'uo  ^•j^ 

U..  Add.'.o.  C,„.?.l  T.r     |°F.U.in.     Co.erGro..      O  ;     0|  For,  P^,„.  I 

 K-a  -.!  -<>  ^...,ui.-.^°  o"i'>^'"r^**iK:^  \ 


STATUTE  MILES 


90TK  HERlDlAJt  TIME  ZONE 


ireCOMM-WB-A»h>ylllg,  n.  C. 


Isollnea  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STAHON 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

oj 

a: 
S! 
t 

Ispecia; 

ABBEVILLE  1  NNtf 

HENRY 

7A 

JOHN  Si  RtCHBURG 

0069 

3*  19 

87  11 

799 

c 

PALMER  GOOSEY 

ADO I SON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

14  29 

87  19 

1900 

SIDNEY  Jt  HARDY)  SR* 

ALBERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

JESSE  N>  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

9P 

9P 

DOUGLAS  Ht  SANFORD 

01T8 

33  07 

88  07 

140 

7A 

7A 

n 

MRS*  CHERRY  J*  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NM 

0252 

COV INGTON 

31  19 

86  30 

260 

H 

JAMES  P*  GILL  1 S 

ANNISTON  FAA  AR 

CALHOUN 

FED*  AVIATION  AGENCY 

ASHLAND 

CLAY 

6P 

*P 

HENRY  L*  MC  QUEEN 

0JT7 

39  91 

86  20 

590 

T* 

0390 

3*  *8 

86  59 

709 

L IMESTONE 

AUBURN  3  SW 

LEE 

6A 

lA 

MRS.  MARTHA   I*  MOORE 

0*Z7 

32  36 

85  29 

700 

C 

AUTAUGAVILLE 

0*A0 

32  26 

86  39 

200 

J*  S*  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  NINETTE 

GAOVER  Wt  WOODWARD 

BELGOEEN 

FRANKLIN 

TA 

TVA-43 

BELLE  NINA  2  H 

0655 

LIMESTONE 

34  42 

66  93 

600 

5P 

9P 

H 

ALABAMA  POLY*  INST* 

0T4B 

33  40 

87  36 

492 

C 

HISS  CLARA  R*  OLIVE 

BESSENER  *  SM 

JEFFERSON 

JAMES  E*  MC  CRAVY 

BETHLEHEM 

P4AD I  SON 

BEXAR  2  SE 

MARION 

OSCAR  W*  LOCKRIDGE 

BiLLlNGSLEY  I  SE 

0623 

AUTAUGA 

12  39 

86  *2 

*20 

JOHN  Rt  Thomas 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826 

33  3* 

66  17 

16*0 

TA 

BIRMINGHAM  HB  AP 

JEFFERSON 

U*S*  WEATHER  BUREAU 

B I  SHOP 

80AZ 

0997 

MARSHALL 

TA 

DAVID  At  BURNS 

1069 

CRENSHAW 

31  99 

B6  16 

27* 

6A 

8A 

H 

BRCVTON  3  SSE 

lOSA 

31  04 

67  03 

69 

MRS*  CLARA  T<  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  W 

Hiss  M>  LOUISE  JONES 

BRUNDIDGE 

PAUL  BOTTOMS 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

9P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

1300 

32  02 

87  19 

110 

9P 

SP 

H 

ALABAMA  POLY*  INST* 

CAMPBELL 

1315 

SI  55 

67  59 

93 

C 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

ALABAMA  POLY*    INST • 

CARBON  HILL 

FLOYD  J*  GARRISON 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

7A 

TVA-66 

1512 

3*  07 

95  39 

659 

7A 

H 

CENTHEVILLE 

1520 

32  57 

67  08 

230 

T* 

W*  0*  HOLLIFIELD 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

9P 

9P 

CITY  WATCH  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

31  05 

86  I* 

331 

6P 

H 

MRS.ESTHEfl  AiM*  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

31  32 

87  31 

163 

T** 

TOLL  IE  L*  HA SKEW 

CLANTON 

MARION  W*  EASTERLING 

CLAYTON 

BARROUP 

CHARLES  L>  WESTON 

COOEN 

MOBILE 

5P 

9P 

AGNES  C.  CMRISTENSEN 

COFFEE  SP1*  INGS  2  NW 

1607 

31  11 

65  56 

250 

7* 

HENRY  F*  KELLEY 

COLBERT  STEAK  PLANT 

1B19 

12 

3*  *4 

67  50 

470 

C 

S*  W*  APPLETON 

COLUMBIA 

HOUSTON 

HENRY  KILLINGSWORTH 

CORDOVA 

WALKER 

8A 

m^t  C*  GRESHAM 

COTTONTON 

197* 

92  09 

09  0* 

217 

TA 

HUGH  S*  KITE 

2079 

SUMTER 

32  26 

66  29 

219 

REUBEN  P*  HARRIS 

OADEVILLE 

TALLAPOOSA 

WILLIAM  L*  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

DANCY  A  N 

PICrENS 

*P 

Jt  T*  HC  DANIEL 

DANVILLE 

21*9 

12 

3*  29 

67  09 

600 

TA 

2188 

13 

32  21 

67  39 

220 

JAMES  M*  CREWS 

ROSS  A*  HAWKINS 

DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

SA 

TVA-411 

2235 

11 

33  26 

65  42 

1030 

TA 

DEMOPOLlS  LOCK  AND  OAH 

22*5 

13 

32  31 

67  50 

100 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

FED*  Aviation  agency 

DOT HAN  4  N 

HOUSTON 

CHARLIE  W>  CLEARMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

7A 

TA 

MITCHELL  DRAKE 

2577 

10 

31  25 

66  04 

199 

TA 

2600 

12 

3*  53 

86  99 

766 

TUSCALOOSA 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

BARBOUR 

7A 

TA 

OTIS  C.  BRASWELL 

Evergreen  faa  ap 

2763 

4 

91  25 

87  02 

252 

MID 

HID 

H 

FED*  AVIATION  AGENCY 

FAIRHQPE 

2913 

9 

10  32 

87  59 

23 

H 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVI LLE 

* 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

WINSTON 

7A 

U*S*  FOREST  SERVICE 

2967 

12 

34  3* 

86  34 

972 

7A 

2983 

13 

33  41 

87  50 

M 

GORMAN  J«  BLACK 

FLOKENCE 

* 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

7A 

RALPH  MC  GOUGM  ■ 

FORT  MORGAN 

303» 

9 

30  1* 

86  01 

10 

8P 

«P 

C  H 

30*3 

7 

34  27 

89  43 

934 

C 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

6P 

7A 

SO*  NATURAL  GAS  CO* 

GAI NESVI LLE 

3160 

13 

32  49 

86  09 

130 

7A 

7A 

GARTH^  ^'^^ 

3200 

CULLMAN 

2 

34  o: 

66  *% 

900 

C 

GENEVA 

GEORGIANNA 

BUTLER 

7A 

MRS  eUMA  F,  BURKETT 

Gl L6ERT0WN 

3308 

13 

31  S3 

66  20 

121 

6P 

6P 

GREEN^BAY 

3*30 

33  39 

67  13 

300 

COVINGTON 

GREENSBORO 

N*  HAHNER  C08BS 

GREENVILLE 

BUTLER 

9P 

lA 

CECILE  T.  LEWIS 

GOEENVILLE  2 

352* 

31  90 

66  38 

420 

C 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

9 

30  17 

67  *1 

< 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

MARSHALL 

GUNTERSVlLLE  DAN 

MARSHALL 

9A 

TVA-TO 

HALEYVILLE 

3620 

2 

>*  1* 

87  37 

910 

6A 

6A 

C  H 

HAMILTON 

36** 

13 

3*  oe 

67  59 

9*6 

KARRI S8URG  CAHaBA  TOWER 

3697 

3 

32  48 

67  11 

600 

HAYNEvILLE 

37*8 

LOWNDES 

1 

)2  11 

36  36 

190 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

7A 

ALABAMA  POLY*  INST* 

3775 

CLEBURNE 

11 

69  36 

690 

»P 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

91  57 

66  19 

59* 

7A 

HICHTOWER 

38*2 

CLEBURNE 

11 

39  32 

65  2* 

1173 

3899 

13 

3*  20 

67  56 

6*5 

«A 

HUNTSVILLE  SUBSTA 

•060 

MADISON 

12 

3*  43 

66  35 

611 

9A 

TVA-65 

MUNTSVILLE  WB  AP 

*06* 

MADISON 

12 

34  41 

66  39 

609 

NID 

HID 

HJ 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

HUSTLEVILLE 

4085 

MARSHALL 

12 

3*  19 

86  10 

99B 

TA 

TVA-763 

KVTOP 

*099 

12 

86  07 

1619 

TVA-7e 

IDER 

*115 

DE  KALB 

12 

69  41 

1540 

TA 

TVA-745 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

C 

CORPS'  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SW 

*209 

CALHOUN 

33  *a 

85  46 

690 

C 

MRS*  ELLA  M.  AYERS 

JORDAN  DAN 

4306 

ELMORE 

32  37 

66  19 

290 

«A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  9* 

89  24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H«  FINCKER 

LAV  DAM 

*603 

CHILTON 

7 

32  98 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO. 

STATION 

1      INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

s 

U 

U 

NOU) 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  DRAIN 

LONG 

UEVi 

i 

t 

spgoalI 

LEEDS 

LCeSBURG 

LIVINGSTON 

LOCKMART 

LOUISVILLE 

4619 
462T 
4T96 
4B22 
418* 

JEPFERSOn 
CHI ROKCE 
SUHTCR 
COVINGTON 
BARBOUR 

19 

33  93 
14  11 
II  99 
11  01 
11  48 

86  n 

89  46 

88  11 

86  22 

89  33 

696 
98« 
160 
790 
470 

TP 
■  A 

H 

MRS.  NART  K.  LEC 
RUFUS  M.  SEVELL 
PROF*  E*  J*  MURPHET 
H*  C*  TOUNO 
JOHN  B.  ARD 

MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

49T6 
4»*6 
9004 
9106 
9116 

NAD I  SON 

JEFFERSON 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

M  42 

93  30 
92  08 
92  38 
32  26 

86  49 

66  91 

67  39 
67  IB 

87  1* 

5T9 
694 
IIS 

210 
204 

9A 

c 
c 

MARRY  R.  TAYLOR.  JR. 
ALABAMA  POWER  CO. 
OR*  T.  H*  GAILLARD 
ROBERT  J*  CURRY 
MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  1  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 
HELVIN 

MERT2   PONDVILLE  TOWER 

9121 
9140 
9172 
939* 
9382 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

BIBB 

11 
11 
19 

>2  28 
82  60 
>2  19 

31  96 

32  53 

87  13 
69  99 

66  01 

88  27 

67  20 

200 
399 
190 
390 
600 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO* 
E*  PAUL  GOWAN 
ERNEST  H.  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MINTEP  *  NW 

5397 
9*17 
9439 
94*9 
5*5* 

BULLOCK 

WILCOX 

MACON 

DALLAS 

DALLAS 

11 

32  0* 
12  06 
32  2T 
92  06 
92  OT 

89  32 
67  22 
89  94 
87  03 
87  03 

490 
T8 
206 
370 

TA 

c 
c 

MRS.  SARA  0.  HALL 
FRED  HENDERSON 
C.  D*  HAMMOND*  JR. 
HENRY  J*  YATES 
T*  E.  LIDE 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

5465 
9476 

9929 
5937 

CNILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 
SHELBY 

12 

12  48 
>0  *1 
30  *1 
34  49 
>3  06 

86  27 
88  It 
86  03 

86  31 
86  92 

990 
211 
7 

1600 
*62 

MID 
BA 

C  HJ 

ALABANA  POWER  CO* 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  G*  BETANCOURT 
TVA-530 

M*  P.  JETER,  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 
HOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NATCME2 

5990 
9625 
9639 

97B9 

MONTGOMERY 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
COLBERT 

12 
12 

>2  18 
34  29 
34  29 
S4  49 
>1  43 

66  24 

87  IT 

67  18 
87  37 
87  16 

199 

660 
649 
936 
182 

HIO 

6P 
NIO 
9P 

C  HJ 

c 

U>S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-361 

JOHN  M.  KELLY 

FED.  AVIATION  AGENCY 

S*  B*  HELTON 

NEW  BROCKTON  )  NE 

NEWBURC 

NEW  MARKET 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

9042 
5647 
9862 
9867 
5879 

COFFEE 

FRANKLIN 

MADISON 

MADISON 

DALE 

12 
12 
12 

91  29 
34  29 
9*  94 
94  94 
91  20 

85  94 
67  99 

86  26 
86  26 
89  96 

440 

660 
760 
719 
220 

6P 

c 

REV.  B*  F.  GRISWOLD 

TVA-644 

TVA-62* 

MRS*  A.  W.  KILPATRICK 
BASCUM  N*  BROWN 

ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK 

6121 
6129 
6161 
6216 
6226 

BLOUNT 
LEE 

DAL  US 

DALE 

JACKSON 

11 
12 

92  38 
92  18 
31  32 
94  40 

86  29 
89  23 
67  14 
89  41 
66  20 

680 
7*0 
200 
460 
699 

TA 
8A 

6A 

c 

LONNIE  R*  NORRIS 
RAOlO  STATION  WJHO 
EDWARD  8*  WARREN 
JACOB  0.  BARNES 
rVA-69 

PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  ENE 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

6246 
6329 
6339 

6370 

JEFFERSON 
ST  CLAIR 
CHOCTAW 
PERRT 
MONROE 

13 

19  44 

99  36 
32  08 
32  36 
31  39 

86  41 

66  15 
68  02 

87  09 

67  16 

798 
920 
20 
900 
199 

6P 

GEORGE  T*  POSEY 
ROGER  G.  WIGGINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  MINTA  eODINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  SSE 

6998 
6414 
6*60 
6468 
6508 

RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 

13 

92  30 
33  13 
31  99 
92  04 
92  37 

69  01 

66  1* 

67  36 
86  04 
86  94 

970 
169 
110 
906 

230 

8A 

„ 

D.  R*  MC  LEMORE 
MS  MARY  A*  HEDRICK 
M)S*  DELLA  L.  OAKLEY 
MS.  ERA  C.  PAUL 
THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RAINSVILLE 

6521 
66*0 

6719 
6762 

JACKSON 
AUTAUGA 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 
DE  KALB 

13 
12 

32  28 
32  18 
32  12 
9*  30 

69  95 
86  28 
66  19 
66  21 
89  92 

290 
180 
260 
1920 

BA 

TVA-699 

CONTINENTAL  GIN  CO. 
W.  E.  ELSBERRY 
MRS.  JANIE  C*  BROWN 
TV  A- 7*6 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 

6809 
6693 
6647 
6997 
6942 

FRANKLIN 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

12 
12 
13 

34  26 
34  95 
93  29 
31  22 
91  21 

66  08 
86  96 
88  01 
86  92 
86  31 

680 
9TJ 
290 
180 
190 

7A 
NIO 

c 

MRS  AUTIE  KILBURN 
REDSTONE  ARSENAL 
MRS.LOINE  V.  MULLINS 
RUSSELL  FINLAY 
ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

R06ERTSDALE  1  E 
ROCKFORO 
ROCK  HILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 

6988 

7020 
7029 
T126 
T131 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

FRAMCLIN 

FRANKLIN 

12 
12 

90  92 

92  99 

93  09 

94  30 
34  31 

87  40 

86  13 
89  18 

87  44 
87  *4 

199 
690 
749 
7*0 
880 

TA 
6A 
6P 

7A 

MICHAEL  Wt  BALDWIN 
KNOX  MC  EWEN 
JOHN  T.  BAILEY 
TVA-729 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

5ATRE 

SCOTT SBORO 
SCOTTseORO  SUBSTA 

7197 
7207 
7262 
7304 
7310 

CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 
JACKSON 
JACKSON 

12 
12 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
th^s  issue. 

Divisions,  as  used  in  "CI imatologica 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Win  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 


Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day' data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  eaxh  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  Of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
15,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  SEPTEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     100°  on  the  9+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:     45°  on  the  14th  at  Valley  Head  and  on  the  13th  at 

Hef lin 

Greatest  Total  Precipitation:     10.57  inches  at  Brewton  3  SSE 

Least  Total  Precipitation:     2.34  inches  at  Primrose  Farm 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.32  inches  on  the  16th  at  Frisco  City 
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I LTON 

84  .  3 

61.3 

72  .  8 

96 

"•^ 

5 1 

1 4 

3 

9 

0 

0 

0 

3.57 

1.56 

1  7 

.  0 

0 

4 

3 

1 

PER   A  N 

86.1 

60.7 

73.4 

ino 

6 

46 

14 

1 

13 

0 

0 

0 

4.29 

3.01 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

87.7 

66.6 

77.3 

1.5 

56 

1  3 

0 

15 

0 

0 

0 

4.81 

1.73 

1  .48 

1  6 

,0 

0 

9 

4 

2 

84.4 

65.2 

74.8 

=3 

59 

1 5 

0 

9 

0 

0 

0 

3.08 

1*84 

16 

.0 

0 

5 

3 

1 

CALOOSA   FAA  AIRPORT 

84.6 

64.7 

74.7 

95 

6 

54 

14 

0 

11 

0 

0 

0 

3.87 

2.05 

16 

.0 

0 

5 

2 

2 

CALOOSA  OLIVER  0AM 

86.1 

64.9 

75.5 

-  .8 

96 

8  + 

55 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

4.05 

1.19 

2.12 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

)«0N 

87.3 

60.9 

74,1 

99 

8  + 

49 

14 

3 

14 

0 

0 

0 

1  .47 

17 

.0 

0 

2 

DIVISION 

74.3 

-  1.0 

4.39 

1.53 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ISTON   FAA  AIRPORT 

84.7 

63.8 

74.3 

97 

6 

50 

14 

1 

10 

0 

0 

0 

6.58 

2.69 

17 

.0 

0 

7 

3 

3 

ERA  2  SW 

5 

1 

0 

0 

1' 

.  0 

0 

TRE   •,  SW 

'<4.4M 

60.  3M 

72. 4M 

98 

7 

46 

14 

" 

12 

0 

0 

0 

7.00 

3.05 

27 

.0 

0 

2 

LOERSBURG  WTR  PLANT 

85.7 

63.3 

74.5 

6 

49 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

5.09 

1.34 

0 

7 

5 

1 

SBFN   GAS  PLANT 

82.9 

62.5 

72,7 

96 

6 

48 

14 

6 

9 

0 

0 

0 

4.28 

1  .53 

17 

.0 

0 

5 

4 

2 

L  CITY  2  ENE 

83.7 

62.0 

72,9 

95 

6 

48 

14 

4 

9 

0 

0 

0 

6.69 

1.37 

16 

.0 

0 

10 

6 

2 

ACAUGA  4  NE 

85.0 

64.0 

74,5 

95 

6 

49 

14 

1 

11 

0 

0 

° 

7.15 

2.18 

28 

.0 

0 

8 

6 

2 

LADFGA 

83.4 

63.4 

73.4 

-  1.6 

94 

6 

51 

14 

1 

7 

0 

0 

0 

3.87 

1.26 

1.21 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

73.2 

-  1.2 

5,81 

3.04 

•  0 

PIEDMONT  PLATEAU 

XANDER  CITY  6  NE 

"5.1 

61.7 

73.4 

94 

6 

48 

14 

1 

9 

0 

0 

0 

3.  04 

.91 

26  + 

•  0 

0 

8 

4 

0 

LAND 

64.4 

60.4 

72.4 

96 

6 

47 

14 

1 

8 

0 

0 

0 

8.  76 

2.55 

1 7 

^  0 

0 

7 

6 

4 

URN   1  SW 

86.9 

64.7 

75.8 

-  .1 

96 

7 

53 

13 

0 

14 

0 

0 

n 

5.03 

1.81 

1  .55 

27 

.0 

0 

7 

4 

1 

P   HILL    2  NW 

94 

7 

2 

1  1 

0 

0 

0 

3.83 

1.46 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

LIN 

86.1 

56.4 

71.3 

100 

9 

45 

13 

9 

14 

0 

0 

0 

5.76 

2.00 

17 

.0 

0 

7 

4 

2 

AYETTE 

83.2 

61.5 

72.4 

91 

6 

51 

14 

4 

4 

0 

0 

0 

4.60 

1.40 

27  + 

.0 

0 

7 

3 

2 

TIN  DAM 

85.1 

66  .  5 

96 

? 

I 

9 

0 

0 

0 

.67 

•  85 

27 

.0 

0 

8 

3 

0 

L  IKA 

87.4 

61.2 

74.3 

95 

7 

48 

14+ 

15 

0 

0 

0 

6.42 

2.40 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

KFORD 

86.9 

62.7 

74.8 

"6 

7 

52 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

7.15 

2.10 

17 

.0 

0 

8 

5 

K  MILLS 

86. IM 

62. '.M 

74. IM 

95 

6 

51 

14 

0 

15 

5.02 

2.30 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

73.9 

-  1.6 

5.04 

2.08 

.0 

PRAIRIE 

TON 

85.3 

66.1 

75.7 

95 

7 

55 

1  5 

0 

12 

0 

0 

0 

4.  1  5 

1.32 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

lOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

85.3 

64.9 

75,1 

95 

7 

55 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

4.39 

1  .34 

17 

.0 

0 

7 

3 

2 

NESVILLE 

"4.7 

65.9 

75.3 

95 

7 

57 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

8.23 

1.62 

11 

.0 

0 

10 

7 

4 

ENSBOHO 

"6.3 

66.4 

76.4 

-  I.I 

97 

6 

57 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

3.62 

.4« 

2.20 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

NEVILLE 

88.5 

63.7 

76.1 

97 

8 

56 

13+ 

0 

14 

0 

0 

0 

4.05 

1.86 

17 

.0 

0 

4 

2 

Sec  Re'e'cncc  t-iotci  Foilowno  Staron  irde» 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tern 

perature 

tecip 

nation 

Station 

e  E 

2  1 
<  5 

2  1 
<  S 

« 

i 

1 

Ftom  Long 
Term  Means 

3 
I 

s 

1 
-' 

1 

O 

No  of  Days 

s 

*~ 

O  lT 

o 

fS 

Snow,  Sleet 

No  ot  Da 

Max 

,5 

S  o 

o 

o 

i 

o 

• 
1 

o 

3  ^ 

si 

si 

li 

L IVINGSTON 

65  .9 

75.5 

55 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

4*29 

1  6 

3 

1 

MARION   JUNCTION  2  NE 

84.6 

65.9 

75.3 

94 

6 

56 

14 

0 

3.53 

l!?! 

16 

to 

0 

5 

3 

1 

MINTER   3  NW 

64.3 

75.0 

96 

56 

12 

0 

1  I 

0 

6.06 

1  .30 

26 

.0 

0 

7 

5 

4 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

"7.1 

69.1 

78.1 

1.0 

95 

6 

59 

14 

0 

6.44 

2.93 

2.04 

16 

.0 

0 

7 

4 

4 

SELMA 

87.0 

67,4 

77.2 

.0 

96 

6 

58 

14 

0 

:  3 

0 

0 

0 

3.98 

1.66 

1.14 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

TUSKEGEE  J 

87.2 

67.9 

77.6 

95 

6 

58 

1  3 

0 

3.96 

•  93 

27 

.0 

0 

7 

( 

UNION  SPRINGS  5  S 

87.7 

68,0 

77.9 

1.3 

94 

7  + 

58 

1  5 

0 

1  7 

6.01 

3*42 

2«70 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

n  I V I  s I  ON 

76  .  3 

.6 

4.89 

2.06 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

87.1 

64.7 

75.  9 

95 

7 

52 

1  3 

0 

1  L 

: 

6.66 

2.29 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

ATMORE   STATE  FARM 

87.8 

66.4 

77.  1 

96 

6 

56 

1  3 

0 

Q 

7.62 

3.55 

16 

.0 

0 

8 

3 

2 

BRANTLEY 

88.2 

64.3 

76.3 

96 

7+ 

52 

1  3 

0 

1  6 

5  .60 

2.05 

1.68 

26 

.0 

0 

7 

4 

3 

BREWTON   3  SSE 

86.8 

65.3 

76.1 

_ 

.1 

95 

6 

53 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

10,57 

6.02 

3.62 

16 

.0 

0 

8 

5 

3 

CAMDEN   3  NNW 

85.8 

65.5 

75.7 

94 

6 

56 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

4.75 

2.07 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

CHATOM 

86.6 

64,  7 

75.7 

96 

7 

57 

30 

0 

7.75 

4.85 

1  6 

.0 

0 

8 

3 

1 

CLAYTON 

88 .  IM 

66  .  3M 

77. 2M 

0 

1 B 

3  .99 

-     .  05 

1.93 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

78.1 

93 

21  + 

59 

1  3 

0 

1  5 

Q 

Q 

7.04 

2.82 

4.74 

25 

.0 

0 

7 

2 

1 

ENTERPRISE 

88.9 

67.9 

78.4 

97 

23 

61 

25 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1  .90 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

EUFAULA 

87.1 

66.  3 

76.7 

- 

.5 

93 

22  + 

56 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

5.49 

2.22 

2.38 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

EVERGREEN   FAA  AIRPORT 

8S  .  *) 

65.7 

75.8 

96 

5 

55 

1  3 

0 

1 1 

0 

0 

0 

6.52 

2.09 

15 

.0 

0 

8 

3 

3 

FRISCO  CITY 

86.7 

66.1 

76.4 

95 

7+ 

57 

1  3 

0 

1  2 

0 

0 

0 

8.41 

4.13 

6.32 

1  6 

.0 

0 

6 

2 

1 

GENEVA 

88.6 

67.3 

78.0 

96 

7 

56 

1  3 

0 

1  8 

0 

0 

0 

4.83 

-  .27 

1  .90 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

GILBERTOWN 

87,(1 

63.7 

75.4 

97 

6 

53 

1 4+ 

0 

12 

0 

0 

0 

.0 

0 

8 

2 

1 

GREENVILLE 

86. S 

67,7 

77.1 

.3 

94 

21  + 

59 

13 

" 

0 

0 

0 

7.15 

3.51 

U48 

16 

.0 

0 

9 

6 

2 

HEADLAND 

86,7 

66.2 

76*5 

22 

57 

1  3 

0 

10 

0 

0 

0 

8.03 

3.70 

26 

.0 

0 

12 

c 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

83.3 

66.3 

74,  8 

1.9 

92 

57 

13 

0 

2 

0 

0 

0 

5.07 

2.26 

2.10 

26 

LOCKHART 

86.7 

67,3 

77.0 

94 

7 

55 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

6.65 

2.35 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

NATCHEZ 

87.4 

63.5 

75.5 

52 

1  3 

0 

1  3 

0 

0 

0 

4.22 

1  ^ 

OZARK  6  NNW 

88.0 

65,8 

76.9 

- 

.1 

97 

22+ 

57 

14+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4,91 

.70 

2.45 

26 

'.0 

0 

7 

3 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

86.3 

64.8 

75.6 

93 

22  + 

56 

13 

0 

6.06 

1.51 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

PUSHMATAHA 

85.1 

65.2 

75.2 

•  4 

55 

14 

0 

1  2 

5.41 

2.42 

1  .86 

15 

.0 

0 

9 

3 

2 

SEALF 

88.5 

64,7 

76.6 

96 

21 

51 

13 

0 

1  5 

0 

4.60 

2.21 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

THOMASVILLF 

83.3 

60.2 

71  .8 

4.5 

91 

8  + 

51 

1  3 

1 

6 

0 

0 

0 

6.20 

3.07 

3.00 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

TROY 

86.9 

67.3 

77.1 

.8 

95 

6  + 

58 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

3.23 

-  .48 

1.73 

26 

.0 

0 

8 

1 

1 

WHA  T  L  E Y 

86.8 

64.9 

75,9 

96 

6 

53 

1  3 

0 

1  2 

0 

0 

0 

6.59 

4.20 

16 

.0 

0 

5 

4 

1 

D I V I  S I  ON 

76,2 

.5 

6.12 

2.23 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

86,3 

68.5 

77.4 

95 

5 

60 

1  3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.99 

1.71 

16 

CITRONELLE 

86.6 

66.6 

76,6 

1.0 

96 

6 

61 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

7.02 

2.20 

2.82 

16 

.0 

0 

8 

3 

3 

COOEN 

88.8 

68.1 

78,5 

21  + 

57 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

5.82 

2.35 

9 

.0 

0 

4 

3 

3 

FAIRHOPF 

87.3 

68.5 

77,9 

.2 

94 

22 

59 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

6.48 

.15 

1  .99 

9 

.0 

0 

7 

5 

3 

FORT  MORGAN 

85,2 

73.7 

79,5 

91 

6 

65 

1  6 

0 

4 

0 

0 

0 

6.10 

2.15 

1  5 

.0 

0 

5 

4 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

85.8 

68.4 

77.1 

.6 

93 

7+ 

61 

13 

0 

11 

0 

0 

0 

3.87 

-  1.91 

2.75 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOBILE 

87,5 

70.5 

79,0 

97 

6 

55 

29 

0 

13 

0 

0 

0 

2.71 

1  .40 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

ROBERTSOALE  1  E 

87.2 

67.0 

77,1 

94 

10 

58 

13 

0 

12 

0 

0 

0 

9.64 

2.76 

16 

.0 

0 

7 

4 

4 

DIVISION 

77.9 

.1 

5.95 

.24 

.0 

tDATA  SfCE'VL'D  TOO  LATE  TO  EE 
iNCLUDt.";   iN  division;  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Mldnlglit 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST  j 

6:00  p 
CST 

Trace 

60-10- 

.10-49 

i. 

66-09- 

1.00-1.99 

ri  « 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

BimilNGHAU  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

6.5 

33 

NE 

1 

89 

93 

62 

72 

4 

3 

2 

1 

1 

0 

11 

63 

6.1 

HDHTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

5.7 

22 

E 

16 

87 

89 

58 

69 

3 

2 

4 

0 

1 

1 

11 

5.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

17 

9.1 

36 

ESE 

15 

88 

91 

59 

72 

4 

S 

3 

0 

0 

1 

13 

4.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ME 

17 

8.2 

27 

S 

16 

83 

87 

58 

68 

4 

3 

3 

0 

3 

1 

14 

64 

5.1 

See  Reference  Nole$  Following  Ststion  inoex 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
SEPTEMeeit  1960 


Station 

Day  of  Month 

To 

1  1 

2 

3 

4  I 

s  I 

6 

I 

'  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

1  T 

13  1  14  1 

15 

1S| 

"1 

18 

1 

19  1 

20  1  21 

22 

23  {  24 

25 

26 

27 

28  I  29  1 

30 

31 

VILLE  1  NNH 

4*«4 

.31 

.09 

.22 

•  65 

.17 

.22 

2,67 

.39 

SON  CENTRAL  TOWER 

7.07 

• 

.73 

2. SO 

« 

• 

RTA 

1.65 

.02 

.00 

.03 

T 

1.87 

1.12 

.76 

.09 

.21 

.60 

.02 

2.29 

.09  2 

.60 

.04 

.25 

ANOE"  CITY  6  NE 

•  01 

.11 

.29 

•  02 

.11 

.91 

.77 

•01 

.02 

.91 

.67 

.13 

3.79 

.53 

.50 

99 

89 

.34 

.80 

.27 

LUSIA   1  NW 

6*66 

.39 

T 

T 

.00 

■  11 

1,40 

•  08 

T 

STON  F*A  AIRPORT 

.29 

T 

T 

T 

7 

•  22 

1  65 

T 

.35 

■  14 

.24 

T 

.45 

.64 

•  04 

8.76 

.48 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

.06 

!72 

!!55 

1.62 

T 

.13  1 

.17 

.95 

.03 

ILLE  4  W 

4.08 

•  26 

.56 

.10 

.09 

.10 

.34 

N5 

•  55 

.05 

.31 

,02 

.41 

.07 

.24 

MS  2 

.70 

.04 

.35 

• 

.34 

.08 

.20 

RE  ^TATE  fa RM 

7.62 

.15 

•  10 

T 

•  47 

.07 

.09 

2.00 

3.65 

T 

.04 

.18 

•  97 

.30 

T 

RN  9  SW 

9.03 

.03 

•  04 

.34 

.79 

.03 

.22 

.37 

.95 

.88 

.78 

A. 83 

.06 

.04 

T 

2  36 

.14 

1.11 

.29 

.68 

.01 

HCAD  UOCK  AND  OAH 

.10 

.10 

.09 

.46 

Io8 

!.31 

.78 

.16 

.03 

MIHETTE 

5.99 

.80 

•  52  1 

.45 

1.99 

1 ,71 

.16 

■OS 

.05 

.26 

.96 

.94 

.09 

t    M  1  N 

S.93 

.30 

.09 

.70 

1.20 

1.58 

.22 

.40 

.28 

.06 

.10 

EMfR  «  SW 

A. 41 

•  12 

•  15 

T 

.38 

.20 

T 

7 

•  06 

1  51 

.60 

.12 

T 

.27 

T 

LEHEM 

7.89 

•  04 

•  06 

>.21 

3.71 

.04 

.74 

•  19 

INGSLEV   1  SE 

4.78 

.08 

.29 

.09 

i.08 

.09 

.90 

.99 

•  69 

.32 

•  07 

.13 

IMG 

2.73 

•  09 

.05 

•  10 

T 

1.73 

.09 

.19 

T 

.92 

T 

6.60 

•17  2.35 

1.27 

.69 

;.i6 

%.09 

•  12 

.40 

.08 

1 .30 

.09 

Z.80 

.06 

.28 

TLEY 

.06 

T 

•  74 

1.11 

•  10 

1.68 

.26 

1.28 

.37 

•  16 

.67 

.06 

•  65 

•  36 

3.62 

1  ,97 

.31 

■  03 

9*2? 

T 

T 

.49 

.97 

.47 

U71 

.03 

.31 

.89 

.14 

.21 

4.22 

.42 

29 

.03 

.70 

.19 

.03 

.10 

DIOGE 

4.86 

•  02 

.89 

•  46 

.03 

.15 

* 

' 

2.07 

.40 

.61 

T 

RA  2  SM 

- 

- 

- 

~ 

■  66 

.19 

.23 

.04 

.31 

•  14 

.51 

.68 

2  07 

.59 

.19 

T 

MILL  2 

3*83 

•  12 

.93 

T 

.12 

•  25 

.08 

.03 

T 

.25 

.40 

1.46 

.48 

.11 

ON  MILL 

4.61 

.22 

T 

.22 

.38 

06 

.98 

•  40 

PR  GROVE 

3.68 

T 

.73 

.09 

T 

.08 

2.00 

.10 

.08 

RE  5  S3 

7.0C 

• 

.63 

.07 

•03 

T 

3.09 

■  06 

.52 

T 

•  03 

•  02 

.03 

30 

2  14 

.23 

•  39 

OH 

7,75 

.47 

.09 

•  J2 

.50 

.21 

.92 

4.89 

T 

T 

.16 

.09 

.18 

.04 

0ERS9URG 

3.18 

.15 

.20 

.10 

.03 

1  62 

.30 

.93 

1.72 

.13 

.DERS8UR&  WTR  PLANT 

5.09 

.47 

•  05 

•  29 

•  03 

1.68 

* 

.68 

.65 

.81 

.04 

WNELLE 

7,02 

.26 

.06 

.10 

.12 

,18 

•  18 

1.62 

•  33 

.16 

.23 

.39 

,19 

T 

.04 

4«43 

•  35 

•  13 

7 

IlO 

2.00 

T 

T 

•  13 

.70 

1.02 

fTON 

3.99 

.33 

.02 

.31 

1.93 

.63 

.45 

.32 

"N 

5.82 

.03  2.35 

•  03 

2,29 

1.00 

.02 

.10 

"EE   SPRINGS  2  NW 

5.S9 

•  45 

.10 

1  .82 

2.60 

.37 

.10 

.19 

iert  steam  plaut 

•  81 

,08 

.97 

.  IHSVI LLE 

6>98 

1.41 

•  79 

.71 

2I01 

.04 

T 

1.71 

.03 

.27 

.01 

8*88 

•  82 

.29 

.99 

.24 

32 

•62 

.32 

4.06 

.32 

.21 

•OVA 

5.30 

.05 

•  96 

T 

.23 

.12 

.14 

3.90 

,49 

.20 

.09 

rONTON 

5.30 

.18 

•  18 

.37 

.25 

.29 

1.02 

1  .16 

1.09 

.73 

.02 

•  88 

.09 

.03 

.73 

.05 

.07 

.07 

iViLLt 

9.33 

1.71 

•  05 

.05 

•  03 

.41 

.91 

.09 

1.89 

.23 

2.56 

•  45 

21 

.90 

^ILLE 

6.64 

1.23 

3.20 

.10 

1.97 

.14 

TON 

4,15 

ill 

.31 

.14 

•  03 

.09 

1 .  32 

.48 

.03 

.81 

.02 

•  33 

.02 

1.15 

2.97 

.02 

.02 

T 

1.39 

T 

7,03 

.73 

.07 

.50 

1.22 

3.00 

.02 

-03 

1.23 

!lO 

!l3 

6.72 

.83 

T 

.04 

1.33 

2 

T 

.09 

T 

1.40 

.07 

.05 

TA 

6.79 

.12 

•  12 

"* 

•09 

.23 

.46 

2,00 

.46 

.15 

OPOLIS  LOCK  AND  DAM 

4.39 

.09 

.13 

•  21 

•  75 

.33 

.21 

.04 

.03 

iAN  EAA  AIRPORT 

7.04 

•  06 

.03 

.01 

•  1> 

•  OS 

.21 

.01 

.28 

*18 

Io4 

T 

4.74 

.83 

.01 

6.13 

.01 

•  04 

.11 

1.90 

.02 

2I57 

.07 

.57 

.03 

.01 

8.12 

T 

•  20 

1^30 

T 

* 

T 

2.25 

.47 

T 

2.60 

<ONT 

5«2« 

•  39 

.37 

3 

,03 

.68 

.04 

.10 

00 

3.56 

•  30 

.26 

.30 

.39 

3.51 

.21 

.50 

•  30 

.40 

1-90 

.20 

AULA 

5.49 

T 

T 

•  69 

.11 

.07 

•  10 

T 

•  17 

.01 

2-38 

1  .09 

.03 

.83 

.01 

RGREEN  FAA  AIRPORT 

6.52 

.30 

.01 

1.26 

•  37 

T 

1.37 

2.09 

.03 

.40 

.40 

.21 

T 

.08 

RHOPE 

6.40 

1.03 

•  97 

1^99 

T 

T 

1  .61 

•  09 

,12 

•  12 

CO  OPEN  POND  TOWER 

5.75 

•  17 

.36 

•  •5 

1.45 

.24 

1.33 

tVILLE             „  ^  ,  „ 

5.11 

.63 

2  30 

2.03 

.13 

05 

.S  CITY  oLK  POND  TmR 

4.62 

.21 

1.32 

2.49 

.59 

!o3 

I02 

LEV 

4.96 

1.14 

.10 

2,73 

.80 

.05 

.10 

.04 

ETTE 

3.6? 

.27 

.14 

.75 

■  22 

.26 

.06 

.09 

T  ROCK 

7.24 

.04 

.10 

2.10 

.20 

3*15 

.OS 

■  01 

1.10 

.03 

.40 

.02 

3.72 

1.14 

.04 

I  '74 

.64 

T  OEPOS 1 T 

!     5.17|  .04 

•  41 

.30 

.50 

.02 

•  56 

.75 

•  02 

•  12 

1  .84 

.30 

.06 

.17 

T  »*0«GAN 

1  6.10 

1.60 

1.60 

.20 

2.15 

.55 

T  PAYNF 

'     7.101  .51 

1.34 

3  41 

.01 

,03 

l,3fl 

.06 

.30 

SCO  CITY 

8.41  T 

T 

T 

.26 

.38 

6.  32 

■  04 

.38 

T 

.16 

T 

.87 

4.5< 

.03 

.77 

.01 

.03 

1  .85 

33 

■  02 

SDEN  GAS  PLANT 

4.2 

.51 

.54 

1.93 

.03 

1.4C 

.02 

.19 

8.2 

1  .98 

.40 

•  14 

.0! 

.85 

1.62 

.91 

I. 00 

1.09 

,50 

.03 

.10 

3.6 

.11 

.27 

i 

2.42 

T 

.60 

T 

.19 

TH 

5.2 

1 

.02 

.38 

1.63 

.101 

2.30 

• 

*62 

.8' 

4.83  .03 

.03 

1 

.33 

.03 

.23 

1  12 

.23 

1  .90 

,le 

RGI ANNA 

•  96 

.1* 

.19 

BE R TOWN 

6.22 

.19 

.12 

1 

•  37 

.70 

•  21 

4.06 

09 

.07 

.12 

7 

.37 

T 

SAS 

5.36  .73 

j 

.21 

.42 

3.32 

EM  BAT 

6.31 

.2 

•  S2 

.0 

.15 

.28 

.05 

2.37 

.02 

EMSBORO 

3.62  .OA 

.01 

•  li 

.07 

.20 

2)20 

.01 

.97 

■  01 

7,1 

.04 

•  46 

.7 

.97  .17 

>oi 

i  .48 

.94 

•  0 

1.04 

.94 

,2 

.09 

■  04 

'  SHORE  S  POST  OFF  ICE 

8.29 

.08 

.03 

2.38.  2.60 

1.63 

IS 

.23 

T 

,U 

T 

T 

IER5V1LLE 

5.94 

.10 

•  11 

1.11 

.22 

* 

1,2 

1-11 

.7{ 

.09 

TERSVILLE  EVAP 

,  4.15, 

.12 

.02 

.80 

T 

1*44 

T 

.04 

1  .6< 

T 

.06 

TERSVILLE  DAM 

5.30 

1.60 

1  '95 

1.4 

5.8 

.58 

.22 

1.63 

.01 

2.29 

.39 

,7 

lot 

ILTON 

3.5 

T 

,02 

[ 

.0< 

.43 

.05 

.0 

1.58 

.0 

! 

.64 

.6 

r  .04 

.04 

.0 

tISeURC  CAHABA  TOWER 

5.4 

B  1.40 

.42 

.42 

.42 

1.99 

'  .50 

.33 

lEVILLF 

4.05 

.1< 

.05 

1.86 

1 

1.74 

.2 

t 

8.03  .10 

.10 

.7 

T\ 

.0 

.74 

.0 

.44 

•  16 

.7 

.28 

3.70 

.1 

1  .50 

■  12 

.IN 

5.76 

.90 

.16 

2.00 

.10 

•  77 

1-9 

»  .30 

ILAND  HOME 

5.07 

.17 

.7 

3 

.4 

.73 

.61 

2.10 

.5 

1  .48 

j 

ITOVER 

7,66  1.40 

1.30 

.29 

1.09 

.1 

i 

2.4 

•  24 

.08 

ifS 

5.8 

S 

.14 

.41 

1.32 

1.76 

T 

2.2 

i 

rSVILLE  SUBSTA 

3.9 

9 

.06 

1.35 

.3 

1.63 

.0 

2 

.4 

i  .03 

.10 

.0 

rSVILLE  WB  AP 

4.5 

0 

.0 

)  1.24 

.42 

T 

2,10 

.04 

T 

.38 

.1 

.18 

T 

rtEVILLF 

5.02 

1.34 

.0 

1.12 

.05 

2.0 

^  .06 

.31 

.  1 

)P 

7.87 

.4 

Oi  .20 

.35 

2.20 

.7 

2.00 

.7 

9 

.9 

i  .57 

8,5* 

T 

.1 

2.20 

4.09 

.1 

2 

1.9 

)  .11 

.45 

CSON  LOCK  1 

6.75  .43 

.4 

7 

.7 

!  .21 

1  3.80 

.98 

.05 

.0 

.01 

CSONVILLE  2  $W 

6.67  T 

4,90 

.03 

1.43  .04 

.27 

Sm  f«lM anf*  DOiM  (ollowing  Suuon  (ndai 


-  125  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

C 
t- 

 1— 

1 

 1 — 



2 

— 

3 

JASPE"  *  N 

•  02 

JORDAN  DAM 

72 

.  4 

LAFAYETTE 

60 

•  11 

LAY  DAM 

36 

.01 

LEEDS 

LEESBURG 

* 

•  05 

*  37 

LIVINGSTON 

29 

.60 

•  06 

LOCKHART 

6 

65 

.26 

.64 

Louisviuue 

7 

97 

•  57  2 

.05 

MAOI 50N 

33 

MAGFLLA 

.21 

MARION   1  N 

69 

MARION  JUNCTION 

35 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3 

13 

T 

MARTIN  DAM 

3 

62 

MATHEWS  I  SSW 

6 

08 

•  07 

•  06 

MELVIN 

6 

22 

.10 

MERT2   PONDVILLE  TOWER 

11 

•  50 

MILLERS  FERRY 

4 

60 

•  38 

.02 

MILSTEAD 

•  17 

•  42 

MINTER   3  NW 

6 

06 

M I TCHELL  DAM 

05 

1*17 

04 

• 

MOBILE  W8  AIRPORT 

3 

87 

T 

MOBILE 

2 

71 

•  11 

MONTE  5AN0 

* 

66 

•  27 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

44 

.01 

MOULT ON 

7 

16 

MOULTON  2 

6 

95 

T 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

* 

NATCHEZ 

* 

22 

.05 

■  93 

•  16 

NEWBURG  2  NE 

6 

16 

NEW  MARKET 

6 

08 

NEW  MARKET  2 

6 

40 

T 

NEwTON 

6 

07 

•  64 

.14 

ONEON  T  A 

.04 

ORRVILLE 

5 

24 

OZARK  6  NNW 

91 

•  06 

.02 

PAINT   ROCK  2  N 

5 

06 

PALMERDAUF  2  W 

* 

1 

.95 

PELL  CITY  2  ENE 

6 

69 

.40 

PENNINGTON  LOCK  2 

RECORD 

MISSING 

PERRYVttLE 

4 

66 

.74 

PHEfllX  CITY  2  NNW 

6 

06 

.17 

•  91 

PICKEHSVILLE 

* 

62 

PINE  HILL 

•  66 

PINE  LEVEL 

4 

25 

PLANTERVILLE   2  SSE 

4 

12 

T 

Pleasant  G"ove  school 

PRATTVI lle 

.03 

PRIMROSE  FARM 

2 

•  04 

PUSHMATAHA 

% 

41 

•  90 

RAINSVILLE 

3 

76 

.08 

RED  BAT 

7 

03 

REO^TONF  ARSENAL 

* 

21 

REFORM 

RIVER  FALLS 

9 

66 

•  05 

.26 

ROBERTSOALE  1  E 

9 

64 

■  32 

.36 

ROCKFORD 

^ 

15 

1  .50 

.60 

ROCK  MILLS 

5 

02 

.63 

RUSSELLVILLE 

5 

79 

RUSSELLVILLE  2 

6 

10 

SAINT  BERNARD 

4 

39 

SANO  MT  STATE  FARM  A  U 

6 

42 

SAVRE 

2 

95 

.01 

SCOTT SBORO 

7 

20 

.  35 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

86 

.30 

SEALE 

* 

60 

.19 

SELMA 

98 

•  04 

.17 

,19 

SHOEMAKER  SPRINGS 

* 

33 

SLOCOMB 

5 

05 

StIOW  HILL 

3 

99 

SOUTH  HILL 

4 

57 

.23 

SUTTLE 

3 

61 

•  10 

^WAIM 

^ 

SYLACAUGA  *  NE 

15 

•  65 

SYLVAHIA 

5 

49 

TALLADEGA 

3 

87 

T 

•  le 

THOMASVI LLE 

6 

20 

.45 

T 

ThoRSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

•  57 

TONEY 

5 

12 

•  20 

TRAFFORD 

2 

85 

TROY 

3 

23 

•  12 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

3 

87 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

05 

TUSKEGEE  2 

3 

96 

UNION  SPRINGS  5  S 

6 

01 

T  2 

.70 

UN  1  ON TOWN 

•  23 

VALLEY  HEAD 

^ 

75 

.02 

VERNON 

WAOLEY 

3 

48 

.13 

•  34 

.07 

WALLACE  2  E 

4 

13 

WALNUT  GROVE 

4 

17 

WARRIOR  LOCK   AND  DAM 

5 

15 

•  34 

.13 

WATERLOO 

4 

74 

.71 

WEST  BLOCTON 

3 

85 

•  40 

.19 

WETUMPKA  I  W 

5 

17 

T  1 

•  30 

WMATLEY 

6 

59 

•06 

WHEELER  OAM 

3 

35 

WHITFIELD  LOCK  3 

3 

79 

•  21 

T 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

5 

12 

WILSON  DAM 

3 

>46 

T 

WINFIELO  2  SW 

4 

32 

YATES  HYDRO  PLANT 

4 

•  24 

yOUNr.<;  STORE 

4 

»46 

Day  oi  Month 


13     14  IS 


22     23  24 


 r 

26 

27 

 f- 

28 

 1  

29  30 

 '  

26 

— 

01 

.30 

.52 

•  13 

.03 

1.40 

1.40 

.10 

.27 

.69 

1.05 

.05 

.09 

.47 

.02 

1.09 

2  80 

.54 

.«9 

.04 

l.«3 

.42 

T 

2.52 

.48 

.12 

.72 

.01 

.67 

.06 

.71  . 

.17 

.17 

.01 

.26 

.53 

.88 

.95 

.12 

.82 

.06 

.85 

.04 

.56 

.36 

.85 

.32 

1  40 

56 

40 

09 

.14 

.25 

.46 

.04 

.95 

.03 

.05 

.43 

.14 

.03 

.23  T 

1  30 

1  04 

.07 

.79 

.62 

.02 

.02 

.25 

.02 

T 

T 

1.05 

.15 

.04  . 

1   10  I 

1.06 

I  OS 

.19 

7 

2.28 

.02 

1.97 

.31 

.03 

.75 

.03 

.01 

19 

03 

1.07 

i.oi 

.32 

.80 

.09 

.12  . 

4.03 

.16 

10 

.48 

1.67 

.68 

2.40 

2.55 

.14 

2.45 

.24 

.10 

.64 

.75 

.05 

.16 

.62 

.6( 

.88 

.08 

•  17 

.54 

.76 

.17 

.» 

1.20 

1.51 

1.06  T 

^ 

.02 

1.63 

.59 

.08 

.01  . 

.46 

T 

2.02 

T 

1.05 

.10 

.15 

1  01 

•  20 

.15 

05 

.51 

•  24 

.07 

•  11 

.11 

.39 

1.34 

.04 

.20  . 

.65 

1.68 

.03 

.10 

50 

7  T 

.20 

.11 

Io3 

.03 

.84 

.17 

1.15 

.03 

.04 

.19 

.25 

.55 

.35 

.40 

2.0! 

.08 

.06 

•  32 

2.14 

.06 

7 

.13 

.57 

.08 

•  03 

.45 

1.93 

.20 

•  22 

29 

1.05 

.20 

.05 

.02 

1.06 

.20 

•  07 

.84 

2.21 

.65 

•  21 

.70 

.17 

.34 

.10 

30 

* 

.12 

.16 

.88 

.12 

.11 

.10 

1.70 

.13 

.27 

.50 

.15 

.84 

.18 

.52 

.65 

•  52 

.20 

2.18 

1.52 

.11 

.24 

.96 

.32 

•  23 

.07 

.13 

.04  .1 

60 

82 

02 

•  31 

.50 

•  48 

1.37  7 

.64 

•  06 

.13  . 

•  16 

.46 

.04 

1^73 

.22 

.11 

01 

•  28 

.18 

.02 

.01 

.73 

.93 

.68 

.( 

1.50 

.45 

T 

.70 

.15 

.90 

1  07 

64 

•  33 

I 

.04 

.26 

1.46 

.34 

•  05 

•  25 

7 

.77 

1.30 

.45 

.05 

76 

06 

•  20 

.90 

.09 

.04 

•  25 

.15 

•  65 

.32 

.45 

.10  r 

.71 

.06 

.34 

7 

.08 

.40 

.02 

.10 

.84 

.12 

.16  7 

.02 

.60 

7 

.90 

.21 

.02 

•  43 

1.10 

.48 

1.14 

.07 

.40 

•  03  •U 
.20 


1.50 
2.10 
2.10 
.04  .06 


T 


.03 


2.02  T 

1.25 
.90  .60 

.91 


1.08 
1.33 
1.01 


.07  2.01 
2.01 
.70  1.50 


2.02 
2.60 
2.26 


1.48 
.62 
1.86 


Se«  raloience  notes  loUowing  SutiOD  IoOm. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Alabama 
september  1960 


Station 

Day  Ol  Monlh 

S. 
• 

1  I 

2  1 

3 

4 

S  1  6 

7 

8|  9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16  1 

1 

IB 

19 

1 

20  , 

1 

21 

22 

- 

23 

 I 

24 

25 

26  , 

27 

28 

1 

29  1 

1 

30  ,  31 

1 

SERTVILLE  2  SE 

MAX 

90 

88 

69 

90 

92 

91 

92 

63 

84 

85 

86 

84 



81 

81 

75 

69 

64 

64 

71 

80. 

7 

HIN 

6a 

65 

64 

68 

63 

67 

67 

65 

68 

67 

68 

11 

56 

49 

51 

60 

67 

60 

65 

65 

59 

64 

60 

56 

57 

54 

57 

59 

60 

57 

61. 

9 

EXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

89 

89 

92 

92 

92 

94 

91 

87 

89 

82 

69 

81 

82 

85. 

1 

MIN 

62 

6* 

62 

62 

62 

63 

64 

68 

66 

66 

69 

61 

49 

48 

62 

69 

68 

60 

60 

56 

61 

62 

62 

60 

64 

61 

62 

62 

64 

56 

61. 

7 

ICEVILLE 

MAX 

MIN 

BALU^IA  1  HH 

MAX 

90 

90 

93 

94 

94 

86 

85 

92 

90 

88 

85 

75 

92 

93 

85 

89 

75 

75 

84 

85 

80 

87. 

1 

MIN 

69 

69 

66 

65 

65 

65 

69 

71 

69 

68 

67 

65 

52 

58 

63 

65 

64 

64 

63 

61 

62 

63 

66 

63 

68 

66 

68 

66 

63 

61 

64. 

7 

NISTOH   FA*  AIRPORT 

MAX 

91 

94 

97 

93 

89 

92 

90 

86 

81 

80 

78 

77 

91 

87 

85 

88 

79 

69 

71 

68 

74 

83 

84. 

7 

MIN 

66 

67 

66 

69 

68 

68 

70 

73 

70 

70 

67 

58 

51 

50 

63 

70 

65 

62 

62 

60 

64 

66 

63 

61 

63 

61 

61 

62 

60 

57 

63. 

8 

XLAND 

MAX 

89 

87 

91 

90 

92 

96 

92 

ee 

90 

89 

87 

88 

82 

81 

74 

72 

84 

87 

89 

91 

91 

86 

82 

81 

75 

78 

70 

70 

78 

81 

84 . 

4 

MIN 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

64 

68 

67 

65 

66 

56 

54 

47 

60 

61 

59 

59 

59 

58 

55 

60. 

4 

XENS  2 

MAX 

93 

94 

96 

95 

93 

89 

75 

82 

79 

78 

87 

88 

84 

71 

84. 

5 

MIN 

69 

6* 

65 

65 

65 

66 

67 

72 

67 

66 

64 

52 

51 

48 

53 

64 

61 

54 

56 

62 

55 

64 

63 

64 

61 

64 

59 

61 

60 

50 

41. 

1 

KORE    STATE  FARM 

MAX 

92 

89 

95 

96 

91 

82 

84 

82 

75 

87. 

8 

MIN 

68 

69 

67 

67 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

68 

63 

66 

63 

63 

68 

71 

66 

65 

63 

65 

67 

67 

65 

67 

66 

68 

68 

65 

61 

66. 

4 

9URN   3  SW 

MAX 

92 

94 

93 

88 

90 

84 

84 

76 

82 

85 

86 

9 

MIN 

67 

66 

64 

64 

63 

64 

66 

71 

69 

71 

69 

67 

53 

57 

59 

68 

67 

66 

66 

61 

65 

68 

64 

62 

65 

63 

63 

65 

65 

62 

64. 

7 

mtMEAD   LOCK   AND  DAM 

MAX 

96 

93 

90 

93 

93 

99 

99 

94 

90 

87 

60 

73 

82 

85 

89 

69 

85 

3 

MIN 

68 

67 

68 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

60 

97 

54 

59 

69 

68 

62 

61 

63 

61 

61 

62 

61 

60 

61 

62 

63 

65 

60 

64 

1 

r  MINETTE 

MAX 

90 

93 

99 

63 

75 

83 

78 

90 

86 

3 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

69 

66 

60 

65 

64 

71 

72 

70 

68 

66 

68 

71 

69 

67 

70 

67 

67 

68 

66 

63 

68 

5 

LLE   MINA   2  N 

MAX 

90 

93 

95 

99 

90 

87 

80 

78 

76 

84 

3 

HIN 

67 

6A 

65 

66 

66 

66 

67 

71 

69 

69 

64 

94 

99 

50 

54 

65 

58 

55 

61 

55 

57 

63 

59 

60 

60 

59 

61 

62 

54 

61 

2 

SSEMER  »  SW 

MAX 

93 

97 

99 

90 

88 

89 

77 

83 

83 

79 

60 

73 

82 

85 

90 

92 

85 

1 

MIN 

68 

65 

66 

67 

66 

67 

68 

72 

71 

71 

66 

58 

54 

49 

61 

69 

65 

60 

58 

60 

62 

58 

66 

64 

63 

61 

61 

63 

63 

57 

63 

3 

RMINGHAH  WB  AP 

MAX 

95 

99 

89 

84 

86 

83 

81 

83 

8 

MIN 

71 

68 

69 

70 

69 

69 

72 

74 

73 

69 

67 

62 

57 

55 

63 

69 

65 

60 

61 

64 

63 

64 

66 

64 

63 

61 

60 

63 

61 

58 

65 

0 

ANTLEY 

MAX 

93 

95 

94 

89 

91 

87 

88 

2 

MIN 

66 

70 

64 

64 

64 

65 

64 

71 

69 

68 

67 

66 

52 

56 

61 

67 

64 

64 

63 

60 

61 

62 

66 

61 

67 

66 

67 

67 

62 

64 

64 

3 

EWTON  3  SSE 

MAX 

94 

99 

87 

81 

92 

85 

86 

8 

MIN 

61 

68 

66 

65 

65 

69 

66 

70 

70 

67 

68 

65 

53 

61 

63 

70 

69 

f  4 

64 

60 

62 

63 

68 

63 

69 

67 

67 

68 

66 

59 

65 

3 

IDGEPORT  2  W 

MAX 

97 

97 

94 

91 

63 

5 

MIN 

68 

62 

62 

63 

63 

62 

65 

68 

65 

65 

65 

58 

53 

46 

52 

64 

65 

63 

60 

60 

55 

56 

59 

57 

55 

60 

59 

59 

61 

57 

60 

2 

LERA  2  SW 

MAX 

86 

86 

84 

84 

80 

4 

MIN 

64 

64 

63 

62 

63 

62 

65 

68 

67 

67 

66 

59 

51 

46 

60 

66 

65 

56 

56 

66 

59 

57 

61 

57 

60 

59 

59 

61 

62 

56 

60 

9 

MDEN  3  mw 

MAX 

90 

89 

91 

93 

93 

94 

88 

88 

76 

8  8 

90 

90 

92 

76 

83 

79 

83 

85 

8 

MIN 

68 

69 

66 

68 

68 

68 

67 

68 

71 

70 

66 

64 

56 

61 

65 

70 

68 

62 

61 

61 

64 

63 

67 

60 

67 

65 

66 

69 

65 

60 

65 

5 

MP  HILL  2  NW 

MAX 

91 

92 

91 

86 

90 

83 

79 

76 

76 

89 

3 

MIN 

6* 

64 

63 

63 

63 

64 

64 

66 

65 

68 

65 

61 

50 

50 

53 

66 

65 

66 

60 

54 

60 

62 

60 

60 

60 

62 

59 

59 

59 

55 

61 

0 

NTRE   i  SW 

MAX 

95 

97 

96 

92 

76 

79 

90 

91 

88 

83 

78 

66 

74 

84 

4 

MIN 

63 

64 

64 

61 

66 

70 

67 

66 

65 

61 

54 

46 

49 

68 

64 

59 

56 

54 

57 

61 

60 

58 

58 

60 

59 

59 

61 

57 

60 

3 

NTREVILLE 

MAX 

94 

99 

96 

92 

80 

78 

86 

89 

90 

78 

86 

9 

HIN 

68 

68 

67 

68 

67 

66 

70 

71 

71 

72 

66 

58 

54 

52 

55 

66 

68 

60 

61 

62 

63 

61 

67 

60 

64 

63 

63 

64 

66 

59 

64 

3 

ATOM 

MAX 

93 

90 

93 

94 

94 

94 

96 

86 

85 

92 

8 1 

86 

89 

75 

72 

86 

.6 

HIN 

69 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

69 

69 

62 

64 

59 

63 

70 

66 

62 

60 

58 

62 

63 

65 

61 

66 

65 

68 

67 

64 

57 

64 

7 

ILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

93 

91 

93 

92 

93 

97 

96 

90 

90 

91 

85 

84 

83 

81 

79 

76 

85 

66 

88 

90 

91 

90 

85 

84 

81 

71 

75 

74 

75 

83 

85 

■  7 

HIN 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

70 

69 

71 

66 

61 

53 

49 

60 

70 

70 

61 

61 

60 

62 

62 

59 

59 

61 

62 

62 

64 

65 

60 

63 

3 

TROMELLE 

MAX 

94 

96 

85 

82 

79 

87 

87 

89 

88 

94 

87 

87 

85 

90 

81 

83 

86 

6 

HIN 

67 

68 

67 

70 

70 

69 

71 

71 

69 

67 

67 

67 

68 

63 

67 

67 

67 

66 

65 

64 

66 

69 

67 

64 

65 

62 

66 

64 

64 

61 

66 

6 

ANTON 

HAX 

92 

92 

91 

88 

88 

85 

86 

89 

91 

91 

91 

83 

83 

76 

67 

79 

70 

84 

,9 

HIN 

67 

67 

66 

67 

67 

68 

66 

70 

68 

69 

67 

64 

54 

51 

58 

68 

68 

60 

60 

59 

61 

60 

63 

61 

63 

61 

62 

65 

64 

56 

63 

.3 

ATTON 

MAX 

91 

86 

87 

93 

93 

9S 

94 

91 

90 

90 

89 

83 

87 

78 

76 

88 

1 

MIN 

69 

69 

66 

69 

68 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

58 

62 

62 

68 

68 

67 

67 

66 

69 

68 

63 

65 

61 

63 

69 

65 

63 

66 

3 

DEN 

MAX 

94 

99 

89 

78 

86 

89 

92 

94 

94 

95 

93 

89 

86 

85 

87 

88 

83 

84 

86 

88 

.8 

MIN 

71 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

73 

72 

72 

70 

61 

57 

66 

65 

72 

74 

69 

66 

64 

65 

68 

69 

69 

71 

74 

65 

67 

64 

60 

68 

.1 

YTON 

HAX 

86 

93 

92 

94 

89 

76 

85 

87 

87 

90 

92 

92 

84 

87 

81 

70 

79 

72 

75 

89 

.3 

HIN 

68 

69 

69 

71 

69 

73 

72 

72 

72 

70 

69 

62 

58 

59 

55 

68 

67 

64 

62 

65 

68 

64 

68 

64 

66 

63 

65 

67 

65 

60 

66 

.1 

:atur 

MAX 

9A 

91 

91 

93 

94 

93 

94 

95 

90 

88 

82 

71 

61 

80 

76 

82 

82 

81 

67 

68 

76 

83 

.1 

MIN 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

72 

66 

60 

60 

53 

57 

62 

67 

62 

59 

61 

57 

59 

65 

63 

65 

65 

61 

62 

64 

60 

64 

•  4 

WI>0LIS   LOCK   AND  DAM 

HAX 

9A 

92 

90 

93 

93 

94 

95 

94 

88 

87 

91 

76 

75 

83 

77 

76 

85 

.3 

MIN 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

68 

69 

62 

57 

55 

61 

67 

66 

64 

60 

62 

64 

65 

65 

64 

65 

63 

62 

62 

63 

59 

64 

.9 

THAN  FAA  AIRPOOT 

HAX 

90 

90 

88 

90 

92 

93 

92 

83 

90 

91 

92 

84 

68 

80 

79 

88 

84 

84 

87 

•  4 

HIN 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

73 

72 

70 

71 

64 

59 

63 

68 

72 

71 

72 

70 

68 

67 

70 

68 

66 

68 

69 

71 

70 

68 

66 

68 

.8 

JBLE  SPRINGS 

MAX 

93 

95 

99 

94 

93 

83 

70 

82 

60 

90 

85 

84 

65 

62 

78 

83 

.8 

MIN 

6i 

63 

63 

67 

65 

67 

68 

69 

68 

69 

66 

52 

54 

52 

55 

60 

65 

60 

58 

63 

57 

58 

63 

60 

61 

60 

60 

61 

63 

55 

61 

.6 

TERPRISE 

MAX 

90 

68 

90 

94 

94 

91 

68 

87 

90 

87 

85 

62 

85 

87 

81 

84 

88 

.9 

HIN 

70 

70 

68 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

62 

62 

67 

73 

68 

69 

67 

68 

69 

69 

67 

66 

61 

67 

69 

71 

68 

67 

67 

.9 

■AULA 

HAX 

93 

91 

88 

90 

91 

93 

91 

90 

89 

91 

90 

90 

84 

87 

78 

87 

.1 

HIN 

70 

70 

67 

66 

67 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

56 

57 

62 

70 

72 

70 

67 

65 

64 

64 

65 

62 

65 

63 

64 

67 

68 

63 

66 

.3 

IRGREEN  FAA  AIRPORT 

HAX 

91 

94 

96 

84 

84 

87 

90 

92 

85 

87 

77 

73 

82 

83 

79 

84 

85 

.9 

HIN 

68 

70 

67 

67 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

69 

60 

55 

60 

64 

71 

70 

65 

63 

60 

63 

64 

67 

64 

65 

67 

69 

68 

62 

61 

65 

.7 

IRHOPE 

HAX 

90 

90 

91 

92 

90 

93 

93 

87 

91 

90 

89 

84 

84 

77 

79 

84 

88 

89 

90 

90 

92 

94 

89 

88 

SI 

79 

87 

81 

80 

86 

87 

.3 

HIN 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

64 

59 

67 

63 

73 

72 

69 

69 

65 

55 

70 

70 

68 

70 

68 

66 

68 

66 

63 

68 

•  5 

JCVILLE 

HAX 

9* 

93 

92 

95 

96 

99 

96 

91 

89 

89 

87 

70 

82 

80 

76 

79 

80 

78 

72 

87 

90 

90 

90 

64 

84 

80 

65 

69 

70 

78 

84 

.0 

HIN 

68 

66 

64 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

66 

56 

56 

50 

54 

63 

61 

61 

58 

63 

56 

56 

65 

60 

64 

60 

61 

62 

64 

56 

62 

•  2 

-  127  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAN 
SEPTEMBER  196 


Day  Ol  Month 


Station 

1  1  2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

FAYETTE 

MAX 

95 

9* 

9S 

97 

94 

97 

97 

93 

89 

84 

78 

82 

84 

80 

77 

92 

92 

84 

87 

84 

79 

72 

75 

82 

85 

MIN 

67 

66 

64 

66 

65 

64 

67 

48 

48 

67 

64 

93 

94 

49 

59 

65 

64 

57 

55 

65 

55 

56 

63 

58 

60 

58 

59 

60 

60 

54 

FLORENCE 

MAX 

93 

95 

96 

95 

94 

90 

93 

90 

88 

85 

85 

84 

62 

84 

8 1 

82 

85 

83 

89 

84 

80 

77 

70 

75 

84 

MIN 

60 

62 

63 

66 

65 

66 

63 

60 

62 

64 

62 

60 

48 

47 

44 

50 

52 

67 

58 

69 

60 

60 

61 

62 

65 

64 

58 

60 

66 

62 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 

90 

89 

90 

90 

91 

89 

81 

85 

84 

81 

81 

84 

86 

87 

87 

88 

89 

88 

86 

85 

82 

80 

83 

61 

78 

82 

MIN 

75 

76 

76 

77 

79 

80 

76 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

72 

44 

65 

77 

76 

76 

77 

78 

78 

74 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

FRISCO  CITY 

MAX 

95 

93 

91 

92 

93 

99 

99 

93 

87 

85 

9 1 

79 

83 

87 

74 

74 

83 

88 

88 

89 

91 

92 

94 

85 

87 

75 

79 

82 

82 

79 

MIN 

68 

70 

47 

67 

69 

47 

69 

70 

69 

69 

68 

43 

97 

42 

43 

66 

70 

56 

65 

64 

64 

67 

66 

64 

58 

65 

66 

66 

65 

62 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

92 

90 

91 

94 

94 

96 

93 

89 

84 

89 

80 

60 

72 

79 

83 

68 

90 

90 

85 

61 

82 

76 

70 

66 

67 

73 

62 

MIN 

68 

66 

65 

66 

66 

64 

67 

71 

69 

69 

66 

62 

56 

48 

61 

67 

69 

59 

50 

60 

57 

58 

52 

60 

62 

60 

59 

59 

61 

57 

GA I NESV I LLE 

MAX 

94 

94 

91 

94 

72 

84 

85 

88 

91 

92 

91 

85 

86 

82 

68 

73 

71 

79 

MIN 

69 

68 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

69 

61 

60 

57 

60 

67 

67 

64 

62 

64 

68 

64 

56 

62 

56 

63 

63 

64 

63 

61 

GENEVA 

MAX 

93 

92 

79 

88 

90 

92 

93 

94 

92 

87 

89 

72 

82 

8  3 

87 

80 

MIN 

71 

70 

68 

67 

68 

67 

67 

73 

70 

69 

70 

67 

56 

60 

65 

67 

68 

58 

57 

69 

63 

67 

58 

65 

58 

68 

70 

69 

68 

66 

G I LBERTOWN 

MAX 

95 

92 

93 

94 

96 

87 

80 

7 1 

81 

78 

MIN 

66 

64 

67 

66 

69 

66 

66 

67 

70 

70 

69 

61 

53 

53 

64 

67 

62 

60 

68 

59 

64 

52 

64 

60 

66 

64 

67 

65 

63 

56 

GREENSBORO 

MAX 

9<i 

91 

92 

95 

72 

87 

91 

92 

92 

87 

87 

87 

69 

74 

7 1 

78 

80 

MIN 

69 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

61 

58 

57 

64 

69 

57 

65 

63 

65 

69 

65 

67 

65 

66 

52 

64 

67 

65 

59 

GREENVILLE 

MAX 

92 

B9 

MIN 

69 

71 

68 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

44 

99 

41 

44 

70 

71 

69 

67 

66 

70 

69 

67 

64 

69 

65 

67 

68 

54 

54 

6UNTERSVILLE 

MAX 

93 

92 

94 

93 

81 

88 

84 

74 

76 

MIN 

67 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

71 

69 

66 

64 

98 

54 

51 

99 

65 

65 

59 

60 

50 

61 

59 

62 

61 

62 

58 

58 

60 

50 

58 

HALEYVILLE 

MAX 

93 

91 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

84 

81 

72 

69 

80 

83 

86 

89 

90 

89 

85 

84 

83 

65 

67 

56 

78 

MIN 

69 

63 

64 

66 

64 

65 

66 

68 

67 

69 

64 

54 

94 

92 

94 

61 

64 

59 

55 

63 

56 

58 

63 

60 

51 

59 

59 

61 

61 

53 

HAMILTON 

MAX 

94 

91 

91 

93 

94 

99 

96 

96 

92 

80 

79 

71 

83 

84 

87 

89 

89 

89 

85 

84 

66 

67 

71 

76 

MIN 

67 

63 

67 

65 

65 

57 

67 

69 

68 

67 

63 

54 

55 

51 

54 

59 

63 

60 

57 

63 

57 

59 

64 

60 

62 

59 

59 

50 

59 

55 

HAYNEVILLE 

MAX 

92 

93 

92 

86 

86 

88 

88 

91 

90 

93 

92 

87 

88 

87 

7 1 

82 

MIN 

69 

69 

68 

67 

66 

69 

68 

70 

69 

70 

62 

94 

56 

60 

59 

62 

61 

60 

62 

61 

63 

65 

64 

62 

63 

61 

51 

64 

62 

51 

HEADLAND 

MAX 

91 

90 

87 

91 

91 

79 

86 

89 

90 

91 

91 

93 

84 

84 

82 

MIN 

68 

68 

66 

67 

67 

68 

68 

71 

71 

70 

68 

45 

57 

59 

65 

56 

68 

69 

68 

66 

65 

67 

65 

62 

64 

65 

65 

59 

55 

54 

HEFLIN 

MAX 

88 

92 

91 

96 

76 

83 

87 

90 

97 

91 

90 

87 

88 

86 

7C 

67 

58 

73 

MIN 

60 

69 

56 

59 

60 

60 

60 

68 

60 

61 

62 

55 

45 

50 

95 

62 

60 

54 

53 

50 

62 

54 

54 

51 

56 

58 

56 

56 

58 

50 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

88 

81 

MIN 

69 

69 

67 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

61 

69 

65 

57 

58 

61 

51 

6« 

66 

65 

67 

70 

66 

65 

63 

53 

64 

64 

67 

53 

55 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

94 

92 

89 

MIN 

71 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

73 

72 

68 

63 

96 

55 

52 

50 

5C 

55 

61 

5S 

65 

59 

59 

66 

65 

66 

62 

61 

6'! 

50 

58 

JASPER  *  N 

MAX 

95 

93 

97 

95 

95 

100 

99 

97 

88 

90 

89 

84 

82 

76 

MIN 

66 

62 

63 

64 

63 

64 

64 

65 

67 

68 

65 

99 

54 

45 

55 

6e 

65 

58 

it 

6C 

54 

55 

63 

68 

6C 

62 

52 

63 

6< 

54 

LAFAYETTE 

MAX 

88 

86 

80 

MIN 

65 

65 

63 

63 

65 

66 

66 

67 

64 

55 

65 

61 

55 

51 

58 

6« 

55 

62 

61 

6C 

64 

62 

58 

55 

5C 

5e 

50 

6C 

5S 

57 

LIVINGSTON 

MAX 

93 

90 

93 

93 

99 

83 

85 

76 

86 

87 

89 

92 

MIN 

69 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

69 

60 

57 

55 

62 

61 

69 

63 

50 

55 

53 

64 

5S 

54 

67 

64 

65 

65 

5< 

59 

LOCKHART 

MAX 

93 

92 

90 

82 

84 

88 

91 

91 

93 

91 

85 

8C 

MIN 

70 

70 

67 

69 

68 

68 

69 

73 

70 

70 

70 

44 

55 

64 

63 

67 

64 

68 

68 

57 

67 

69 

67 

67 

68 

51 

69 

7C 

55 

64 

MADISON 

MAX 

93 

92 

91 

93 

81 

80 

MIN 

69 

60 

66 

66 

67 

68 

59 

71 

69 

70 

66 

54 

56 

51 

58 

68 

6( 

59 

5-i 

5i 

57 

6? 

53 

62 

62 

53 

60 

61 

52 

55 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

90 

89 

MIN 

69 

69 

68 

70 

69 

72 

71 

73 

72 

67 

67 

62 

58 

56 

64 

65 

6S 

54 

5; 

5i 

57 

55 

6! 

63 

6( 

53 

54 

61 

5! 

61 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

96 

70 

82 

76 

80 

MIN 

69 

69 

67 

58 

58 

68 

68 

72 

68 

72 

73 

69 

54 

59 

65 

71 

6! 

70 

6< 

62 

54 

5S 

55 

64 

61 

53 

54 

65 

6( 

62 

MINTER  3  NW 

MAX 

92 

92 

89 

90 

82 

82 

MIN 

65 

66 

66 

66 

69 

69 

70 

69 

64 

66 

62 

56 

40 

60 

65 

5< 

5! 

62 

61 

6; 

54 

6': 

(,'. 

52 

6; 

5; 

62 

65 

5' 

5! 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

92 

85 

83 

87 

88 

90 

90 

91 

90 

85 

87 

MIN 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

72 

74 

72 

71 

68 

64 

41 

65 

65 

71 

71 

59 

69 

66 

67 

70 

^2 

69 

51 

61 

65 

5< 

61 

f>2 

MOBILE 

MAX 

94 

93 

85 

8E 

89 

91 

94 

93 

9; 

89 

MIN 

73 

72 

73 

74 

76 

75 

75 

73 

74 

71 

67 

66 

69 

66 

70 

74 

71 

70 

68 

71 

72 

73 

70 

72 

61 

5i 

68 

66 

55 

bl 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

92 

91 

93 

92 

8f 

92 

91 

84 

85 

MIN 

72 

74 

70 

71 

71 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

62 

60 

59 

68 

74 

74 

69 

5f 

57 

59 

69 

59 

65 

5< 

6? 

68 

70 

6- 

66 

MOULTON  2 

MAX 

93 

95 

72 

8  ] 

82 

MIN 

70 

69 

64 

66 

65 

66 

55 

69 

58 

57 

55 

54 

54 

50 

53 

55 

65 

58 

5< 

51 

64 

51 

5; 

59 

51 

5< 

60 

6i 

51 

5* 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

MAX 

90 

92 

73 

82 

83 

8f 

81 

87 

88 

61 

79 

83 

MIN 

68 

68 

55 

58 

66 

66 

56 

70 

68 

58 

52 

53 

53 

50 

53 

67 

62 

67 

55 

59 

62 

58 

54 

59 

6: 

6' 

62 

63 

57 

54 

NATCHEZ 

MAX 

94 

91 

80 

86 

MIN 

65 

66 

64 

65 

66 

55 

65 

69 

59 

58 

57 

63 

52 

55 

62 

61 

61 

61 

5> 

5( 

61 

5: 

6; 

59 

6! 

6< 

65 

66 

53 

59 

NEW  MARKET  2 

MAX 

92 

90 

95 

95 

90 

78 

78 

76 

7' 

76 

8( 

73  81 

MIN 

65 

61 

60 

62 

63 

62 

64 

54 

55 

67 

50 

52 

51 

46 

51 

54 

54 

57 

5' 

6( 

52 

54 

6; 

58 

5C 

63 

59 

5C 

61 

51 

ON  EON  T  A 

MAX 

95 

92 

90 

94 

92 

95 

95 

94 

88 

86 

86 

79 

81 

60 

76 

75 

72 

78 

81 

87 

90 

89 

87 

67 

74 

MIN 

65 

65 

63 

64 

65 

64 

64 

65 

69 

68 

65 

61 

55 

46 

49 

59 

67 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

60 

51 

5( 

50 

6< 

59 

56 

OPELIKA 

MAX 

93 

92 

89 

93 

91 

93 

95 

92 

89 

90 

91 

91 

85 

85 

80 

79 

86 

86 

91 

94 

92 

84 

83 

MIN 

66 

66 

63 

60 

54 

65 

63 

68 

66 

66 

63 

65 

48 

48 

54 

64 

65 

62 

6: 

57 

58 

62 

62 

53 

6( 

5< 

58 

6C 

60 

59 

OZARK  6  NNW 

MAX 

93 

92 

89 

90 

93 

94 

97 

93 

85 

89 

91 

90 

83 

87 

77 

7( 

8( 

92 

91 

9- 

94 

9- 

91 

85 

8< 

71 

73 

85 

86 

83 

MIN 

67 

68 

53 

65 

65 

69 

65 

64 

PELL  CITY  2  ENE 

MAX 

92 

91 

94 

93 

94 

99 

94 

89 

68 

85 

83 

82 

81 

76 

75 

72 

80 

84 

88 

90 

90 

87 

84 

84 

78 

68 

72 

59 

71 

81 

MIN 

56 

63 

65 

65 

55 

66 

67 

69 

57 

69 

66 

40 

55 

48 

59 

58 

69 

59 

58 

59 

58 

59 

61 

66 

60 

50 

50 

62 

54 

58 

PHENU  CITY   2  NNW 

MAX 

91 

89 

88 

90 

91 

92 

93 

92 

87 

90 

90 

89 

85 

85 

78 

79 

82 

89 

90 

91 

91 

93 

90 

84 

87 

72 

70 

79 

83 

78 

MIN 

67 

68 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

67 

69 

67 

65 

54 

58 

63 

65 

68 

55 

59 

64 

67 

67 

66 

61 

66 

62 

60 

62 

5<| 

52 

See  Relcreace  Nolos  Following  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1960 


Day  Ol  Month 


Diallon 

I 

2 

3 

4 

s 

G 

7 

8 

9 

10 

n 

U 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

1 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

1 

29 

1 

30  |~31 

• 

i 

«»ATT»tU.E 

MAX 

«A 

91 

95 

9* 

96 

M 

9* 

90 

91 

93 

91 

Bl 

(B 

79 

74 

78 

86 

89 

91 

91 

93 

94 

85 

88 

78 

70 

S3 

76 

82 

84 

87 

.7 

MIN 

71 

70 

66 

68 

69 

69 

69 

73 

70 

72 

71 

65 

56 

58 

67 

71 

71 

66 

64 

62 

66 

66 

67 

63 

66 

63 

65 

67 

67 

63 

66 

•  8 

PUSHMATAHA 

MAX 

«4 

93 

90 

91 

93 

93 

94 

99 

88 

85 

90 

72 

82 

85 

74 

74 

74 

86 

87 

89 

91 

93 

92 

85 

66 

79 

69 

81 

70 

78 

85 

.1 

MIN 

49 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

61 

58 

55 

59 

66 

65 

61 

60 

64 

66 

68 

65 

61 

66 

64 

65 

65 

65 

59 

65 

.2 

RED  BAY 

MAX 

89 

72 

68 

B6 

78 

60 

81 

72 

81 

82 

87 

87 

87 

87 

65 

83 

83 

65 

67 

67 

79 

78 

.2 

MXN 

70 

64 

56 

57 

55 

51 

60 

65 

62 

62 

64 

60 

63 

65 

64 

64 

60 

60 

61 

58 

56 

60 

.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

92 

91 

92 

93 

93 

99 

96 

89 

87 

86 

71 

81 

78 

75 

60 

72 

78 

77 

86 

88 

88 

89 

84 

83 

82 

68 

66 

70 

76 

82 

82 

.9 

MIN 

66 

64 

64 

65 

66 

69 

65 

70 

66 

67 

63 

99 

54 

49 

55 

67 

64 

59 

58 

62 

55 

56 

60 

58 

61 

62 

60 

62 

57 

57 

61 

•  1 

ROBCRTSDALE  1  E 

MAX 

91 

91 

89 

89 

91 

93 

93 

91 

81 

94 

91 

87 

83 

66 

75 

81 

84 

S9 

89 

91 

92 

92 

91 

86 

67 

79 

83 

82 

SO 

84 

87 

.2 

MIN 

70 

69 

68 

69 

69 

65 

56 

65 

61 

71 

72 

66 

67 

64 

64 

67 

68 

66 

69 

67 

65 

66 

62 

61 

67 

•  0 

ROCKFOWD 

MAX 

>7 

91 

90 

93 

92 

9» 

9» 

92 

90 

93 

93 

88 

85 

84 

78 

77 

75 

85 

85 

91 

91 

92 

93 

90 

65 

77 

78 

81 

82 

79 

86 

.9 

MIN 

65 

68 

65 

67 

65 

69 

64 

65 

65 

61 

68 

64 

54 

52 

53 

64 

69 

62 

65 

57 

63 

65 

63 

60 

64 

62 

63 

63 

64 

57 

62 

•  7 

ROCK  MILLS 

MAX 

92 

90 

93 

91 

93 

9» 

93 

90 

92 

91 

91 

86 

85 

84 

75 

72 

84 

90 

91 

92 

91 

89 

85 

71 

69 

74 

78 

64 

86 

.1 

MIN 

66 

66 

63 

** 

63 

63 

** 

70 

66 

67 

67 

63 

52 

51 

60 

67 

70 

61 

60 

55 

59 

62 

57 

61 

61 

60 

59 

62 

•  1 

RUSSELLVILLE  Z 

MAX 

n 

93 

92 

95 

95 

9» 

96 

97 

92 

85 

78 

70 

60 

78 

77 

82 

71 

80 

64 

86 

66 

87 

68 

84 

83 

65 

66 

67 

69 

78 

83 

.8 

MIN 

67 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

69 

64 

90 

50 

47 

51 

65 

56 

54 

61 

50 

55 

62 

57 

59 

61 

60 

63 

60 

50 

59 

•  2 

SAINT  BERMARO 

MAX 

»* 

93 

90 

93 

94 

99 

97 

98 

93 

88 

89 

72 

60 

78 

79 

77 

70 

78 

75 

87 

68 

90 

90 

65 

85 

76 

65 

67 

66 

77 

63 

.8 

MIN 

66 

64 

65 

66 

66 

67 

68 

70 

69 

69 

66 

58 

58 

50 

55 

62 

65 

60 

58 

59 

59 

58 

61 

56 

61 

59 

59 

60 

61 

55 

61 

•  7 

SARD  MT  STATE  FARM  A  U 

MAX 

91 

90 

92 

90 

92 

94 

92 

88 

90 

86 

78 

78 

77 

74 

76 

71 

75 

80 

64 

86 

67 

84 

82 

61 

76 

70 

64 

65 

71 

79 

81 

.5 

MIN 

67 

63 

62 

67 

65 

64 

70 

70 

68 

66 

64 

57 

54 

52 

60 

65 

66 

59 

57 

61 

56 

63 

62 

60 

61 

56 

56 

59 

60 

54 

61 

«7 

SCOTTSBORO 

MAX 

94 

92 

91 

93 

92 

94 

95 

95 

91 

90 

89 

89 

BO 

78 

75 

79 

74 

79 

B2 

65 

S8 

88 

87 

64 

82 

63 

72 

55 

69 

76 

84 

.4 

MIN 

69 

65 

64 

64 

64 

64 

67 

69 

68 

67 

67 

68 

58 

48 

51 

66 

67 

64 

60 

62 

5B 

5B 

56 

62 

59 

63 

61 

61 

62 

60 

62 

.  5 

SEALE 

MAX 

92 

89 

90 

91 

99 

99 

92 

89 

91 

92 

91 

86 

87 

78 

80 

86 

92 

93 

94 

94 

96 

92 

85 

88 

85 

79 

S3 

87 

SO 

64 

86 

.5 

MIN 

6« 

69 

65 

66 

63 

69 

67 

70 

69 

69 

66 

67 

51 

55 

63 

66 

66 

65 

65 

61 

63 

66 

63 

62 

65 

62 

65 

65 

66 

63 

64 

•  7 

SELRA 

MAX 

9J 

90 

93 

93 

94 

96 

94 

90 

88 

92 

87 

86 

87 

81 

77 

77 

87 

89 

91 

93 

93 

93 

65 

86 

61 

70 

82 

79 

78 

85 

67 

.0 

MIN 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

71 

73 

73 

73 

69 

64 

59 

58 

67 

71 

71 

65 

64 

64 

69 

66 

68 

65 

66 

64 

65 

68 

66 

62 

67 

'* 

STLACAOGA  4  NE 

MAX 

9S 

90 

94 

90 

93 

99 

93 

89 

89 

90 

85 

S3 

83 

78 

76 

75 

65 

86 

89 

90 

91 

91 

85 

83 

76 

73 

77 

71 

75 

S3 

85 

.0 

MIN 

65 

66 

65 

66 

65 

66 

67 

71 

70 

69 

65 

63 

53 

49 

62 

65 

71 

60 

60 

66 

62 

62 

66 

64 

65 

64 

64 

64 

65 

59 

64 

•  0 

TALLADEGA 

MAX 

89 

89 

91 

90 

92 

94 

92 

sa 

91 

90 

86 

81 

80 

77 

77 

73 

83 

83 

86 

88 

88 

87 

82 

83 

79 

70 

72 

68 

72 

SO 

83 

.4 

MIN 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

72 

69 

71 

67 

61 

54 

51 

62 

69 

70 

60 

60 

59 

61 

62 

62 

59 

64 

61 

61 

62 

65 

57 

63 

■  4 

THOMASVILLE 

MAX 

91 

90 

86 

89 

90 

90 

91 

91 

87 

85 

88 

75 

81 

84 

72 

73 

74 

63 

85 

85 

87 

89 

69 

82 

64 

77 

71 

80 

74 

75 

63 

.3 

MIN 

63 

64 

63 

64 

64 

69 

65 

65 

64 

64 

63 

57 

51 

53 

56 

60 

61 

58 

57 

58 

62 

59 

61 

57 

61 

68 

59 

61 

59 

55 

60 

THORSBT  EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

88 

89 

89 

84 

85 

85 

83 

74 

73 

84 

85 

69 

90 

91 

91 

85 

81 

76 

67 

75 

73 

74 

83 

84 

.4 

MIN 

66 

67 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

70 

71 

67 

62 

63 

57 

69 

69 

63 

64 

65 

66 

65 

64 

62 

66 

62 

61 

65 

64 

59 

65 

TROY 

PMX 

92 

90 

90 

92 

99 

95 

92 

89 

65 

90 

90 

64 

86 

75 

76 

81 

89 

88 

91 

91 

94 

94 

84 

67 

79 

71 

85 

66 

S3 

84 

86 

.9 

MIN 

70 

69 

67 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

66 

65 

58 

62 

66 

71 

65 

66 

67 

65 

69 

70 

65 

63 

65 

65 

69 

67 

66 

65 

TUSCALOOSA  FAA  AlRf*ORT 

MAX 

91 

91 

92 

93 

93 

9* 

94 

89 

90 

64 

75 

83 

83 

78 

79 

75 

82 

86 

86 

90 

91 

91 

85 

86 

83 

68 

72 

70 

77 

85 

84 

>6 

MIN 

68 

66 

68 

69 

68 

69 

^' 

72 

69 

69 

60 

57 

54 

61 

70 

66 

62 

60 

65 

63 

61 

65 

63 

64 

64 

64 

64 

62 

60 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

95 

94 

91 

94 

94 

95 

96 

96 

90 

90 

88 

75 

82 

81 

80 

76 

89 

83 

86 

69 

92 

91 

91 

85 

87 

01 

70 

73 

70 

78 

66 

.1 

MIN 

71 

71 

71 

69 

6B 

68 

68 

68 

73 

71 

68 

60 

60 

55 

62 

63 

65 

67 

61 

63 

64 

62 

62 

62 

64 

62 

62 

62 

64 

60 

64 

TOSKEGEE  2 

MAX 

92 

93 

92 

92 

94 

99 

92 

87 

89 

91 

90 

85 

86 

78 

78 

80 

88 

69 

92 

92 

93 

91 

84 

87 

82 

70 

84 

83 

62 

84 

87 

•  2 

MIN 

70 

71 

69 

75 

75 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

67 

56 

59 

66 

71 

67 

67 

67 

66 

70 

71 

65 

63 

66 

53 

65 

66 

66 

64 

67 

UNION  SPRINGS  9  S 

MAX 

9* 

92 

91 

91 

92 

93 

94 

91 

88 

87 

89 

88 

87 

87 

84 

SO 

84 

86 

90 

90 

91 

92 

86 

85 

69 

73 

72 

86 

67 

67 

87 

.7 

MIN 

73 

71 

69 

71 

72 

72 

70 

68 

69 

69 

68 

66 

69 

60 

58 

72 

70 

67 

68 

69 

68 

70 

68 

65 

66 

63 

65 

69 

66 

67 

'ALLEY  HEAD 

MAX 

9* 

91 

89 

91 

93 

94 

95 

93 

89 

90 

88 

81 

80 

77 

76 

76 

72 

75 

78 

66 

87 

88 

85 

83 

81 

76 

72 

64 

65 

70 

82 

.6 

MIN 

66 

62 

61 

65 

62 

60 

65 

71 

68 

65 

63 

55 

51 

45 

51 

62 

64 

61 

56 

57 

54 

57 

62 

62 

61 

58 

58 

56 

58 

56 

59 

7 

VERNON 

MAX 

♦T 

96 

94 

97 

97 

98 

99 

99 

93 

85 

86 

72 

86 

86 

60 

60 

67 

90 

87 

3 

MIN 

66 

63 

65 

65 

65 

65 

67 

69 

69 

69 

66 

52 

53 

49 

54 

61 

65 

58 

55 

58 

55 

57 

61 

59 

63 

61 

61 

62 

60 

53 

60 

9 

WATERLOO 

MAX 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

95 

96 

96 

95 

91 

79 

81 

79 

79 

83 

76 

85 

85 

86 

87 

86 

87 

84 

84 

84 

73 

71 

70 

80 

85 

.8 

MIN 

66 

65 

64 

62 

63 

63 

67 

65 

66 

63 

63 

50 

50 

47 

50 

57 

66 

57 

57 

60 

60 

51 

62 

63 

64 

61 

62 

62 

56 

51 

59 

7 

WMATLET 

MAX 

96 

91 

92 

93 

95 

96 

95 

88 

84 

91 

86 

83 

88 

76 

75 

79 

87 

88 

90 

91 

94 

93 

86 

87 

80 

75 

84 

79 

76 

64 

S6 

6 

MIN 

68 

68 

66 

65 

67 

66 

66 

70 

70 

69 

68 

63 

53 

57 

63 

66 

66 

67 

60 

59 

62 

63 

66 

69 

67 

65 

67 

67 

64 

59 

64 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


SUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1-9 

OOP 

1-  < 

DEHOPOLIS  LOCK  li  DAK 

KVAP 

.25 

.41 

.29 

.21 

.21 

.20 

.16 

.18 

.10 

.11 

.31 

.21 

.10 

.01 

.21 

.17 

.16 

.18 

.16 

.20 

.21 

.20 

.21 

• 

• 

.27 

.04 

.03 

B4.96 

WIND 

41 

1*0 

30 

20 

28 

13 

10 

42 

86 

75 

146 

17 

10 

46 

64 

200 

99 

25 

30 

16 

17 

1 

40 

65 

86 

122 

84 

64 

47 

33 

1567 

FAIRHOPE 

EVAP 

.18 

.14 

.17 

.18 

.21 

.17 

.20 

.13 

.15 

.16 

.18 

.16 

.09 

.00 

.19 

.16 

.17 

.21 

.20 

.15 

.18 

.21 

.13 

.07 

.05 

.18 

.06 

.12 

B4.50 

WIND 

15 

15 

14 

13 

9 

27 

11 

IS 

13 

IB 

21 

24 

IS 

4 

75 

94 

23 

13 

13 

15 

15 

8 

18 

16 

31 

34 

9 

22 

17 

11 

628 

CUMTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.14 

.34 

.18 

.10 

.21 

.22 

.23 

.27 

.22 

.19 

.14 

.14 

.21 

.22 

.27 

.07 

.05 

.13 

.14 

.17 

.14 

.22 

.17 

.21 

.20 

.20 

.03 

.04 

.06 

.08 

4.99 

WIND 

8 

15 

8 

9 

10 

10 

8 

14 

16 

13 

14 

45 

24 

18 

15 

36 

72 

15 

13 

5 

4 

3 

IS 

28 

27 

35 

20 

6 

2 

0 

508 

MAX 

104 

102 

103 

104 

102 

104 

103 

98 

99 

99 

93 

83 

90 

90 

85 

77 

71 

81 

88 

79 

95 

98 

98 

93 

92 

92 

69 

68 

70 

90 

90.7 

MIN 

73 

70 

71 

73 

72 

72 

75 

74 

74 

74 

70 

63 

64 

61 

62 

64 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

68 

64 

65 

64 

63 

63 

64 

65 

68.1 

MARTI K  DAM 

EVAP 

.11 

.26 

.23 

.18 

.19 

.23 

.21 

.15 

.12 

.21 

.19 

.27 

.25 

.16 

.00 

.09 

.06 

.18 

.21 

.17 

.15 

.09 

.27 

.20 

.06 

.04 

.04 

.07 

.04 

.18 

4.61 

WIND 

24 

56 

42 

21 

29 

30 

30 

40 

30 

20 

70 

80 

50 

50 

30 

49 

50 

43 

39 

33 

23 

25 

45 

35 

63 

65 

30 

40 

20 

SO 

1212 

S*«  Ral«r*oc«  No(m  ToUowlng  SLiUod  Indn 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1960 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAVA 

SEPTEMBER  1960 


IT* 


>  Tounca  9tor* 


I  Slkaont  iTooe: 


\.-0-  »•!• 

I      I    X'—oc.-o-  o  - 

I     Colb.rtStai.pl.Dt'     y  '                >    ~  \S^'  "  ' -ff-  Kuot.Tiu. 

I              I        I          •             @         /         ^^-s  »•?•"  »      1  Su'b.V.*» 

.....       M-i  noI^Th^rn/  "  |°il""J„?r..® 

j  pD«c*tur  Subatk 

'°°  I  VALLEY 


'Bishop    '  \  I  I  IL_r\li(  ~ 

I — t  / 

I  |b«1^««d    Oftf  Mcwburg 

o  o  J.  


B«Lervlll« 


MlBs.  3  SB 

/  Built 

■  /  -P* 

I  I  PkIU  City 

4^-f^:ik  L 

I  I  tlnflsld  2  SM  I 


Addl>oa 

•I 

'  Double  Sprlngf 


_0  Guntsn 

S  HuBtlovlUc 


Albertvlllo  2  SE-O 


LABAMA 


STATUTE  MILES 

10  20 

90TH  yFBlDIAN  TIME  ZONE 
Rom  VU  AP,  Gk 


APPALACt^lAN 


UPPER 

P.y.tte 


"c.rbOD  em  ■'"ix"- 

I  -o- 


Garden  City  Walout  Grove  Q  •  1 

^  A  ABhvllle  4  »       JRCkBoovlllc  2  SI  1 


ookavllle  Exp.  Sta.,  Hla*^  q 


-a 

lUcoQ  2  Kb,  Mil 


Bankhead  Lock  k  Dan 

PLAINS  »'"""^5"-o 

Tu.c.loo..  FAA  AP 


4  »AJ!"^ 


"   ...-r.ri.  ».l  (;^/'EAfeTERN 
1/  " 

N 

Childeraburg    Itr  PI 
ChilderaburgO^ 

Y  { 


GKOKGIA 

IDIAN   riHE  ZONE 


~7  ' 

r  Lock  fc  Daa         j"      Barrtaburg  Cahabr~f»i-' 

Greensboro  i  • 
I  _        ^  Marlon  1  K  I 

f"  »  °  r 


AlcKandcr  City  6  HB 


O 

Franklin,  Ca. 


Grange,  Ga. 

-o- 


WcHt  Point,  Ga. 


,  .-!(>- Despoil.  U«:k  I  D«         OS.t.l.         ^  '  O  \        ^       I  *Aubi^  S. 

f  ;      '  O  -o-        7      .  n_  I  III  '         S       -O-  '  » 


/      lUrloo  JuncttoD  Seln. 

o-  I 


I    Phcnix  CHy 

/v^^                           o                           78°-^  (Si      :  I  -o- 
Puabmataha     Whitfield  Lock  3                  f'Alberta                                   \                       V                  Matheas^^^        ^  P  ^^^^ 

o  J  I  oS- PRAIRIE     r-^         Xrstf  tn  «»-^|     ^-  1 

Q                Pennington  Lock  2                  ^"•Millers  Perry           ^   t        i  Hayncville                                  Union  Sprlnga  5  S                S  ~^ 

11  13        Ml..!  f         \  1  *^  ^      -O-Hlntor  3  HI.  I   Pine  »^v»l  O-  Midway  I 

f— — y  r* — c..<.o"?"3     ^   I ■  ■  i~i — °  fn  

3  ..1.1.             C^C..pb«ll                                                          S.O.  Hill  .    '       «—  ,            .  I 

_                 y—  '      •                     -O-                                                                            I  I          O  I 


-o-  r 

Gllbertova 


-o- 

Vayoeabolo  1  S,  Hli 


Bucatunaa,  Hli 


State  LlB«,  Mlai 


 11 


r 


Jackaon  Lock  1 


Katchez 

'   f^COASTAL  ^ 

Claiborne  •  ^ 

/Prlaco  City   y^Bwergreen  PAA  AP 


HlKhland  Some 


-Grecn.lllo  ^Oi-cen.lUr  2  ( 

I  <-- 


111.,  ■tf  .-'  7  Atjor.  «...  F.r. 


River  Palla  2  NE 
River  Palls  (foAndaluala  3  ; 


/  UoulavUle  ,"''1 

o    /  ,-  '  \ 

bruDdrldge  /  | 
 ;  Abbeville  1  (Ofl 

I  o      !  » 

I    Ozark  6  HNR  | 


Cuthbert,  Ga. 


Port  Calnoa,  Ca 


GracevlUc.  Fl 


STATION  LEGEND 


Chlpley  3  E,  Fla. 

-o- 


O    •     »    Prtcipitetleo  »My 

■<>♦-•-   PrtefpitaHor  o**a  Ttmptratitr^ 

Pr»eipitef>on.  rtmptrofwt  ona  £rvponifiOf 

Tffit  of  g09»:      O    Hoft-f receding. 
OouM  circle  c^irttnoHont  intficaf*  tht  QvDilebilitf  of 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data-.     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

M 

U 

ITUDE 

X 

o 
p 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  t  \ 

M 

rruDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

C3 

2 

< 

- 

i 

a. 

< 

fa 

i 

3 

i 

o 

i 

ft 

g| 

US 

§1 

ABBEVILLE  1  MM 
ADDISON 

AOOISOd  CtMTftAL  TOMER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 

0008 
0063 
0071 
0140 
0146 

WNRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

12 

11  35 
>4  13 

>4  n 

32  14 
34  14 

e»  14 

«T  It 
87  19 
87  2t 
86  10 

7«f 

15O0 
17t 
1140 

9A 

7A 

TA 
■A 

9A 

c 
c 

H 

JOHN  S*  RIChBURG 
PALMER  GODSEY 
TVA-53 

SIDNET  J.  HARDY.  SR. 
JESSE  M.  CULP 

LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 

4502 
4609 
4*19 
4427 
4798 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

SUMTER 

3 
13 

iZ  54 

32  96 

33  33 

34  11 
32  35 

85  24 

86  31 
86  33 
85  46 

ee  11 

830 
420 
436 
989 
160 

6P 

6P 
6A 
7A 

7P 

c 

CLARENCE  H.  FINCMER 
ALABAMA  POWER  CO, 
MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 

ALEXANDER  CITY  »  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTON  FAA  AP 
ARLET  3  S 

01«3 
01T8 
0232 
0272 
033B 

TALUPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 

32  59 

33  07 
31  19 

33  35 

34  04 

65  52 

66  07 
86  30 
65  51 

67  19 

660 

140 
260 
599 
500 

5P 

7A 
8A 
MID 

SP 

8A 
HID 
7A 

H 
H 
H 

DOUGLAS  Ml  SANFORD 
WS.  CHERRY  J*  HERMDON 
JAMES  P.  GILL  IS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MtS.  DORA  R.  DAVIS 

LOCKHART 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 
MAGNOL  lA 

4884 

4976 
4996 
5004 

COVINGTON 

BARBOUR 

MADISON 

JEFFERSON 

MARENGO 

5 
12 

1 

31  01 

31  48 
34  42 

32  08 

66  22 
65  33 
36  49 

86  51 

87  39 

290 
470 
571 
654 
189 

8A 

eA 

8A 
9A 
6A 

H.  C.  YOUNG 

JOHN  Bi  ARD 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

ALABAMA  POWER  CO. 

DR.  T.   H.  GAILLARD 

ASHVILLE  4  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARH 

09*9 
0377 
0390 
0395 
0*02 

CAT 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

11 

12 
12 

33  16 

33  51 

34  44 
14  48 

91  10 

85  SO 
S*  20 

86  59 
86  99 
67  29 

1010 
990 
709 
720 
906 

6P 

9A 
4P 

*P 
7A 
7A 
9A 
4P 

C  H 

H 
C  H 

HENRY  L.  MC  OUEEN 
JOHN  T.  SWINDALL 
TVA-62 

RADIO  STATION  WJftW 
ATMORE  STATE  FARH 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS  1  SSW 

5108 
5116 
5121 
5140 
5172 

PERRY 
DALLAS 
DALLAS 
ELMORE 
MONTGOMERY 

2 

I 

11 
11 

32  38 
32  26 
32  26 
32  40 
32  15 

67  16 
87  14 
87  13 
85  55 
64  01 

210 
204 
200 
339 
190 

6P 
6P 

7A 
8A 
6P 
6P 
7A 

6P 

C 

ROBERT  J.  CURRY 
MRS.  MARGARET  SMITH 
ALABAMA  POLY.  INST. 
ALABAMA   POWER  CO, 
E.   PAUL  QOWAN 

AUBURN  3  SU 
AUBURN  ARS  10 
AUTAUGAVltLE 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAT  MIMETTE 

0422 
0427 
0440 

0505 

Let 

AUTAUGA 
TOSCALO05A 

a 
11 

12  34 
t2  36 
>2  26 
33  29 
10  53 

85  91 
85  29 
•6  39 
67  20 
87  47 

730 
700 
20« 
280 
266 

8A 

7P 

6A 

4A 

7A 
7P 

C 

H 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 
AGRI.  RESEARCH  SERVICE 
J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
6R0VER  W.  WOODWARD 

MELVIN 

HERTZ   PONDVILLE  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

539* 
5382 
5397 
5417 
5439 

CHOCTAW 
BIBB 
BULLOCK 
WI LCOX 
MACON 

13 

3 

1 
11 

31  56 

32  53 
32  04 
32  06 
32  27 

68  27 
67  20 
85  32 
67  22 
85  54 

350 
600 
490 
78 
206 

7A 
6A 

9A 
9A 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 
MRS.    SARA  0,  HALL 
FRED  HENDERSON 
C.  D.  HAMMOND.  JR. 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BCRRT 

BESSEMER  *  SW 
BETHLEHEM 

0631 

0746 
0757 
0776 

FRAMKLIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

MADISON 

12 
12 

12 

34  Z8 
34  42 
33  40 

93  22 

94  59 

87  52 
M  59 
87  96 
87  01 
86  98 

619 
600 
452 
59* 
675 

ftp 
6P 

7A 
9P 

«A 

TA 

H 

C 

7VA-43 

ALABAMA  POLT.  INST. 
HISS  CLARA  R.  OLIVE 
JAMES  E.  MC  CRAVY 
TVA-757 

MINTER  3  NW 
MINTER  4  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  we  AIRPORT 
MOBILE 

5449 
5454 
9465 
5476 
5463 

DALLAS 
DALLAS 
CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 

1 
1 

32  06 
32  07 
32  48 
30  41 
30  41 

87  03 

67  03 
66  27 

68  15 
66  03 

370 

350 
211 
7 

7A 

MID 
6A 

7A 

4A 
MID 
OA 

c 

C  HJ 

HENRY  J.  YATES 
T.  E.  LIDE 
ALABAMA  POWER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 
BILLINGSLET  1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  wa  AP 
BISHOP 

0790  MARION 
0823 :AUTAUGA 
0826  JACKSON 
0631  JEFFERSON 
0654 ICOLBERT 

13 

2 
12 

54  10 
>2  39 
94  46 
99  34 
94  39 

88  07 
86  42 
8«  17 
86  4* 

86  07 

570 
420 
1640 
610 
470 

HID 

TA 
HID 
TA 

c 

C  HJ 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 
JOHN  R.  THOMAS 
TVA-762-C 

U*S.  HEATHER  BUREAU 
TVA-42 

MONTE  SANO 
HONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MDULTON 
MOULTON  2 

5929 

5550 
5625 
5635 

MADISON 

SHELBY 
MONTGOMERY 
LAWRENCE 
LAWRENCE 

12 

1 

12 
12 

34  45 

33  04 
32  16 
31,  29 

34  29 

66  31 

86  92 
66  24 

87  17 
87  18 

1600 
462 
195 
660 
645 

MID 
6P 

7A 
7A 
MID 
8A 
6P 

C  HJ 
C 

TVA-530 

H*  P.  JETER.  JR. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-381 

JOHN  M.  KELLY 

BOAZ 

BRANTLEY 
BBEVTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  M 
BROOKHOOD 

0957 
1069 
10S4 
1099 

MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 
JACKSON 
TUSCALOOSA 

12 

94  13 
31  35 
31  04 
94  56 
99  16 

86  10 

86  1* 
67  03 
89  49 

87  17 

1070 
274 
6ft 
660 
60ft 

8A 
6P 

5P 

TA 

eA 

4A 

9P 
TA 

c 

H 

DAVID  A.  BURNS 
R*  E*  HENDERSON 
MIS.  CLARA  T.  PEAVT 
HISS  H.  LOUISE  JONES 
HRS.  WILLIE  H.  STYRON 

HUSCLE    SHOALS   FAA  AP 
NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  3  NE 
NEWeURG  2  NE 
NEW  MARKET 

5785 
5642 
5647 
5862 

COLBERT 

MONROE 

COFFEE 

FRANKHN 

MADISON 

12 
I 
5 
12 
12 

34  45 
31  43 
31  25 
34  31 
34  5* 

87  37 
87  16 

85  54 
87  34 

86  26 

536 
182 
440 
625 
760 

MID 
5P 

MID 
7A 

7A 
7A 

C 

FED.  AVIATION  AGENCY 

S.  B.  HELTON 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

TVA-644 

TVA-62<, 

BRUN01D«C 
CALERA  2  SK 
CAMDEN  3  NNV 
CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NW 

1178 
1288 

1300 
1315 

PIKE 
SHELBY 
WILCOX 
CLARKE 

13 
11 

91  42 
93  05 
32  02 
31  55 

92  50 

66  4« 

67'  19 

67  59 
89  41 

909 
540 
110 
99 
660 

5P 
9P 

6A 

TA 
9P 
9P 

4A 

C 

PAUL  BOTTOMS 
PIERCE  A.  GARRETT 
ALABAMA  POLY.  INST. 
JOE  PICKENS 
ALABAMA  POLT.  INST. 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 

9867 
5875 
6121 
6129 
6161 

MADISON 

BLOUNT 

LEE 

12 
5 
2 

11 
1 

34  54 

31  20 
33  57 

32  36 
32  16 

86  26 
89  36 

85  23 

87  14 

715 
220 

200 

6P 
7A 

eA 

6P 

8A 
8A 

MRS.  A,  W.  rlLPATRICr, 
BASCUM  N.  EIROWN 
LONNIE    R.  NOffRIS 
RADIO  STATION  WJHO 
EDWARD  B.  WARREN 

CARBOM  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  »  SV 
CENTREVIU.E 
OUTOn 

1377 
1492 
1512 
1520 

WALKER 
MORGAN 

CHEROKEE 
BIBB 

WASHINGTON 

12 

33  54 
94  23 
94  06 
32  57 
31  28 

87  32 
66  36 
69  49 
87  06 
86  19 

490 
760 
620 
290 
19* 

7A 
6P 

TA 
TA 

TA 
4P 

FLOYD  J.  GARRISON 
TVA-46 

DON  R.  WATSON 
H.  D.  H0U.IF1ELD 
CHAS.  C.  SMITH 

OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALHERDALE  2  W 
PELL  CITY  2  ENE 
PENNINGTON  LOCK  2 

6216 
622* 
6246 

6329 
6335 

DALE 
JACKSON 
JEFFERSON 
ST  CLAIR 
CHOCTAW 

5 
12 

2 

13 

31  32 
34  42 
33  44 
33  36 

32  oe 

89  41 
86  20 
86  41 
86  15 
86  02 

635 
796 
920 
20 

6A 
6P 

6A 
7A 
7A 
6P 
7A 

c 

JACOB  0.  BARNES 

GEORGE   T.  POSEY 
ROGER  G.  MIGOINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CHILDCRSBURG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITROHELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

1615 
1*20 
1665 
1690 

TALLADEGA 
TALLADEGA 
MOBILE 
MONROE 

99  17 

99  17 

91  05 
31  32 

92  51 

86  21 
66  20 
66  14 

87  31 
8*  36 

460 
416 

163 
560 

9P 
6P 

9P 
*P 

TA 
7A 

ALABAMA  POWER  CO. 
CITY  MATER  PLANT 
l«(S. ESTHER  A.M.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEM 
MARION  M.  EASTERLING 

PERRYVILLE 
PETERHAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 

6362 
6370 
6398 
6414 
6460 

PERRY 

MONROE 

RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 

3 

13 
1 

32  36 

31  35 

32  30 

33  13 
31  59 

87  09 

87  16 
89  01 

88  16 
87  3* 

500 
19^ 
570 

110 

&A 

8A 
7A 

c 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 
MRS.  HINTA  EODINS 
D.  R.  MC  LEMORE 
MRS  MART  A.  HEDRICK 
MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

CODEM 

COFFEE  SPHINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVIilE 

1725 
1803 
1807 
1619 

BARBOUR 
MOBILE 
GENEVA 
COLBERT 

12 

31  »4 
90  23 
31  11 
94  44 
34  15 

69  26 
88  19 
85  5* 
67  50 
65  52 

615 
12 
250 
470 
794 

5P 
5P 

eA 

5P 
4A 
7A 
7A 

[J 

c 

JANES  B.  CRUMBLEY 
AGNES  C.  CHRISTENSEN 
HENRT  F.  KELLEV 
TVA-442 

B*  M.  APPLETON 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVILLE 
PRIMIOSE  FARH 

6466 
6508 
6521 

6464 

MONTGOMERY 
AUTAUGA 

AUTAUGA 
MONTGOMERY 

1 
12 

1 

32  04 

32  97 
34  57 
32  28 
32  16 

66  04 
86  54 

85  55 

86  28 
86  15 

906 
230 
633 
290 
180 

6P 

7A 
7A 
7A 
4P 
12N 

HRS.  ENA  C.  PAUL 
THOMAS  E.  FISCHER 

CONTINENTAL  GIN  CO. 
W.  E.  ELSBERRY 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COT TON ION 
CUBA 

OAOEVILLE 

1865 
1940 

2079 

HOUSTON 
WALKER 
RUSSELL 
SUMTER 
TALLAPOOSA 

13 
11 

31  18 
S3  46 

32  09 
32  26 
12  49 

65  07 
67  11 
85  04 

66  21 
65  49 

193 
334 
217 
21ft 
740 

TA 
8A 
TA 
7A 
TA 

HENRY  KILLINGSMORTH 
HRS.  C.  GRESHAH 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 
NILLIAH  L*  BARTLETT 

PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

6719 
6762 
6805 

6847 

CHOCTAW 
DE  KALB 
FRANKL IN 
MADISON 
PICKENS 

13 
12 
12 

13 

32  12 
34  30 
34  26 
34  35 

33  23 

88  21 
69  52 
66  08 
66  36 

260 
1320 
680 
973 
230 

7A 
MID 

7A 
7A 
MID 
TA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 
TVA-746 

MRS  AUTIE  KILBURN 
REDSTONE  ARSENAL 
MRS.LOINE  V,  MULLINS 

OftDEVILLE  2 
OANCY  4  N 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 

2124 
2141 
2149 

PICKENS 
MORGAN 
MARENGO 

11 
13 
12 
13 
12 

32  50 
39  04 
34  29 
32  21 
94  35 

89  44 

86  17 

87  09 
67  39 
66  56 

738 
207 
600 
220 
560 

7A 

4P 
TA 
7A 

c 

tU  CLAY  PLESS 
J.  T.  HC  DANIEL 
TVA-503 

JAMES  H.  CREM 
ROSS  A*  HAWKINS 

RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

6937 
4942 
698B 

7020 
7025 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

RANDOLPH 

6 
6 

31  22 

31  22 
30  32 

32  53 

33  09 

66  32 
64  31 
87  40 
B6  13 
85  IS 

180 
190 
155 
450 
745 

7A 
6A 

6P 

TA 
6A 

c 

RUSSELL  FINLAY 
ALABAMA  ELECTRIC  CO. 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
KNOX  MC  EWEN 
JOHN  T.  BAILEY 

OECAIuR  * 

OCCATUR  SUBSTATION 
DELTA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2216 
2221 
2255 
22*5 

MORGAN 
MORGAN 

MARENGO 

12 
12 
11 
13 

34  37 
34  36 
39  26 
12  31 
31  16 

66  59 

66  56 
65  42 

67  90 
65  26 

570 
586 

1090 
100 

8A 
HID 

TA 
6A 

TA 
BA 
HID 

8A 

TVA-43-B 
TVA-411 

laiS.  VERNA  B*  LANDERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAMO  NT  STATE  FARM  A  U 

SAYRE 

7124 
7131 
7157 

7Z07 
7282 

FRANKLIN 
FRAMKL IN 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 

12 

12 
2 

34  30 
34  31 
34  12 
34  17 

33  43 

87  44 
87  44 
86  47 

85  58 

86  58 

740 
660 
602 
1195 
304 

6P 

7A 

7A 
6P 
7A 

TVA-725 

RADIO  STATION  WWWR 
BRO.    PASCHAL  FURMAN 
ALABAMA   POLY.  INST. 
HRS.  M.  W.  PRIDMORE 

DOTIiAN  «  N 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELJLHOMT 

ELROO 

23T7 
23B4 

2577 
2600 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 

LIMESTONE 

TUSCALOOSA 

\l 

31  17 
94  10 
31  ZS 
34  59 
33  15 

65  24 
67  24 

66  04 
B«  59 

67  46 

30« 
600 
I9S 
748 

252 

7A 

TA 

7A 
TA 

c 

CHARLIE  W.  CLEARNAN 

HITOCLL  DRAKE 

HERBERT  S.  HHATLEY 

TVA-760 

K.  V*  BERRY 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7304 
7310 
7328 
7344 
7460 

JACKSON 
JACKSON 
RUSSELL 
DALLAS 
LIMESTONE 

12 
12 

1 
12 

34  41 
34  41 

32  16 
32  25 
34  51 

86  03 

86  01 
85  10 

87  00 
87  12 

615 
660 
390 
147 
610 

7A 

5P 
5P 

7A 
7A 
5P 
7A 
7A 

RADIO  STATION  WCRI 
TVA-T6-A 
HOMER  0.  TEAL 
JOHN  0.  RHODES 
TVA-682 

ENTERPHISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OTEN  POND  TOWER 

2  763 
2613 
2632 

COFFEE 
BARBOUR 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

91  19 

91  S3 
31  75 

30  92 

31  06 

85  51 

89  07 
87  02 
87  59 

86  39 

380 

220 
292 
23 
292 

5P 
7A 
HID 
5P 

9P 
7A 
HID 
9P 
tA 

9P 

RADIO  STATION  WIRB 
OTIS  C.  BRASMELL 
FED.  AVIATION  AGENCY 
JANES  E.  BARRETT*  JR. 
U.S.  FOREST  SERVICE 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
5VAIH 

7576 
7620 
7671 

7968 

GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 
PERRY 
JACKSON 

5 
1 

12 
3 

12 

31  07 

32  00 
34  24 
32  32 
34  53 

85  36 
87  01 

86  02 

87  11 
86  13 

260 
225 
1120 
145 
649 

SA 

7A 
TA 

7A 

CITT  OF  SLOCOHB 
MIS.  EVA  R.  RAY 
TVA-79 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 
TVA-3e9 

FALKVIIXE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

2648 
2««7 
2BR3 
2945 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 

12 
12 
12 

94  22 
94  04 
>4  34 
39  41 
34  4* 

66  59 

67  20 
86  34 
67  90 
•9  41 

620 
490 
572 
370 
1400 

7A 
6P 

TA 
TA 
TA 
«A 

TA 

H 

MtS.  HINMIE  LEE  CROW 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TYA-976 

GORMAN  J.  BLACK 
TVA-3B7 

SYLACAUGA  4  NE 
SYLVAN I A 
TALLADEGA 
THONASWIU.E 
THORSBT  1  SH 

8012 
8024 
8178 
6204 

TALLADEGA 
DE  KALB 
TALLADEGA 

CHILTON 

12 

19 
1 

33  12 

34  34 
33  27 

31  59 

32  94 

06  12 
89  49 

66  06 

67  44 
66  44 

490 
1400 
949 
405 
200 

4P 
6P 

4P 
7A 

c 

CITT  WATER  PLANT 
TVA-364 
CO.  WEAVER 
LERDY  GATES 
ALABAMA  POLT.  INST. 

FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
PORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

29TI 
3024 
3035 
3043 
3105 

LAUDERDALE 

BALDWIN 

DC  KALB 
MONROE 

12 

94  49 

91  59 
90  14 
94  27 
31  26 

67  41 
8«  39 
86  01 
89  43 
67  24 

590 
480 
10 
934 
410 

5P 
8P 
8A 

9P 

TA 
6P 
6A 

6A 

H 

C  H 

c 

LAMREHCE  W.  ROHLING 
RALPH  NC  GOUGH 
MM.  H.  CHANDLER 
CARL  PARKER 
MIS.  NELIA  MCKENZIE 

TM0RS8Y  EXP  STATION 

THURLOM  0AM 

TONEY 

THAFFORO 

TROY 

6209 
8215 
6259 
8285 

8323 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

JEFFERSON 

PIKE 

11 
12 
2 
10 

32  53 

32  32 

33  49 
31  49 

86 

65  54 

66  44 

85  59 

660 
26* 

750 
470 
500 

6P 

4P 
4A 

7A 
"fA 

c 
c 

C  H 

ALABAMA  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-504 

WILLIAM  P.  DOSS 
THOMAS  J.  UILLARO 

GAOSDEM 

GADSDEN  GAS  PLANT 
OAINESVILLE 
CARDER  CITY 
GARTH 

3151 
3154 
3160 

3200 
3213 

ETOWAH 
ETOWAH 
SONTER 
CULLMAN 
JACKSON 

12 

14  01 
34  01 
32  49 
94  01 
34  44 

64  00 
6«  00 
66  09 
•6  49 
•4  16 

570 
5*9 
190 
500 
690 

7A 

TA 
TA 

7A 

aA 

TA 

H 

C 

JOHN  H.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO. 
RACK  C.  FIELDS 
MIS.  G.  MC  KENZIE 
TVA-742 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TIISKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  5 

UNIOMTOHN 

8380 
8365 
8403 
8436 
8446 

TUSCALOOSA 

TUSCALOOSA 

MACON 

BULLOCK 

PERRY 

2 
11 
1 

33  14 

32  26 
32  06 
32  26 

87  37 
87  35 
85  42 
85  48 
87  31 

170 
192 

440 

470 

245 

MID 

6P 
8A 

MID 
7A 
6P 
8A 
7A 

FED.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LEON  L.  BENNETT 
LIVINGSTON  PAULK 
JEPTHA  S.  BRANVON 

GENEVA 
GEORGIAWU 
CILBERTOM 
GOfttUS 
GREEN  BAT 

3255 
3271 
3308 
3430 
3496 

GENEVA 
aOTLER 
CHOCTAW 
WALKER 
COVINGTON 

13 

10 

11  02 
11  39 
31  59 
33  39 
31  11 

65-52 

66  44 

68  20 

67  11 
86  17 

107 
280 
121 
3O0 
260 

6P 

TA 
TA 
*P 
4A 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 
MRS  ELMA  F.  BURKETT 
ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POMER  CO. 
JOHN  P.  RHODES 

VALLEY  HEAD 
VERNOM 
WAOLET 
MALLACE  2  E 
MALNUT  GROVE 

8449 

8517 
8605 

8646 

DEKALB 
LAMAR 
RANDOLPH 

ETOWAH 

7 
13 
11 

2 

34  34 

33  45 

33  08 
31  13 

34  04 

85  37 
66  08 

85  34 
87  12 
66  19 

1040 

180 
640 

205 
850 

7A 

7A 
7A 
7A 
TA 
7A 

C  H 

PAUL  DAVENPORT  JR. 
JOHN  6.  GUIN 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS,  ESSIE  M.  CHOVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

GUNTERSVILLE 

3511 
3319 
3524 
3559 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

12 

32  42 
31  90 
91  50 
30  IT 
94  20 

B7  36 
86  38 

86  96 

87  41 
86  19 

220 
444 
420 
8 

576 

6P 
5P 

4P 

4P 
6A 

7A 

N.  HAHNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  B*  CONN.  SR. 
GILBERT  M.  MELCHER 
RADIO  STATION  HGSV 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
MATERLOO 
VEST  BLOCTON 
METUMPKA  1  M 
WHATLET 

B473 
84B6 
8609 
8659 
6847 

GREENE 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

2 
12 

13 

32  47 
34  99 

33  07 
32  32 
31  39 

87  50 

88  04 
87  07 
86  13 
67  43 

110 
449 
5O0 
199 
170 

8A 

5P 

8A 

6A 

7A 
7A 
7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MISS  GLENDA  GOSDIN 
MRS  ELIZA  J,  BEARDEN 
MARION  M.  SANFORD 
LEONARD  L.  COLEMAN 

GUNTERSVILLE  EVAP. 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALETVILLE 
MAMILTOn 

HARRISBURG  CAHA8A  TOWER 

3976 
3583 
3620 
3644 
3*97 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

PERRY 

12 
12 

13 

94  22 
14  26 
34  14 
94  06 
92  46 

66  17 

66  24 

67  37 
87  59 
87  11 

6P5 
611 
910 
548 
600 

7A 

eA 

»A 

7A 
8A 

eA 

TVA-765 
TVA-TO 

JOHN  L.  SLATTON 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  SIM  PLANT 
MILSON  DAM 
HINPIELD  2  SW 

8679 
6925 
6934 
8980 

LAWRENCE 
CHOCTAW 
JACKSON 
COLBERT 
FAYETTE 

12 
13 
12 
12 
13 

34  47 

32  17 
34  53 
34  48 

33  59 

87  21 

66  01 
65  45 

67  37 
87  50 

960 

33 
429 
530 

5A 
7A 
7A 
9A 
7A 

TVA-52 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TVA-704-A 

TVA-471 

W.  W.  COTNEY 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 

3748 
3761 
3775 
3*16 
3642 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

11 
11 

32  11 
31  21 
39  39 
31  57 
99  92 

86  36 
85  20 
69  3* 

89  24 

190 
370 
650 

1179 

7A 
7A 
9P 

7A 
7A 
5P 

8A 

H 

STEWART  M.  CHAMPION  JR. 
ALABAMA  POLY.  INST. 
CITY  OF  HEFLIN 
LUKE  JORDAN 
THOHAS  J*  HART 

YATES  HYDRO  PLANT 
YODNGS  STORE 

9103 
9350 

ELMORE 
LAUDERDALE 

11 
12 

32  34 
34  97 

89  54 
87  93 

335 
T90 

4A 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 
TVA-62 1 

nOORES 

HONTSVILLE  SUBSTA 
HtmTSVlLLE  WB  AP 
HOBTLEVILLE 
MTTOR 

3699 
4060 
4044 
4065 
4099 

FRANKLIN 
MADISON 
MADISON 
MARSHALL 
JACKSON 

12 
12 
12 
12 

94  20 
94  49 
94  41 
34  19 
94  49 

87  56 
66  99 
66  35 
66  10 
66  07 

649 

611 
609 
999 
1419 

HID 

9A 
HID 

TA 

HJ 

FRANK  L*  HAYNES 
TVA-69 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-T63 

TVA-Te 

lOER 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE  2  5« 
JASPER  «  R 
JORDAN  DAN 

41t» 
4192 

4226 
4*06 

D£  KALB 
CLARKE 
CALHOUN 
WALKER 
ELMORE 

12 
13 

94  49 
91  93 
93  46 
93  54 

32  97 

65  41 
98  01 

65  44 
67  16 

66  11 

1540 
11 
690 
52f 
290 

TA 
TA 
TA 
•P 
4A 

c 
c 

TVA-745 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MS.  ELLA  M.  AYER5 
JAMES  A.  BRITTAIN 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Uontgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Uonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Bin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the   "Seasonal  Snowfall"  Tnble  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


OCTOBER  1960 
Volume  66     No.  10 


ASHTVILLB:  1980 


ALABAMA  -  OCTOBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     94°  on  the  3rd  at  Enterprise 
Lowest  Temperature:     28°  on  the  21st  at  New  Market  2 

Greatest  Total  Precipitation:     8,84  inches  at  Red  Bay 
Least  Total  Precipitation:     0.33  inch  at  Cottonton 

Greatest  One-Day  Precipitation:     4.90  inches  on  the  30th  at  Gilbertown 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.  These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.  Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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.AFAYETTE 

75.8 

53.5 

64.7 

83 

5  + 

35 

21 

86 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.71 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

4ARTIN  DAM 

77.3 

55.6 

66.5 

86 

14 

42 

26+ 

75 

0 

0 

0 

0 

.04 

.58 

.0 

0 

1 

0 

)PELIKA 

79.5 

48.4 

64.0 

88 

4  + 

34 

26  + 

98 

0 

0 

0 

0 

l!78 

1.26 

7 

.0 

0 

1 

1 

(OCKFORD 

79.5 

51.8 

65.7 

87 

3 

34 

21 

79 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.10 

6 

.0 

0 

4 

1 

lOCK  MILLS 

78.0 

M 

87 

3  + 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.76 

7 

.0 

0 

2 

0 

DIVISION 

64.4 

- 

1.3 

2.33 

.24 

.0 

PRAIRIE 

lAYTON 

78.5 

55.8 

67.2 

88 

5 

36 

21 

64 

0 

0 

0 

0 

zl'i 

1.39 

31 

.0 

0 

4 

2 

>EM0P0L1S  LOCK  AND  DAM 

7H.3 

52.4 

65.4 

87 

3+ 

36 

23+ 

83 

0 

0 

0 

0 

1.72 

31 

.0 

0 

2 

1 

lAlNESVILLE 

77.8 

53.9 

65.9 

87 

3  + 

37 

21 

77 

0 

0 

0 

0 

4.65 

2.06 

31 

.0 

0 

2 

2 

'.REENSBORO 

79.9 

56.2 

68.1 

.2 

89 

1 

36 

21 

47 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1.48 

1.19 

6 

.0 

0 

3 

2 

(AYNEVILLE 

1 

79.3 

53.7 

66.5 

87 

5  + 

36 

21 

78 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.74 

6 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notei  Following  Sraiion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Tern 

perature 

tecip 

ttation 

Station 

2  1 

<  i 

J  1 
<  S 

Avefage 

«  ?  £ 
1  3  S 
i  £  S 

Q  lT  >5 

1 

5 

J 

o 

s 

Q 

No  ol  Days 

_ 

s 

Deparluf© 
F(om  Long 
Term  Means 

1 
o 

Q 

Snow.  Sleet 

No  ol  Days 

Ma« 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Giound 

1 

.10  Of  Moie  j 

S 

o 

TOO  ot  Mote 

|i 

hi 

&I 

°l 

L I VIN6ST0N 

7S  •  3 

54.4 

36 

22+ 

72 

0 

0 

0 

0 

4.  86 

1.77 

.0 

0 

6 

5 

2 

MARIOW  JUNCTION  2  NE 

78.0 

55.2 

66.6 

87 

2 

35 

21 

71 

0 

0 

0 

0 

4.34 

2.68 

5 

.0 

0 

4 

2 

2 

79,2 

53.4 

66.3 

38 

2 1 

66 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.15 

3  J 

.0 

0 

5 

3 

1 

MONTGOMERY  MB  AP  R 

79.1 

57.0 

68.1 

1.7 

87 

12+ 

41 

21 

64 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  .48 

1.21 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

SELMA 

80.5 

56.3 

68.4 

•  8 

90 

2 

37 

21 

53 

1 

0 

0 

0 

2.64 

.76 

.0 

0 

3 

2 

1 

TUSKEGEE  2 

79.1 

57.0 

68.1 

89 

12 

39 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

.75 

6 

.0 

0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

BO.O 

55.5 

67.8 

.5 

87 

,6+ 

38 

21 

62 

0 

0 

0 

0 

1.19 

-  .59 

.54 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

67,1 

-  .1 

3.13 

1.29 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

81. 3 

53.6 

67,5 

89 

5 

37 

26 

64 

0 

0 

0 

0 

1.64 

1.54 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

82.2 

55.5 

68.9 

38 

21 

36 

1 

0 

0 

0 

1.46 

.70 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

BRANTLEY 

82.5 

52.7 

67,6 

89 

4+ 

34 

22 

64 

0 

0 

0 

0 

.71 

-  1.08 

.50 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

HKbWION    i  Dot 

82.1 

53.5 

67.8 

1.1 

89 

4 

36 

22 

47 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.89 

1.05 

7 

,0 

0 

4 

3 

1 

CAMDEN  3  NNW 

79.9 

S3. 6 

66.8 

90 

4 

36 

22  + 

68 

1 

0 

0 

0 

7,01 

3.01 

7 

.0 

0 

4 

3 

3 

CHATOM 

81.1 

52.7 

66.9 

90 

2 

35 

22 

62 

1 

0 

0 

0 

5,55 

2.98 

30 

,0 

0 

7 

2 

2 

CLAYTON 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

81.4 

58.0 

69.7 

89 

2 

42 

22 

41 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  .85 

.43 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

8  2.7M 

57.  5M 

70. IM 

94 

3 

40 

2  \ 

33 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

cUFAULA 

82.1 

54.0 

68.1 

.7 

87 

3 

38 

26 

46 

0 

0 

0 

0 

.91 

-  .70 

.75 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

80.9 

52.9 

66.9 

89 

4 

38 

26+ 

68 

0 

0 

0 

0 

.94 

.62 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRISCO  CITY 

81.1 

55.7 

89 

38 

21 

45 

0 

0 

0 

0 

1.52 

~  .45 

.72 

6 

.  0 

0 

3 

1 

0 

GENEVA 

81.0 

56.4 

68.7 

88 

6  + 

39 

26 

47 

0 

0 

0 

0 

.71 

-  .72 

.58 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

80.  3 

51.5 

91 

2 

33 

22 

77 

1 

0 

0 

0 

6.60 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENVILLE 

80.9 

57.8 

69.4 

1.8 

88 

2 

40 

21 

34 

0 

0 

0 

0 

1.21 

-  .86 

.34 

31  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEADLAND 

82. 3M 

56. 4M 

69.  4M 

90 

19 

42 

22  + 

30 

1 

0 

0 

0 

.70 

.70 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

77.8 

57.0 

67.4 

-  .2 

85 

15  + 

34 

21 

62 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.83 

.68 

6 

.0 

0 

5 

3 

0 

LOCKHART 

82.6 

57.7 

70.2 

90 

5+ 

41 

21 

37 

3 

0 

0 

0 

2.76 

1.73 

7 

,0 

0 

3 

2 

1 

NATCHE  Z 

81  .9M 

50.6M 

66. 3M 

33 

22 

72 

2 

0 

0 

0 

1  .79 

.70 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

OZARK   6  NNW 

82.1 

54.8 

68.5 

-  .3 

89 

2 

39 

21 

45 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  .07 

.76 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

78.8 

56.8 

67.8 

86 

5  + 

40 

21 

55 

0 

0 

0 

0 

1.37 

1.12 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

79.6 

52.5 

66.1 

,  2 

90 

3 

37 

22+ 

72 

1 

0 

0 

0 

3.30 

.0 

0 

5 

4 

2 

SEALE 

80.2 

53.0 

66.6 

88 

4+ 

36 

26 

72 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.78 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

63.3 

85 

3 

10  2 

0 

0 

2 

0 

8.75 

6.68 

4.84 

31 

.  0 

0 

5 

5 

2 

TROY 

80.5 

58.7 

69.6 

2.2 

88 

2 

39 

21 

29 

0 

0 

0 

0 

1.30 

-  .49 

.62 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

WHATLEY 

80.9 

52.7 

66.8 

89 

4+ 

35 

22 

64 

0 

0 

0 

0 

3.45 

1.10 

31 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

67.8 

.2 

2.59 

.73 

.0 

1 

GULF 

SAY  MINETTE 

82.4 

59.2 

70.8 

90 

3  + 

41 

21 

23 

2 

0 

0 

0 

4.77 

3.26 

6 

.0 

0 

3 

2 

2 

80.3 

57.5 

68.9 

—     ,  ^ 

87 

19+ 

41 

22 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1.61 

.0 

0 

5 

2 

2 

CODEN 

83.2 

59.4 

71.3 

90 

2 

40 

22 

22 

1 

0 

0 

0 

6.86 

3.24 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

FAIRHOPE 

81.4 

69.7 

70.6 

1.3 

89 

4  + 

42 

21 

23 

0 

0 

0 

0 

6.58 

4.00 

1.23 

6 

,0 

0 

6 

2 

2 

FORT  MORGAN 

73.9 

88 

4 

52 

22 

8 

0 

0 

0 

0 

5.80 

2.55 

30 

,0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

80.4 

59.3 

69.9 

.8 

89 

2 

40 

21 

36 

0 

0 

0 

0 

3.81 

.05 

1.96 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOBILE 

80.6 

61.6 

71.1 

89 

3+ 

43 

20 

33 

0 

0 

0 

0 

5.54 

3.65 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

81.1 

57.3 

69.2 

89 

2 

42 

31  + 

43 

0 

0 

0 

0 

4.62 

1.76 

31 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

70.7 

1.3 

5.22 

2.66 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

• 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

a 
> 

0 

£ 

Peicent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00  a 
CST 

H 

CO 

a  V 

0 

o 
X 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1 00-1 99 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  covei 
sunrise  to  s 

BIRMINGHAU  WB  AIRPORT 

ENE 

8 

4.6 

28 

W 

31+ 

94 

95 

59 

79 

3 

0 

6 

1 

1 

0 

11 

66 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

8 

4.8 

18++ 

SE 

30 

91 

93 

57 

74 

4 

4 

1 

2 

0 

1 

12 

5.8 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

14 

7.2 

26++ 

NW 

31 

88 

93 

54 

74 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

11 

4.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

11 

6.0 

21 

W 

31 

87 

89 

56 

74 

4 

1 

3 

0 

1 

0 

9 

67 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Slahon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


S  1  6 

8  1 

9 

 1  

10  1  11 

12 

 1  1  

13  1  U  1  IS 

16  {  17  1  18 

 1- 

19  1 

1 

20  1  21 

22  {  23  1  24 

25 

1  r 

28  1 

27 

 1  r 

28     29  1  X 

31 

.la 

.55 

•  .97 

.21 

.67 

• 

•  85 

.53 

1.10 

.02  .70 

•  69 

.02 

7 

T 

.13 

•  03 

.29 

2^24 

•  70 

2.00 

•  60 

•4S  1.12 

•  15 

.16 

.o» 

7 

T 

.13 

.09 

.21 

1.2> 

7 

•  90 

■  04 

7 

2.11 

•  10 

1^54 

T 

T 

•se  •«) 

•  02 

.08 

•  10 

T 

T 

7  .10 

•  96 

•  36 

•  60 

.10 

•  19 

•  22 

.38 

.97 

T  1^9t 

•  05 

.05 

1.12 

T 

•  06 

.97 

•  •la 

•  02 

1.11 

•  07 

•  11 

•  42 

•  69 

•  1^92 

• 

.15 

•  53 

1^67 

U50 

T 

.89 

1^08  •95 

•  05 

.12 

•  60 

•  10 

i^aa 

1.42 

.09 

.81 

•02  .70 

•  07 

•  02 

T 

•  65 

.7a 

•  3a 

.27 

.03 

.19 

.69 

.18 

•  21 

•  02 

.85 

.96 

.08 

.05 

•  11 

1.05 

1.09  1 

*95 

.16  3.26 

•  03 

1.30 

.33  .6S 

.15 

•  50 

1.36 

1.01 

1  •SS 

•  02 

.17 

1.84 

•93  •29 

•  23 

•  30 

.32 

•  17 

•  zs 

•  05 

•  06 

• 

.79 

•  93 

•  68 

T 

.04 

•  30 

•  17 

7 

.74 

^  *  1  B 

•  11 

•  «« 

•  65 

•  27 

.16 

•  64 

•  •39 

1.06 

.01 

- 

•ao 

.73  .11 

.16 

•  26 

7 

U22 

•  37 

7 

7 

.12 

•  48 

1^33  1.66 

•  08 

•  25 

.21 

•  65 

1^»» 

•  09 

1.30 

.76 

7 

.07 

7 

2^10 

7 

•  19 

.09 

•  50 

.12 

.37 

1^05 

•  03 

•  92 

.40 

.62  .63 

.25 

•  23 

.43 

7 

7 

1.72 

•  08 

•  09 

.0) 

.49 

1.57 

•  38 

•oa 

•  10 

•  09 

•  03 

•  11 

.02 

.90 

1.26 

.12 

.77 

•  64 

•06  1^56 

3.01 

.02 

T 

•  01 

•  03 

.02 

.03 

1.92 

•  39 

•  58 

.76 

.28 

7 

.09 

T 

.09 

•«5  ^76 

.06 

•  69 

•  18 

.44 

•  72 

.88  .63 

.05 

.40 

.26 

•  07 

^  'oft 

.09 

7 

•  69 

T  2.40 

.05 

.06 

.73 

T 

•  02 

•  06 

•  69 

.76 

.64 

.36 

•  70 

'jo 

•  90 

•22  ••*9 

.14 

.12 

•  21 

T 

2.91 

•  39 

1^9« 

.35 

.70 

•  65 

•  10 

.57 

•  46 

•10  1^*5 

.04 

1.30 

.08 

•  04 

.63 

.1! 

•  39 

.22  1.53 

.20 

•  18 

l.tl 

.51 

.36 

.04 

•6a 

•  60 

.60 

1.10 

•  27 

*45 
* 

•  79 

- 
3^2* 

- 

•  11 

.03 

•  05 

- 

•  15 

•  60 

- 

.01 

- 
2.92 

•  57 

•  10 

.70  1.32 

.15 

U24 

•  19 

•  09 

•  03 

•  89 

1^60 

•  07 

.08 

.73 

1  'ift 

•  02 

•  Ot 

•  64 

•  44 

.02 

.25  1.1* 

•  25 

T 

.15 

•  90 

•  7* 

7 

•  4> 

.05 

•  2a 

7 

2.78 

•  41 

T 

•  03 

.94 

1.19 

.60  .39 

•  60 

*19 

.21 

•96  •Sft 

•  91 

2.29 

.16  ^98 

•  14 

.04 

.29 

•  46 

.02  1.29 

.65 

.02 

•  07 

.92 

1.38 

•*7  1.04 

.05 

.09 

•  11 

•  02 

.02 

7 

.63 

.17  1.03 

.04 

.09 

•  51 

•  04 

•  01 

.70 

1.01  .38 

.03 

.03 

.31 

7 

.66 

.01 

.66 

1.36 

.78 

.04 

•IT 

•02 

•  >7 

•  66 

.27 

1*72 

•01  ^22 

.43 

7 

•  02 

T 

•  17 

•62  .76 

•  12 

.08 

•  02 

•le 

•  02 

'^^ 

.05 

1^03 

.65 

•  70 

7 

7 

.90  .91 

•  06 

.09 

•  29 

.12 

*  '54 

•  09 

•  84 

1.70 

•  15 

•  35 

•  70 

•  90 

1^40 

.25  .38 

•  10 

- 

~ 

- 

■" 

.09 

.75 

•  01 

T 

.05 

•  0] 

.02  .62 

.03 

.02 

•  04  7 

.01 

7 

7 

.20 

3.23 

.36 

.14 

•  03 

•  40 

.4' 

la99 

.63  1.3^ 

1.20 

.45 

•  36 

.69  .25 

.06 

.22 

•  11 

•  64 

•  04 

•  90 

•67  .73 

.12 

•  28 

•  09 

.79 

•07  1.64 

.13 

.11 

•  61 

.04 

•  82 

.94 

•56  •9& 

.32 

.30 

•  77 

•  15 

•  01 

1.90 

2^30 

.12 

.01 

•  11 

U06  .64 

.31 

.39 

1.23 

1.90 

•  83 

1  tOi 

.06 

•  86 

•  63 

.10 

.04 

.29 

•50  2^20 

•  30 

2.99 

.29 

•16  1.6* 

•  12 

.18 

•  09 

.07 

.06  .72 

.37 

T 

7 

7 

•  30 

.21 

1.67 

.08 

•  55 

U29 

.04 

.08 

•  83 

.32  l.iZ 

.03 

•  59 

.10 

1.25 

.04 

* 

•03  1.95 

.27 

.03 

•  01 

•  08 

.02 

•  02 

.03 

7 

.19 

2<06 

.30  .76 

T 

.80 

•  88 

.35 

.20 

.97 

7 

.03 

•  50 

1.10 

.75 

.97 

'm 

.02 

.56 

•  10 

•01 

T 

1.10 

T 

•13  .83 

.32 

•  12 

4.90 

.91 

.02 

.02 

.30 

•  23 

•  54 

.01 

.92 

T 

•  01 

1  1< 

.17  1.29 

.27 

.32 

.34 

•  04 

•  02 

.06 

•  09 

7 

1.06 

3.59 

•  02 

.52 

1^75 

1.00  .54 

.03 

•  26 

.39 

•06 

•  36 

.14 

.41 

.31  1.04 

.13 

•  06 

.10 

•  94 

.03 

.06 

.37 

2.65 

.52 

.10 

.05 

.80 

.10 

.12  2.02 

.14 

.41 

.41 

.34 

1^09 

.01 

1.22 

.04  .76 

•  10 

.93 

.37 

.53 

•  04 

1*12 

1^12 

.05 

.06 

.oe 

.95 

1.22 

•  10 

.22 

1 

.96 

.74 

•  39 

.36 

.70 

.10  2.08 

.25 

.12 

•  15 

•  20 

.la 

.32  .68 

.50 

.56 

.40 

.05 

.93 

1.65 

.86 

U23 

.81 

1.24 

.11 

1.02 

•  64 

2.30 

.0! 

1.80 

.01  1.73 

.04 

.02 

.65 

•  01 

.02 

.83 

•  03 

•  Oi 

7  .o< 

.48 

2^08  •OJ 

.09 

.29 

7 

T 

•  92 

T 

.63 

•02  ,^^ 

.2a 

•  02 

.11 

1^15 

.01 

.47 

1.20 

•  40 

.55 

1^15 

.0! 

.90 

1.09 

.41 

•  20 

.58 

.48 

•  96  1 

■  35 

.7! 

.67 

.21 

3.20 

2.4C 

.27 

.39 

.71 

.55 

.41 

A86EVILLE    1  NNW 
AOOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXAMOER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NH 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLET  3  S 
ASHLAND 

ASHVILLE  *  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATWORE  STATE  FARM 
AueuRN   3  Sm 

AUTAUGAVILLE 

BANKMEAO  LOCK  AND  OAH 

BAT  MINETTE 

BELOREEN 

BELLE  NINA   2  N 

BESSEMER  «  SW 
BETmlEmEm 
BILLlN&SLET    1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  wB  AP  R 

BISHOP 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREmTON  3  SSE 
BRIDGEPORT   2  W 

BROOKwOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  SH 
CAHOEN  3  NNH 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CKATOH 

CHlLDERSBURG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLAN TON 

CLAYTON 
COOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
COLBERT  STEAM  PLAMT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

DADEvlLLE 

DAHCY  *  N 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 

DCCATUR  SUBSTATION 
DELTA 

D£MOfK)LlS  LOCK  AND  DAN 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELKMONT 

ELROO 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITT  8LK  POND  TWR 

FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GARTH 
GENEVA 
GEORCIANNA 

GILBERTOWN 
GORGAS 
IGREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

GULF   SNORES  POST  OFFICE 
.GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  EVAP 
GUNTERSVILLE  DAM 
MALEYVILLE 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

hAVNEVlLLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

MODGES 

HONTSVILLE  SUBSTA 
HUNTSVILLE  WB  AP 

MUSTlEVILLE 

HYTOP 

IDCR 

'JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE  2  5W 


3.60 
6.62 
7.06 


RECORD  MISSING 


3.30 
4.6« 

3.6» 
5.99 

4,77 
4,34 
3.74 


6.06 
2.73 
4.36 
3.20 
2.71 

3.09 
3.32 
2.91 


4^00 
4.B0 
9.78 
9.43 


4.69 
4.74 
3.9a 


2.46 
4.72 
7.99 
3.81 


2.96 
4.29 
4.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     U  IS 


22     23  24 


JASPER  4  N 
JORDAN  OAH 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

LEES8URC 

LIVINGSTON 

LOCKMART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAOELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  Ng 
MARTIN  OAM 

MATHEWS   1  SSW 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

MINTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE 
NONTE  SANO 

MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULT ON 
MOULTON  2 

MUSCLE  bMOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 
NEWBURG  2  NE 
NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 


PICKENSVlLLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVlLLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAINSVILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
R08ERTSDALE  1  E 
ROCKfORD 

ROCK  MILLS 

RU5SELLVILLE 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOHB 

SNOW  HILL 

SOUTH  HlLL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUGA  I*  NE 
SYLVANIA 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGE6  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 
VERNON 
WAOLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  OAM 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA  1  w 
WMATlEY 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 


2.76] 
2.47i 
1.9X1 


I  RECORD  MISSING 


3.79 
5.51 


2.07j 
3.81 
5.5* 
4.06 


4.97 

2.90 
3.24 


5.46{ 
1.3(^ 
3.76, 


7,99 
7.67 
3.88 


5.9<» 
1.49 
2.08 
3.231 
3.«e| 

«.8& 

3.221 
2.54] 
3.13 
8.75; 

3.54| 
2.251 
4. 85' 

1.3a 


3.62' 
3.351 
1.84J 
2.351 


5.70| 
3.27 
3.04 
4.531 
2.7« 


2.23| 
2.641 


.49 
1.02 


.17 
T  1.10 
.03  2.01 


1.42 
.02  1.08 
.20 


1.33 
1.13 
1.55 
.78 
T  1.22 

1.56  1.20 


.07  1.07  .23 


.96     .02  T 


.60{ 
^63 


1.02 
.15  1.50' 


2.63 
2.99 
I. 01 
.03  1.60 

1.20 
1.50 
1.67 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUBAMA 

OCTOBER  1960 


Slalio 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
;aANKHEAO  LOCK   AND  DAM 
SAY  MINETTE 
9ELLE  MINA  2  N 
3ESSEMER  4  SW 
BIRMINGHAM  MB  AP 
SRANTLEY 
IREWTON  3  SSE 
IRIDGEPORT  2  W 
lALERA  2  SW 
:AH0EN  3  NNH 
:AMP  HILL   2  NW 

:entre  5  SW 
tentreville 
:hato« 

XILOERSBURG  WTR  PLANT 
ITRONELLE 
lANTON 


CLAYTON 
tOOEN 


lAYTON 
lECATUR 

»EHOPOLIS  LOCH   AND  0AM 

L 

MTHAN  FAA  AIRPORT 

"0U8LE  SPRINGS 
NTERPRISE 

.UFAULA 

i 

>>ERGREEN  FAA  AIRPORT 
AIRHOPE 
ALtVlLLE 


I>*r  Oi  Honlh 

1 
& 
• 

4 

1  1  2 

3 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

U  i  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26| 

 i 

29 

30 

31 

MAX 

79 

83 

82 

80 

92 

71 

71 

71 

74 

79 

78 

79 

79 

90 

SO 

SO 

80 

79~ 

"so" 

72 

72 

65 

69 

60 

68 

64 

73.4 

MIN 

57 

54 

56 

57 

62 

62 

63 

60 

62 

56 

55 

51 

52 

54 

96 

62 

59 

53 

49 

50 

35 

35 

37 

37 

39 

40 

46 

44 

40 

43 

45 

90.7 

MAX 

>i 

86 

86 

86 

84 

75 

81 

82 

81 

81 

83 

93 

93 

95 

78 

82 

82 

81 

67 

75 

79 

67 

67 

78.3 

MIN 

51 

52 

55 

56 

60 

63 

65 

65 

56 

53 

53 

50 

51 

53 

62 

55 

53 

49 

53 

49 

33 

39 

36 

44 

37 

36 

43 

39 

39 

SO 

90 

49.4 

MAX 

87 

88 

85 

87 

88 

98 

86 

83 

80 

84 

92 

86 

S3 

64 

80 

84 

79 

71 

69 

70 

72 

79.9 

MIN 

52 

56 

54 

53 

59 

58 

54 

52 

50 

51 

53 

92 

54 

50 

56 

58 

55 

43 

42 

49 

46 

92.4 

MAX 

S3 

86 

87 

87 

89 

88 

75 

87 

86 

84 

63 

83 

65 

86 

86 

87 

64 

83 

89 

92 

62 

81.3 

MIN 

56 

56 

66 

66 

61 

65 

67 

68 

58 

57 

55 

56 

56 

56 

63 

57 

54 

51 

98 

58 

38 

38 

39 

45 

40 

37 

49 

90 

41 

53 

47 

93.6 

MAX 

S* 

84 

87 

86 

77 

75 

79 

82 

77 

78 

82 

62 

S3 

86 

72 

82 

60 

SO 

76 

74 

63 

74 

68 

79 

66 

64 

76.3 

MIN 

53 

52 

57 

57 

63 

64 

65 

61 

58 

57 

56 

52 

56 

57 

60 

54 

47 

52 

96 

39 

35 

38 

38 

45 

40 

43 

49 

43 

40 

57 

40 

91.1 

MAX 

8A 

82 

86 

87 

82 

76 

78 

f»l 

79 

79 

81 

82 

85 

61 

79 

81 

80 

81 

71 

79 

73 

69 

74 

72 

72 

65 

63 

76.7 

MIN 

53 

52 

50 

52 

58 

62 

63 

66 

55 

54 

51 

49 

52 

93 

52 

46 

47 

52 

49 

35 

39 

39 

45 

36 

38 

40 

42 

36 

49 

49 

48.7 

MAX 

81 

81 

85 

82 

82 

74 

78 

76 

80 

77 

77 

77 

SO 

79 

79 

76 

80 

60 

67 

73 

56 

71 

70 

70 

69 

73.8 

MIN 

52 

56 

57 

56 

61 

60 

61 

62 

58 

54 

57 

55 

49 

52 

62 

55 

50 

45 

52 

42 

31 

32 

39 

39 

36 

47 

50 

40 

39 

39 

39 

49.3 

MAX 

87 

90 

89 

89 

86 

80 

82 

85 

84 

84 

82 

65 

86 

85 

86 

86 

84 

86 

83 

78 

60 

81 

77 

71 

62.2 

MIN 

58 

61 

60 

61 

64 

65 

68 

62 

59 

59 

58 

56 

56 

57 

62 

62 

60 

56 

62 

55 

38 

40 

41 

49 

46 

44 

56 

93 

46 

99 

90 

99.9 

MAX 

84 

85 

86 

97 

86 

85 

80 

80 

84 

65 

82 

S3 

82 

64 

84 

84 

83 

S3 

63 

59 

79 

69 

76 

74 

74 

66 

79.1 

MIN 

54 

57 

57 

60 

62 

65 

67 

69 

59 

58 

60 

59 

59 

99 

64 

61 

58 

S3 

56 

57 

36 

40 

46 

45 

45 

38 

44 

49 

49 

94 

60 

94.7 

MAX 

83 

85 

88 

87 

87 

83 

79 

91 

92 

79 

79 

81 

81 

83 

84 

77 

93 

79 

SO 

63 

70 

70 

79 

77.4 

MIN 

57 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

63 

58 

58 

57 

54 

56 

55 

98 

60 

97 

95 

53 

53 

37 

37 

41 

43 

46 

49 

50 

46 

49 

49 

47 

93.4 

MAX 

89 

90 

90 

89 

81 

74 

83 

94 

85 

85 

84 

65 

66 

84 

87 

88 

86 

86 

85 

SO 

83 

81 

SO 

S3 

79 

73 

82.4 

MIN 

62 

64 

65 

65 

68 

65 

68 

66 

65 

65 

62 

61 

61 

61 

69 

61 

61 

66 

61 

54 

41 

42 

47 

54 

97 

90 

99 

96 

90 

63 

91 

99.2 

MAX 

83 

85 

85 

82 

75 

76 

76 

80 

77 

77 

80 

81 

76 

80 

75 

8 1 

77 

70 

65 

62 

78 

69 

66 

79.1 

MIN 

55 

55 

58 

56 

61 

60 

63 

63 

58 

55 

53 

49 

49 

53 

61 

49 

45 

52 

43 

32 

32 

39 

39 

38 

47 

48 

40 

36 

44 

49.4 

MAX 

85 

88 

86 

86 

83 

76 

63 

83 

80 

80 

80 

82 

83 

64 

79 

81 

79 

81 

77 

70 

63 

77.4 

MIN 

53 

57 

56 

58 

64 

64 

66 

64 

55 

55 

53 

51 

51 

52 

64 

57 

93 

47 

56 

46 

33 

33 

36 

43 

39 

44 

49 

40 

39 

99 

49 

90.8 

MAX 

83 

85 

87 

85 

82 

76 

81 

79 

77 

77 

80 

80 

79 

62 

76 

81 

79 

59 

63 

70 

63 

70 

79.7 

MIN 

57 

57 

61 

61 

65 

66 

66 

64 

59 

56 

55 

54 

55 

57 

61 

55 

55 

50 

59 

39 

35 

38 

42 

47 

45 

49 

90 

44 

41 

99 

42 

93.0 

MAX 

86 

87 

89 

89 

98 

87 

76 

85 

88 

66 

84 

85 

86 

88 

88 

85 

86 

82.9 

MIN 

55 

56 

56 

59 

63 

66 

67 

68 

58 

56 

56 

56 

55 

57 

65 

58 

54 

50 

57 

59 

39 

34 

37 

42 

38 

39 

47 

49 

39 

91 

93 

92.7 

MAX 

87 

88 

87 

89 

85 

77 

88 

86 

87 

85 

64 

85 

86 

85 

65 

85 

80 

63 

80 

78 

73 

82.1 

MIN 

55 

57 

57 

59 

61 

66 

68 

63 

59 

57 

56 

59 

55 

55 

63 

59 

96 

54 

60 

56 

40 

36 

39 

46 

40 

38 

51 

91 

39 

99 

92 

93.9 

MAX 

78 

80 

80 

78 

79 

75 

72 

76 

69 

71 

75 

77 

73 

80 

70 

73 

60 

69.9 

MIN 

55 

51 

56 

59 

59 

61 

63 

63 

53 

57 

55 

51 

51 

51 

60 

56 

90 

44 

48 

49 

31 

33 

37 

36 

31 

41 

49 

40 

38 

92 

4« 

49.0 

MAX 

78 

80 

79 

80 

75 

69 

74 

74 

73 

72 

74 

73 

79 

75 

73 

72 

74 

67 

69 

99 

65 

70 

»9 

60 

96 

70.4 

MIN 

50 

53 

53 

54 

62 

61 

63 

64 

53 

55 

48 

49 

50 

51 

56 

52 

90 

42 

92 

46 

33 

30 

33 

40 

37 

38 

48 

40 

39 

54 

43 

48.2 

MAX 

81 

80 

86 

90 

87 

75 

85 

85 

85 

65 

83 

84 

86 

89 

85 

86 

SO 

90 

73 

66 

72 

76 

SO 

78 

69 

80 

78 

67 

70 

79.9 

MIN 

56 

58 

58 

61 

65 

66 

68 

60 

59 

59 

55 

57 

56 

96 

62 

59 

96 

52 

60 

93 

36 

36 

39 

50 

42 

43 

48 

47 

42 

59 

48 

93. 6 

MAX 

82 

84 

84 

86 

86 

95 

80 

80 

78 

76 

61 

82 

82 

83 

85 

82 

81 

81 

80 

76 

98 

67 

72 

73 

75 

67 

75 

65 

77.7 

MIN 

55 

50 

54 

57 

59 

61 

62 

63 

60 

51 

53 

51 

51 

52 

56 

55 

92 

47 

90 

96 

33 

34 

39 

40 

41 

37 

41 

42 

39 

41 

54 

49.9 

MAX 

82 

80 

87 

86 

85 

83 

74 

77 

78 

76 

76 

82 

81 

62 

65 

76.3 

MIN 

54 

50 

55 

58 

60 

62 

64 

61 

57 

54 

52 

49 

92 

94 

97 

56 

91 

49 

50 

91 

33 

35 

37 

45 

35 

39 

42 

49 

36 

41 

48 

49.3 

MAX 

84 

86 

87 

87 

89 

84 

75 

80 

82 

62 

93 

S3 

89 

86 

81 

84 

62 

82 

98 

79 

76 

76 

79. 1 

MIN 

55 

56 

56 

58 

62 

64 

65 

63 

58 

57 

55 

53 

53 

93 

57 

58 

55 

47 

52 

94 

34 

35 

36 

49 

41 

44 

45 

40 

43 

46 

48 

91.2 

MAX 

88 

90 

88 

89 

83 

71 

82 

84 

65 

85 

84 

85 

87 

83 

87 

86 

85 

81 

72 

67 

75 

79 

63 

82 

75 

82 

79 

80 

66 

66 

81.1 

MIN 

53 

55 

56 

58 

62 

66 

68 

60 

59 

60 

55 

53 

53 

52 

59 

58 

58 

53 

62 

52 

39 

35 

37 

48 

42 

43 

92 

47 

39 

53 

46 

52.7 

MAX 

84 

87 

87 

86 

82 

76 

81 

80 

79 

79 

82 

81 

83 

65 

76 

81 

79 

79 

69 

70 

67 

69 

77.9 

MIN 

54 

55 

58 

59 

62 

65 

66 

66 

57 

57 

55 

53 

53 

95 

63 

56 

54 

48 

56 

50 

34 

37 

39 

49 

39 

41 

43 

47 

40 

53 

49 

51.9 

MAX 

86 

87 

86 

87 

81 

74 

79 

83 

84 

62 

62 

82 

84 

S3 

85 

84 

81 

84 

87 

74 

63 

7j 

62 

79 

79 

77 

81 

75 

77 

75 

75 

80.3 

MIN 

60 

62 

64 

63 

65 

63 

65 

62 

60 

63 

59 

59 

60 

99 

62 

62 

60 

58 

64 

54 

43 

41 

46 

93 

97 

98 

56 

93 

47 

99 

49 

"  97.9 

MAX 

81 

85 

85 

95 

85 

94 

74 

79 

81 

80 

60 

60 

82 

S3 

65 

60 

81 

80 

81 

77 

98 

71 

75 

78 

74 

69 

76 

72 

74 

64 

77.5 

MIN 

52 

55 

55 

56 

62 

64 

65 

66 

56 

55 

54 

52 

52 

94 

60 

57 

56 

47 

55 

53 

31 

35 

37 

45 

40 

39 

43 

44 

37 

43 

44 

90.9 

MAX 

83 

85 

87 

86 

86 

89 

80 

65 

82 

84 

66 

87 

86 

64 

84 

85 

82 

62 

76 

60 

63 

62 

64 

66 

66 

67 

60 

61 

62 

63 

62 

60 

58 

56 

57 

59 

38 

40 

47 

MAX 

89 

90 

89 

88 

85 

78 

88 

85 

86 

87 

86 

86 

89 

89 

88 

80 

87 

85 

84 

77 

71 

71 

77 

81 

83 

81 

94 

82 

80 

83 

73 

83.2 

61 

62 

62 

64 

69 

68 

68 

64 

64 

64 

63 

59 

60 

61 

67 

64 

61 

62 

68 

59 

42 

40 

47 

93 

94 

90 

60 

55 

91 

66 

93 

MAX 

82 

86 

88 

85 

72 

91 

82 

62 

SO 

93 

89 

65 

64 

63 

80 

S3 

77 

56 

64 

71 

71 

80 

80 

69 

77 

73 

77 

67 

78.9 

59 

61 

61 

64 

68 

65 

67 

64 

60 

60 

58 

60 

59 

97 

60 

60 

60 

53 

57 

55 

36 

39 

45 

53 

47 

90 

99 

51 

43 

97 

46 

59.8 

MAX 

82 

81 

86 

82 

80 

81 

82 

79 

75 

77 

72 

49 

60 

69 

74 

79 

74 

63 

72 

66 

71 

66 

79.1 

59 

59 

61 

60 

64 

63 

65 

66 

60 

58 

56 

5J 

53 

96 

57 

57 

94 

48 

50 

48 

37 

35 

35 

42 

42 

47 

90 

43 

40 

40 

46 

51.7 

MAX 

83 

87 

91 

83 

61 

93 

84 

S3 

79 

80 

70 

76 

76 

63 

78.3 

MIN 

55 

55 

57 

57 

59 

57 

65 

65 

57 

57 

55 

56 

55 

99 

65 

60 

96 

51 

51 

93 

36 

36 

36 

39 

49 

46 

97 

52 

42 

43 

49 

52.4 

MAX 

87 

89 

88 

87 

84 

96 

95 

64 

89 

84 

89 

85 

83 

89 

89 

83 

72 

72 

62 

78 

SO 

76 

79 

S3 

80 

78 

76 

70 

81.4 

MIN 

62 

63 

65 

65 

66 

68 

70 

69 

65 

62 

60 

66 

63 

60 

66 

63 

61 

98 

63 

49 

44 

42 

45 

53 

49 

49 

99 

53 

90 

96 

48 

MAX 

83 

85 

SO 

79 

82 

78 

78 

50 

70 

78 

75 

60 

72 

68 

70 

72 

75.8 

MIN 

56 

58 

59 

58 

61 

63 

65 

65 

58 

55 

54 

52 

53 

94 

56 

57 

92 

49 

52 

47 

32 

35 

40 

45 

42 

44 

48 

43 

38 

42 

40 

MAX 

86 

88 

87 

85 

86 

94 

87 

86 

85 

86 

86 

84 

75 

62 

74 

77 

80 

78 

79 

82 

60 

79 

80 

82.7 

MIN 

63 

64 

62 

64 

64 

52 

68 

69 

65 

63 

62 

67 

63 

61 

61 

64 

61 

59 

60 

42 

40 

45 

46 

55 

91 

45 

94 

53 

51 

92 

MAX 

85 

86 

84 

65 

85 

85 

83 

79 

76 

78 

82 

83 

S3 

75 

75 

75 

76 

80 

78 

82.1 

MIN 

58 

58 

59 

60 

63 

65 

67 

70 

59 

60 

58 

61 

59 

60 

56 

61 

58 

53 

57 

60 

39 

40 

40 

41 

47 

38 

47 

44 

43 

45 

47 

54.0 

MAX 

87 

88 

88 

89 

84 

73 

84 

96 

95 

64 

63 

94 

96 

85 

66 

85 

83 

85 

81 

72 

64 

74 

77 

81 

78 

78 

81 

76 

79 

75 

67 

60.9 

MIN 

56 

58 

58 

60 

63 

66 

65 

63 

59 

58 

56 

55 

56 

56 

63 

60 

56 

53 

60 

49 

38 

36 

38 

47 

42 

38 

91 

46 

40 

52 

44 

52.9 

MAX 

86 

89 

88 

89 

86 

80 

93 

93 

94 

85 

84 

99 

94 

89 

65 

84 

83 

63 

83 

79 

65 

71 

76 

79 

80 

76 

82 

77 

78 

82 

71 

61.4 

MIN 

62 

63 

63 

65 

65 

66 

69 

65 

64 

66 

62 

61 

60 

69 

65 

65 

63 

62 

66 

57 

42 

44 

47 

55 

91 

51 

60 

58 

51 

64 

94 

59.7 

MAX 

82 

83 

85 

86 

95 

76 

76 

79 

90 

76 

78 

76 

90 

80 

62 

78 

82 

78 

90 

73 

59 

64 

70 

74 

78 

77 

63 

73 

69 

72 

60 

76.0 

MIN 

55 

59 

60 

61 

64 

63 

64 

64 

60 

57 

56 

50 

59 

94 

64 

57 

51 

47 

57 

47 

32 

33 

36 

41 

39 

47 

90 

40 

39 

44 

44 

91.3 

Sm  Rmtmnnc*  Ho\mm  FoUowtng  SUOob  Indmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinued 


Day  01  Month 

Station 

1  {  2 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Ave. 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

86 
53 

82 
53 

53 

59 

83 
60 

79 
61 

64 

56 

60 

55 

50 

49 

64 
64 

64 
49 

82 
59 

54 

80 
50 

44 

44 

43 

29 

31 

34 

40 

76 
39 

56 
47 

60 

43 

36 

58 

46 

781 
491 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

83 
49 

84 
58 

59 

60 

61 
61 

82 
61 

62 

57 

59 

79 

66 

77 
59 

60 
55 

79 
57 

52 

61 
56 

80 
53 

78 
53 

78 
44 

66 
48 

35 

62 
32 

70 
31 

74 
32 

76 
36 

72 
36 

65 
50 

64 

39 

33 

49 

44 

75 
49 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

86 

73 

77 
72 

71 

68 
72 

85 
72 

79 
70 

70 

73 

75 

64 
73 

71 

72 

63 

70 

83 
72 

84 
69 

85 
73 

83 
72 

82 
70 

83 
78 

76 
58 

68 
54 

70 
52 

73 
58 

75 
69 

77 
66 

78 
62 

80 
61 

76 
66 

75 
61 

80 
55 

72 
57 

80 
67 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

83 
58 

86 
61 

60 

62 

89 
64 

66 
66 

65 

63 

60 

66 
61 

84 
58 

58 

56 

86 
59 

85 
63 

62 

85 
61 

82 
57 

85 
61 

55 

60 
38 

40 

43 

52 

61 
48 

80 
47 

55 

53 

45 

48 

48 

61 
55 

SADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
53 

87 
51 

67 

59 

73 
61 

73 
62 

77 
65 

66 

77 
58 

64 

62 

81 
49 

51 

63 

63 

60 
54 

79 
53 

78 
46 

70 
52 

69 
46 

64 

36 

70 
34 

70 
37 

41 

71 
37 

56 
40 

43 

42 

36 

51 

48 

74. 
50, 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
58 

87 
58 

61 

66 

62 

66 
63 

82 
66 

66 

63 

58 

60 

58 

58 

62 
57 

62 
56 

82 
59 

59 

59 

53 

54 

53 

37 

36 

40 

45 

78 
45 

79 
47 

55 

48 

42 

72 
46 

45 

77, 
53. 

GENEVA 

MAX 
MIN 

84 
60 

85 
60 

60 

62 

88 
65 

85 
68 

75 
66 

60 
66 

66 

62 

83 
60 

64 
58 

84 
62 

65 
61 

86 
61 

86 
60 

61 

58 

56 

60 

53 

42 

41 

43 

47 

79 
44 

75 
39 

49 

55 

46 

56 

63 

81, 
56. 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

88 
53 

91 
54 

87 
65 

89 
60 

85 
63 

72 
66 

8 1 
66 

85 
60 

83 
58 

84 

56 

85 
50 

85 
53 

53 

83 
52 

86 
60 

85 
54 

82 
57 

84 

51 

60 
62 

62 

35 

33 

35 

43 

81 
41 

68 
43 

53 

45 

37 

52 

45 

60i 
51. 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

89 
62 

88 
61 

87 
61 

88 
63 

83 
67 

71 

65 

83 
67 

64 
64 

83 
63 

60 
60 

84 

59 

84 
59 

85 
59 

84 
59 

84 
65 

83 
61 

63 
60 

S3 
54 

78 
58 

73 
52 

74 
36 

76 
40 

77 
40 

61 
51 

79 

60 

76 
56 

74 
50 

76 
SO 

77 
44 

63 
60 

64 
46 

79. 
66. 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

87 
60 

88 
62 

87 
62 

87 
64 

86 
64 

74 
66 

66 
67 

87 
70 

65 
61 

63 
61 

64 

60 

61 

67 
61 

86 
62 

85 
65 

65 
64 

83 
61 

65 

59 

77 
63 

75 
58 

64 
40 

74 
44 

78 
45 

79 
53 

76 
50 

75 
46 

80 
54 

75 
54 

49 

73 
57 

69 
48 

80. 
57. 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
52 

86 

53 

86 
58 

86 
54 

85 

56 

76 
60 

79 
64 

60 
62 

76 
56 

65 

60 
54 

81 
62 

80 
51 

83 
64 

79 
60 

62 
59 

77 
65 

51 

52 

70 
43 

65 
35 

70 
35 

39 

75 
40 

73 
39 

72 
43 

42 

42 

41 

50 

42 

76. 
50. 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

82 
55 

81 
60 

59 

85 
69 

84 

63 

77 
62 

75 

65 

77 
63 

79 
59 

76 
54 

72 
56 

79 
62 

79 
54 

79 
56 

60 
58 

60 
55 

6 1 
52 

76 
49 

65 

45 

32 

34 

38 

41 

73 
42 

77 
46 

50 

73 
42 

39 

70 
40 

42 

75. 
50< 

HAMILTON 

MAX 
MIN 

82 

65 

83 
57 

57 

86 
58 

66 

62 

80 
61 

77 
63 

76 
56 

78 
58 

77 
54 

77 
56 

60 
62 

60 
54 

80 
66 

81 
60 

78 
56 

80 
51 

76 
46 

76 
54 

42 

34 

33 

40 

42 

77 
43 

77 
49 

60 

42 

39 

43 

40 

75. 
50. 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

84 
63 

86 
61 

57 

87 
64 

86 
64 

74 

65 

79 
61 

82 
60 

65 
56 

84 

57 

83 
57 

84 

57 

85 
69 

86 
59 

58 

57 

52 

65 

56 

35 

39 

42 

42 

79 
43 

74 
44 

46 

50 

42 

46 

50 

79. 
53. 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
62 

61 

87 
63 

88 
64 

80 
64 

62 

67 

86 
62 

62 
60 

59 

86 
68 

84 
61 

86 
60 

63 

85 
60 

57 

85 
56 

60 

62 

42 

42 

51 

46 

79 
44 

60 
51 

61 

76 
48 

49 

53 

64 

62. 
56. 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

85 
46 

86 
51 

87 
51 

87 
51 

80 
52 

76 
59 

77 
59 

81 
60 

79 
54 

78 
48 

62 
46 

81 
44 

84 

45 

86 
47 

;8 

50 

60 
44 

39 

85 
45 

44 

36 

30 

30 

63 
36 

77 
30 

67 
30 

75 
35 

74 
34 

31 

55 
44 

79. 
44. 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

81 
62 

82 
65 

65 

83 
65 

85 
66 

66 

65 

66 

83 
69 

62 
62 

80 
63 

60 
60 

79 
60 

62 

83 
63 

86 
63 

60 
62 

79 
61 

79 
59 

82 
59 

77 

57 

56 
34 

60 
38 

75 
42 

75 
46 

75 
54 

72 
51 

72 
52 

78 
65 

73 
47 

77 
43 

75 
52 

77. 
57. 

HUNTSVILLE  W8  AP 

MAX 
MIN 

82 
55 

86 
57 

85 
60 

85 
59 

75 
63 

79 
64 

66 

82 
62 

76 
59 

57 

54 

61 
52 

52 

84 

55 

76 
63 

81 
56 

76 
54 

76 
49 

70 
56 

56 
37 

62 
36 

70 
35 

74 

44 

75 
42 

75 
40 

64 
60 

73 
52 

54 
43 

73 
38 

67 
59 

60 
41 

75. 
51. 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

87 
52 

88 
64 

55 

57 

61 

61 

76 
64 

62 
67 

79 
65 

62 
65 

78 
53 

62 
54 

82 
48 

62 
48 

50 

78 
63 

82 
57 

78 
53 

77 
44 

76 
54 

64 
42 

62 
33 

68 

33 

73 
33' 

76 
38 

73 
37 

63 
44 

72 
43 

68 
43 

68 
35 

67 
57 

62 
47 

76. 
49. 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
69 

58 

60 

63 
60 

79 
60 

62 

64 

69 

55 

55 

54 

55 

55 

60 

60 
66 

79 
53 

60 
52 

75 
57 

70 
60 

64 

35 

67 
♦3 

71 
46 

74 

51 

71 
45 

67 
43 

72 
5" 

71 
48 

71 
42 

63 
51 

64 

54 

75. 
53. 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

87 
56 

89 
58 

86 
69 

61 

81 
66 

71 
66 

81 
67 

63 

58 

59 

57 

58 

66 

55 

65 

63 
59 

80 
59 

81 
52 

79 
64 

70 
46 

64 

36 

71 
36 

40 

60 
51 

79 
44 

69 
50 

78 
56 

73 
47 

73 
39 

66 
57 

67 
45 

78. 
54. 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
61 

60 

62 

90 
65 

85 
67 

68 

85 
70 

61 

61 

83 
61 

61 

62 

60 

57 

63 

62 

59 

85 
63 

83 
59 

64 
41 

53 
44 

75 
45 

79 
49 

81 
47 

77 
45 

52 

84 

58 

76 
48 

62 
57 

79 
49 

82. 
57. 

MADISON 

MAX 
MIN 

80 
55 

80 
54 

60 

59 

81 
62 

73 
62 

65 

62 

58 

57 

56 

51 

51 

65 

63 

75 
56 

79 
53 

74 

47 

72 
65 

59 
44 

55 
33 

59 

33 

70 
32 

72 
40 

72 
38 

71 
49 

63 
49 

70 
43 

63 
38 

69 
51 

66 
43 

73. 
50. 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

85 
59 

87 
60 

60 

62 

84 
67 

73 
65 

62 
67 

64 

81 
60 

60 
60 

68 

58 

58 

57 

64 

61 

60 

81 
58 

63 

52 

35 

39 

40 

77 
49 

75 
46 

67 
45 

77 
52 

73 
46 

74 
42 

67 
58 

65 
46 

78. 
65. 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 

56 

84 
59 

84 
59 

61 

85 
62 

78 
64 

80 

67 

67 

82 
59 

79 
63 

60 

80 
59 

66 
55 

66 

58 

82 
66 

80 
66 

76 
63 

62 
54 

76 
57 

72 
54 

56 
43 

58 

50 

75 
42 

75 
49 

72 
45 

66 
42 

73 
51 

71 
49 

76 
36 

66 
64 

65 
51 

77. 
55. 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

81 
56 

88 
68 

85 
62 

86 
62 

86 
63 

85 
64 

75 
65 

59 

82 
58 

82 
57 

82 
56 

66 
56 

64 

56 

65 
62 

60 

63 
57 

80 
52 

64 

50 

78 
55 

79 
46 

55 
38 

71 
40 

75 
49 

77 
46 

78 
46 

76 

51 

67 
61 

73 
46 

78 
50 

57 
41 

68 
40 

79. 
53. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
63 

65 

87 
65 

82 
66 

72 
67 

81 
67 

65 

85 
64 

83 
65 

62 

60 

84 

62 

62 

66 

85 
66 

63 

63 
62 

60 
69 

47 

40 

73 
43 

76 

*a 

79 
55 

79 
54 

60 
52 

81 
60 

79 
55 

77 
62 

80 
64 

69 
46 

60. 
59. 

MOBILE 

MAX 
MIN 

88 
67 

89 
68 

69 

73 

82 
68 

74 
66 

68 

69 

67 

65 

63 

65 

87 
64 

66 

66 

66 

64 

65 

60 

43 

44 

51 

50 

57 

81 

66 

80 
61 

58 

76 
59 

54 

77 
60 

47 

80. 
61. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
63 

62 

64 

86 
68 

76 
69 

70 

66 

63 

53 

61 

61 

61 

62 

67 

53 

60 

55 

62 

45 

41 

43 

44 

60 

74 
45 

65 
44 

52 

74 
51 

75 
45 

67 
59 

47 

79. 
57. 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
58 

59 

58 

76 
61 

75 
62 

65 

64 

60 

56 

55 

50 

62 

56 

62 

66 

50 

46 

55 

38 

31 

33 

43 

77 
40 

76 
39 

64 
47 

73 
49 

70 
40 

70 
36 

56 

64 
44 

76. 
60. 

MUSCLE  SHOALS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
52 

85 
57 

59 

59 

76 
63 

76 
64 

66 

61 

59 

56 

54 

58 

66 

56 

59 

80 
66 

50 

46 

52 

36 

35 

34 

75 
43 

41 

73 
41 

55 
51 

73 
50 

56 
36 

36 

62 
58 

57 
42 

73. 
51. 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

88 
55 

91 

55 

54 

58 

86 
61 

77 
64 

66 

59 

86 
57 

56 

53 

54 

52 

63 

66 

63 

49 

56 

53 

36 

33 

35 

46 

80 
36 

77 
37 

47 

78 
46 

80 
36 

69 
51 

69 
47 

61. 
50. 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

82 
51 

86 

52 

55 

54 

77 
60 

78 
60 

63 

64 

56 

52 

48 

46 

49 

49 

60 

60 
61 

75 
49 

76 
41 

66 
49 

57 
41 

60 
26 

66 
29 

73 
37 

74 
35 

72 
34 

67 
44 

67 
47 

60 
35 

69 
35 

68 

53 

64 
43 

74. 
47. 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

82 
53 

82 
54 

56 

58 

85 
58 

76 
64 

63 

65 

56 

55 

51 

48 

79 
49 

50 

66 

55 

52 

79 
45 

79 
44 

72 
49 

51 
32 

64 

32 

71 
34 

73 
39 

76 
36 

74 
42 

64 

43 

72 
39 

64 

35 

70 
66 

64 
44 

76. 
46. 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

85 
51 

87 
50 

48 

51 

87 
56 

65 
59 

65 

61 

52 

51 

52 

61 

52 

51 

51 

84 

55 

85 
54 

47 

47 

60 

65 
34 

37 

72 
37 

75 
39 

77 
44 

74 
34 

70 
48 

75 
40 

74 
44 

74 
44 

65 
45 

79. 
46. 

OZARK   6  NNW 

MAX 
MIN 

85 
58 

89 
56 

88 
61 

60 

68 
68 

88 
64 

66 

86 
62 

85 
61 

63 
59 

60 

85 
59 

85 
61 

59 

61 

59 

60 

55 

56 

61 

39 

40 

44 

49 

79 
46 

78 
42 

49 

53 

47 

46 

47 

82. 
54. 

PELL  CITY  2  ENE 

MAX 
MIN 

83 
52 

84 

53 

86 
66 

84 

60 

76 
61 

74 
64 

80 
64 

77 
62 

76 
55 

80 
68 

80 
50 

80 
53 

82 
54 

74 

62 

81 

55 

80 
56 

79 
47 

72 
54 

70 
46 

66 
36 

70 
34 

73 
37 

75 
43 

73 
40 

61 
42 

73 
43 

54 
43 

72 
36 

62 
53 

64 
47 

75. 
50. 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 
MIN 

82 
66 

86 
67 

86 
61 

86 
63 

86 
64 

85 
63 

78 
65 

83 
67 

83 
61 

81 
59 

82 
59 

83 
59 

82 
60 

65 
60 

86 
62 

82 
62 

82 
58 

63 
65 

60 
57 

80 
69 

61 
40 

66 
42 

71 
46 

74 
51 

77 
48 

74 
46 

67 
49 

77 
54 

73 
49 

73 
62 

59 
55 

78. 
56. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

OCTOBER  1960 


Station 

D«y  Of  Monlh 

1  I   2  1  3 

4 

S 

e 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

SB 
55 

86 

59 

86 
59 

89 
60 

87 
66 

74 

65 

85 
68 

89 

70 

82 
60 

89 
59 

84 

56 

84 

57 

85 

67 

87 
68 

85 
66 

69 

60 

82 

62 

SI 
61 

78 
59 

73 
<»4 

67 
38 

73 
42 

79 
41 

78 
46 

77 
44 

65 
43 

78 
49 

77 
48 

79 
43 

66 
96 

64 

49 

79.9 
99.9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

85 
56 

88 
57 

90 
58 

87 
60 

87 
64 

82 
66 

70 
66 

82 
59 

84 

96 

83 

57 

82 
55 

81 
56 

83 
56 

84 

53 

82 
54 

84 

62 

83 
59 

80 
52 

84 

62 

SO 

64 

69 
37 

64 

37 

73 
39 

77 
91 

80 
49 

79 
49 

69 
90 

78 
47 

74 

38 

79 
40 

68 
46 

79.6 
92.9 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

82 
56 

82 
58 

82 
64 

85 
69 

63 
64 

77 
63 

72 
64 

73 
63 

76 
61 

79 
99 

75 
54 

76 
55 

79 
57 

76 

60 

79 
62 

79 
58 

76 

52 

74 

51 

78 
99 

66 
43 

99 
39 

61 
36 

68 
41 

73 
90 

79 
48 

76 
49 

69 
94 

73 
44 

69 
44 

70 
49 

62 
41 

74.0 
93.1 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

80 
55 

84 
55 

84 

57 

84 

56 

73 
62 

77 
65 

80 
65 

80 
60 

76 
97 

76 
54 

79 
52 

79 
51 

80 
50 

82 
53 

76 
99 

SI 
97 

76 
51 

77 
47 

71 
94 

56 

33 

62 
31 

69 
S3 

73 
39 

75 
39 

74 

37 

63 
46 

70 
49 

66 
38 

71 
36 

66 
96 

62 
37 

74.3 
49.4 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

87 
61 

89 
61 

86 

63 

87 
66 

84 

66 

76 
68 

83 
65 

84 

62 

86 

63 

84 

61 

83 
59 

84 

58 

85 

59 

85 
62 

89 
69 

89 
63 

84 

60 

84 
62 

S4 

69 

61 
42 

69 
43 

74 
49 

76 
92 

61 
48 

80 
46 

81 
92 

83 
97 

77 
58 

80 
92 

82 
99 

66 
42 

81.1 
97.9 

ROCICFORO 

MAX 
MIN 

83 
53 

86 
56 

87 
56 

86 
58 

89 
61 

85 
63 

83 
65 

82 
67 

64 

55 

82 
54 

81 
53 

83 
54 

63 
56 

S3 
96 

86 

63 

S3 

60 

83 

53 

82 
49 

82 

63 

75 
63 

68 
34 

68 

38 

73 

39 

74 
45 

77 
41 

78 
46 

78 
47 

78 
43 

74 

43 

70 
49 

62 
48 

79.9 
91.8 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

87 

86 

87 

86 

84 

80 

79 

80 

79 

82 

81 

84 

S3 

69 

82 

85 

82 

80 

75 

71 

68 

70 

72 
37 

76 
41 

76 
35 

66 
35 

74 
42 

74 
40 

72 
36 

66 
48 

66 
55 

78.0 

RUSSELLVILLE  1 

MAX 
MIN 

82 

51 

82 
55 

87 
56 

84 

56 

83 
59 

77 
61 

78 

65 

76 
59 

80 

58 

79 
93 

75 
50 

79 
47 

79 
50 

79 
94 

81 
96 

76 
52 

80 
51 

75 
43 

78 
44 

69 
45 

94 

31 

60 
31 

66 

32 

74 

38 

76 
39 

77 
39 

69 
4« 

73 
36 

66 
39 

70 
36 

63 
44 

74.9 
47.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

81 
56 

80 
54 

86 
56 

87 
58 

86 

61 

75 
62 

76 
64 

80 
63 

82 

57 

79 
59 

75 
55 

79 
51 

80 

52 

81 
54 

S3 
95 

75 
58 

80 
54 

76 
49 

80 
51 

71 
47 

49 

39 

61 

36 

72 
38 

72 
42 

75 
41 

77 
41 

61 
46 

72 
43 

68 

39 

74 
44 

67 
43 

79.4 
90.4 

SAND   MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 
MIN 

80 
55 

83 
55 

83 
59 

84 
59 

80 
61 

73 
61 

74 

64 

78 
65 

74 
57 

74 

59 

77 
52 

78 
50 

78 
52 

62 
54 

73 
62 

79 
59 

76 
55 

77 
45 

69 
56 

68 
45 

62 
33 

67 
35 

70 
42 

71 
42 

79 
35 

60 
49 

69 
46 

62 
39 

69 
38 

68 
93 

60 
49 

73.3 
90.7 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

82 
51 

86 
52 

89 
60 

83 
59 

70 
61 

78 
64 

78 
66 

82 
61 

81 
55 

77 
56 

SO 
51 

81 
52 

81 
53 

83 
60 

75 
5S 

82 
54 

78 
47 

76 
51 

69 

50 

52 
33 

64 

32 

70 
39 

73 
40 

74 

36 

71 
42 

60 
49 

70 
40 

63 
40 

70 
53 

67 
54 

74.6 
50.6 

SEALE 

MAX 
MIN 

87 
55 

87 
55 

68 
57 

88 
59 

89 

64 

60 

63 

83 
67 

86 
67 

83 
58 

83 
96 

84 

57 

85 
56 

86 
9, 

87 
57 

84 

63 

83 
60 

84 

53 

81 

50 

62 
56 

74 

56 

68 
38 

72 
41 

76 
38 

78 
44 

74 
41 

69 
36 

79 
48 

76 
49 

75 
45 

71 
49 

68 
46 

80.2 
93.0 

SELMA 

MAX 
MIN 

88 
59 

90 
61 

88 

61 

88 
62 

85 

68 

75 
66 

86 

68 

87 

67 

84 

63 

84 

61 

85 
59 

85 
58 

86 
58 

85 
59 

85 

65 

85 
61 

S3 
61 

83 
54 

79 
62 

76 
57 

66 

37 

73 
40 

77 
42 

80 
50 

76 
46 

69 
47 

80 

53 

75 
49 

76 
43 

70 
60 

65 
46 

80.9 
96.3 

SYLACAUGA   «  NE 

MAX 
MIN 

89 

55 

87 
55 

87 
58 

89 
99 

82 
63 

76 
65 

81 
66 

80 
67 

80 
57 

80 
56 

81 
54 

82 
52 

82 

52 

85 
53 

80 
64 

82 
57 

SO 
54 

82 
47 

75 
66 

71 
60 

66 

33 

72 
37 

74 

39 

76 
45 

75 
40 

64 
40 

79 
43 

69 
45 

74 
40 

65 
68 

65 
50 

77.4 
91.9 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

62 
5* 

84 

54 

84 

58 

84 

59 

80 
61 

75 
65 

61 
66 

77 
64 

78 

67 

76 
54 

79 
54 

78 
51 

81 
54 

82 
56 

73 
62 

79 
56 

76 
58 

78 
47 

76 
55 

69 
45 

62 
34 

67 
37 

72 
39 

75 
45 

70 
39 

62 
41 

71 
42 

61 
44 

71 
36 

63 
54 

63 
46 

74.5 
51.3 

thomasville 

MAX 
MIN 

60 
52 

63 
55 

85 
55 

S3 
57 

83 
60 

82 
60 

70 
60 

79 
57 

61 
54 

80 
55 

80 
51 

79 
53 

80 
51 

SO 
51 

83 
58 

82 
55 

81 
53 

78 
49 

80 
64 

78 
48 

58 

32 

63 

32 

68 

37 

73 
46 

76 
45 

75 
42 

68 
48 

76 
44 

72 
39 

74 

50 

67 
41 

76.7 
49.8 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

66 

60 

86 
60 

86 
60 

86 
61 

78 
63 

75 
64 

81 

65 

82 
67 

80 
59 

80 
59 

81 
59 

81 

57 

80 
62 

82 
58 

84 

59 

82 
59 

82 
58 

80 
54 

75 
60 

71 
48 

64 

36 

72 
42 

73 
41 

77 
49 

74 
48 

64 
45 

73 
46 

70 
49 

70 
40 

60 
56 

60 
40 

76.6 
94.4 

TROY 

MAX 
MIN 

66 
62 

88 
64 

86 
64 

87 

66 

87 
67 

75 
66 

81 
66 

85 
68 

85 
62 

82 
62 

84 

60 

83 
63 

62 
65 

86 
64 

85 
66 

S3 
63 

S3 
59 

65 
56 

SO 
64 

72 
65 

63 
39 

74 
44 

79 
90 

80 
63 

75 
53 

79 
50 

82 
56 

77 
55 

79 
48 

76 
58 

67 
51 

80.9 
98.7 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
57 

88 
58 

85 
58 

86 

60 

83 
66 

72 
65 

83 
64 

83 
61 

79 
58 

82 
59 

81 
57 

S3 
55 

82 
94 

85 
54 

79 
63 

64 

59 

81 
57 

80 
51 

79 
60 

61 
40 

65 
35 

71 
37 

77 
40 

79 
47 

78 
43 

64 

50 

76 
52 

73 
44 

74 
40 

64 

61 

65 
40 

77.7 
93.1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

83 
62 

65 
58 

87 
59 

66 
59 

83 
64 

60 

67 

72 
66 

81 
62 

82 

58 

80 
98 

80 
56 

82 
54 

81 
54 

85 
54 

85 
55 

77 
58 

82 

57 

79 

50 

80 
63 

80 
51 

70 
36 

64 

37 

70 
38 

79 
40 

78 
44 

79 
47 

65 
90 

74 
49 

70 
42 

74 
48 

66 
44 

77.9 
92.6 

TUSHEGEE  2 

MAX 
MIN 

86 
63 

89 

60 

86 
62 

89 

63 

85 

67 

78 
65 

80 
67 

85 
69 

84 

62 

82 
61 

83 
61 

89 
62 

84 

62 

84 
62 

83 
65 

82 
63 

82 
60 

82 
54 

78 
63 

73 
52 

66 
39 

72 
45 

75 
46 

76 
48 

74 
48 

75 
46 

77 
46 

74 

52 

74 
48 

68 

56 

65 
51 

79.1 
97.0 

UNION  SPRINGS  ;  s 

MAX 
MIN 

84 

57 

85 
59 

86 
59 

86 
60 

87 

63 

87 

65 

78 
67 

82 
69 

85 

65 

62 

62 

84 

60 

84 

60 

85 
60 

85 
60 

66 
66 

85 

65 

83 
52 

81 

52 

82 
60 

79 
68 

61 
38 

65 

40 

72 
44 

78 
40 

76 
42 

76 
42 

73 
50 

78 
55 

75 
44 

76 
65 

73 
52 

80.0 
99.9 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

80 
52 

81 
47 

84 
54 

89 

55 

84 

54 

70 
62 

75 
58 

75 
64 

81 
57 

79 

55 

75 

53 

80 
47 

80 
46 

81 
48 

82 
51 

80 
53 

81 
52 

78 
41 

78 
39 

70 
46 

54 

30 

64 

30 

68 

29 

71 
37 

72 

30 

70 
29 

98 
40 

69 
38 

61 

35 

70 
49 

65 
48 

74.0 
46.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

88 
53 

90 
55 

91 
55 

90 
57 

90 
59 

84 

63 

72 
64 

77 
59 

82 
54 

80 
56 

82 
50 

83 
50 

82 
51 

83 

53 

84 

54 

82 
54 

S4 
49 

83 
45 

82 
45 

72 
48 

61 
29 

66 

30 

74 

35 

78 
40 

82 
38 

81 
39 

69 
90 

79 
38 

75 
34 

73 
39 

68 
41 

79.6 
47.8 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

83 
49 

62 

55 

84 

57 

84 

57 

84 

64 

80 
64 

79 
63 

78 

62 

79 
60 

76 

53 

76 
53 

80 
50 

80 
51 

80 
55 

80 
55 

78 
54 

79 
45 

75 
44 

76 
45 

70 
38 

69 

30 

62 
31 

68 
41 

79 
38 

76 
41 

74 
45 

67 
96 

74 

36 

67 
32 

67 
93 

66 
43 

79.7 
49.0 

whatley 

MAX 
MIN 

87 
51 

89 

57 

88 

57 

89 

59 

84 

63 

75 
65 

83 
68 

84 

59 

85 

59 

85 

57 

S3 
55 

85 
55 

87 

53 

84 
54 

86 
63 

85 
56 

83 
56 

83 

52 

SO 
60 

74 

53 

66 
38 

73 
35 

78 

37 

81 
47 

81 
42 

73 
42 

83 

52 

76 
46 

79 
39 

68 
48 

70 
49 

80.9 
92.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DunoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOIOPOLIS  lOCK  t  OAH 

EVAP 

.15 

.12 

.16 

.13 

.11 

.12 

.14 

.13 

.11 

.18 

.12 

.11 

.05 

.14 

.14 

.07 

.20 

.31 

.12 

.10 

.09 

.17 

.17 

.13 

.01 

84.07 

WIJID 

11 

13 

26 

11 

3 

44 

69 

54 

34 

15 

26 

21 

10 

« 

24 

35 

37 

45 

17 

103 

63 

97 

16 

34 

14 

19 

38 

20 

13 

40 

163 

1115 

FAIRBOPE 

KVAP 

.19 

.13 

.13 

.12 

.12 

.14 

.18 

.13 

.14 

.15 

.13 

.15 

.08 

.14 

.11 

.12 

.11 

.04 

.10 

.07 

.10 

.12 

.09 

.12 

.10 

.12 

.12 

.10 

.09 

B3.68 

WIND 

15 

13 

13 

10 

12 

19 

36 

31 

25 

16 

20 

15 

23 

11 

17 

18 

25 

19 

11 

45 

30 

15 

30 

27 

18 

20 

16 

22 

22 

30 

56 

680 

CUXTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.19 

.18 

.11 

.15 

.10 

.11 

.03 

.12 

.09 

.09 

.04 

.13 

.12 

.06 

.12 

.05 

.11 

.16 

.10 

.09 

.06 

.12 

.09 

.10 

.10 

.11 

.00 

.06 

.05 

.10 

.04 

2.9S 

WIND 

0 

7 

11 

3 

3 

23 

6 

37 

19 

10 

7 

3 

4 

4 

1 

4 

16 

9 

6 

70 

46 

12 

15 

31 

18 

9 

11 

6 

15 

26 

78 

510 

UAX 

90 

89 

88 

89 

90 

74 

79 

84 

81 

80 

75 

87 

87 

84 

84 

75 

86 

85 

84 

71 

54 

69 

73 

74 

77 

75 

60 

69 

65 

73 

64 

77.9 

MIN 

66 

64 

64 

69 

68 

66 

66 

68 

64 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

66 

61 

60 

60 

54 

41 

41 

48 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

54 

58. S 

lURTIN  DAM 

EVAP 

.19 

.12 

.21 

.07 

.21 

.06 

.03 

.11 

.17 

.17 

.10 

.11 

.18 

.04 

.17 

.13 

.12 

.04 

.10 

.09 

.11 

.10 

.12 

.10 

.08 

.10 

.17 

.09 

.15 

.18 

B3.74 

WIND 

30 

30 

20 

30 

30 

30 

29 

34 

25 

42 

49 

31 

22 

10 

9 

30 

39 

9 

15 

126 

100 

70 

30 

30 

40 

20 

16 

38 

49 

22 

38 

1093 

Sm  Raiwvnc*  No4m  FoDowtng  SUOoa  loda 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
OCTOBER  1960 


rlnth,  Hlas.                VO-  *« 
A  -k 

Burnsvillfl  3ubata,  Hlse.O  f        '  \ 

f    I  V' 


ALABAMA 


4"     o  •  «    Precipitation  Wily 

®  Pracipltotlon.  storage 

O-  -•■  Pr»cipitothn  ona  Temperoturt 

"<j>-  "4"  Precipitation,  Temperature  ortd  Evaporation 

Type  of  goge:      O   Nan- recording , 
•  ffecording;       <|    tfpM  types 

Double  circle  comttirtations  indicate  the  avoilabiiiiy  of 
 detailed  mmteorologicol  data 


available^In  ^hn,,^?^^?^  ""mo*^  f  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
in  mouniainous  areas  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

OCTOBER  1960 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  froii  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  In  using  these  naps  for  Interpolation,  particularly 
In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
OCTOBER  1960 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

j  LATITUpE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

g 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITDDE 

U 

0 
o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

Of 

1 

u 

SPECIA! 

TEMP. 

PRECnP. 

a: 
< 
> 

M 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNH 

oooa 

HENRY 

3i  39 

85  19 

469 

TA 

C 

JOHN  S*  RICHBURG 

LAFAYETTE 

4902 

CHAMBERS 

4 

32  94 

89  24 

630 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

ADDISON 

0063 

2 

34  13 

87  11 

799 

c 

PALMER  GODSEY 

LAY  DAH 

A603 

CHILTON 

7 

32  56 

420 

6A 

C 

ALABAMA  POWER  CO. 

ADDISON  CENTRAL  TOwER 

0071 

LAURENCE 

2 

34  29 

87  19 

1900 

7A 

TVA-93 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

636 

MtS.  MARY  K.  LEE 

ALBERTA 

WILCOX 

SIDNEY  J.  HARDYi  SR* 

LEESBURG 

A627 

CHEROKEE 

B9  46 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

ALBERTVILLE  2  SE 

0148 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

U40 

9A 

9A 

H 

JESSE  M.  CULP 

LIVINGSTON 

13 

32  39 

68  11 

160 

7P 

7P 

H 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  99 

65  52 

9P 

5P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

COVI NGTON 

9 

31  01 

290 

8A 

BA 

H*  C.  YOUNG 

0176 

13 

33  07 

86  07 

140 

7A 

MRS*  CHERRY  J>  HERNDON 

LOUISVILLE 

48B4 

BARBOUR 

5 

31  46 

89  33 

470 

SA 

JOHN  6*  ARD 

ANDALUSIA   1  NW 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

6A 

JAMES  P.  G1LL15 

HAD I SON 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR. 

ANMSTON  FAA  AP 

CALHOUN 

HID 

*'7A 

FED.  AVIATION  AGENCY 

♦996 

JEFFERSON 

86  51 

ALABAMA  POWER  CO* 

ARLEV  3  S 

033S 

2 

34  04 

67  13 

500 

MRS.  DORA  R*  DAVIS 

MAGNOL I A 

•URENGO 

1 

32  08 

189 

C 

DR*  T,   H.  GAILLARO 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

69  90 

1010 

6P 

6P 

C  H 

2 

92  38 

67  16 

210 

7A 

C 

ROBERT  J.  CURRY 

0377 

7 

33  91 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T .   SW I NOALL 

MARION  JUNCTION 

9116 

DALLAS 

32  26 

6A 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

^1 

34  40 

86  59 

709 

7A 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

H 

ALABAMA  POLY.  Jnst? 

ATHENS  2 

LIMESTONE 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

MARTIN  DAM 

9140 

ELMORE 

65  59 

6P 

ALABAMA  POWER  CO* 

ATNORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

C  H 

ATMORE   STATE  FARM 

MATHEWS  1  5SW 

9172 

11 

32  15 

66  01 

190 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

U 

32  34 

85  31 

730 

6A 

8A 

MRS.  MARTHA   I •  MOORE 

8?BB^*'* 

13 

31  56 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

0427 

U 

32  36 

85  29 

700 

C 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

9382 

3 

32  53 

67  20 

600 

6A 

AUTAUGAvaLE^ 

0440 

AUTAUGA 

32  26 

86  39 

200 

7* 

J?"!^  NEfGHBORS^^""'^^ 

9397 

BULLOCK 

* 

32  04 

69  3e 

490 

C 

mS.  SARA^O.^HALL^^ 

BANKHEAO  LOCK.  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

67  22 

9A 

FRED  HENDERSON 

BAY  MINETTE 

0S83 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

H 

GROWER  W.  WOOOWAPD 

U 

32  27 

65  94 

206 

9A 

C.  D*  HAMMOND.  JR. 

BELGREEN 

FRANKLIN 

12 

34  28 

67  92 

810 

TVA-J.3 

MINTER  3  NW 

1 

32  06 

370 

7A 

7A 

HENRY  J.  YATES 

12 

34  42 

86  53 

600 

9P 

»P 

ALABAMA  POLY*  INST* 

MINTER  4  NW 

5494 

DALLAS 

1 

32  07 

87  03 

c 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

C 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MITCHELL  DAM 

9465 

CHILTON 

7 

32  46 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

BESSEMER  4  SW 

JEFFERSON 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

MOBILE  W6  AIRPORT 

66  19 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

BETHLEHEM 

0776 

MADISON 

12 

34  59 

86  38 

879 

7A 

TVA-757 

9 

30  41 

68  03 

7 

8A 

BA 

H 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

12 

1600 

7A 

BILLINGSLEV  1  SE 

0B23 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTEVALLO 

9937 

SHELBY 

3 

33  06 

66  92 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

BIN&HAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

12 

34  46 

66  17 

1640 

7A 

TVA-762-C 

MONTGOMERY  WB  AP 

9590 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

66  24 

195 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  MB  AP 

JEFFERSON 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

67  17 

TVA-3BI 

BISHOP 

0834 

COLBERT 

12 

34  39 

86  07 

470 

7A 

TVA-42 

MOULTON  2 

9*39 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  IB 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

80A2 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

* 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

3*  49 

87  37 

536 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

R.  E.  HENDERSON 

NATCHEZ 

9765 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

5P 

S.  8*  HELTON 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

65 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5B42 

COFFEE 

5 

31  29 

85  54 

C 

REV.  B*  F.  GRISWOLO 

BRIDGEPORT   2  W 

1099 

JACKSON 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

NEWBURG  2  NE 

5647 

FRANKLIN 

87  34 

629 

7A 

TVA-644 

BROOKHOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

3 

33  16 

67  17 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STyRON 

NEW  MARKET 

5B62 

MAD 1 SON 

12 

34  94 

86  26 

760 

7A 

TVA-624 

BRUNDIDGE 

1176 

PIKE 

5 

31  43 

65  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

NEW  MARKET  2 

12 

34  94 

715 

6P 

1288 

T 

33  05 

66  46 

5P 

5P 

PIERCE  A*  GARRETT 

NEWTON 

5eT9 

DALE 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N*  BROWN 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

67  19 

110 

5P 

ALABAMA  POLY*  INST. 

OHEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  97 

66  29 

860 

7A 

6* 

LONNIE  R.  NORRIS 

CAMPBELL 

CLARKE 

JOE  PICKENS 

6129 

LEC 

69  23 

[J 

RADIO  STATION  WJhO 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

680 

6A 

6A 

H 

ALABAMA  POLY*  INST. 

ORRVlLLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  16 

67  14 

200 

6A 

EDWARD  B.  WARREN 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

FLOYD  J*  GARRISON 

31  32 

440 

6A 

6A 

JACOB  0*  BARNES 

CENTER  GROVE 

1492 

12 

34  23 

86  38 

760 

7A 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

7A 

c 

CENTRE  5  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

33  44 

66  41 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

CENTREVILLE 

BIBB 

7A 

J] 

W*   D.  HOLLIFIELO 

PELL  CITY  2  ENE 

6329 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86  19 

6P 

ROGER  G.  WIGGINS 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

86  15 

195 

6P 

6P 

H 

CHAS.  C.  SMITH 

CHILOERSBURG 

16IS 

TALLADEGA 

460 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERRYVlLLE 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CHILOERSauRG  WTR  PLANT 

1620 

33  17 

66  20 

418 

5P 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

c 

MtS.  MI NT A  EDDINS 

CITRONELLE 

MOB  I LE 

31  05 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

PMENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

570 

6A 

0*  R.  MC  LEMORE 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

67  31 

TOLLIE  L.  HASKEW 

13 

TA 

WIS  MARY  A*  HEDRICK 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

66  38 

580 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

1 

31  99 

110 

7A 

mS.  DELLA  L*  OAKLEY 

1725 

BARBOUR 

31  54 

85  26 

615 

5P 

8A 

JAMES  B.  CRUMBLE Y 

MONTGOMERY 

MRS*  ENA  C*  PAUL 

COOEN^" 

1S03 

30  23 

66  13 

12 

5P 

9P 

AGNES  C>  CHRISTENSEN 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6906 

AUTAUGA 

32  37 

86  54 

230 

THOMAS  E*  FISCHER 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

65  56 

250 

6A 

HENRY  F*  KELLET 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

TVA-695 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

TVA-462 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

86  26 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COLLINSVILLE 

1849 

OE  KALB 

*7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

6.  W*  APPLE  TON 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

I 

32  16 

180 

12N 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  18 

65  07 

133 

7A 

HENRY  KILLINGS WORTH 

13 

32  12 

260 

8A 

MRS.  JAN IE  C.  BROWN 

1  CORDOVA 

1940 

2 

33  46 

67  11 

334 

MRS*  C*  GRESHAM 

RAINSVILLE 

6762 

DE  KALB 

12 

34  30 

85  92 

1320 

7A 

TVA-746 

' COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

Z17 

HUGH  S.  KITE 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  08 

660 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

CUBA 

SUMTER 

J* 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAD  I  SON 

86  36 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

68  01 

230 

7A 

MRS.LOINE  V.  MULLINS 

OADEVILLE  Z 

2124 

TALLAPOOSA 

U 

32  50 

85  46 

730 

C 

H.  CLAY  PLESS 

COVI NGTON 

31  22 

180 

7A 

RUSSELL  FINLAY 

2141 

13 

33  04 

86  17 

207 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CO* 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

67  05 

600 

7A 

TVA-503 

ROBERTSDALE   I  E 

6966 

' 

30  32 

67  40 

195 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

DAYTON 

MARENGO 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

66  13 

KNOX  MC  EWEN 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

66  98 

560 

6A 

8A 

H 

ROSS  A*  HAWKINS 

7025 

RANDOLPH 

ft 

33  09 

65  18 

745 

6P 

6A 

H 

JOHN  T.  BAILEY 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

570 

7A 

TVA-63-B 

RUSSELLVILLE 

FRANKL I N 

12 

34  30 

740 

TVA-725 

OECATUft  5UBSIAT ION 

2221 

12 

34  36 

66  58 

588 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

65  42 

1030 

MRS*  VERNA  B.  LANDERS 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

BRO.  PASCHAL  FURMAN 

DEMOPOLJS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

6A 

BA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

DE  KALB 

85  56 

6P 

ALABAMA  POLY.  INST* 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

JEFFERSON 

2 

33  43 

304 

7A 

mS.  M.  W.  PRIDMORE 

DOTHAN  *  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

65  24 

300 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SC0TTS80R0 

JACKSON 

12 

34  41 

615 

7A 

RADIO  STATION  WCR I 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

2 

34  10 

67  24 

800 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

T310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

SEALE 

7326 

32  16 

85  10 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

ELKHONT 

LIMESTONE 

TVA-760 

SELHA 

7366 

DALLAS 

67  00 

JOHN  0*  RHODES 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

252 

7A 

K*  V.  BERRY 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-662 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

*> 

31  19 

65  51 

360 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WlRB 

SLOCOMB 

5 

260 

CITY  OF  SLOCOMB 

2727 

BARBOUR 

31  53 

65  07 

220 

OTIS  C.  BRASWELL 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

67  01 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

EVERGREEN  FAA  AP 

2763 

31  25 

252 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

1120 

7A 

TVA-75 

FAIHHOPE 

BALDWIN 

67  65 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR* 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

67  11 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

665 

7A 

TVA-365 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

66  55 

620 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U*S.  FOREST  SERVICE 

SYLVAN lA 

6012 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  4S 

1400 

7A 

TVA-386 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  34 

66  34 

572 

7A 

TVA-576 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

33  27 

66  06 

565 

6P 

6P 

C.  0*  WEAVER 

FAYETTE 

FAYETTE 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

67  44 

LEROY  GATES 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1400 

7A 

TVA-387 

TH0RS6Y  1  SW 

8204 

1 

32  54 

66  44 

200 

c 

ALABAMA  POLY.  INST. 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

67  41 

590 

5P 

5P 

LAWRENCE  W*  ROHLING 

THORSBY  EXP  STATION 

1 

32  53 

660 

6P 

6P 

ALABAMA  POLY.    I NST . 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

31  99 

86  39 

460 

7A 

RALPH  MC  GOUGH 

THURLOW  DAM 

8219 

ELMORE 

11 

32  32 

65  94 

268 

ALABAMA  POWER  CO. 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

ep 

8P 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

TONEY 

6299 

MADISON 

12 

34  54 

66  44 

750 

7A 

c 

TVA-506 

FORT  PAYNE 

DE  KALB 

CARL  PARKER 

TRAFFORD 

6265 

JEFFERSON 

66  44 

WILLIAM  P.  DOSS 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologlet  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Heather  Bureau  Office  near  you.  iji..noa. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSH,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  re'^elved  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 


Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind    Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  or  observation.  * 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  tie  period  1921-1950  adiusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground    Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations      For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  dlstrib"tion  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  pround;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hojrly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m,,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
MTIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be-  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  NOVEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     87°  on  the  18th  at  Fairhope 
Lowest  Temperature:     13°  on  the  9th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     4.56  inches  at  Bethlehem 

Least  Total  Precipitation:     0„25  inch  at  Mobile  WB  Airport 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.30  inches  on  the  23rd  at  Marion  1  N 
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-  .94 

1.42 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

CLANTON 

66.1 

36.5 

51.3 

- 

1.8 

76 

29 

24 

12 

404 

0 

0 

13 

0 

1  a  92 

-  1.56 

.93 

2  3 

.0 

0 

4 

2 

0 

XIUBLE  SPRINGS 

6«.6 

35.8 

50.2 

77 

16+ 

25 

30+ 

436 

0 

0 

Q 

3.15 

1.37 

23 

,  0 

Q 

4 

2 

2 

FAYETTE 

0 

0 

8 

0 

2.66 

1.13 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

HALEYVILLE 

63.4 

36.3 

49.9 

76 

16+ 

24 

12 

444 

0 

0 

9 

0 

3.16 

1.48 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

iAM  1 L  I  UN 

0 

0 

3.80 

1  .  76 

23 

.  0 

Q 

^ 

2 

2 

JASPER  »  N 

6S.3 

34.2 

49.8 

76 

15 

20 

12  + 

451 

0 

0 

16 

0 

2.20 

.71 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

*RATTV  I LLE 

67.9 

42.2 

55.1 

.  7 

78 

28 

30 

30 

293 

0 

0 

4 

0 

1  .62 

-   1  ,76 

.67 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

THORSBY  EXP  STATION 

65.7 

42.2 

54.0 

75 

28  + 

28 

30 

324 

0 

0 

4 

0 

2.97 

1 . 10 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

66.9 

38.8 

52.9 

78 

15 

26 

30 

359 

0 

0 

7 

0 

2.60 

1.30 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

66.7 

38.0 

52.4 

- 

3.2 

78 

16 

27 

30 

371 

0 

0 

5 

0 

2.87 

-  .76 

1.20 

10 

•  0 

0 

4 

3 

1 

VERNON 

67.9 

33.0 

50.5 

80 

16+ 

23 

12 

426 

0 

0 

15 

0 

3.28 

1.63 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION 

51.8 

_ 

1.3 

2.74 

-  .76 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

67.4 

39.2 

53.3 

78 

14 

27 

19 

344 

0 

0 

6 

0 

2.20 

1.10 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

CALERA   2  SW 

36.  1 

M 

22 

12  + 

0 

0 

1  2 

0 

2.91 

-  .67 

.0 

0 

CENTRE   5  SW 

65.5 

35.9 

50.7 

84 

29 

26 

20+ 

422 

0 

0 

12 

0 

2.32 

.95 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

CHILDERS6URG  WTR  PLANT 

52.9 

0 

0 

11 

0 

2.23 

1.57 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

GADSDEN  GAS  P'.ANT 

64.1 

37.1 

50.6 

76 

28 

26 

20+ 

427 

0 

0 

13 

0 

3.05 

1.06 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

PELL  CITY  2  ENE 

65.9 

37.0 

51,5 

76 

28+ 

23 

8 

397 

0 

0 

12 

0 

3.05 

1.14 

23 

.0 

0 

3 

3 

1 

SYLACAUGA  1>  NE 

67. IM 

38.9 

53. OM 

77 

28 

25 

12 

332 

0 

0 

9 

0 

1.28 

.61 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

TALLADEGA 

64.8 

38.0 

51.4 

- 

1.6 

77 

28 

25 

30+ 

399 

0 

0 

10 

0 

2.26 

-  .95 

1  .26 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

51.9 

.0 

2.41 

-  .91 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEKANDER   CITY   6  NE 

68.7 

36.8 

52.8 

78 

28 

24 

8 

362 

0 

0 

13 

0 

.96 

.61 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

ASHLAND 

67.  0 

37.4 

52.2 

76 

2  8 

22 

8 

0 

0 

10 

1.42 

.67 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUBURN  3  SW 

69.0 

41.5 

55.3 

.2 

78 

29+ 

26 

30 

288 

0 

0 

4 

0 

1.12 

-  2.42 

.46 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAMP  HiLL   2  NW 

67  .4 

37.  4 

52.4 

0 

0 

.  99 

.39 

2? 

.0 

3 

0 

0 

HEFLIN 

68.4 

30.3 

49.4 

79 

14 

18 

20+ 

463 

0 

0 

19 

0 

2.05 

.78 

23 

.0 

0 

0 

LAFAYETTE 

66.5 

43.0 

54.8 

77 

28 

27 

8 

298 

0 

0 

5 

0 

.76 

•  P 

0 

0 

0 

MARTIN  DAM 

68.5 

44.8 

56.7 

78 

28 

34 

30+ 

246 

0 

0 

0 

0 

_   J  ,  97 

.64 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

OPELIKA 

69.9 

38.5 

54.2 

79 

29 

27 

30 

319 

0 

0 

10 

0 

1.28 

.64 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCKFORD 

68.8 

38.1 

53.5 

77 

16+ 

28 

11  + 

340 

0 

0 

11 

0 

1.70 

1.10 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

ROCK  MILLS 

67.7 

36.7 

52.2 

77 

28 

22 

8 

376 

0 

0 

13 

0 

.95 

.30 

23+ 

.0 

0 

4 

c 

0 

DIVISION 

53.4 

- 

.8 

1.26 

-  2.20 

.  0 

PRAIRIE 

DAYTON 

67. CM 

42.  8M 

54. 9M 

80 

16 

29 

30+ 

302 

0 

0 

3 

0 

3.72 

.0 

0 

5 

2 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

66.3 

39.4 

52.9 

78 

16 

26 

12 

354 

0 

0 

2 

0 

1.27 

.60 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE 

66.2 

39.5 

52.9 

79 

16 

27 

12 

356 

0 

0 

5 

0 

1.57 

.86 

23 

.0 

0 

3 

2 

0 

GREENSBORO 

70.9 

43.9 

57.4 

1.4 

79 

15  + 

28 

30 

224 

0 

0 

3 

0 

2.18 

-  1.12 

1.05 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

MAYNEVILLE 

71.6 

41.6 

56.6 

78 

29+ 

29 

12 

248 

0 

0 

5 

0 

Sec  Reference  Noies  Foilowing  SMi>on  lrvde« 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABA^-( 
NOVEMBER  196  - 

CONTINUED  ,  


Tem 

petal 

ute 

F 

tecip 

nation 

Station 

?  i 
<  i 

Aveiage 
Minimum 

< 

1 

=  S 

°  5 

E  E 

J:  ^ 

Highest 

i> 

1 
3 

a 

a 

I 
a 

No.  0 

Oars 

o.  i 

lis 

See 

Q  lT  ^ 

Cieatesl  Day 

a. 
Q 

Snow,  sleet 

No  ol  Da^ 

Max. 

1 

i  S 

o 

lU 

1 

o 

S 
1 

° 

I 

oi 

<^  < 

SJ  = 

ol 

LIVINGSTON 

68.1 

'tl.6 

54.9 

79 

15+ 

25 

12 

300 

0 

0 

4 

0 

.77 

.36 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

67.0 

42.1 

54.6 

78 

28 

26 

30 

309 

0 

0 

5 

0 

1.23 

•  57 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MINTER  3  NW 

66.0 

42.2 

55.1 

78 

15  + 

28 

30+ 

286 

0 

0 

3 

0 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

67.9 

42.7 

55.3 

.1 

77 

28 

30 

8 

269 

0 

0 

3 

0 

1.67 

2.28 

.  76 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SELMA 

68.9 

44.4 

56.7 

.  1 

78 

28+ 

30 

30 

250 

0 

0 

2 

Q 

2.44 

_ 

.70 

1.35 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

TUSKE6EE  2 

68.8 

45.5 

57.2 

79 

28 

31 

30 

234 

0 

0 

1 

0 

1.06 

.48 

17 

UNION  SPRINGS  5  S 

69. S 

43.2 

56.4 

.1 

78 

17 

29 

30 

258 

0 

0 

1 

0 

1.16 

1.73 

.65 

23 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

55.4 

- 

.3 

1.71 

_ 

1.51 

•  0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

70.8 

41.8 

56.3 

81 

17 

27 

8 

263 

0 

0 

5 

0 

2.31 

1  .02 

29 

•  0 

0 

4 

2 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

71.9 

45.1 

58.5 

82 

16 

31 

30 

197 

0 

0 

1 

0 

2.58 

1.45 

23 

•  0 

0 

7 

1 

1 

BRANTLEY 

72.1 

39.9 

56.0 

82 

17 

26 

8+ 

272 

0 

0 

8 

0 

1.17 

_ 

2.07 

.35 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

71.7 

42.3 

85 

1  6 

26 

8 

242 

0 

Q 

0 

3.63 

.22 

2.21 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAMDEN  3  NNW 

70.0 

41.0 

55.5 

80 

28  + 

26 

8 

281 

0 

0 

6 

0 

2.87 

1.03 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

CHATOM 

72.2 

41.5 

56.9 

83 

14 

28 

30+ 

244 

0 

0 

5 

0 

.72 

.34 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CLAYTON 

69. 8M 

46. 6M 

58. 2M 

81 

17 

32 

30 

216 

0 

0 

1 

0 

1.31 

_ 

1.80 

.86 

24 

•  0 

0 

2 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

71.0 

47.6 

59.3 

81 

16 

34 

30+ 

180 

0 

0 

0 

0 

1.72 

_ 

1.11 

•  70 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

tr*  1  LKrK  I  bt 

73.3 

44.5 

84 

1  6 

32 

30 

187 

0 

0 

J 

1.22 

•  55 

2  3 

•  0 

0 

4 

1 

0 

EUFAULA 

39.2 

M 

30 

30 

0 

0 

3 

0 

1.28 

- 

1.47 

•  67 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

70.3 

40.5 

55.4 

81 

16 

24 

8 

285 

0 

0 

5 

0 

2.13 

•  90 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

FRISCO  CITY 

69.9 

44.  7 

57.3 

82 

17 

30 

30 

228 

0 

0 

1 

0 

2.45 

1.72 

1^18 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

GENEVA 

70.8 

44,8 

57.8 

82 

17 

31 

8 

223 

0 

0 

2 

0 

1.90 

- 

1.32 

•  73 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

#■  t  1  QCBT/^MJIU 

ul  LDtR  i  uwri 

70.2 

39.8 

55.0 

80 

15  + 

25 

12 

294 

0 

0 

7 

0 

1.19 

•  72 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

70.9 

46.5 

58.7 

2.1 

80 

16 

31 

30 

187 

0 

0 

1 

0 

2.38 

- 

1.55 

1.52 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

HEADLAND 

71.2 

45.4 

58.3 

81 

17 

29 

8 

212 

0 

0 

2 

0 

1.48 

.51 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

68. 2M 

45.0 

56. 6M 

.0 

■'9 

17 

29 

30 

252 

0 

Q 

Q 

2.01 

_ 

1.47 

1.50 

23 

•  0 

0 

4 

1 

1 

LOCKHART 

72.1 

47.4 

59.8 

84 

17 

33 

30+ 

175 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.78 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

NATCHE  Z 

71.3 

38.5 

83 

1  6 

23 

8 

298 

1.21 

.67 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

OZARK  6  NNW 

71.7 

43.8 

57.8 

- 

.2 

84 

17 

30 

30 

224 

0 

0 

3 

0 

1.30 

- 

1.76 

•  44 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

69.3 

44.7 

57.0 

79 

29 

31 

30 

238 

0 

0 

2 

0 

1.46 

•  34 

17 

•  0 

0 

6 

0 

0 

Dl  ICMM  A  T  »,  UA 

39.1 

1.5 

80 

1  6 

27 

12 

34  5 

0 

0 

7 

0 

•  33 

_ 

2.64 

.11 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SEALE 

70.9 

40.8 

55.9 

82 

16 

28 

8 

273 

0 

0 

8 

0 

1.07 

•  43 

23 

•  0 

0 

4 

0 

0 

THOMASV I LLE 

66.1 

36.6 

51.4 

4.5 

77 

26 

23 

30 

402 

0 

0 

1 1 

0 

1.26 

2.33 

.76 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TROY 

71.6 

47.0 

59.3 

3.2 

82 

16 

30 

30 

176 

0 

0 

1 

0 

1.36 

- 

2.01 

1  .09 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

WHATLEY 

70.7 

40.9 

55.8 

80 

15 

23 

8 

276 

0 

0 

5 

0 

2.13 

1  .50 

23 

•  0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

56.8 

.3 

1.69 

1.74 

•  0 

GULF 

BAY  MINETTE 

72.0 

48.6 

60.3 

82 

16 

33 

30 

152 

0 

0 

0 

0 

1.29 

•  87 

23 

•  0 

0 

3 

1 

0 

70.8 

46.0 

5  8.4 

.  0 

81 

16 

28 

30 

200 

0 

0 

1 

0 

.85 

3.64 

•  36 

1  6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

CODEN 

73.2 

49.7 

61.5 

81 

16 

35 

30 

127 

0 

0 

0 

0 

.38 

•  17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRHOPE 

72.7 

50.4 

61.6 

3.1 

87 

18 

35 

30 

124 

0 

0 

0 

0 

1.13 

2.17 

.36 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  MORGAN 

70.8 

59.4 

65.1 

78 

1  6 

42 

30 

38 

0 

0 

0 

0 

.30 

.30 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

71.0 

48.3 

59.7 

1.0 

81 

16 

35 

30 

170 

0 

0 

0 

0 

.25 

3.82 

•  10 

16 

•  c 

0 

1 

0 

0 

MOBILE 

70.  4M 

51. IM 

60. 8M 

79 

15 

36 

30 

139 

0 

0 

0 

0 

.70 

•  60 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

ROBERTSDALE   1  E 

71. 6M 

48.  3M 

60. OM 

81 

17 

35 

30 

157 

0 

0 

0 

0 

1.41 

•  68 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

60.9 

2.2 

.79 

2.78 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 
possible 

sunshine  1 

Average 
1  sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

» 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

lastesi  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

Midnight  1 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BIRHINCHAU  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

6.4 

26 

SE 

9 

88 

92 

55 

73 

3 

1 

6 

0 

1 

0 

11 

63 

5.5 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

S£ 

12 

4.7 

21 

W 

28 

83 

86 

53 

67 

1 

1 

3 

4 

0 

0 

9 

5.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

20 

9.3 

29 

N 

30 

84 

87 

54 

71 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

12 

5.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

12 

7.4 

21 

N 

29+ 

84 

88 

54 

67 

7 

2 

1 

2 

0 

0 

12 

59 

5.3 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4      5      6  7 


leeEVULE  1  NNW 
lOOISON  CENTRAL  TOtfER 
LBERTA 

tLOERTVILLE  2  SE 
ILCXANOER  CITY  6  HZ 

kLiCEVIULE 
iNOALUSIA   1  NM 
iNNlSTON  FAA  AIRPORT 
RLEY  3  5 
iSHLAND 

SMVILLE  *  W 
.THENS 
THENS  2 

TMORE  STATE  FARM 
UeURN  3  SW 

UTAUGAVlLLE 

AMKHEAO  LOCK  ANO  DAM 

XINETTE 
ELGREEN 
ELLE  MINA  2  N 

ESSEHE9  *  SW 
EThlEhem 
ILCIi^GSLEr   1  SE 
INGHAM  MOUNTA IN 
IRMINGHAM  WB  AP  I 

I  SHOP 
0A2 

RANTLEY 
REHTON  3  SSE 
RIOGEPORT  2  w 

ROOK WOOD 
»UND I DGE 
ALERA  2  SH 
AMDEN   3  NNH 
AMP  HILL  2  NM 

ARSON  HILL 
ENTER  GROVE 
ENTRE  *>  SH 
EHTREVILLE 
«TOM 

HiLOEftSeUHG 
HlLOER<.BURG  WTR  PLANT 
ITRONELLE 
lA I  BORNE 
LAN TON 

-AYTON 
>OEN 

JPPEE  SPRINGS  2  NW 
)LBERT  STEAM  PLANT 
5LLINSVILLE 

)LUMB1A 
JROOVA 
)TT0NTON 
JBA 

lOEvlLLE 

tNCT  «  N 
INVILLE 
lYTON 
rCATUR 
iCATUR  * 

CATUH  SUBSTATION 
LTA 

MOPOLIS  LOCK  AND  OAM 
)THAN  FAA  AIRPORT 
)UBLE  SPRINGS 

L8A 

Lkmont 

[rod 

^(terprise 
Sjfaula 

! 

i^ERGREEN  FAA  AIRPORT 
kiBMOPE 

fcLCO  OPEN  POND  TOMER 
kLKVlLLE 

^LLS  CITY  BLK  POND  TwR 

ARLEY 

IkYETTE 
.AT  ROCK 
LORENCE 
!>RT  DEPOSIT 

3RT  MORGAN 
»T  PAYNE 
»ISCO  CITY 

»OSDEN  GAS  PLANT 

UNESVILLE 
WDEN  CITY 
IRTH 
■NEVA 
^ORGI ANNA 

ILBERTOWN 
WGAS 
tEEN  RAY 
fEENSSOHO 
fEENVILLE 

JLF   SHORES  POST  OFFICE 
JMTERSVlLLE 
«TE»SV|LLE  EVAP 
^NTERSVILLE  DAM 
ILEYVILLE 

(MIL  TON 

IROISBURG  CAMA6A  TOWER 

iYNEV  ILLE 

lAOLANO 

:F(.IN 

GHLANO  HOME 

OMTOWER 

fOGES 

WTSVlLLE  SU8STA 
INTSVILLE   MB  AP 


10     11  12 


13     14  15 


3.2I| 
1.39 
3.OOI 

■1 


3.0*! 
3.99 

».07 


3.»e 

2.9« 

1.17' 
3.63 


1.02 
3.03 
3.0a 


1.551 
3.50 

2.OO1 


2.«5 
2.7fl 
3.05 


2.0a 
3.6« 
3.68 
3.«0 
3.16 


1.09 
1.16 


1.51 
l.>2 

.ao 


;  1.36 
1 1.39 

1.05 


2.09 
.06 


.07 
.24 
.56 


19|20|2122|23|2«|2S|2S|27|28|29i30|3r 


1.50 
1.69 
I.6« 


1.66 
•  »» 
1.93 


1.08 

.22 
1.06 


•0>  liTO  .03 


1.27 
1.12 


3.68 
k.05 
*.53 


RECORD  MISSING 


•  loU0irii>g  Sutioc  Jndn 
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DAILY  PRECIPITATION 


10  n 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


22     23  24 


25    26  27 


JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  0AM 
LEEDS 

LEESeURG 
L IVINGSTON 
LOCKHART 
LOUISVILLE 
MADISON 

HAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  HE 
MARTIN  DAM 


SSW 


MATHEWS 
MELVIN 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

MINTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 

MOHTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 
NEWBURG  2  NE 
NEW  MARKET 
NEW  MARKET  2 
NEWTON 

ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK   2  N 

PALMEROALE   2  W 
PELL  CITY  2  ENE 
PERRYVILLE 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 

PINE  MILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTVlLLf 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RAIN5VILLE 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  1  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

RU5SELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  STATE  FARM  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBOftO 
SC0TTS60R0  SUBSTA 
SEALE 
SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOHB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTtE 
SWAIM 

sylacauga  4  ne 
sylvania 
talladega 
thomasville 
thorsby  exp  station 

thurlow  dam 

TOHEY 

trafford 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKE6EE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  MEAD 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA   I  W 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


1.46 
1.23 
1.29 


3.72 
3.43 
3.70 


3.06 
3.05 
1.79 


3. SO 
3.63 
2.82 


3.36: 
2.26 
1.26 
2.97 

1.101 
3.771 
3.22 
1.36< 
2.50 


•  loUowing  St2t)on  ludtfs. 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

NOVEMBER  1960 


Day  Oi  Month 


btauon 

1 

2 

3 

*\ 

1 

S 

6 

7  j 

8 

9 

10  1 

1 

11 

12 

U 

1 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S  1 

28 

27 

28 

1 

29 

1 

30  31 

1 

• 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

i» 
31 

64 
42 

71 
42 

60 
34 

67 
36 

68 
43 

59 
29 

59 
31 

55 

37 

62 
37 

49 
25 

55 
28 

60 
33 

66 
42 

72 
46 

72 
62 

62 
44 

63 
43 

65 
47 

61 
41 

65 
44 

69 
46 

69 
54 

69 
50 

60 
60 

64 
44 

64 
44 

69 
45 

74 
41 

49 

27 

63.3 
40.6 

tLEXANDEP  CITY  6  NE 

MAX 

MIN 

70 
30 

76 
32 

69 
36 

72 
29 

77 
27 

67 

2a 

57 
28 

62 
24 

74 
39 

68 
42 

64 

26 

67 
25 

69 
29 

77 
34 

72 
33 

69 
41 

65 
45 

60 
43 

69 
27 

70 
23 

74 
35 

73 
37 

70 
58 

66 
56 

64 
54 

67 
52 

73 
49 

78 
45 

72 
46 

49 
28 

68.7 
36.8 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

tNOALUSIA    1  NW 

MAX 

MIN 

67 
35 

70 
36 

75 
41 

74 

33 

73 
33 

76 
39 

63 
29 

59 
27 

67 
42 

76 
51 

57 
36 

64 

31 

70 
38 

73 
39 

78 
42 

79 
50 

81 
57 

68 
64 

60 
34 

69 
31 

69 
42 

74 
44 

76 

52 

77 
59 

73 
53 

71 
47 

71 
43 

76 

53 

79 
53 

60 
31 

70.8 
41.8 

tNNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

66 
3A 

75 
35 

67 
36 

73 
34 

69 
33 

61 
33 

55 
30 

61 
30 

70 
47 

60 
32 

62 
28 

66 

33 

70 
37 

76 
43 

77 
46 

68 
46 

66 
45 

57 
33 

68 

27 

71 
33 

77 
35 

75 
44 

64 

57 

64 

56 

63 
56 

69 
48 

76 
45 

77 
55 

67 
36 

46 

30 

67.4 
39.2 

USHLAND 

MAX 
MIN 

67 
32 

7* 

37 

66 
39 

70 
32 

74 

33 

66 

37 

58 

30 

59 
22 

71 
38 

67 
39 

59 
27 

64 
24 

67 
30 

75 
35 

74 
34 

66 
47 

63 
43 

58 
39 

69 
31 

69 

27 

73 
35 

72 
37 

65 
58 

64 

55 

65 
53 

68 
51 

73 
37 

76 
48 

70 
44 

48 

27 

67.0 
37.4 

kTHENS  2 

MAX 
MIN 

ti 
32 

65 
37 

74 
36 

59 
31 

68 

36 

54 

27 

68 
26 

51 
27 

58 
42 

60 
31 

44 

28 

62 
22 

63 
23 

70 
30 

75 
40 

75 
56 

66 
33 

65 
31 

65 

30 

59 
28 

66 
32 

64 

39 

66 

52 

63 
47 

57 
37 

58 

32 

65 
34 

69 
49 

71 
32 

47 

23 

62.7 
34.2 

kTNORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

70 
*0 

76 
41 

75 
47 

74 
41 

76 
46 

73 
39 

62 
36 

67 
33 

69 
50 

67 
44 

64 
37 

73 
34 

73 
43 

79 
48 

79 
48 

82 
61 

77 
55 

62 
53 

76 
41 

74 

36 

76 
48 

72 
49 

75 
64 

72 
67 

68 
42 

70 
42 

74 
47 

75 
57 

70 
62 

6b 
31 

71.9 
46.1 

kueuRN  3  SV 

MAX 

MIN 

66 

3A 

6B 

35 

74 
41 

69 
35 

72 
33 

73 
36 

60 
31 

58 

32 

62 
39 

73 
49 

60 
34 

63 
31 

67 
36 

72 
41 

76 
45 

76 
46 

78 
51 

65 

50 

61 
37 

69 
33 

72 
42 

74 
41 

74 

53 

74 

58 

73 
55 

63 
53 

67 
42 

72 
53 

78 
55 

60 
26 

69.0 
41.5 

lANKHEAD   LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

62 

3a 

69 
40 

74 
43 

66 
35 

72 
35 

74 

33 

63 
33 

65 
30 

64 

32 

69 
41 

4a 

31 

57 
33 

64 

32 

71 
41 

78 
45 

78 
46 

69 
44 

62 
38 

63 
34 

62 
33 

70 
32 

72 
39 

73 
43 

65 
53 

62 
44 

67 
40 

61 
43 

70 
39 

74 
41 

53 
28 

66.2 
38.0 

lAY  NINETTE 

MAX 

MIN 

76 
'>2 

78 
43 

77 
53 

75 
45 

80 
47 

65 
42 

60 
37 

66 
39 

72 
53 

67 
45 

65 
39 

72 
40 

73 
49 

SO 
63 

80 
52 

82 
57 

70 
57 

61 
5* 

71 
45 

75 
42 

78 
64 

75 
53 

75 
63 

68 
68 

71 
64 

73 
46 

75 
51 

75 
64 

70 
47 

55 
33 

72.0 
48.6 

lELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

6A 

33 

74 

39 

65 

37 

68 

30 

64 
36 

60 
28 

53 

27 

57 
27 

62 
46 

57 
32 

52 
23 

65 
24 

61 
31 

76 
49 

77 
46 

67 
56 

64 
34 

63 
32 

60 
28 

68 
27 

68 
34 

70 
40 

60 
47 

64 
34 

68 
34 

73 
50 

68 
34 

45 

25 

63.7 
35.1 

lESSEHER  <•  S» 

MAX 
MIN 

69 
33 

75 
39 

66 
36 

73 
29 

70 
33 

63 
35 

55 
30 

61 
27 

71 
49 

63 
37 

57 
29 

64 
25 

69 
33 

76 
40 

76 
42 

66 
56 

63 
42 

59 
38 

64 

27 

70 
27 

73 
36 

73 
41 

65 
57 

61 
51 

68 
43 

67 
42 

72 
40 

76 
55 

69 
39 

48 

25 

66.7 
37.9 

IIRMINGHAN  VS  AP 

MAX 
MIN 

68 

37 

75 
42 

65 
41 

71 
37 

69 
38 

61 
36 

55 
30 

60 
34 

69 
51 

61 
31 

56 
29 

65 
30 

69 
40 

76 
46 

75 
48 

67 
56 

63 
41 

58 
38 

64 

32 

68 
34 

72 
40 

73 
46 

65 
54 

61 
52 

67 
48 

68 
45 

71 
44 

76 
57 

60 
36 

47 
28 

65.8 
40.6 

IRANTLEV 

MAX 
HIN 

67 

33 

70 
34 

79 
38 

76 
32 

75 
30 

78 
34 

64 
26 

60 
26 

66 
35 

77 
52 

57 
36 

66 
32 

70 
36 

76 
39 

80 
38 

80 
46 

82 
56 

70 
55 

59 
32 

71 
28 

73 
36 

78 
42 

80 
50 

78 
56 

78 
55 

72 
48 

71 
42 

72 
49 

78 
66 

61 
27 

72.1 
39.9 

WEHTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

72 
3S 

78 
35 

76 
45 

73 
33 

79 
34 

65 
40 

60 
28 

67 
26 

72 
46 

68 
47 

65 
38 

69 
31 

71 
40 

77 
43 

77 
41 

86 
48 

71 
59 

67 
54 

69 
35 

69 

30 

74 
46 

74 
45 

79 
64 

70 
58 

69 
48 

73 
41 

76 
42 

78 
56 

71 
51 

54 

33 

71.7 
42.3 

IRIDOEPORT  2  « 

MAX 

MIN 

60 

sa 

65 
32 

62 

33 

68 
28 

63 

30 

61 
28 

55 
31 

58 
23 

62 
46 

57 
33 

57 
22 

58 
27 

63 
28 

76 
35 

75 
36 

73 
54 

65 
34 

62 
29 

65 
25 

66 

26 

69 
31 

69 
36 

63 
53 

61 
49 

66 
48 

65 
36 

69 
40 

76 
42 

69 
38 

48 

23 

64.2 
34.4 

:alera  2  SW 

MAX 
MIN 

29 

34 

36 

26 

28 

29 

27 

22 

43 

36 

25 

22 

30 

42 

37 

61 

41 

37 

24 

24 

36 

39 

69 

61 

52 

45 

37 

57 

40 

25 

36.1 

:AM0EN  3  NNW 

MAX 
MIN 

71 
39 

76 
43 

71 
42 

72 
34 

79 
35 

67 
35 

58 
30 

66 
26 

72 
47 

70 
44 

60 
35 

67 
28 

74 
31 

78 
41 

80 
41 

76 
49 

69 
49 

61 
46 

68 
33 

71 
29 

74 
39 

73 
44 

70 
63 

65 
57 

70 
53 

70 
43 

70 
42 

80 
54 

71 
47 

52 
30 

70.0 
41.0 

:amp  hill  2  NW 

MAX 
MIN 

ii 
3* 

68 
35 

74 

39 

68 

33 

67 

30 

73 
30 

62 
30 

55 
29 

62 
33 

72 
46 

55 
31 

64 
29 

65 
31 

69 
36 

76 
36 

76 
38 

74 
49 

61 
45 

60 
33 

67 
29 

68 

31 

74 

38 

72 
43 

72 
56 

66 
56 

61 
54 

65 
40 

70 
40 

76 
40 

65 
27 

67.4 
37.4 

:entre  5  SM 

MAX 
HIN 

65 
3* 

67 

35 

74 

39 

65 
29 

70 
30 

69 
31 

62 
29 

55 
27 

59 
34 

69 
39 

46 

26 

58 
28 

60 
31 

64 

39 

74 

37 

76 
42 

64 

39 

63 

32 

59 
26 

68 

26 

69 

35 

71 
36 

71 
41 

64 

53 

61 

52 

64 

41 

67 
43 

72 
51 

84 

43 

64 

28 

65.6 
35.9 

:entreville 

MAX 
HIN 

61 

36 

71 
37 

76 
38 

70 
31 

72 
32 

75 
36 

64 

31 

59 
29 

64 
40 

72 
42 

48 

30 

60 
26 

65 
30 

69 
40 

77 
42 

76 
44 

66 
46 

62 
39 

69 
28 

67 
29 

70 
35 

76 
42 

72 
48 

66 
52 

66 
62 

69 
43 

67 
39 

71 
43 

75 
46 

55 
28 

67.4 
37.8 

CHATOM 

MAX 
MIN 

7<i 

36 

78 
39 

76 
44 

76 
34 

80 
35 

68 

36 

62 
31 

70 
28 

73 
45 

68 
43 

65 
36 

73 
30 

70 
38 

83 
44 

82 
43 

80 
64 

67 
50 

62 
47 

72 
34 

72 
30 

78 
47 

74 
46 

70 
62 

65 
67 

72 
46 

73 
36 

74 
41 

82 
68 

71 
48 

57 
28 

72.2 
41.5 

Chiloersburo  htr  plant 

MAX 
HIN 

69 
33 

75 
37 

71 
38 

71 
30 

74 
31 

62 
29 

55 
29 

61 
24 

73 
41 

70 
42 

68 
22 

65 
25 

70 
31 

76 
36 

76 
37 

77 
51 

65 
44 

57 
39 

65 
28 

70 
26 

70 
34 

75 
36 

67 
61 

63 
55 

67 
55 

68 
49 

74 
40 

78 
53 

74 
41 

51 
28 

68.2 
37.5 

: ITBONELLE 

MAX 
HIN 

69 
39 

74 
45 

72 
41 

74 
46 

78 
49 

71 
38 

58 
34 

67 
35 

75 
49 

69 
44 

62 
34 

69 
36 

73 
45 

77 
49 

78 
61 

81 
54 

68 
51 

64 

54 

68 
40 

72 
49 

76 
61 

69 
51 

72 
61 

67 
54 

69 
48 

69 
44 

75 
48 

78 
61 

73 
50 

67 
28 

70.8 
46.0 

;lanton 

HAX 
HIN 

63 
32 

68 
37 

75 
38 

67 
30 

71 
30 

74 
30 

60 
29 

54 
25 

61 
35 

73 
44 

51 
28 

58 
24 

65 
32 

68 
36 

75 
38 

75 
45 

67 
43 

59 
40 

59 
27 

65 
27 

68 

30 

73 
40 

72 
45 

68 
52 

62 

53 

66 
46 

68 
38 

67 
42 

76 
50 

54 
28 

66.1 
36.5 

CLAYTON 

HAX 
MIN 

76 
50 

72 
44 

74 
43 

76 
40 

62 
37 

59 
35 

65 
38 

76 
46 

63 
38 

64 

36 

77 
39 

71 
44 

76 
50 

78 
48 

81 
58 

78 
68 

60 
46 

69 
38 

70 
45 

73 
60 

78 
49 

76 
61 

75 
58 

42 

60 

48 

50 

73 
53 

79 
60 

64 

32 

69.8 
46.6 

ZODIN 

HAX 
HIN 

62 
*1 

76 
45 

80 
55 

71 
46 

77 
47 

70 
45 

65 

37 

70 
38 

76 

57 

70 
50 

69 
42 

73 
40 

74 
49 

78 
54 

79 
55 

81 
67 

72 
57 

68 

57 

75 
46 

75 
42 

77 
56 

71 

53 

79 
65 

74 

59 

75 
58 

73 
43 

78 

60 

79 
60 

71 
62 

59 
35 

73.2 
49.7 

DAYTON 

HAX 
HIN 

63 
AO 

71 
46 

76 
48 

69 

39 

78 
39 

66 
34 

57 
33 

71 
41 

74 
40 

49 
33 

55 
29 

66 
45 

71 
48 

79 
48 

80 
57 

68 

60 

60 
46 

58 
32 

67 
35 

72 
45 

74 

50 

69 
54 

66 
56 

61 
47 

70 
44 

64 
48 

68 
43 

71 
43 

53 
29 

67.0 
42.8 

DtCAIUR 

HAX 
HIN 

se 

36 

65 
40 

75 
42 

60 
33 

67 
35 

64 

29 

61 

35 

53 
29 

59 
35 

64 

35 

43 
27 

53 
28 

57 
28 

66 

40 

77 
41 

76 
61 

68 
40 

64 

35 

65 
38 

60 
30 

68 

36 

68 

37 

70 
48 

58 

51 

60 
39 

62 
38 

66 
38 

70 
41 

74 

36 

47 

30 

63.3 
36.7 

3EH0P0L1S   LOCK   AND  DAM 

MAX 

HIN 

63 

3a 

71 
38 

76 
38 

67 
38 

70 
36 

77 
36 

64 

35 

57 
34 

65 
35 

71 
42 

47 

33 

57 
26 

63 
35 

68 
43 

76 
61 

78 
51 

68 

51 

60 
45 

59 
34 

65 
34 

68 
35 

72 
44 

68 
44 

65 
44 

62 
46 

71 
41 

65 
40 

66 
43 

76 
43 

53 

30 

66.3 
39.4 

30TMAN  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

71 
A3 

77 
43 

74 
47 

74 
42 

77 
40 

64 
43 

58 
35 

66 
34 

78 
49 

69 
44 

62 
42 

69 
45 

71 
46 

77 
4a 

79 
49 

81 
68 

71 
61 

68 

63 

70 
44 

68 
41 

76 
49 

78 
50 

75 
63 

74 

62 

72 
49 

68 
54 

67 
59 

78 
59 

66 
41 

63 
34 

71.0 
47.6 

30U8LE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
32 

67 

33 

75 
37 

65 
33 

70 
35 

63 
29 

62 
29 

55 
30 

59 
35 

62 
35 

48 

25 

58 
25 

62 
32 

68 
44 

77 
45 

77 
50 

68 
32 

62 
33 

64 

31 

66 

32 

68 
38 

71 
38 

67 
48 

60 
50 

56 
36 

67 
36 

62 
40 

70 
60 

70 
37 

50 
25 

64.6 
35.8 

ENTERPRISE 

MAX 
HIN 

76 
A2 

76 
41 

75 
49 

75 
42 

76 
42 

75 
44 

70 
34 

66 

33 

79 
49 

72 
38 

64 

39 

70 
40 

72 
38 

76 
41 

79 
42 

84 

53 

75 
59 

66 
41 

70 
44 

70 
40 

76 
41 

79 
50 

79 
48 

74 

61 

70 
58 

72 
63 

72 
34 

80 

53 

78 
54 

55 
32 

73.3 
44.5 

lUFAULA 

MAX 
HIN 

39 

39 

43 

34 

33 

35 

37 

35 

33 

33 

36 

32 

36 

39 

40 

39 

39 

40 

37 

32 

34 

41 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

49 

30 

39.2 

Evergreen  faa  airport 

HAX 
HIN 

71 
36 

76 
36 

74 
41 

74 

33 

77 
33 

64 

38 

59 
29 

67 
24 

72 
46 

65 
40 

65 
35 

71 
31 

71 
38 

79 
41 

79 

81 

6( 

69 

7( 

7( 

76 

74 

7: 

65 

68 

7< 

74 

76 
56 

68 
40 

52 
32 

70.3 
40.9 

FAIBHOPE 

MAX 
HIN 

70 
4* 

75 
50 

76 
57 

73 
47 

76 
45 

70 
45 

62 
40 

66 

39 

74 
56 

70 
46 

65 
40 

69 
41 

74 
46 

76 
54 

79 
54 

81 
56 

71 
60 

87 

57 

72 
45 

73 
44 

76 
64 

75 
55 

75 
67 

73 
58 

73 
59 

69 
46 

77 
63 

75 
63 

73 
56 

56 
35 

72.7 
50.4 

FALKVILLE 

HAX 
HIN 

61 
37 

66 
46 

75 
37 

64 

30 

72 
38 

65 

31 

67 

29 

56 
28 

59 
40 

64 
35 

45 

26 

56 
25 

63 
29 

70 
41 

78 
46 

77 
56 

68 

35 

65 
33 

65 
28 

66 
28 

70 
35 

67 
42 

64 

52 

60 
50 

60 
40 

66 

39 

66 
46 

76 
50 

75 
36 

61 
27 

65.2 
37.1 

Sm  Ral*r«iic«  NotM  Following  SuUod 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1960 


Day  01  Month 

Average 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

12 

14 

15 

16 

17 

21 

^  i 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

69 

76 

68 

71 

70 

64 

58 

63 

67 

62 

59 

65 

70 

75 

78 

70 

65 

57 

68 

71 

57 

66 

70 

74 

65 

73 

71 

60 

50 

67.3 

MIN 

35 

39 

39 

32 

36 

30 

3  1 

29 

53 

37 

28 

24 

35 

41 

45 

40 

58 

38 

38 

35 

39 

60 

36 

28 

38.2 

MAX 

74 

65 

60 

59 

61 

60 

46 

52 

58 

61 

78 

77 

58 

64 

69 

62 

64 

69 

62 

50 

58 

62 

69 

72 

71 

69 

45 

63.5 

MIN 

34 

29 

28 

30 

35 

30 

26 

27 

31 

45 

49 

26 

41 

48 

35 

49 

37 

21 

35.6 

MAX 

68 

69 

72 

70 

69 

73 

69 

72 

73 

71 

69 

65 

71 

72 

74 

78 

69 

69 

68 

73 

72 

75 

73 

69 

69 

68 

75 

76 

72 

61 

70.8 

MIN 

57 

59 

61 

56 

58 

58 

49 

54 

62 

62 

64 

59 

62 

59 

61 

60 

63 

67 

62 

59 

54 

62 

68 

60 

42 

59.4 

MAX 

67 

72 

76 

74 

74 

77 

64 

60 

68 

68 

48 

64 

73 

70 

79 

80 

82 

55 

60 

69 

70 

75 

73 

72 

64 

69 

72 

74 

78 

69.9 

MIN 

39 

41 

47 

41 

40 

38 

33 

34 

43 

45 

35 

35 

42 

49 

48 

56 

41 

39 

48 

50 

56 

57 

47 

45 

48 

56 

51 

30 

44.7 

MAX 

65 

73 

64 

68 

68 

61 

54 

58 

66 

59 

55 

58 

61 

74 

75 

64 

61 

57 

64 

57 

72 

70 

62 

59 

63 

57 

71 

76 

65 

46 

64.1 

MIN 

32 

36 

28 

26 

30 

25 

35 

53 

42 

40 

58 

42 

30 

37.1 

MAX 

63 

72 

77 

67 

70 

77 

64 

58 

54 

70 

48 

55 

62 

70 

78 

79 

59 

51 

51 

65 

69 

72 

67 

61 

61 

69 

65 

69 

72 

66.2 

MIN 

38 

41 

45 

36 

38 

34 

32 

35 

39 

27 

29 

42 

47 

33 

32 

54 

45 

38 

44 

46 

40 

30 

39.5 

MAX 

67 

69 

75 

75 

71 

75 

63 

59 

55 

78 

55 

61 

58 

68 

75 

78 

82 

70 

67 

58 

70 

74 

78 

75 

74 

70 

59 

71 

80 

70.8 

MIN 

39 

38 

42 

37 

36 

43 

32 

40 

53 

42 

39 

42 

45 

43 

34 

46 

59 

60 

47 

34 

44.8 

MAX 

73 

78 

73 

74 

80 

69 

60 

69 

73 

56 

63 

70 

71 

80 

80 

72 

56 

62 

69 

71 

76 

72 

58 

63 

72 

57 

54 

79 

69 

56 

70.2 

MIN 

33 

36 

43 

33 

34 

34 

3 1 

?7 

45 

43 

36 

25 

31 

44 

41 

45 

32 

28 

44 

62 

45 

42 

47 

28 

39.8 

MAX 

72 

77 

71 

73 

77 

65 

61 

66 

65 

62 

69 

79 

78 

79 

79 

57 

65 

74 

70 

72 

76 

75 

55 

72 

71 

73 

74 

75 

69 

55 

70.9 

MIN 

39 

44 

47 

40 

42 

^' 

34 

36 

41 

32 

36 

47 

50 

56 

56 

38 

46 

49 

59 

48 

46 

47 

43 

28 

43.9 

MAX 

70 

76 

72 

72 

77 

70 

58 

66 

73 

67 

64 

70 

73 

78 

79 

80 

73 

61 

70 

71 

74 

77 

73 

70 

70 

72 

72 

78 

68 

52 

70.9 

MIN 

41 

42 

48 

42 

40 

39 

49 

36 

38 

44 

46 

47 

39 

50 

53 

58 

53 

54 

58 

53 

53 

31 

46.9 

MAX 

66 

75 

73 

68 

66 

63 

58 

57 

61 

50 

57 

59 

75 

75 

75 

64 

64 

52 

65 

68 

69 

73 

64 

61 

55 

65 

78 

78 

59 

66.1 

MIN 

3* 

39 

30 

32 

29 

28 

38 

28 

2  7 

39 

39 

26 

32 

53 

49 

58 

39 

40 

34 

26 

35.1 

MAX 

57 

67 

74 

63 

70 

60 

61 

55 

59 

52 

48 

56 

61 

68 

76 

76 

67 

65 

63 

63 

67 

70 

70 

59 

53 

65 

65 

71 

64 

MIN 

34 

41 

32 

29 

28 

28 

34 

33 

^* 

44 

46 

42 

35 

25 

il'.} 

MAX 

57 

68 

75 

64 

69 

62 

63 

54 

60 

51 

48 

55 

62 

66 

77 

77 

58 

66 

65 

64 

67 

70 

62 

60 

59 

64 

66 

72 

69 

MIN 

26 

24 

30 

43 

46 

40 

48 

32 

" 

38 

23 

36.1 

MAX 

77 

70 

72 

75 

71 

74 

76 

58 

64 

75 

75 

76 

71 

70 

75 

77 

78 

66 

62 

68 

70 

73 

77 

75 

71 

70 

71 

75 

78 

MIN 

38 

40 

48 

29 

31 

46 

32 

41.6 

MAX 

70 

70 

76 

75 

72 

76 

63 

59 

65 

70 

58 

61 

68 

70 

76 

79 

81 

80 

67 

70 

74 

76 

78 

80 

74 

64 

68 

73 

79 

MIN 

40 

45 

48 

39 

40 

40 

34 

29 

50 

40 

42 

43 

45 

49 

40 

60 

58 

48 

33 

45)4 

MAX 

62 

70 

74 

72 

71 

74 

56 

61 

70 

68 

52 

56 

70 

79 

77 

72 

65 

60 

69 

70 

75 

75 

70 

65 

63 

65 

73 

77 

74 

MIN 

18 

30 

30 

24 

30.3 

MAX 

64 

67 

65 

69 

72 

76 

61 

55 

63 

74 

59 

52 

66 

72 

75 

78 

79 

59 

65 

70 

72 

77 

71 

66 

70 

66 

69 

78 

MIN 

50 

45 

29 

45.0 

MAX 

65 

75 

60 

70 

60 

60 

53 

60 

62 

51 

55 

61 

65 

75 

76 

68 

66 

66 

61 

68 

70 

69 

61 

61 

65 

68 

71 

74 

56 

MIN 

32 

31 

30 

^' 

^' 

32 

40 

42 

29 

38.1 

MAX 

67 

74 

64 

67 

69 

61 

53 

61 

68 

60 

55 

62 

58 

75 

76 

57 

63 

63 

65 

69 

69 

69 

65 

61 

67 

62 

71 

75 

65 

MIN 

20 

42 

26 

20 

38 

" 

23 

34.2 

MAX 

66 

72 

66 

68 

73 

66 

54 

60 

71 

65 

59 

62 

67 

73 

73 

75 

65 

59 

66 

66 

71 

71 

71 

65 

60 

65 

71 

77 

70 

MIN 

48 

44 

45 

35 

40 

34 

32 

^' 

40 

50 

29 

37 

44 

46 

50 

43 

45 

46 

58 

" 

46 

50 

54 

28 

43.0 

MAX 

72 

77 

69 

71 

79 

65 

57 

66 

73 

68 

57 

53 

70 

77 

79 

70 

63 

61 

65 

73 

73 

70 

67 

65 

70 

bZ 

56 

74 

69 

MIN 

30 

25 

45 

44 

58 

30 

45 

46 

53 

47 

38 

44 

60 

42 

28 

41.6 

MAX 

68 

71 

78 

75 

75 

78 

64 

59 

68 

79 

61 

62 

72 

72 

78 

81 

84 

68 

64 

69 

74 

78 

71 

76 

76 

75 

71 

76 

79 

MIN 

38 

59 

39 

39 

44 

46 

48 

53 

60 

49 

50 

62 

60 

56 

53 

50 

33 

47.4 

MAX 

57 

64 

73 

58 

65 

57 

60 

51 

57 

62 

49 

52 

56 

53 

74 

74 

66 

52 

63 

59 

65 

65 

69 

58 

50 

63 

65 

68 

73 

62  0 

MIN 

28 

36 

50 

59 

43 

53 

38 

24 

37.4 

MAX 

69 

76 

69 

68 

76 

65 

57 

63 

70 

58 

57 

64 

57 

75 

76 

68 

65 

50 

65 

68 

64 

70 

59 

63 

69 

68 

63 

78 

59 

67  0 

MIN 

30 

42 

28 

37 

42 

45 

53 

50 

36 

32 

62 

" 

26 

42.1 

MAX 

68 

70 

75 

69 

76 

69 

58 

62 

73 

70 

59 

63 

58 

72 

75 

75 

55 

58 

65 

69 

69 

73 

74 

74 

65 

68 

69 

78 

74 

68  5 

MIN 

47 

38 

42 

40 

34 

46 

47 

35 

35 

39 

44 

45 

46 

50 

41 

39 

50 

43 

59 

59 

54 

44 

34 

44.8 

MAX 

70 

75 

69 

71 

76 

62 

64 

65 

71 

50 

59 

68 

72 

78 

78 

77 

65 

60 

68 

71 

74 

73 

70 

50 

70 

70 

70 

77 

55 

MIN 

41 

40 

46 

46 

34 

30 

35 

42 

47 

49 

48 

38 

35 

42 

45 

50 

^* 

48 

*^ 

49 

50 

28 

28 

42.2 

MAX 

71 

75 

76 

74 

77 

65 

59 

65 

75 

65 

65 

72 

73 

78 

77 

81 

66 

64 

69 

72 

75 

77 

72 

69 

70 

69 

75 

79 

70 

MIN 

40 

47 

47 

47 

38 

40 

43 

40 

39 

47 

53 

51 

58 

56 

53 

45 

42 

51 

50 

41 

35 

48.3 

MAX 

73 

77 

77 

73 

76 

65 

58 

65 

74 

52 

64 

72 

72 

79 

77 

76 

57 

64 

59 

72 

75 

71 

73 

6e 

71 

72 

74 

73 

MIN 

50 

41 

41 

46 

54 

54 

*' 

36 

51.1 

MAX 

67 

74 

70 

70 

75 

60 

57 

62 

73 

66 

50 

67 

58 

75 

76 

76 

64 

51 

67 

67 

70 

75 

72 

66 

67 

69 

67 

77 

67 

50 

67.9 

MIN 

30 

38 

34 

31 

40 

44 

43 

31 

42.7 

MAX 

67 

76 

63 

72 

65 

61 

55 

59 

63 

59 

55 

52 

58 

77 

76 

58 

55 

66 

62 

59 

70 

68 

60 

57 

56 

50 

70 

71 

58 

45 

64.8 

HIN 

29 

28 

28 

50 

23 

42 

50 

25 

35.6 

MAX 

65 

75 

61 

68 

61 

60 

51 

60 

60 

47 

52 

56 

55 

76 

77 

57 

53 

56 

64 

53 

56 

63 

59 

58 

61 

67 

70 

70 

50 

45 

61.9 

HIN 

30 

30 

29 

40 

31 

26 

24 

32 

42 

49 

27 

35. S 

MAX 

73 

79 

75 

75 

79 

73 

60 

66 

71 

67 

63 

74 

75 

79 

80 

83 

69 

60 

69 

71 

74 

74 

70 

55 

70 

69 

75 

78 

69 

71.3 

MIN 

3 1 

34 

38 

29 

30 

34 

2  5 

2  3 

47 

43 

34 

25 

34 

38 

38 

44 

46 

32 

26 

42 

42 

52 

45 

39 

38 

46 

27 

38.5 

64 

73 

67 

68 

60 

61 

53 

50 

61 

42 

50 

60 

64 

74 

73 

57 

64 

63 

58 

68 

69 

70 

61 

63 

65 

65 

68 

73 

68 

62.9 

HIN 

32 

36 

33 

26 

33 

28 

2  5 

28 

32 

23 

21 

26 

28 

38 

48 

21 

33.4 

MAX 

60 

67 

73 

64 

71 

66 

50 

59 

59 

67 

40 

58 

61 

68 

75 

74 

65 

51 

62 

64 

68 

72 

69 

61 

59 

57 

65 

72 

75 

64.5 

MIN 

34 

36 

30 

30 

29 

29 

26 

25 

23 

31 

35 

37 

34 

34 

35 

28 

35.0 

MAX 

68 

68 

74 

71 

72 

75 

59 

50 

63 

75 

55 

63 

62 

71 

76 

77 

78 

57 

62 

70 

70 

75 

75 

75 

71 

55 

67 

72 

79 

62 

69.9 

MIN 

32 

30 

3 1 

29 

34 

45 

35 

31 

32 

36 

36 

27 

38.5 

MAX 

66 

71 

79 

75 

75 

75 

60 

66 

68 

78 

53 

64 

71 

72 

79 

80 

84 

70 

50 

71 

72 

71 

80 

78 

75 

67 

68 

71 

79 

63 

71.7 

HIN 

39 

39 

41 

39 

39 

36 

32 

32 

40 

48 

37 

39 

41 

42 

45 

47 

56 

55 

43 

38 

39 

47 

50 

60 

59 

57 

46 

47 

52 

30 

43.8 

MAX 

66 

75 

65 

70 

68 

60 

55 

51 

68 

65 

58 

63 

68 

74 

75 

64 

64 

57 

56 

69 

72 

71 

55 

62 

65 

68 

71 

75 

71 

47 

65.9 

MIN 

32 

37 

40 

30 

31 

29 

29 

23 

40 

38 

25 

25 

31 

37 

39 

41 

43 

35 

27 

28 

37 

40 

58 

54 

54 

45 

39 

52 

42 

28 

37.0 

MAX 

65 

68 

74 

69 

72 

73 

62 

55 

52 

73 

53 

52 

65 

59 

75 

75 

78 

55 

52 

78 

59 

73 

75 

71 

70 

70 

69 

72 

79 

53 

69.3 

HIN 

42 

42 

48 

40 

40 

39 

37 

32 

34 

45 

36 

35 

37 

45 

49 

51 

55 

54 

42 

42 

46 

47 

51 

57 

55 

53 

51 

51 

54 

31 

44.7 

FORT  MORSAN 

FRISCO  CITY 

GAOSOEN  OAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALETVILLE 

HAMILTON 

HATNEVILLE 


HIGHLAND  HOHE 
HUNTSVILLE   HB  AP 
JASPER   4  N 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 


HARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  0AM 
MINTER   3  NU 
MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS    FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

ONEONTA 

OPELIKA 

OZARK   5  NNW 

PELL   CITY   2  ENE 

PHENIX   CITY   2  NNW 


See  Reference  Notes  FoUowuig  Statloo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Alabama 
november  i960 


Station 

Day  Oi  Montli 

• 

at 

1  1  2 

3 

4 

5  1  B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

!  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

1  28 

29 

30  31 

Ann 

PSATTVILLE 

MAX 
MIN 

68 

37 

73 
40 

71 
44 

69 
35 

75 
36 

65 
34 

59 
33 

63 
31 

74 
46 

66 
46 

60 
35 

65 
31 

67 
36 

75 
40 

77 
41 

74 
47 

66 
92 

63 
48 

68 

36 

67 
32 

72 
42 

74 

44 

74 

60 

67 
58 

58 
57 

69 

53 

64 
44 

78 
49 

67 
49 

^c. 

30 

67.9 
42.2 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

62 
41 

72 
40 

77 
47 

70 
34 

72 
34 

78 
38 

64 

33 

59 
28 

68 
29 

73 
41 

50 
35 

60 
27 

65 
28 

72 
44 

78 
42 

80 
45 

68 
49 

60 
44 

60 
32 

68 
30 

70 
35 

72 
45 

69 
47 

64 
55 

61 
45 

70 
39 

64 

40 

69 
49 

79 
46 

56 
31 

67.4 
3«.l 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

66 
38 

65 
37 

74 
41 

60 
38 

68 

39 

57 
34 

61 
30 

52 
30 

61 
38 

60 
32 

45 

25 

53 
25 

60 
33 

68 
41 

76 
53 

77 
95 

67 
39 

63 
39 

65 
32 

62 
33 

65 

35 

67 
41 

60 
49 

59 
49 

59 
37 

64 

37 

68 
46 

72 
50 

69 
32 

48 

29 

63.0 
37.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

6* 

35 

74 

39 

60 
33 

69 
28 

62 
34 

60 
31 

53 
27 

57 
27 

64 
46 

47 

25 

53 
22 

58 
24 

64 

32 

75 
40 

75 
46 

66 
43 

64 

32 

63 
31 

61 
29 

68 
26 

71 
32 

70 
39 

64 

50 

60 
41 

64 
38 

65 
35 

69 
38 

74 

52 

94 

27 

49 

29 

63.1 
34.2 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 
MIN 

70 
44 

74 
49 

77 
45 

74 
44 

76 
45 

64 

39 

60 
38 

66 
43 

7a 

57 

62 
40 

64 
40 

72 
45 

75 
53 

78 
50 

77 
52 

81 
55 

69 
67 

66 
46 

71 
40 

73 
52 

76 
93 

76 
60 

77 
58 

72 
53 

70 
46 

72 
48 

77 
56 

74 
58 

63 
39 

71.6 
48.3 

ROCHFORO 

MAX 
MIN 

65 
33 

69 
36 

70 
38 

75 
32 

75 
32 

70 
30 

67 
29 

63 
28 

64 
34 

70 
46 

60 
28 

63 
29 

66 
31 

68 
40 

77 
47 

77 
44 

73 
45 

67 
45 

68 
31 

62 
32 

70 
38 

70 
41 

75 
41 

71 
55 

65 
53 

65 
50 

67 
38 

68 

41 

76 
47 

68 
29 

68.8 
38.1 

ROCH  MILLS 

MAX 
MIN 

68 

32 

74 

33 

68 

35 

71 
30 

74 

29 

68 

29 

57 
28 

60 
22 

72 
34 

68 
46 

59 
28 

65 
25 

66 

30 

75 
34 

75 
32 

73 
40 

66 
46 

60 
44 

69 

30 

69 
27 

74 
33 

72 
35 

68 

57 

64 

53 

61 
53 

65 

92 

72 
46 

77 
44 

71 
45 

49 

28 

67.7 
36.7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

57 
33 

65 
33 

74 
34 

62 

30 

70 
31 

63 
25 

61 
26 

53 
24 

59 
37 

60 
33 

47 
24 

5S 

20 

61 
20 

68 

38 

76 
46 

75 
57 

67 
32 

64 

30 

65 
29 

60 
27 

66 
28 

69 
31 

61 
47 

59 
49 

59 
34 

65 
33 

66 

33 

70 
50 

69 

33 

47 

29 

63.1 
33.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

60 
35 

66 

36 

75 
39 

62 
32 

71 
34 

62 
28 

61 
29 

55 
27 

61 
28 

68 

35 

40 
26 

57 
26 

63 
32 

69 
36 

79 
36 

79 
49 

67 
40 

60 
33 

63 
32 

70 
30 

70 
37 

72 

37 

69 
61 

70 
50 

60 
40 

68 

37 

69 
39 

73 
39 

73 
37 

50 
28 

65.4 
35.3 

SAND  MT    STATE   FARM  A  U 

MAX 
MIN 

63 
36 

73 
39 

66 
38 

68 

32 

65 
39 

59 
29 

93 
29 

57 
31 

60 
41 

58 
34 

56 
23 

60 
32 

63 
36 

73 
42 

73 
42 

64 
53 

61 

40 

56 
33 

62 
30 

65 
29 

70 
36 

70 
43 

62 
66 

59 
51 

62 

50 

64 
44 

68 
45 

76 

56 

66 

37 

43 

27 

63.2 
38.4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

SEALE 

MAX 
MIN 

70 
36 

76 
34 

71 
39 

73 
32 

76 

30 

67 
36 

58 

30 

64 

28 

75 
49 

66 

50 

63 
36 

66 
32 

70 
35 

76 
40 

78 
38 

82 
45 

68 
54 

63 
52 

71 

30 

70 
30 

74 

38 

77 
38 

77 
57 

74 

58 

67 
55 

74 
54 

74 

42 

80 
44 

73 
62 

54 
29 

70.9 
40.8 

SELHA 

MAX 
MIN 

69 
40 

76 
42 

71 
46 

69 

37 

78 

37 

72 
39 

59 
36 

64 

34 

72 
48 

70 
48 

56 
34 

65 
31 

69 
40 

76 
44 

78 
46 

71 

53 

67 
51 

62 
48 

68 

36 

63 
34 

74 
46 

72 
49 

72 
64 

67 

57 

70 
56 

68 

51 

67 
47 

78 

55 

69 
52 

61 

30 

68.9 
44.4 

STLACAUGA   4  NE 

MAX 
MIN 

68 

35 

74 
39 

68 
39 

72 
31 

73 
33 

61 

33 

55 
29 

61 
26 

72 
48 

67 
39 

29 

25 

32 

37 

76 
39 

69 
47 

64 
43 

56 
40 

66 

30 

69 
28 

74 

37 

72 
42 

67 
60 

64 

55 

66 
56 

67 
48 

72 
40 

77 
51 

67 
46 

49 

30 

67.1 
38.9 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

61 
33 

73 
38 

64 
40 

63 
30 

70 
31 

60 
29 

52 
28 

59 
25 

69 

39 

64 

35 

56 
28 

62 
29 

66 

33 

73 
40 

74 
38 

66 
47 

63 
44 

56 
39 

62 
30 

67 
29 

70 
37 

76 
40 

66 
59 

63 
54 

64 

55 

66 
47 

71 
43 

77 
51 

68 
43 

46 

25 

64.8 
38.0 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

61 

32 

67 
36 

73 
41 

68 

33 

68 
34 

75 
33 

61 
26 

56 
25 

64 
32 

69 
36 

48 
28 

57 
26 

65 
30 

70 
41 

74 
42 

75 
47 

73 
46 

60 
42 

59 

30 

66 
30 

67 

30 

70 
43 

70 
48 

65 
50 

60 
42 

77 
38 

65 
41 

67 
51 

76 
42 

59 
23 

66.1 
36.6 

THORSBT   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

64 

39 

74 

39 

67 
45 

65 
36 

70 
36 

60 
34 

55 
32 

60 
33 

72 
46 

62 
41 

58 
29 

65 
31 

67 
39 

73 
41 

75 
46 

67 
55 

65 
48 

68 
44 

66 
39 

68 
34 

68 
45 

72 
46 

66 
68 

66 
65 

66 
53 

65 
52 

65 
46 

75 
64 

65 
43 

52 
28 

65.7 
42.2 

TROY 

MAX 
MIN 

70 
40 

78 
46 

74 
48 

77 
43 

79 
43 

65 
38 

58 
35 

68 

35 

77 
49 

68 
45 

66 
36 

71 
39 

75 
47 

80 
50 

80 
52 

82 
56 

72 
56 

69 

53 

70 
42 

72 
45 

76 
48 

78 
52 

75 
61 

74 
58 

69 
57 

67 
64 

70 
52 

78 
64 

70 
48 

52 
30 

71.6 
47.0 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
37 

76 
40 

69 
41 

72 
33 

75 
36 

65 
35 

57 
31 

63 
29 

71 
51 

63 
33 

58 
31 

63 
28 

68 
35 

76 
42 

78 
44 

70 
66 

64 
41 

61 
36 

68 

30 

68 

31 

72 
39 

71 
43 

66 
56 

61 
46 

68 
44 

62 
39 

68 
40 

73 
55 

61 
36 

50 
26 

66.9 
38.8 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

60 
36 

70 
38 

75 
41 

67 
34 

70 
38 

75 
34 

65 
33 

56 

31 

65 
35 

72 
40 

51 
31 

69 
28 

64 
29 

69 
38 

77 
43 

78 
43 

70 
45 

63 
34 

61 
34 

66 
35 

70 
39 

74 
38 

71 
46 

65 
63 

62 
44 

69 
44 

62 
43 

70 
45 

74 
41 

52 
27 

66.7 
38.0 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

68 
41 

74 
42 

69 
46 

71 
39 

74 
38 

65 

39 

58 
36 

62 
34 

72 
46 

68 
47 

62 
35 

65 
37 

69 
42 

76 
47 

76 
49 

78 
51 

68 
64 

62 
51 

67 
41 

67 
41 

71 
45 

75 
48 

74 

61 

72 
59 

66 
67 

68 
64 

69 

50 

79 
64 

70 
50 

61 
31 

68.8 
45.5 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 
MIN 

66 
41 

69 
39 

76 
42 

70 
35 

74 
34 

74 
36 

63 
34 

63 
33 

65 
42 

74 
44 

59 
35 

64 
34 

68 
41 

69 
38 

75 
44 

77 
48 

78 
64 

66 
61 

61 

39 

70 
35 

70 
41 

74 
41 

77 
61 

66 
59 

67 
60 

74 
55 

70 
46 

70 
60 

77 
54 

68 
29 

69.5 
43.2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

MIN 

60 
32 

63 

30 

72 
32 

62 
26 

68 
24 

64 
26 

58 
24 

53 
20 

57 
.13 

60 
40 

44 

23 

58 
24 

58 
24 

62 
34 

75 
36 

73 
50 

63 
34 

68 
28 

60 
23 

64 

21 

66 

30 

70 
28 

71 
37 

61 

50 

60 
50 

63 
35 

64 

35 

70 
41 

75 
48 

52 
24 

62.8 
31.4 

VERNON 

MAI 
MIN 

64 

30 

73 
30 

78 
35 

70 
26 

73 
30 

71 
30 

26 

26 

65 
31 

65 
35 

54 
25 

60 
23 

67 
25 

74 
38 

80 
43 

45 

46 

34 

26 

27 

69 
29 

74 

33 

65 
45 

62 
51 

58 

33 

69 
34 

68 

35 

75 
39 

70 
35 

53 
24 

67.9 
33.0 

MIN 

56 
33 

67 
35 

79 
32 

59 
28 

69 
38 

60 
30 

60 
25 

53 
29 

61 
45 

58 
32 

43 
19 

55 
21 

64 
21 

70 
28 

77 
42 

78 
55 

68 

32 

65 
29 

67 
25 

66 
28 

64 

26 

68 

37 

68 
43 

59 
47 

65 
33 

65 
35 

68 
35 

72 
56 

73 
32 

47 

21 

63.8 
33.1 

BHATLEY 

MAX 
MIN 

72 
37 

77 
37 

74 
42 

73 
34 

79 

35 

69 

33 

60 
30 

67 
23 

76 
45 

66 
43 

63 
35 

69 
30 

72 
41 

78 
42 

80 
40 

78 
46 

68 
51 

62 
47 

70 
34 

70 
30 

75 
45 

73 
45 

70 
62 

64 

57 

71 
45 

68 
39 

73 
41 

78 
60 

72 
48 

53 
30 

70.7 
40.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEMOPOLIS  LOCK  li  DAM 

EVAP 

.16 

.11 

.11 

.13 

.07 

.10 

.29 

.04 

.20 

.12 

.03 

.04 

.07 

.09 

.11 

.03 

.04 

.07 

.04 

.08 

.00 

.05 

.08 

.08 

.15 

.13 

B2.59 

WIND 

56 

42 

55 

11 

93 

77 

61 

40 

101 

146 

40 

19 

25 

32 

72 

49 

7 

21 

22 

14 

20 

38 

56 

16 

10 

14 

79 

31 

133 

1380 

FAIRUOPE 

EVAP 

.11 

.09 

.15 

.05 

.05 

.07 

.21 

.04 

.02 

.06 

.07 

.03 

.02 

.07 

.05 

.06 

.01 

.07 

.09 

.01 

.04 

.02 

.05 

.04 

.05 

.04 

.06 

.04 

.05 

.06 

1 .80 

WIND 

31 

51 

42 

20 

31 

38 

26 

35 

32 

35 

35 

16 

16 

21 

15 

25 

20 

IS 

13 

13 

14 

15 

23 

26 

15 

9 

30 

22 

44 

61 

789 

CUNTERSVILU!  EVAP 

EVAP 

.09 

.13 

.13 

.11 

.08 

.04 

.13 

.08 

.17 

.07 

.04 

.01 

.07 

.07 

.07 

.11 

.01 

.05 

.01 

.07 

.02 

.08 

.06 

.07 

.02 

.06 

.05 

.08 

.21 

.15 

2.34 

WIND 

34 

2B 

46 

35 

11 

43 

70 

36 

95 

64 

58 

23 

15 

15 

15 

45 

18 

12 

14 

18 

14 

12 

19 

40 

15 

12 

19 

35 

80 

88 

1029 

MAX 

67 

66 

69 

67 

67 

54 

61 

60 

57 

57 

45 

53 

59 

58 

67 

70 

64 

57 

64 

60 

62 

65 

61 

62 

60 

67 

63 

66 

70 

58 

61 .9 

MIN 

44 

44 

47 

43 

43 

40 

39 

39 

40 

45 

36 

36 

41 

43 

46 

50 

49 

43 

39 

39 

41 

47 

47 

54 

53 

52 

48 

48 

51 

37 

44.1 

MARTIN  DAU 

EVAP 

.05 

.05 

.02 

.12 

.07 

.14 

.11 

.09 

.08 

.08 

.10 

.03 

.08 

.08 

.11 

.00 

.12 

.05 

.08 

.09 

.08 

.06 

.09 

.10 

.05 

.08 

.00 

.03 

.11 

.15 

2.30 

WIND 

28 

38 

44 

67 

28 

100 

122 

40 

35 

85 

95 

35 

20 

40 

20 

30 

58 

31 

51 

30 

33 

25 

32 

66 

30 

16 

7 

41 

70 

145 

1462 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
NOVEMBER  1960 


Cor 

BurDsvllla  Substa 


Blknoot  iToney        Ke*  Hirke 
Sbosmaker  Sprloga  O        j  ^ 


V  I      O  Touiuta  8to 

ub«t*,  HiM.  O  I        '  \ 

I        I  Plorence-Q- 

/I     •-^  @ 

*u.B.l    o  o.o„u„„s-8.      I    I  VALLEY    'Wm. »-  -^■".''J'O     ^  ^ 

fO-        I  I  D»ii»lll#  f  -  South  Hill  9       ^  \ 

I  •  O  -  n   

j^^^^Bodge»  Addlsoo  Centril  Twr  | 


I  8ubBti#  "  <*• 
istone  AriSBkl  P«1d 


Ceater  <^oTe 

^  '  ,    _0  OuntarsTllU  City  1  Vka 

0«ntTTllU'-O-         O  1  ' 
W  Bustlevlll 


:     Qj  Fort 


Saod  Ht  Stato  Fan  AU  1 

to-  „  ✓  ' 

O  Colllnavlll* 


•0TB  VniDIAX  TIU  »»1 


Bom  IB  AP,  te. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approxim-'.tely  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  ;n  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
NOVEMBER  1960 


Cfaattaaocflft  VB  AP,  Tsaa 


Tlaboalnso 

B«laoat 


1-  I      o  T.<»„  ator.                            I                 1  I  O"  I  111  PI.— j  0«,.  lelllte^. 

}  K                                            9bo.uk.r  SprliK.  O        |  "  -8"    C  0»"l«     |  Q  I 

/  .    ^rlor..c.o    o"-^°"           P  ;  »..  lUrk.t  J  lAOon  CrMk  It.  riA. 

r  I      \  .    "  ^r— OmMl.r  Du.  ID  .^mJlS"-'  •I""         O«)rtoo  /S 


ALABAMA 


LATkyatt*.  te. 


O     •     «    PrttipiWitm  otlf 

■O  Prtelpitati^m  ana  Tti^fmttm 

ffP*  9f  9094:      O  Hott-r»cor^*i>§; 


fort  C«lD««,  0«. 


D3C<—-wB-A«b»THU,  w.  c.  ---  e/ao 


Isollnes  are  dravD  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  Id  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  saps  for  interpolation,  particularly 
In  Mountainous  areas. 
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STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  X  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

§ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g- 
C 

SPECIALj 

ABBEVILLE  1  NNH 

HENRY 

465 

JOHN  S.  RIChBURG 

AOOISOM 

WINSTON 

795 

PALMER  GOOSEY 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

3*  25 

87  19 

TA 

01(>0 

I 

32  14 

87  25 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

660 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALlCevlLLE 

PICKENS 

140 

7A 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

0252 

31  19 

86  30 

8A 

8A 

H 

0272 

7 

33  35 

65  51 

H 

ASMLANO 

CLAY 

1010 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

ASHVlLLE   <•  H 

ST.  CLAIR 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  59 

7A 

0395 

12 

34  48 

86  59 

AUBURN  3  SW 

LEt 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA    1.  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

LEE 

700 

AGRl.  RESEARCH  SERVICE 

ObdO 

I 

32  26 

66  39 

6A 

6ANKH£A0  LOCK  AND  DAM 

0605 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  MINETTE 

GROVER  W.  WOODWARD 

BtLGREbN 

FRANKLIN 

610 

IVA-',3 

BELLE  MINA  2  H 

LIMESTONE 

600 

5P 

5P 

ALABAMA  POLY.  INST. 

07'.B 

2 

33  40 

67  36 

C 

BESSEMER  A  SW 

0757 

2 

33  22 

87  01 

Bt  THLEHEH 

MAD  t  SON 

BEJtAR  2  SE 

HARION 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

BILLINGSLEV    1  SE 

AUTAUGA 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BINGHAM  MOUNTAIN 

0826 

JACKSON 

12 

34  46 

86  17 

7A 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0831 

2 

33  34 

86  45 

MID 

C  MJ 

UaS.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

MARSHALL 

1070 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

CRENSHAM 

271. 

8A 

BA 

R.  E.  HENDERSON 

BREHION  3  SSE 

108'. 

6 

31  04 

87  03 

6P 

6A 

H 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT   Z  W 

1099 

12 

34  56 

85  45 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

MRS.  WILLIE  H.  STYRON 

BRUNO lOGE 

]i7e 

PlKt 

495 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  SW 

S.HELBY 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMOEN  3  NNW 

1300 

HILCOX 

1 

32  02 

87  19 

1 10 

5P 

5P 

H 

1315 

13 

31  55 

87  59 

C 

JOE  P ICKENS 

TALLAPOOSA 

CARBON  HILL 

WALKER 

430 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

780 

7A 

TVA-66 

CENTRE  i  SW 

1512 

7 

34  06 

85  45 

7A 

TA 

H 

DON  R.  WATSON 

1520 

3 

32  57 

87  08 

W.  D>  HOLLIFIELD 

WASHINGTON 

CHILOERSauRG 

1615 

TALLADEGA 

4B0 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHlLDERSBURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

4IB 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

9 

31  05 

d8  14 

6P 

6P 

H 

MONROE 

31  32 

87  31 

CLANTON 

WM 

CHILTON 

7A 

MARION  W.  EASTERLINO 

CLAYTON 

BARBOUR 

590 

BA 

8A 

L.  AUGUSTUS  VENTRESS 

CODEN 

MOBILE 

12 

5P 

AGNES  C.  CH9ISILNSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

5 

31  U 

65  56 

6A 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

34  44 

87  50 

7A 

C 

COLLlNSVlLLE 

D£  KALB 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

HOUSTON 

133 

HENRY  KlLLlNGSWORTH 

WALKER 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

I97-. 

1, 

32  09 

85  04 

HUGH  S.  KITE 

2079 

13 

32  26 

88  23 

TA 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

7A 

OADEvlLLE  2 

TALLAPOOSA 

730 

H.  CLAY  PLESS 

DANCY  <>  N 

z\l\ 

PICKENS 

207 

J.   T.  MC  DANIEL 

MORGAN 

12 

34  25 

67  05 

'li 

21B8 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

DECATUR 

8A 

DECATUR  k 

MORGAN 

570 

7A 

TvA-63-8 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

588 

TVA-411 

2235 

11 

33  26 

85  42 

7A 

MRS.  VERNA  B«  LANDERS 

DEHOPOLI&  LOCK  AND  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

HOUSTON 

HIO 

DOTHAN  k  H 

HOUSTON 

300 

CHARLIE    W.  CLEARMAN 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

BOO 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2577 

10 

31  25 

66  04 

2600 

12 

34  53 

86  55 

ENTERPRISE 

COFFEE 

380 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

BARBOUR 

220 

7A 

OTIS  C.  BRASWCLL 

2763 

31  25 

87  02 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AOLNCY 

2813 

30  32 

87  55 

5P 

5P 

H 

FALCO  OPEN  POND  TOhER 

COVl NGTON 

8A 

FALKVILLt 

MORGAN 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CJTY  BLP;  pond  TwR 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2867 

MADISON 

12 

34  34 

66  34 

577 

TA 

2883 

13 

33  4] 

87  50 

6A 

H 

7A 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

590 

5P 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

i  FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

460 

RALPH  MC  GOUGH 

{ FORT  MORGAN 

30  35 

9 

30  14 

88  01 

8P 

8P 

C  H 

FORT  PAYNE 

30'.3 

7 

34  27 

65  43 

8A 

C 

MONROE 

GADSDEN 

ETOWAH 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

13 

32  49 

88  09 

7A 

H 

3200 

2 

34  01 

86  45 

8A 

c 

GENEVA 

GENEVA 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGI ANNA 

SUTLER 

290 

HALLIE  R.  PRIDE 

GILBLRIOHN 

330« 

13 

31  53 

88  20 

6P 

H 

3130 

2 

33  39 

87  13 

CREEN  BAY 

COVINGTON 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

MALE 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

BUTLER 

5P 

CEClLE   T.  LEWIS 

GREENVILLE  Z 

352'. 

I 

31  50 

86  38 

420 

C 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

30  17 

87  41 

7A 

GUNTERSVILLE 

4P 

GUNTERSVlLLE  EVAP. 

MARSHALL 

605 

8A 

bI 

TVA-765 

GUNTERSVILLE  DAM 

MARSHALL 

611 

5A 

TVA-70 

3620 

2 

34  14 

6A 

6A 

C  H 

36*>A 

34  08 

67  11 

7A 

HARRlSBuRG  CAHABA  TOWER 

3697 

3 

32  4B 

87  U 

8A 

HATNEVILLE 

371.8 

LOWNDES 

1 

32  It 

86  36 

190 

7A 

STEWART  M.  CHAMPION  JR. 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

ALABAMA  POLY.  INST. 

3775 

CLE8URNE 

11 

33  39 

65  36 

5P 

5P 

3816 

31  57 

66  19 

TA 

TA 

3S42 

11 

33  32 

85  24 

BA 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

MUNTSVILLE  SUBSTA 

'.060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5A 

TvA-45 

HUHT&VILLE  WB  AP 

MADISON 

12 

34  41 

86  35 

605 

MID 

HID 

U.S.  -HEATHER  BUREAU 

HUSTLEVILLE 

<.085 

MARSHALL 

12 

34  19 

86  10 

995 

7A 

TvA-763 

MTTOP 

•■099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

TVA-78 

<>115 

OE  KALB 

12 

34  43 

85  41 

1540 

7A 

TVA-74  5 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE  2  SH 

4209 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

690 

7A 

C 

MRS.   ELLA  M.  AVERS 

JASPER  «  N 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

32  37 

86  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PHECIP. 

SPECIAL  1 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

CLARENCE  H.  FINCHER 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  U 

85  46 

589 

7A 

LIVINGSTON 

SUMTER 

LOCKHART 

COVINGTON 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

JOHN  8.  ARD 

MADISON 

4976 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

654 

6A 

MAGNOLIA 

MARENGO 

MARION   I  N 

PERRY 

ROBERT    J.  CuRRy 

HARION  JUNCT ION 

MRS.  MARGARET  SMITH 

HARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

32  26 

87  11 

20C 

6P 

6P 

H 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

M 

MATHEWS  1  SSW 

MON 1 GOME  R  V 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

ERNEST   H.  LAND 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

U.S.  forest'service 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

49C 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

5A 

HILSTEAO 

HINTER  3  NW 

5449 

DALLAS 

32  06 

87  03 

HENRY  J.  YATES 

5454 

DALLAS 

T.  E.  LIDE 

MITCHELL  0AM 

5465 

CHILTON 

32  46 

86  27 

350 

6A 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

88  15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

34  45 

86  31 

1600 

TvA-530 

HONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

M,  P.   JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  11 

86  24 

195 

MID 

MID 

C  HJ 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

34  2? 

87  n 

66C 

8A 

C 

MOULION  2 

5635 

LAWRENCE 

6P 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

FED.  aviation  agency 

5785 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

31  25 

85  54 

44C 

C 

REV.  B.  F.  GRISWOLD 

NEWBURG  2  NE 

584  7 

FRANKLIN 

34  31 

625 

7A 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

86  26 

NEW  MARKET  2 

5867 

MADISON 

34  54 

MRS.  A.   W.  KILPATRICK 

5875 

6ASCUH  N.  UROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  51 

86  29 

880 

7A 

7A 

H 

LONN IE  R.  NORR 1 S 

6129 

LEE 

32  38 

85  23 

740 

8A 

8A 

RADIO  STAT  ION  wJhO 

ORRVILLE 

DALLAS 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK   6  NNW 

6216 

DALE 

JACOB  0.  BARNES 

6226 

TVA-69 

PALHERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

798 

7A 

PELL  CITY  2  ENE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  15 

920 

6P 

6P 

ROGER  G.  WIGGINS 

PERRTVILLE 

PERRY 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

MRS.    HINTA  fODINS 

PHEN 1 X    CITY    2  NNw 

6398 

0.  R.  MC  LEMORE 

PlCKENSvlLLE 

6414 

PICKENS 

33  13 

88  16 

165 

7A 

PINE  HILL 

87  3C 

DC 

7A 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

32  37 

86  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PLEASANT  GROvE  SCHOOL 

6521 

TVA-696 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  28 

86  21 

290 

6P 

6* 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

32  16 

86  15 

180 

12H 

W.  E.  ELSBERRy 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

8A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RAINSVILLE 

6762 

OE  KALB 

TVA-746 

6805 

FRANKL IN 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

34  35 

86  36 

573 

MID 

HID 

H 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

684  7 

PICKENS 

33  23 

66  01 

230 

7A 

MRS.LOINE  V.  MULLlNS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

RUSSELL  FINLAV 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  CO. 

ROBERTSOALE   1  E 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORO 

7020 

COOSA 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

H 

KNOX  HC  EwEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  16 

745 

6P 

6A 

" 

JOHN  T.  BAIlEY 

RUSSELLVlLLE 

FRANKL IN 

BUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

BRO.  PASChAl  FuRMAN 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

de''kalb 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

H 

SA1RE 

7262 

33  43 

86  58 

304 

7A 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

12 

SCOTTSflORO  SUBSTA 

JACKSON 

TVA-76-A 

HOMER  D.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

H 

JOHN  0.  Rhodes 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

'2 

34  51 

87  12 

610 

7A 

SLOCOMB 

GENEVA 

CITY  OF  SLOCOHB 

SNOW  HILL 

WILCOX 

MRS.  EVA  R.  RAY 

TVA-75 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

145 

7A 

SWAIH 

7966 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

7A 

SVLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

SYLVAN  lA 

DE  KALB 

TVA-366 

TALLADEGA 

C.  D.  WEAVER 

ThOMASVI LLE 

8178 

CLARKE^*"* 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

7A 

H 

TMORSBT  1  SH 

8204 

32  54 

86  44 

200 

C 

ALABAMA  Poly.  INST. 

ThORSBT  EXP  STATION 

THURLOW  DAM 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO. 

MADISON 

TVA-506 

TRAFFORO 

6285 

JEFFERSON 

33  49 

66  44 

470 

7A 

C 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

C  H 

IHOHAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

Tuscaloosa 

ID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  5  S 

64  36 

32  06 

85  48 

470 

8A 

BA 

H 

LIVINGSTON  PAULK 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

87  31 

VALLEY  HEAD 

8469 

DEKALB 

34  34 

85  37 

1040 

PAUL  DAVENPORT  JR. 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

86  08 

ISO 

C  H 

JOHN  B.  CUIN 

8605 

11 

33  08 

85  34 

7A 

ALABAMA  POwEH  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAHB lA 

31  13 

87  12 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHOVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

34  04 

86  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

87  50 

110 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

469 

8A 

SA 

MISS  OLENDA  GOSDIN 

WEST  BLOC TON 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUHPKA  1  W 

8859 

ELMORE 

ei  13 

195 

HARION  M.  SANFORD 

WHATLEY 

8667 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

5A 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

625 

7A 

TVA-704-A 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

87  37 

530 

5A 

TvA-471 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

YOUNGS  STORE 

9350 

12 

34  57 

67  53 

790 

7A 

TVA-621 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.    Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the    'Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  Included  In  following  m-^asurement ,  time  distribution  unknown. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllnatological  Data 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


ASHEVILLE:  1961 


ALABAMA  -  DECEMBER  1960 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     78°  on  the  6+  at  Chatom  and  on  the  5th  at 

Citronelle 

Lowest  Temperature:     3°  on  the  22nd  at  Hamilton 

Greatest  Total  Precipitation:     5.25  inches  at  Bridgeport  2  W 
Least  Total  Precipitation:     0.53  inch  at  Pine  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.80  inches  on  the  11th  at  Centre  5 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  28  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  23+  at  Hunti 

ville  WB  AP 
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1 

CHATOM 

61.3 

33.5 

47.4 

78 

6+ 

14 

23 

539 

0 

0 

13 

0 

3,05 

1.03 

1 

T 

0 

6 

3 

1 

CLAYTON 

0 

0 

0 

2,69 

2,23 

.61 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

58.9 

35.2 

47.1 

73 

6 

19 

22 

551 

0 

0 

1 5 

0 

3.25 

1,16 

.83 

1  1 

.0 

0 

5 

3 

0 

59.9 

35.4 

47.7 

74 

18 

22 

531 

0 

0 

15 

0 

3.75 

.0 

0 

t  ur  u** 

57.5 

29.4 

43.5 

7.8 

7  5 

1 1 

17 

23+ 

662 

0 

0 

17 

0 

2,41 

2,79 

.  50 

2 1 

,  0 

0 

5 

3 

0 

58.2 

32.3 

45.3 

74 

6 

15 

23 

606 

0 

0 

1  7 

0 

3,20 

,  70 

31  + 

,0 

0 

7 

3 

0 

FRISCO  CITY 

57.1 

34.8 

46.0 

74 

7 

17 

22 

581 

0 

0 

1  5 

0 

2,94 

2.94 

,72 

21 

,0 

0 

5 

0 

GENEVA 

57.5 

32.8 

45.2 

72 

7 

18 

23 

506 

0 

0 

1  8 

0 

2,58 

- 

1.89 

.97 

1  1 

,0 

0 

5 

2 

0 

GI  L8ER  TOWN 

59  .9 

32.5 

46.2 

•'6 

1 3 

0 

0 

14 

0 

^' 

T 

8 

2 

1 

59.3 

35.6 

47.5 

3.9 

76 

16 

22 

537 

0 

0 

13 

0 

2*55 
* 

- 

2.93 

.0 

0 

5 

2 

0 

HEADLAND 

57.9 

33.3 

45.6 

75 

8 

18 

22 

592 

0 

0 

15 

0 

2.55 

,  84 

1 1 

,0 

0 

5 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

54.  9M 

33  .  7M 

44. 3M 

- 

7.1 

74 

7 

633 

0 

0 

0 

.78 

21 

.0 

0 

0 

LOCKHART 

59.3 

35.3 

47.3 

76 

7 

19 

22 

541 

0 

0 

13 

0 

3.41 

1.26 

11 

.0 

0 

5 

3 

1 

NATCHEZ 

59.6 

31.5 

45.5 

75 

7  + 

13 

17 

595 

0 

0 

15 

0 

2,28 

.73 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

OZARK  6  NNW 

58.6 

32.8 

45.7 

7.1 

75 

12 

16 

23+ 

591 

0 

0 

15 

0 

2.20 

2.57 

.55 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

PHENIX  CITY  2  NflW 

55.5 

31.9 

43.7 

72 

12+ 

15 

22 

553 

0 

0 

1  7 

0 

1.73 

.51 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

PUSHMATAHA 

55.9 

30.7 

43.3 

- 

5.9 

75 

6 

15 

22 

564 

0 

0 

15 

0 

2.97 

1  .92 

.76 

15 

.0 

0 

7 

3 

0 

SEALE 

58.2 

30.2 

44.2 

74 

11  + 

13 

22 

538 

0 

Q 

1  5 

0 

2,70 

.77 

31 

.  0 

0 

5 

3 

0 

THOMASV I LLE 

54.  1 

32.3 

43.2 

7.3 

72 

7 

1  5 

22 

0 

0 

15 

0 

_ 

3.28 

T 

0 

5 

2 

0 

TROY 

59.  4M 

36.1 

47  .  8M 

3.0 

74 

7+ 

1  5 

22 

523 

0 

0 

11 

0 

2,56 

2.28 

,0 

0 

5 

3 

0 

WHATLEY 

59.8 

33.9 

46.9 

75 

7  + 

1 5 

23+ 

553 

0 

0 

14 

0 

2,43 

1,00 

30 

0 

5 

I 

DIVISION 

45.7 

5,8 

2.81 

2.44 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

60.4 

38.3 

49,4 

75 

7  + 

21 

22 

477 

0 

10 

0 

4.44 

1  ,42 

15 

T 

n 

7 

4 

1 

CITRONELLE 

60.8 

36.6 

48.7 

- 

4.7 

78 

5 

16 

22 

499 

0 

0 

13 

0 

4.29 

1.70 

1,41 

15 

,n 

n 

7 

3 

2 

CODEN 

61.5 

39.9 

50.7 

75 

7  + 

22 

22 

437 

0 

0 

10 

0 

3.43 

,90 

15 

T 

0 

9 

3 

0 

FAIRHOPE 

61.2 

40.8 

51.0 

3.0 

74 

7+ 

22 

22 

427 

0 

0 

a 

0 

3.59 

1.52 

1.31 

15 

T 

0 

7 

3 

1 

FORT  MORGAN 

59.6 

46.5 

53.1 

73 

6 

28 

22 

365 

0 

0 

1 

0 

1.05 

.70 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

59.7 

38.7 

49.2 

4.3 

75 

5 

20 

22 

482 

0 

0 

11 

0 

4.15 

1.25 

1,21 

15 

T 

p 

8 

4 

1 

MOBILE 

57.7 

40.1 

48.9 

75 

8 

25 

22 

492 

0 

0 

10 

0 

3.55 

1  .30 

15 

.0 

c 

7 

3 

1 

ROBERTSDALE  1  E 

69.6 

37.3 

48.5 

74 

7  + 

22 

22 

504 

0 

0 

10 

0 

3.03 

,53 

11 

.0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

49.9 

4.1 

3.45 

1.95 

T 

PfCCipilaMon 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

e 
c 

9 

station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Mldnlglit  1 
CST 

6:00  a 
CST 

Noon 
CST 

1 

6:00  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

.50-99 

100-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cove, 
1  Buniise  to  s 

BIRMIMGHAil  WB  AIRPORT 

mm 

12 

8.1 

38 

W 

H 

80 

84 

61 

71 

8 

2 

3 

2 

1 

0 

16 

53 

6.4 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

8.0 

31++ 

mm 

12 

76 

77 

57 

68 

6 

5 

1 

3 

1 

0 

16 

5.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

13 

11.0 

31++ 

NMW 

21 

78 

84 

60 

70 

3 

3 

3 

1 

0 

14 

6.5 

HONTGOMZRY  WB  AIRPORT 

NW 

10 

8.0 

30 

NW 

31 

74 

78 

54 

61 

2 

6 

4 

1 

0 

0 

13 

47 

5.9 

See  Refe'ence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  I  '. 


AUEVILLE  1  NNH 
AOOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALSERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NH 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLEV  3  5 
ASHLAND 

ASHVItLE  *  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATNOfiE  STATE  FARM 
AtAURN  3  SW 

AUTAUGAVILLE 
BAMKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BAY  NINETTE 
BELGREEN 
BELLE  NINA  2  H 

BESSEMER  *  SH 
BETHLEHEN 
BILLINGSLET   I  SE 
BIMINGHAM  MB  AP  I 
BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 

I  8REWT0N  3  SSE 
1  BRIDGEPORT  2  H 
BROOK  t#000 

SOUND  I  DOE 
CALER*  2  Str 
CAHDEN   3  NNH 
CAt*>  MILL  2  NH 
CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 
I  CENTRE  5  SM 
I CENTREVILLE 
I  CHATOM 

CMKDERSSUfiG 

'  CMIL0ERSBUR6  IfTR  PLANT 
I  CITROHELLE 
I  CLAIBORNE 
CLANTOM 

CLAYTON 

COOEN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 
COLBERT   STEAM  PLANT 
COLL [NSVILLE 
COLUMBIA 

I  CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

DAOEVILLE 
DANCY  «  N 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 

1  DELTA 

iDEMO«>OLIS  LOCK  AND  DAM 
|DOTKAN  FAA  AIRPORT 
IDOUBLE  SPRINGS 
jELBA 

iELJCMONT 

{ELROD 

!  ENTERPRISE 

lEUFAULA 

.EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
jFAIRHOPE 

IFALCO  OPEN  POND  TOMER 
.FALKVlLLE 

IPALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
j FARLEY 

jPAYETTE 
I  FLAT  ROCK 
I  FLORENCE 
iFORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GARTH 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GIL8ERT0WN 

GORGAS 
GREEN  BAY 
GBEEN580RO 
GREENVILLE 

GULF    SHORES  POST  OFFICE 

GUMTERSVILLE 
GUNIER5VILLE  EVAP 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 
MAM  I L  TON 

NARRISBURG  CAHA6A  TOWER 

MAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFL  IN 

HIGHLAND  HOME 

HIGMTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SU6STA 
MUNT5VILLE  WB  AP 
HUS'LEVILLE 

HYTOP 

I  DEO 

JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER  A  N 
JORDAN  DAM 


2.42 
2.69 
1.60 


2.B9 
3.78 


4.4A 

2.76 
3.96 


4.05 

2.62 
2.45 

2.66 
5.25 
3.20 

2.46 
2.97 
3.07 
1.32 
2.45 

2.68 
3.76 
2.44 
3.09 


4.29 
2.42 
1.91 
2.69 


2.02 
2.9S 
2.01 


2.08 
2.45 

2.97 
2.90 
2.97 

1.79 
2.63 
3.25 
2.55 
2.49 


1.97 
2.04 
2.95 


7 

'  1 

s  1 

^  1 

Q 

in  1 
10  1 

11  1 

1 

12 

13 

U 

.69 

.13 

.67 

.16 

~ 

.43 

T 

- 

.36 

.11 

.01 

.13 

.31 

.6] 

.27 

.20 

.59 

T 

.02 

.14 

T 

.99 

.23 

T 

1.06 

.31 

.07 

1.61 

T 

.62 

.0( 

-09 

.62 

.10 

.01 

.02 

.78 

.02 

.30 

.04 

.21 

.29 

.04 

.10 

.06 

.04 

.64 

.2( 

.  56 

1 

.42 

.46 

.06 

.09 

.07 

.66 

.06 

T 

.0* 

.03 

.99 

T 

T 

.29 

.07 

.79 

.06 

.07 

.05 

.37 

.35 

.17 

.09 

.27 

.65 

T 

.02 

.20 

T 

.25 

.90 

.05 

.15 

.00 

.23 

.96 

.43 

.40 

.23 

.59 

•  31 

k.28 

.OS 

.35 

.09 

.66 

.29 

.02 

.45 

.50 

.34 

.76 

.36 

.04 

.03 

.06 

T 

.73 

•  01 

.21 

.39 

.45 

.29 

.03 

T 

.56 

.02 

T 

T 

l.SO 

T 

.20 

T 

.95 

.41 

.03 

.14 

.04 

.01  1 

.03 

.45 

.26 

.01 

.43 

30 

.OS 

.69 

1 

.41 

.31 

.60 

•  16 

.69 

T 

.40 

•  08 

.43 

.20 

•  48 

.15 

.63 

.11 

.93 

.77 

.36 

.42 

.13 

.05 

.69 

.10 

.02 

.03 

T 

.23 

.05 

.14 

.11 

.91 

.14 

.54 

.12 

.60 

.29 

.46 

.20 

•  39 

.02 

.13 

.90 

.94 

.06 

.01 

.16 

1.33 
•  44  T 

1.29' 


2.32 
3.19 
2.24 


1.11 

.96 
1.39 


1.34j 


.66 

.10 

.7, 

.09 

.15 

.27 

.89 

.9 

•  1; 

.07 

.03 

T 

.58 

.01 

.09 

.01 

.9' 

.09 

.03 

.55 

.0! 

.07 

.02 

.9' 

.09 

.01 

.6( 

.08 

i.o; 

III 

.27 

.29 

•  04 

.74 

•  09 

•  02 

.17 

.70 

.56 

'  ^24 

.46, 

.01 

.01 

.83 

T  .80 

.44 

.02 

T 

.02 

.90 

.13 

.10 

.79 

T 

.70 

.20 

.40 

.65; 

.11 

.61 

.02 

1.12 

•  04 

.15 

.50 

1.401 

.80 

.65 

1.181 

T 

T 

.53 

•  31 

.60i 

T 

T 

T 

.51 

.10  .70 

.48 

T 

•  03 

.08 

.68 

.05  1.31 

.24 

.18 

•  04 

.31 

.85 

.01 

7 

.09 

.49 

■  12 

•"1 

•  09 

.66 

•  05 

i.ia, 

.02 

.96 

.03 

•  18 

•  04 

.01 

•  17 

.50 

.13 

.01 

■  88 

•  33 

.19 

.06 

•  23 

K02 

1.98 

•  27 

.36 

•  34 

.40 

•  70 

.05  .15 

•  09 

•  97 

.26 

1.07 

•  08 

T 

•  63 

■  63 

.18 

.72 

1^26 

.02 

■  24 

1.07 

1^20 

.08 

.19 

.09 

1^02 

T 

T 

.12 

.44 

7 

.40 

.08 

7 

1.40 

.04 

T 

T 

.54 

.29 

•  ■10 

.88 

.09 

.18 

■  82 

.97 

.91 

.32 

.35 

.60 

T 

.09 

.06 

.24 

T  .60 

•  43 

■  11 

.05 

.09 

.72 

.22 

1^5^ 

.88 

.30 

.27 

■  98 

T 

.03 

.09 

.89 

.07 

III 

.36 

.15 

.02 

.36 

.99 

.74 

.06 

.07 

.40 

.30 

.04 

.04 

1.00 

.45 

.82 

.04 

.79 

T 

•  25 

.90 

.70 

.60 

■  09 

.01 

.02 

1.05 

•  09 

.10 

.23 

.85 

•  06 

■  02 

■  60 

.04 

•  08 

.19 

.74 

.50 

.44 

.09 

.70 

.42 

.36 

.84 

.30 

.33 

.51 

.09 

.18 

■  82 

.26 

.39 

.20 

.78 

.93 

.20 

.12 

.09 

.04 

.48 

.20 

1.12 

.01 

■  02 

.60 

.02 

.07 

■  04  j 

.81 

.02 

.02 

■  11 

.53 

.01 

7  .07 

.76 

T  ' 

7 

7 

.01 

.78 

.09 

■  12 

.12 

1.54i 

.09 

.20 

1.30 

.03 

T 

.84 

.22 

.35 

.20 

.89 

•  04,     ^02  .02 


.05  .36 

a  loUowiag  Suuon  Ind«i 


7 

.01 

.79 

■  65 

1.05 

•  09 

.10 

.92 

•  09 

•  09 

.01 

•  03 

■  05 

.38 

.01 

.68 

•  31 

1.45 

•  11 

•  06 

.02 

.58 

.10 

.09 

T 

•  08 

7 

•  04 

.2T 

.08 

.01 

T 

T 

.23 

•  10 

.36 

.26 

.85 

.01 

.42 

7 

.40 

7 

7 

•  16 

T 

7 

•  24 

.27 

1.19 

■  05 

.27 

.01 

.^3 

.32 

•  01 

•  17 

■  20 

.69 

.11 

.09 

■  44 

.04 

T 

.06 

.21 

.01 

■  40 

•  05 

.40 

T 

.95 

.09 

.10 

.75 

.03 

.08 

.09 

.82 

T 

.01 

.18 

.73 

7 

.02 

7 

.22 

•  02 

•  45 

.57 

.40 

•  30 

■  30 

.00 

7 

.03 

.12 

.95 

T 

.02 

.02 

.96 

1 

•  01 

.03 

T 

■  47 

.10 

• 

.20 

.06 

.65 

7 

.31 

.03 

.51 

1 

•  06 

.04 

.02 

■  37 

•  73 
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I 

DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Day  of  Month 


O 

1  1  2  3 

4   I   5   1  6 

7 

8  1 

9 

10  I 

11 

12 

13  I  14  1 

15 

16  1  17  18 

19  20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

LAFAYETTE 

2.i; 

.20 

.37 

.11 

•  31 

.04 

.38 

.89 

LAY  DAM 

■ 

.04 

- 

.32 

.64 

.37 

LEEDS 

3,00 

1.20 

T 

.21 

T 

1.29 

•  06 

T 

.28 

T 

LEESBURG 

3.92 

1.65 

.04 

.15 

1.76 

.32 

LIVINGSTON 

3.10 

.21 

.19 

.01 

.09 

.03 

.42 

.01  .74 

•  09 

.19 

.13 

1.03 

LOCKHART 

3.A1 

T 

1.25 

•  45 

.29 

.71 

T 

.04 

.66 

T 

LOUISVILLE 

2.27 

T 

.45 

.38 

.93 

.02 

.03 

.45 

MADISON 

2.99 

.03 

.53 

.04 

.13 

.78 

•  30 

.03 

.40 

.74 

.01 

MAGELLA 

2.74 

.02 

.01 

.92 

.01 

.22 

.02 

1.18 

.02 

.34 

MARION  1  N 

2.90 

.12 

1.00 

.40 

• 

• 

• 

* 

.98 

MARION  JUNCTION 

1.97 

.09 

.37 

.62 

.91 

T 

.12 

.02 

.04 

.18 

.02 

MARION  JUNCTION  2  NE 

2.69 

.05 

.01 

.42 

T 

.66 

•  30 

•  22 

T 

.05 

.01 

.09 

.15 

.77 

MARTIN  DAM 

2.19 

.12 

.02 

.33 

•  11 

.29 

•  04 

.04 

.92 

.76 

MATHEWS   1  SSW 

1.89 

.23 

.40 

.37 

T 

T 

.11 

T 

.78 

T 

MELVIN 

2.98 

.35 

1.03 

.78 

•  10 

.72 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3.58 

1.00 

.95 

.02 

.70 

.01 

.90 

MILLERS  FERRY 

2.08 

.01 

.06 

T 

.10 

T 

.53 

•  23  T 

.40 

.19 

.02 

.10 

T 

.42 

.02 

MILSTEAD 

2.11 

T 

.16 

.63 

•  22 

.52 

T 

•  06 

.46 

.06 

MINTER  3  NW 

2.09 

.05 

.10 

.60 

.40 

.20 

.09 

.94 

.07 

MITCHELL  DAM 

1.48 

.49 

.04 

.37 

.27 

.02 

.01 

.28 

MOBILE  WB  AIRPORT 

4.16 

T 

.04 

.15 

.53 

.35 

1.21 

•  53 

.04 

.40 

T 

T 

.16 

.01 

.73 

MOBILE 

3.66 

T 

.70 

1.30 

.25 

.49 

I 

.12 

.15 

.64 

.05 

MONTE  SANO 

2.97 

.09 

.45 

.20 

.14 

.84 

.04 

.28 

.85 

.08 

MONTEVALLO 

2.13 

T 

T 

.76 

.10 

.04 

.98 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

1.93 

T 

.01 

.12 

.05 

.01 

.46 

•  19 

•  04 

.02 

T 

.31 

.07 

.65 

MOULTON 

2.41 

.05 

.05 

.56 

.05 

.10 

.02 

.84 

.19 

.55 

MOULTON  2 

3.55 

.10 

T 

.55 

T 

.10 

.82 

T 

T 

.03 

.68 

.02 

1.24 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

3.56 

.11 

.07 

.12 

.28 

.01 

.11 

•  40 

T 

T 

T 

.34 

1.02 

1.10 

NATCHEZ 

2.28 

.25 

.50 

.15 

.40 

.13 

.06 

.04 

.01 

NEWBURG  2  NE 

2.60 

.39 

.55 

.21 

1.02 

.21 

.21 

NEW  MARKET 

2.69 

.10 

.50 

.03 

.10 

.94 

•  09 

.04 

.19 

.74 

NEW  MARKET  2 

3.61 

T 

T 

.68 

.11 

•  89 

•  20 

T 

.89 

.80 

NEWTON 

2.20 

.95 

.32 

.26 

.97 

.10 

ONEONTA 

2.50 

.85 

1.30 

.10 

OPELIKA 

1.74 

.27 

.28 

.11 

.64 

.03 

.41 

T 

ORRVILLE 

2.13 

.02 

.24 

.28 

.18 

.92 

.26 

.12 

.91 

OZARK  6  NNW 

2.20 

.07 

.65 

.35 

.32 

.44 

.09 

.32 

PAINT  ROCK  2  N 

2.56 

.80 

.12 

.75 

.02 

.12 

.75 

PALMEROALE   2  W 

2.16 

.04 

.80 

.22 

.89 

.29 

PELL  CITY  2  ENE 

3.57 

1.14 

.23 

1.15 

.04 

.08 

.03 

.89 

PERRYVILLE 

1.96 

.07 

.47 

.58 

.09 

.48 

T 

.04 

.01 

T 

7 

.22 

PHENIX  CITY  2  NNW 

1  .73 

T 

.29 

.13 

.32 

.44 

.02 

T 

.51 

.02 

PICKENSVILLE 

2.09 

.05 

.16 

.08 

.33 

.13 

.78 

.10 

T 

T 

T 

.09 

.31 

.10 

PINE  HILL 

.53 

T 

.03 

.20 

.30 

PINE  LEVEL 

2.01 

.16 

.44 

.77 

.02 

.01 

.99 

.02 

PLANTERVILLE  2  SSE 

1.56 

.02 

.51 

.22 

T 

.41 

T 

.28 

.12 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2.30 

.90 

.05 

.05 

.60 

.10 

.60 

PRATTVILLE 

2.50 

.02 

.16 

.46 

•  17 

.28 

.08 

.06 

.49 

.78 

PRIMROSE  FARM 

2.01 

.16 

.39 

.49 

■  05 

T 

.01 

.01 

.38 

PUSHMATAHA 

2.97 

.11 

.56 

.76 

.09 

.69 

.13 

.41 

.26 

RAINSVILLE 

3.12 

.02 

.88 

.13 

.25 

.01 

1.27 

•  01 

.01 

.02 

.92 

RED  BAY 

3.66 

.10 

.77 

.20 

1.07 

.70 

.82 

REDSTONE  ARSENAL 

2.82 

.12 

.38 

.04 

.09 

•  30 

T 

.01 

.80 

T 

1.08 

REFORM 

1.98 

.02 

.13 

.07 

.35 

.09 

T 

.82 

.11 

.01 

T 

■  01 

.07 

.28 

.02 

RIVER  FALLS 

1.61 

.38 

.35 

.40 

.38 

T 

T 

.10 

T 

ROBERTSOALE  1  E 

3.03 

.05 

.03 

.63 

.50 

.45 

.61 

•  03 

.06 

.01 

.08 

.02 

.46 

flOCKFORO 

2.05 

• 

1.10 

.55 

.40 

ROCK  MILLS 

1.20 

.30 

.03 

.20 

.12 

.30 

.29 

RUSSFLLVILLE 

2.85 

.03 

.05 

.52 

.06 

.07 

1.06 

•  02 

.44 

.50 

RUSSELLVILLE  2 

2.81 

.06 

.05 

T 

.50 

.05 

.18 

T 

.90 

T 

.02 

.41 

.63 

SAINT  BERNARD 

2.79 

.02 

T 

T 

.63 

.25 

T 

T 

1.12 

.08 

T 

.02 

.04 

.63 

T 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

4.21 

.02 

1.27 

.23 

.60 

.52 

.30 

.09 

1.18 

SAYRE 

2.29 

.06 

.62 

» 

• 

1.61 

SCOTTSBORO 

3.35 

.05 

.80 

.10 

» 

1.99 

.09 

.20 

.60 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

3.48 

.04 

.98 

.07 

.30 

.03 

1.26 

T 

.01 

.17 

.62 

SEALE 

2.70 

.29 

.58 

.02 

.38 

.04 

.62 

.77  . 

SELMA 

1.55 

T 

.05 

.13 

.52 

.08 

.36 

T 

.10 

T 

.10 

T 

.16 

.05  . 

SHOEMAKER  SPRINGS 

1.57 

.60 

.42 

.10 

.45 

SLOCOMB 

3.02 

.92 

.15 

- 

•  60 

.47 

T 

SNOW  HILL 

" 

- 

.08 

.86 

SOUTH  HILL 

2.78 

.53 

.47 

I. 00 

.78 

suttle 

2.55 

.05 

.44 

.60 

• 

.58 

.02 

.20 

.65  • 

SWAIM 

3.92 

.17 

.28 

1.24 

•  14 

.18 

.94 

SYLACAUGA  k  NE 

3.05 

.19 

.01 

.01 

.81 

T 

.32 

•  33 

.36 

.03 

T 

.56  • 

SYLVANIA 

3.33 

.02 

.84 

.11 

.14 

1.43 

•  20 

.05 

.54 

TALLADEGA 

2.50 

.80 

T 

.20 

•  32 

.26 

.30 

.17 

.45  . 

TMOMASVILLE 

2.42 

.10 

.17 

.79 

.08 

.93 

•  03 

•  14 

T 

.06 

.02 

.47 

.03  . 

THORSBY  EXP  STATION 

2.24 

.40 

.46 

.21 

.19 

.42 

.56  • 

THURLOW  DAM 

1.50 

.23 

.24 

.20 

.47 

.03 

.01  . 

TONEY 

2.60 

.03 

.50 

.01 

.04 

.90 

.02 

.15 

.85 

TRAFFORD 

2.56 

.05 

.74 

.24 

1.24 

.05 

.24 

TROY 

2.56 

T 

.56 

.34 

•  41 

.64 

•  03 

.01 

.05 

.52 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

2.96 

T 

T 

T 

.15 

.46 

.01 

.20 

•  82 

T 

.03 

.02 

.44 

.63  ■ 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

2.99 

.02 

.11 

.66 

.23 

1.47 

.03 

.02 

.02 

.03  * 

TUSKEGEE  2 

2.43 

.21 

.39 

•  03 

.39 

.57 

.80  . 

UNION  SPRINGS  5  S 

2.34 

.32 

.40 

.22 

.98 

.20 

.62 

T 

UNIONTOWN 

2.48 

.20 

.37 

.70 

•  62 

.05 

•  07 

T 

T 

.42 

.09 

VALLEY  HEAD 

3.09 

.04 

.95 

.10 

•  25 

1.06 

•  14 

.02 

.53 

VERNON 

2.24 

.10 

.07 

.60 

.27 

.78 

.42 

WAOLEY 

1.48 

.27 

.02 

.21 

.69 

•  02 

.26 

.01  • 

WALLACE  2  E 

2.46 

.51 

.80 

.69 

T 

.90 

T 

WALNUT  GROVE 

2.68 

.88 

.20 

1.20 

.40 

WATERLOO 

3.00 

.05 

.05 

.10 

1.10 

.02 

1.68 

WEST  BLOCTON 

• 

.05 

1.10 

.15 

.20 

WETUMPKA   I  W 

T 

.47 

T  • 

WHATLEY 

2.43 

.03 

.12 

.47 

.17 

.43 

•  09 

.11 

.02 

1.00 

.03  , 

WHEELER  DAM 

2.98 

.03 

T 

.64 

T 

T 

.10 

.80 

T 

.02 

.39 

1.00 

WHITFIELD  LOCK  3 

.60 

WIOOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.85 

.01 

1.11 

.10 

.14 

.13 

1.55 

T 

T 

.14 

.67 

WILSON  DAM 

2.42 

.07 

.45 

T 

T 

.93 

T 

T 

■  48 

.89 

WINFIELD  2  SW 

2.33 

.05 

.03 

.62 

.17 

.12 

•  02 

.74 

T 

■  05 

.53 

YATES  HYDRO  PLANT 

1.57 

.21 

.25 

.17 

.55 

.04 

.02 

.43 

YOUNGS  STORE 

3.75 

.27 

1.02 

.05 

.70 

T 

.10 

1.05 

.96 
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Station 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY   6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE    STATE  FARM 

AUBURN   3  SW 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

BAT  MINETTE 

BELLE   MINA   2  N 

BESSEMER   4  SW 

BIRMINGHAM  KB  AP 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT   2  w 

CALERA  2  SW 

CAMDEN   3  NNW 

CAMP   HILL   2  NW 

CENTRE    5  SW 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

DAYTON 

DECATUR 

DEMOPOlIS  lock  ANO  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
EUFAULA 

^VERCREEN   FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

^ALKVILLE 


DAILY  TEMPERATURES 

D»y  01  Month 


ALABAMA 

DECEMBER  1960 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

19 

14 

I  15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

AT«ri 

MAX 
MIN 

49 
23 

44 
19 

50 
20 

57 
25 

60 
31 

61 
42 

65 
44 

55 
39 

45 

26 

49 
28 

60 
30 

61 
28 

39 
16 

35 
16 

37 
29 

39 

21 

47 

22 

47 

25 

47 
26 

54 

28 

55 

23 

27 
9 

28 
14 

39 
17 

47 

35 

58 
40 

62 
36 

46 

33 

51 
39 

42 
36 

47 
31 

48.4 

27.5 

MIN 

27 

19 

62 
12 

65 
16 

71 
19 

71 
33 

67 
36 

59 
45 

53 
33 

57 
30 

66 

33 

42 
18 

43 

13 

44 

32 

46 

33 

54 

12 

54 
14 

61 
17 

63 
25 

56 
27 

35 
9 

45 

15 

24 

62 

56 
34 

56 
46 

59 
43 

57 
40 

58 
44 

60 
31 

55.9 
26.9 

MIN 

25 

16 

17 

60 
21 

28 

62 
30 

64 

38 

56 
40 

49 

3? 

51 
34 

58 
42 

54 
34 

43 
21 

41 

20 

42 
24 

41 

30 

46 

15 

48 

IB 

51 
19 

60 
22 

51 
21 

34 

13 

34 
13 

45 
15 

52 

32 

58 

36 

61 
34 

59 

33 

60 
42 

52 
40 

52 

32 

51.3 
27.0 

MIN 

52 
28 

21 

53 
18 

62 
22 

69 
28 

72 
32 

73 
36 

71 
45 

65 
42 

54 
42 

67 
48 

68 

35 

45 

25 

45 

20 

44 

27 

44 
35 

49 
20 

55 
17 

60 
22 

62 
26 

67 
29 

40 

18 

39 
15 

49 

20 

52 
31 

64 
42 

63 
42 

61 
45 

68 
42 

67 
45 

53 
44 

57.4 
31.0 

MIN 

26 

19 

19 

67 
23 

70 
28 

69 
36 

62 
41 

51 
40 

58 
33 

54 

35 

65 
41 

39 
26 

41 

18 

40 
14 

43 
34 

43 

21 

52 
15 

51 
18 

59 
18 

58 
28 

45 

18 

32 
10 

41 

18 

48 

35 

61 
36 

63 
42 

54 
43 

54 
43 

56 
40 

56 

33 

61 
33 

53.4 
28.5 

MIN 

52 
21 

63 
27 

60 
15 

66 
19 

67 
32 

70 
40 

62 
43 

55 
30 

54 

27 

65 
41 

48 

30 

40 
11 

44 

15 

44 

31 

45 

30 

53 
22 

55 

17 

60 
22 

60 
25 

54 

25 

32 

7 

42 
15 

44 

30 

58 

36 

60 

33 

54 
41 

53 

39 

55 
37 

57 
42 

56 

29 

54.  3 
27.7 

MIN 

22 

38 
16 

50 
17 

50 
22 

62 
25 

63 
40 

63 
43 

48 

35 

42 

23 

47 
26 

55 
36 

55 
26 

35 
16 

34 
13 

35 
21 

39 
23 

40 
16 

46 
16 

44 

19 

55 
19 

53 
16 

36 
9 

30 
13 

45 
19 

54 

20 

60 
20 

58 

22 

40 
23 

55 
40 

44 

30 

46 

25 

47.3 
22.9 

MAX 
MIN 

50 
30 

54 

22 

63 
26 

68 

29 

72 
41 

74 

45 

74 

44 

72 
52 

54 
39 

61 
46 

68 
54 

56 
37 

45 

25 

43 

25 

43 
35 

50 
37 

55 
20 

59 
24 

64 

29 

57 
42 

62 
28 

41 

19 

49 

20 

51 
31 

63 
36 

62 
50 

60 

53 

69 
50 

68 
47 

62 
46 

66 
46 

59.5 
36.4 

MAX 
MIN 

51 
24 

46 

23 

55 
17 

59 
21 

65 
24 

70 
30 

72 
39 

70 
50 

67 
36 

57 
37 

63 
45 

68 
38 

44 
16 

43 
15 

40 
22 

45 
34 

47 
14 

53 
20 

57 
22 

60 
29 

61 
29 

38 

12 

35 
12 

43 

23 

48 

31 

62 
34 

59 
49 

57 
42 

60 
40 

58 
42 

56 

35 

55.2 
29.2 

HJN 

28 

42 

23 

53 
23 

62 
27 

68 

32 

67 
38 

69 
42 

59 
43 

48 

32 

51 
32 

59 
39 

57 
33 

40 
22 

40 
20 

38 
21 

41 

31 

47 

20 

54 

21 

55 

25 

58 
26 

57 
27 

34 

12 

35 
12 

44 

17 

50 
35 

56 
39 

66 
38 

50 
37 

61 
41 

55 

38 

51 

32 

52.1 
29.2 

MIN 

51 
31 

55 
22 

65 
29 

70 
35 

75 

50 

75 
49 

75 
48 

66 
50 

53 
40 

64 

50 

68 
49 

58 
39 

46 

26 

45 

26 

45 

37 

51 
38 

56 
25 

61 
26 

66 
35 

68 
35 

63 
31 

42 

21 

52 
24 

55 
34 

63 
39 

61 
52 

61 
54 

70 
52 

64 

50 

63 
47 

66 
42 

60.4 

38.3 

MIN 

42 

22 

49 
18 

58 

20 

65 
29 

65 
34 

66 
42 

61 
43 

47 

35 

47 
24 

50 
28 

57 
37 

39 
27 

35 
17 

35 
14 

42 
30 

41 

25 

46 

18 

20 

61 

29 

56 

50 

53 
16 

30 
9 

38 

15 

54 

31 

59 
28 

61 
34 

56 

33 

55 
28 

49 

30 

48 

26 

50.5 
27.1 

MIN 

43 
28 

53 
18 

61 
19 

66 
27 

69 
43 

67 
47 

62 
49 

49 
41 

54 

31 

55 
33 

59 
40 

40 

30 

39 
20 

40 
17 

41 
32 

44 
31 

53 
17 

54 
19 

60 
22 

58 
32 

57 
25 

33 
11 

44 

15 

52 

32 

58 
38 

67 
46 

52 
39 

59 
39 

56 
45 

50 
36 

55 
31 

53.2 
30.7 

MAX 
MIN 

42 
27 

52 
20 

60 
21 

64 

29 

66 
40 

66 
42 

60 
45 

47 

37 

53 
31 

54 
40 

58 
41 

42 

26 

38 
20 

39 
20 

41 

33 

44 

26 

52 
20 

52 
22 

58 

25 

57 

35 

36 

17 

33 
13 

42 

21 

52 
37 

58 
43 

66 
41 

50 
39 

58 
40 

56 
46 

50 
33 

56 
38 

51  .7 
31.2 

MAX 
MIN 

53 
23 

48 

17 

55 
13 

64 
15 

68 

24 

72 
31 

75 
34 

73 
41 

66 
42 

55 
43 

69 
48 

72 
40 

46 

25 

44 

18 

42 
24 

44 

36 

48 
12 

58 

15 

61 
19 

64 

24 

63 
30 

40 

16 

41 

13 

51 

20 

53 
26 

66 
34 

61 
44 

60 
47 

70 
41 

69 
44 

54 
40 

58.2 
29.0 

MAX 
MIN 

49 
25 

55 
19 

65 
18 

68 

23 

75 
28 

77 
37 

73 
48 

66 
50 

57 
48 

65 
49 

68 
55 

56 
40 

46 

27 

45 

21 

47 
36 

52 
40 

58 
16 

62 
17 

65 
23 

69 
36 

61 
31 

42 
20 

52 
16 

51 
27 

65 
32 

62 
46 

60 
43 

70 
49 

67 
43 

60 
50 

66 
48 

60.5 
34.2 

MAX 
MIN 

41 

22 

52 
14 

57 
16 

63 
20 

60 
28 

64 

32 

62 
45 

56 

35 

51 
24 

57 
22 

64 

36 

43 

27 

38 
15 

39 
11 

38 

30 

41 

26 

54 

16 

53 
15 

56 
17 

50 

25 

42 
19 

31 

5 

36 
14 

47 

21 

59 
28 

61 
32 

61 

33 

50 
29 

52 

37 

49 

29 

45 

23 

50.7 
24.0 

MAX 
MIN 

45 
27 

53 
16 

58 
14 

65 
19 

69 

23 

69 
33 

62 
43 

53 
40 

58 
31 

53 
30 

59 
41 

41 

33 

41 

18 

40 
14 

44 
30 

46 

32 

53 
14 

53 
18 

61 
20 

57 
30 

58 
26 

35 
9 

45 

13 

48 

26 

60 
32 

64 
45 

60 
38 

59 
42 

56 
45 

52 
42 

56 
31 

54.0 
28.2 

MAX 
MIN 

49 
30 

54 

18 

65 
18 

69 
24 

73 
28 

75 

39 

73 
41 

65 
46 

56 
39 

63 
44 

68 
42 

59 
37 

44 

23 

41 

19 

45 

34 

48 
36 

57 
18 

61 
19 

63 

23 

65 
34 

62 
27 

40 
15 

49 

17 

53 

28 

65 
33 

64 
50 

65 
48 

68 
42 

65 
45 

65 
43 

66 
37 

32.2 

MAX 
MIN 

52 
28 

45 

18 

54 

15 

62 
16 

68 

20 

70 
26 

70 
40 

68 
42 

69 

33 

58 
34 

61 
42 

67 
36 

41 
17 

42 

15 

40 

20 

42 
33 

45 
18 

53 
18 

54 
20 

60 
30 

58 
25 

36 
9 

34 
13 

43 

20 

50 
37 

58 
45 

62 
45 

53 
42 

59 
38 

56 
41 

59 
35 

28.1 

MAX 
MIN 

48 
26 

43 
19 

51 
16 

58 
21 

63 
24 

64 

28 

68 

39 

60 
42 

50 
30 

54 
31 

52 
34 

62 
33 

38 
20 

39 
15 

38 
21 

40 
30 

42 
20 

50 
17 

49 

20 

59 
25 

56 
26 

32 
11 

31 
16 

38 
19 

51 
34 

59 
31 

63 
40 

51 
37 

54 

39 

48 

37 

55 

27 

50.5 
26.7 

MAX 
MIN 

54 
28 

47 

20 

48 

18 

58 

20 

67 

27 

70 
27 

71 

37 

65 
45 

51 
33 

55 
33 

65 
42 

60 
36 

45 

22 

43 
19 

40 

23 

42 
32 

42 

15 

43 
18 

54 
21 

60 
21 

60 
29 

36 
13 

35 
13 

43 

15 

49 
34 

64 
40 

66 
36 

59 
42 

61 
43 

58 
43 

56 

32 

53.  8 
28.3 

MAX 
MIN 

52 
25 

56 
16 

66 
16 

74 
24 

78 
36 

78 
41 

77 
46 

65 
46 

58 
38 

64 
45 

67 
49 

50 
36 

47 

25 

42 

20 

53 
35 

53 
31 

58 
15 

62 
18 

62 
25 

62 
36 

61 
30 

39 
16 

53 
14 

58 
34 

61 
35 

72 
53 

60 
51 

72 
48 

68 
48 

66 
43 

67 
43 

61.3 
33.5 

MAX 
MIN 

48 

30 

52 
17 

61 
15 

67 

20 

71 

23 

69 
34 

64 

57 
45 

57 
34 

57 

62 

44 

40 

41 

44 

45 
34 

52 
16 

52 
17 

59 
20 

59 
28 

59 
28 

33 
1 1 

44 

1 5 

51 
33 

59 
44 

64 
40 

57 
43 

59 
41 

58 

54 

43 

60 
31 

54.8 

30.0 

MAX 
MIN 

49 

32 

54 
21 

63 
25 

70 
34 

78 
46 

76 
47 

73 
47 

66 
49 

57 
46 

61 
45 

74 
48 

60 
34 

46 

32 

44 

24 

46 

32 

50 
34 

55 
24 

59 
27 

64 
33 

64 
44 

61 
30 

45 

16 

50 
21 

54 

32 

64 

32 

66 
52 

62 
48 

70 
46 

68 
48 

67 
40 

70 
46 

36.6 

MAX 
MIN 

MAX 

48 

29 

45 

IS 

53 
15 

60 

20 

65 
24 

70 
32 

70 
40 

63 
43 

53 

33 

56 
35 

62 
41 

63 
36 

41 

19 

41 

17 

39 
23 

43 

33 

45 
13 

52 
17 

55 
21 

60 
24 

59 
28 

35 
10 

33 
12 

45 

15 

47 

36 

60 
41 

61 
44 

48 

39 

60 
42 

55 
44 

53 
33 

52.9 
28.3 

MIN 

MAX 
MIN 

54 

30 

58 

27 

64 

29 

72 
38 

75 
53 

72 
50 

75 
49 

69 
53 

59 
41 

60 
49 

67 
52 

55 
37 

50 
28 

47 

27 

47 
38 

52 
38 

57 
23 

60 
26 

67 
37 

68 
42 

61 
32 

48 

22 

53 
24 

58 
33 

67 
45 

62 
54 

66 
53 

69 

53 

68 
51 

63 
52 

65 
50 

39.9 

MAX 
MIN 

50 
30 

42 

20 

54 
22 

63 
32 

70 
42 

70 
46 

70 
51 

66 
47 

50 
35 

55 
37 

62 
49 

60 
36 

45 

22 

40 

25 

39 
33 

43 

34 

46 

27 

50 
24 

60 
28 

63 
34 

61 
27 

35 
15 

36 
21 

48 

35 

56 
39 

64 
44 

69 
45 

50 
45 

65 
49 

62 
43 

47 

37 

34.6 

MAX 
MIN 

45 

27 

40 
21 

50 
20 

59 
20 

64 

27 

66 

36 

68 
45 

51 
39 

44 

28 

48 

27 

57 

33 

55 
32 

36 

20 

35 
15 

36 
17 

39 
30 

41 

21 

47 
18 

48 

23 

56 

23 

53 
23 

37 
11 

31 
12 

39 
18 

57 
28 

59 

37 

62 
35 

43 

32 

55 
37 

46 

33 

46 

27 

26.3 

MAX 
MIN 

49 

29 

47 
24 

50 
19 

60 
27 

68 
34 

73 

35 

72 
48 

65 
48 

50 
36 

55 
47 

62 
50 

56 
36 

43 
24 

41 

21 

38 
26 

43 

27 

45 
17 

55 
16 

56 
23 

59 
40 

60 
30 

35 
14 

34 
14 

44 

20 

59 
43 

59 
42 

70 
46 

48 
44 

66 
44 

62 
43 

50 
35 

32.3 

MAX 
MIN 

49 

30 

53 
25 

60 
27 

66 

30 

71 
33 

73 
41 

71 
42 

68 
50 

55 
45 

66 
47 

72 
42 

46 

30 

46 

26 

44 

25 

46 

37 

50 
30 

54 

26 

59 

27 

60 
27 

67 
41 

60 
27 

39 
19 

47 

22 

52 
28 

63 
35 

65 
38 

66 
48 

65 
48 

69 
41 

60 
55 

63 
48 

3i'.2 

MAX 
MIN 

48 

22 

44 

17 

54 
19 

60 
26 

65 
38 

67 
41 

68 
47 

56 
39 

47 

26 

53 
26 

56 

35 

54 

30 

39 
17 

39 
9 

35 
13 

38 
21 

44 
17 

50 
18 

49 

22 

58 
24 

54 

20 

30 
5 

32 
5 

41 

13 

57 
30 

53 

37 

61 
34 

50 
33 

54 

40 

48 

32 

52 
29 

25.3 

MAX 
MIN 

48 

32 

54 
26 

62 
27 

67 
32 

72 
32 

74 
43 

72 
44 

69 
56 

60 
44 

68 
46 

68 
42 

56 
40 

44 

25 

43 

26 

47 
34 

51 
40 

55 
27 

59 
27 

62 
28 

67 
37 

60 
31 

40 

18 

49 

21 

55 
26 

65 

31 

64 

39 

67 
46 

67 
42 

69 
41 

60 
51 

64 

42 

35.4 

MAX 
MIN 

53 
29 

49 

20 

54 

18 

52 
19 

59 
21 

71 
33 

72 
36 

73 
42 

65 
43 

55 
43 

75 
44 

74 
41 

49 
24 

45 

19 

47 

21 

49 

33 

50 
20 

52 
24 

57 
25 

64 
34 

60 
34 

46 

17 

49 

17 

54 

22 

54 

27 

53 
29 

57 
30 

58 
34 

64 

35 

67 
39 

57 
39 

57.9 
29.4 

MAX 
MIN 

48 

30 

55 
21 

63 
18 

67 
23 

72 
27 

74 

37 

73 
41 

63 
44 

54 
41 

63 
47 

67 
41 

47 

30 

44 

23 

42 

22 

44 

36 

50 
22 

55 
16 

59 
17 

63 
23 

67 
37 

54 

24 

39 
18 

49 

15 

49 

30 

64 

29 

60 
50 

61 
51 

68 

50 

63 
46 

60 
48 

67 
44 

58.2 
32.3 

MAX 
MIN 

51 
33 

56 
27 

63 
33 

69 
38 

73 
47 

74 

52 

74 

50 

69 
54 

59 
41 

63 
48 

70 
54 

57 
42 

48 

28 

47 

27 

46 

39 

53 
40 

53 
28 

58 
28 

66 
37 

70 
47 

63 
32 

44 

22 

53 
25 

56 
34 

64 
44 

65 
55 

64 

55 

70 
52 

67 
53 

65 
51 

67 

50 

61.2 
40.8 

MAX 
MIN 

49 

25 

42 

17 

55 
19 

60 
25 

65 

31 

67 
41 

69 
48 

54 

39 

46 

26 

54 

28 

55 
37 

57 
32 

38 

20 

38 
14 

37 
16 

39 
28 

45 

21 

48 

19 

49 

20 

50 

23 

55 
21 

31 
10 

34 

12 

41 

17 

57 
30 

60 
38 

66 

37 

50 
30 

55 

32 

47 

33 

50 
21 

90.4 

26.1 

Sm  R«l«r»Qc«  NolH  FoUowlag  SuUod  lotUx 
-  169  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1960 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

46 

55 

61 

66 

69 

71 

64 

53 

54 

55 

50 

41 

39 

34 

40 

46 

46 

53 

61 

58 

54 

33 

44 

61 

55 

64 

50 

59 

96 

59 

50 

MIN 

26 

20 

19 

26 

36 

44 

46 

42 

29 

32 

40 

32 

20 

17 

32 

28 

20 

22 

32 

21 

10 

15 

36 

34 

46 

36 

37 

46 

35 

31 

30.9 

MAX 

41 

51 

60 

64 

64 

61 

60 

45 

46 

51 

55 

39 

37 

35 

36 

43 

46 

49 

57 

54 

51 

22 

39 

50 

54 

59 

53 

48 

48 

46 

4S 

MIN 

22 

25 

17 

30 

36 

52 

42 

36 

19 

21 

37 

26 

15 

12 

30 

25 

18 

15 

19 

35 

15 

9 

11 

21 

37 

51 

26 

27 

39 

32 

27,1 

MAX 

54 

53 

60 

67 

71 

73 

66 

62 

62 

53 

67 

57 

47 

53 

46 

51 

51 

57 

66 

65 

62 

43 

59 

57 

61 

62 

64 

69 

69 

62 

63 

59  6 

MIN 

40 

35 

43 

49 

56 

59 

56 

55 

45 

51 

53 

44 

33 

39 

42 

44 

41 

43 

48 

55 

34 

28 

35 

46 

47 

58 

50 

52 

57 

52 

52 

46.5 

MAX 

52 

49 

54 

64 

68 

72 

74 

73 

58 

56 

67 

62 

47 

43 

42 

44 

50 

55 

59 

65 

65 

40 

39 

51 

51 

64 

63 

58 

69 

65 

50 

57  •  I 

MIN 

30 

23 

25 

31 

42 

45 

46 

51 

36 

39 

46 

31 

25 

24 

31 

35 

22 

24 

28 

35 

26 

17 

19 

24 

36 

45 

53 

49 

46 

45 

45 

34.6 

MAX 

41 

50 

60 

63 

61 

66 

56 

52 

52 

50 

60 

40 

37 

40 

39 

42 

50 

45 

58 

51 

93 

31 

39 

51 

99 

62 

56 

54 

49 

50 

47 

50  5 

MIN 

27 

17 

15 

19 

27 

31 

42 

43 

31 

32 

40 

34 

20 

1 5 

31 

31 

17 

17 

22 

26 

23 

10 

20 

32 

36 

34 

36 

39 

28 

26.2 

MAX 

48 

46 

53 

60 

66 

72 

72 

61 

52 

52 

60 

54 

42 

39 

38 

42 

45 

55 

57 

60 

59 

33 

37 

46 

60 

56 

66 

53 

62 

56 

50 

53  4 

MIN 

29 

16 

21 

22 

33 

36 

47 

46 

33 

32 

46 

35 

20 

23 

26 

32 

18 

20 

24 

25 

15 

10 

16 

19 

39 

46 

41 

41 

44 

40 

35 

30.1 

MAX 

53 

48 

52 

59 

64 

70 

72 

70 

69 

53 

68 

71 

45 

45 

45 

50 

50 

53 

57 

59 

65 

41 

36 

46 

59 

62 

64 

68 

67 

66 

57 

57.5 

MIN 

31 

.23 

21 

23 

26 

32 

38 

41 

46 

45 

46 

40 

26 

23 

28 

39 

20 

21 

25 

28 

32 

20 

16 

25 

30 

37 

49 

46 

42 

47 

49 

32.S 

MAX 

50 

55 

64 

72 

76 

76 

73 

67 

56 

64 

64 

49 

42 

36 

52 

54 

59 

60 

66 

63 

61 

41 

51 

55 

59 

73 

59 

68 

67 

60 

63 

59,9 

MIN 

29 

17 

16 

24 

33 

42 

46 

44 

37 

43 

46 

37 

24 

19 

34 

30 

13 

17 

23 

33 

29 

15 

14 

30 

35 

51 

46 

48 

48 

41 

40 

32.9 

MAX 

50 

55 

62 

66 

73 

72 

64 

59 

59 

62 

60 

47 

44 

37 

51 

49 

55 

56 

62 

60 

59 

36 

45 

95 

60 

70 

58 

62 

59 

54 

53 

56.6 

MIN 

31 

21 

25 

32 

42 

46 

54 

42 

33 

33 

44 

34 

22 

24 

26 

32 

21 

25 

28 

41 

27 

14 

20 

33 

40 

53 

43 

44 

48 

42 

33 

34.1 

MAX 

46 

54 

65 

69 

73 

76 

75 

68 

54 

64 

66 

54 

43 

40 

42 

48 

57 

61 

65 

65 

60 

38 

49 

54 

69 

60 

58 

69 

68 

63 

64 

59,3 

MIN 

32 

25 

27 

30 

33 

44 

45 

54 

40 

44 

54 

38 

24 

23 

35 

37 

21 

23 

29 

36 

30 

16 

18 

31 

34 

46 

53 

46 

43 

90 

42 

35.6 

MAX 

43 

51 

57 

63 

65 

69 

61 

52 

44 

51 

56 

40 

38 

39 

39 

42 

49 

57 

52 

52 

31 

28 

36 

55 

62 

59 

52 

59 

47 

47 

48 

49*7 

MIN 

24 

23 

17 

20 

29 

34 

46 

38 

26 

30 

36 

26 

17 

15 

15 

28 

18 

15 

28 

29 

21 

9 

14 

14 

35 

35 

36 

40 

33 

28 

28 

26.0 

MAX 

45 

43 

54 

60 

63 

65 

68 

55 

52 

50 

53 

53 

36 

37 

34 

37 

45 

49 

49 

58 

37 

30 

31 

41 

56 

52 

59 

55 

54 

46 

49.0 

MIN 

25 

19 

21 

28 

34 

42 

47 

38 

27 

28 

34 

30 

16 

1 3 

1 9 

28 

17 

19 

22 

24 

12 

1  3 

12 

1  3 

28 

31 

32 

33 

42 

32 

26.0 

MAX 

46 

41 

55 

60 

65 

67 

67 

52 

45 

50 

57 

46 

37 

37 

33 

39 

42 

48 

49 

57 

56 

28 

31 

41 

57 

58 

57 

46 

52 

50 

50 

49.1 

MIN 

24 

19 

18 

24 

40 

41 

46 

37 

25 

24 

36 

24 

15 

10 

12 

24 

17 

18 

20 

23 

15 

3 

7 

13 

24 

36 

31 

32 

37 

29 

29 

24.3 

MAX 

51 

47 

52 

66 

67 

71 

73 

69 

60 

62 

60 

57 

45 

43 

44 

47 

58 

61 

63 

38 

65 

64 

62 

66 

65 

67 

62 

56.7 

MIN 

29 

18 

19 

21 

28 

36 

40 

43 

39 

36 

40 

38 

20 

18 

23 

24 

21 

26 

13 

1  3 

32 

38 

44 

46 

49 

44 

41 

31.1 

MAX 

53 

49 

52 

59 

66 

68 

73 

75 

74 

56 

68 

73 

47 

46 

42 

50 

55 

46 

58 

60 

67 

41 

39 

46 

47 

65 

64 

62 

69 

69 

58 

57.9 

MIN 

30 

23 

26 

26 

37 

42 

45 

46 

44 

41 

43 

39 

25 

23 

29 

35 

24 

23 

29 

30 

32 

18 

20 

22 

33 

34 

45 

42 

39 

41 

45 

33.9 

MAX 

45 

55 

63 

67 

71 

72 

70 

65 

56 

55 

65 

54 

44 

39 

50 

50 

49 

50 

59 

58 

50 

32 

42 

45 

59 

58 

58 

56 

94 

50 

52 

54.6 

MIN 

22 

19 

18 

22 

25 

25 

36 

30 

25 

24 

42 

29 

15 

7 

27 

20 

8 

11 

12 

18 

21 

7 

9 

29 

35 

34 

32 

34 

31 

26 

33 

23.5 

MAX 

48 

45 

50 

63 

67 

71 

74 

57 

54 

64 

67 

46 

42 

46 

41 

42 

56 

60 

62 

60 

37 

60 

49 

54«9 

MIN 

31 

24 

25 

33 

38 

42 

47 

40 

40 

46 

38 

23 

22 

26 

35 

24 

25 

35 

40 

29 

24 

44 

41 

33.7 

MAX 

39 

52 

59 

66 

66 

67 

57 

44 

53 

55 

59 

40 

35 

36 

39 

41 

48 

48 

56 

54 

31 

31 

39 

95 

61 

60 

44 

56 

46 

48 

50 

49*5 

MIN 

25 

20 

21 

27 

42 

45 

42 

33 

26 

31 

39 

25 

18 

15 

32 

23 

21 

20 

22 

30 

14 

11 

15 

29 

26 

37 

31 

31 

42 

30 

26 

27,5 

MAX 

42 

52 

59 

66 

67 

70 

59 

48 

51 

54 

57 

41 

37 

33 

39 

44 

52 

49 

57 

54 

52 

34 

42 

57 

56 

65 

91 

59 

91 

50 

46 

51  ,9 

MIN 

24 

15 

12 

19 

27 

34 

46 

41 

26 

27 

39 

27 

1 8 

9 

30 

26 

10 

13 

17 

26 

24 

4 

6 

36 

30 

40 

37 

37 

44 

32 

27 

26*0 

MAX 

46 

51 

59 

64 

68 

70 

69 

58 

53 

55 

67 

51 

42 

42 

43 

46 

55 

53 

59 

60 

52 

34 

43 

46 

60 

58 

55 

57 

57 

57 

57 

94,9 

MIN 

26 

20 

20 

27 

31 

44 

43 

47 

33 

34 

48 

34 

20 

20 

32 

33 

21 

27 

26 

30 

28 

10 

20 

27 

35 

36 

44 

45 

49 

44 

37 

32.0 

MAX 

47 

54 

61 

69 

75 

74 

65 

53 

53 

61 

64 

44 

41 

36 

44 

48 

55 

59 

61 

58 

36 

60 

56 

66 

53 

63 

61 

53 

58 

56,3 

MIN 

32 

20 

19 

28 

40 

46 

55 

42 

34 

39 

43 

32 

23 

23 

33 

29 

17 

21 

24 

17 

26 

14 

17 

36 

36 

51 

47 

45 

51 

38 

36 

32.8 

MAX 

53 

48 

53 

65 

69 

74 

76 

73 

69 

53 

67 

72 

45 

45 

46 

48 

51 

59 

62 

64 

67 

41 

40 

52 

56 

66 

62 

68 

70 

67 

95 

59.3 

MIN 

30 

23 

26 

29 

33 

42 

41 

50 

43 

44 

49 

37 

26 

25 

36 

38 

23 

23 

27 

39 

30 

19 

20 

27 

34 

44 

45 

47 

44 

52 

48 

39,3 

MAX 

46 

39 

50 

57 

63 

65 

66 

56 

43 

48 

57 

56 

46 

37 

35 

39 

41 

47 

47 

54 

53 

44 

36 

42 

54 

58 

60 

46 

53 

45 

47 

49,4 

MIN 

20 

18 

25 

23 

29 

40 

45 

37 

24 

29 

40 

29 

16 

13 

23 

22 

18 

16 

23 

31 

17 

6 

12 

25 

27 

35 

33 

26 

39 

31 

26 

26,0 

MAX 

46 

53 

59 

66 

71 

71 

66 

62 

56 

59 

59 

44 

42 

39 

45 

47 

53 

55 

59 

59 

59 

34 

46 

93 

60 

67 

57 

63 

60 

53 

61 

55,6 

MIN 

28 

20 

20 

24 

34 

42 

48 

44 

35 

40 

42 

35 

22 

22 

33 

34 

19 

21 

24 

36 

27 

1  3 

18 

32 

38 

52 

45 

44 

46 

42 

37 

32.8 

MAX 

48 

51 

60 

65 

70 

70 

67 

62 

58 

59 

69 

56 

41 

40 

44 

46 

54 

54 

58 

62 

62 

34 

44 

47 

62 

56 

55 

62 

58 

55 

60 

95.8 

MIN 

34 

30 

24 

25 

32 

43 

42 

51 

38 

46 

51 

34 

25 

22 

34 

38 

22 

26 

27 

30 

17 

23 

28 

40 

39 

50 

46 

43 

46 

38 

.  34.8 

MAX 

48 

54 

64 

66 

72 

73 

72 

63 

57 

66 

64 

60 

42 

40 

43 

41 

54 

59 

63 

62 

57 

37 

46 

52 

65 

62 

57 

66 

63 

49 

69 

57.5 

MIN 

19 

22 

30 

33 

39 

41 

50 

39 

39 

40 

37 

22 

21 

28 

37 

20 

23 

25 

31 

29 

15 

15 

21 

35 

43 

91 

41 

41 

41 

37 

39 

32.4 

MAX 

51 

54 

62 

68 

73 

75 

74 

64 

54 

69 

69 

46 

46 

44 

47 

52 

57 

60 

64 

66 

52 

43 

51 

54 

64 

64 

65 

69 

66 

60 

67 

59.7 

MIN 

31 

26 

33 

38 

49 

51 

49 

46 

40 

50 

40 

31 

25 

26 

39 

30 

27 

30 

37 

45 

27 

20 

23 

41 

42 

56 

53 

52 

52 

47 

44 

38.7 

MAX 

53 

49 

54 

62 

66 

71 

74 

75 

63 

53 

67 

62 

46 

44 

43 

48 

52 

54 

56 

65 

65 

42 

44 

49 

54 

61 

60 

65 

69 

69 

54 

57,7 

MIN 

34 

27 

30 

40 

45 

55 

51 

52 

41 

41 

51 

40 

29 

29 

34 

40 

30 

32 

37 

42 

32 

25 

26 

32 

42 

48 

55 

52 

53 

49 

48 

40.1 

MAX 

46 

51 

59 

64 

69 

70 

64 

59 

55 

57 

65 

44 

42 

37 

47 

47 

52 

54 

57 

61 

54 

33 

43 

50 

61 

63 

56 

64 

60 

92 

62 

54,8 

MIN 

27 

23 

20 

24 

29 

41 

41 

45 

41 

44 

44 

28 

24 

21 

35 

27 

22 

22 

23 

36 

24 

16 

17 

31 

33 

44 

49 

49 

45 

42 

42 

32,5 

MAX 

41 

52 

60 

64 

66 

66 

60 

46 

48 

52 

56 

40 

35 

36 

39 

42 

49 

48 

58 

55 

55 

31 

40 

56 

96 

61 

92 

55 

51 

48 

49 

50.5 

MIN 

23 

15 

19 

31 

41 

48 

44 

37 

24 

26 

36 

27 

16 

12 

30 

26 

24 

18 

21 

32 

17 

11 

14 

36 

25 

41 

34 

29 

44 

32 

26 

27,7 

MAX 

41 

49 

58 

64 

63 

64 

56 

43 

44 

50 

55 

38 

34 

35 

38 

40 

47 

48 

55 

54 

26 

29 

40 

54 

59 

59 

39 

49 

48 

45 

42 

47,3 

MIN 

25 

18 

21 

28 

35 

51 

40 

31 

26 

26 

37 

23 

1 7 

13 

31 

26 

21 

17 

2  1 

28 

1  3 

1 1 

1  3 

26 

23 

34 

30 

32 

37 

26 

26 

26.0 

MAX 

49 

54 

65 

70 

74 

75 

75 

67 

57 

63 

67 

55 

43 

41 

43 

50 

57 

61 

63 

65 

60 

39 

50 

52 

65 

61 

60 

68 

67 

65 

67 

59.6 

MiN 

23 

15 

14 

20 

26 

39 

36 

47 

38 

41 

52 

36 

22 

16 

33 

35 

1  3 

15 

20 

37 

24 

1  5 

14 

29 

29 

51 

51 

46 

47 

45 

44 

31.9 

MAX 

39 

51 

51 

55 

62 

66 

66 

45 

50 

60 

60 

46 

35 

36 

36 

42 

49 

46 

55 

52 

48 

30 

35 

54 

56 

62 

54 

50 

53 

47 

52 

50.0 

MIN 

21 

14 

15 

21 

36 

40 

42 

34 

22 

23 

35 

26 

16 

29 

24 

26 

15 

1  8 

26 

17 

5 

9 

31 

22 

46 

30 

24 

40 

30 

22 

24,6 

MAX 

46 

41 

52 

61 

64 

64 

67 

57 

46 

51 

58 

58 

37 

39 

36 

39 

42 

49 

46 

57 

55 

30 

31 

43 

53 

60 

64 

48 

99 

46 

49 

49.9 

HIN 

26 

16 

16 

18 

27 

31 

33 

40 

2  6 

30 

28 

18 

16 

20 

20 

25 

1  0 

11 

1  8 

30 

33 

37 

"33 

43 

34 

27 

25.9 

MAX 

57 

50 

55 

60 

66 

71 

72 

72 

67 

58 

60 

72 

44 

44 

41 

48 

46 

55 

■58 

61 

64 

40 

37 

45 

47 

63 

59 

55 

61 

97 

60 

56,4 

MIN 

29 

21 

12 

16 

22 

28 

34 

36 

34 

35 

43 

34 

15 

13 

1  7 

25 

30 

9 

1 1 

17 

32 

33 

42 

40 

39 

39 

32 

26,8 

MAX 

53 

48 

52 

69 

70 

73 

69 

74 

68 

54 

70 

75 

46 

45 

42 

46 

50 

56 

60 

63 

68 

40 

39 

49 

54 

66 

64 

63 

67 

70 

53 

98.6 

MIN 

29 

23 

23 

25 

37 

44 

37 

46 

42 

42 

45 

38 

24 

22 

26 

34 

26 

27 

27 

30 

33 

16 

16 

26 

31 

34 

44 

45 

41 

42 

43 

32.8 

MAX 

43 

53 

60 

64 

64 

66 

59 

55 

56 

52 

58 

44 

39 

38 

40 

43 

51 

51 

57 

56 

56 

32 

42 

50 

59 

65 

59 

97 

94 

53 

96 

92.6 

27 

19 

16 

22 

24 

34 

41 

44 

30 

29 

43 

32 

17 

14 

32 

29 

12 

12 

21 

27 

25 

8 

16 

29 

40 

37 

39 

40 

42 

40 

30 

28.1 

MAX 

51 

45 

52 

58 

64 

70 

70 

72 

64 

53 

70 

72 

43 

43 

39 

44 

48 

54 

56 

60 

63 

39 

36 

43 

46 

61 

60 

60 

60 

67 

57 

55.5 

MIN 

31 

26 

28 

28 

37 

41 

44 

46 

38 

36 

43 

38 

23 

22 

24 

33 

23 

24 

28 

31 

31 

15 

16 

21 

32 

31 

39 

45 

37 

38 

39 

31,9 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

CAOSOEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

GILBEBTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE  W8  AP 

JASPER  «  N 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

MARION  JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER   3  NW 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

ONEONTA 

OPELUA 

OZARK   6  NNW 

PELL  CITY  2  ENE 

PHENIX   CITY   2  NNW 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 
-  170  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 


Statton 

1 

DtY  Ol  Monlli 

I 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

i  '* 

16 

1" 

18 

1  19 

20 

l" 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

1  " 

• 

< 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

♦  7 

30 

55 
23 

58 

20 

64 

23 

70 
26 

71 

39 

69 
41 

62 
48 

57 

39 

58 
42 

64 

51 

51 
37 

4? 

22 

40 

21 

48 

34 

48 

35 

52 
18 

54 

21 

59 
23 

62 
31 

58 

30 

36 
15 

43 

18 

48 

26 

60 

30 

60 
44 

57 
51 

63 
48 

64 

49 

99 
44 

58 
38 

55.9 
32.9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

51 
31 

47 

18 

60 
18 

63 
25 

70 
30 

75 
39 

74 

46 

67 
46 

50 
35 

54 
35 

63 
46 

58 

36 

45 

23 

42 

20 

39 
26 

46 
33 

46 

18 

57 
19 

60 
23 

62 
25 

62 
27 

38 
15 

40 
17 

49 

17 

58 

37 

57 
42 

70 
41 

53 
44 

62 
46 

65 
39 

47 

36 

59.9 
30.7 

''EDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

4S 

25 

39 
21 

40 
19 

52 
15 

S3 
20 

59 
19 

59 

'  30 

64 
24 

64 
42 

66 
42 

65 
44 

66 
42 

65 
48 

56 
40 

50 
37 

45 

31 

44 

25 

50 
24 

45 

25 

55 
26 

56 
34 

58 
38 

48 

30 

40 

23 

36 
17 

35 
16 

36 
17 

37 
12 

33 
19 

40 

31 

38 
25 

42 
18 

42 
25 

47 
16 

48 

25 

49 
16 

49 

29 

57 
19 

56 
33 

55 
26 

54 

17 

32 
12 

36 
11 

31 
8 

31 
11 

42 

13 

40 

17 

54 
24 

55 
34 

59 
25 

96 
40 

56 

36 

56 
32 

45 

27 

43 

33 

53 
29 

51 
37 

47 
40 

46 

29 

46 
24 

46 

19 

51 
24 

48.1 
27.4 

49.4 
24.5 

''OB Eff T  StJALE   I  E 

MAX 
MIN 

55 
33 

50 
25 

54 

27 

62 
33 

69 
44 

74 

47 

74 

47 

73 
48 

68 
42 

51 
41 

70 
49 

63 
39 

47 

27 

45 

27 

46 
31 

47 

40 

52 
25 

55 
25 

60 
33 

66 
37 

71 
33 

42 

22 

43 

23 

51 
24 

64 
41 

63 
50 

63 
52 

70 
51 

67 
51 

65 
50 

67 
39 

99.6 
37.3 

ROCKFOPD 

MAX 
MIN 

65 
27 

55 
21 

57 
16 

62 
20 

67 
23 

68 
27 

70 
35 

66 
40 

60 
33 

58 
34 

64 
37 

63 
34 

47 

20 

51 
15 

48 
21 

45 

34 

46 

12 

53 
17 

55 

20 

60 
24 

63 
26 

41 

10 

41 

18 

45 
22 

46 

25 

62 
35 

56 
41 

57 
43 

62 
42 

56 
44 

54 

31 

96.3 
27.4 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

♦  5 
26 

53 
17 

59 
13 

66 
17 

67 

20 

69 

30 

70 
34 

62 
42 

55 
32 

57 
29 

67 
49 

49 

33 

41 
19 

42 
14 

44 

33 

44 

32 

52 
13 

53 
15 

59 
18 

59 
23 

53 
29 

34 
12 

41 
14 

47 
22 

56 

27 

56 
23 

55 
45 

96 
40 

55 
37 

58 
44 

96 

30 

94.4 

26.9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

*5 

22 

41 
16 

53 
15 

58 

22 

64 
31 

64 

43 

66 
48 

48 

37 

44 

25 

47 

25 

57 
33 

51 
30 

40 

16 

36 
9 

34 

17 

38 
24 

42 
19 

44 
13 

47 
16 

55 
18 

57 
18 

40 
6 

30 
9 

41 
13 

55 
19 

58 
35 

59 
33 

49 

31 

52 
37 

48 

30 

49 
24 

48.6 
23.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

46 

25 

38 
20 

19 

19 

68 
26 

65 

26 

69 
41 

56 
39 

46 
26 

52 
26 

57 
36 

56 
30 

37 
19 

35 
12 

34 
13 

38 
26 

41 
16 

50 
16 

56 
19 

58 
IB 

52 
16 

26 

8 

31 
8 

40 
17 

56 

35 

59 
35 

64 

33 

48 

33 

59 
43 

47 

32 

46 

26 

49.3 
24.6 

SAND  MT  STATE  FARM  A  U 

MAX 
MIN 

42 

22 

49 

15 

57 
24 

61 

32 

62 
34 

64 
40 

59 
48 

52 
39 

50 
25 

49 

31 

58 
37 

38 
27 

35 
17 

37 
13 

37 
29 

38 
26 

46 

21 

44 

20 

54 

23 

51 
35 

52 
20 

28 
8 

36 
14 

51 

31 

56 
37 

63 
43 

54 
34 

91 

31 

46 

36 

48 

32 

47 

30 

48.9 

28.2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

45 
27 

44 

21 

51 
17 

58 
21 

63 
27 

62 
29 

67 
36 

56 
40 

48 
28 

50 
25 

55 
49 

61 
32 

35 
20 

39 
13 

41 
29 

39 
31 

40 
16 

46 
17 

46 

17 

54 

17 

53 
26 

26 
9 

30 
11 

41 
16 

52 
29 

58 
34 

62 
36 

46 
34 

51 
38 

43 

33 

49 

26 

48.9 
26.0 

SEALE 

MAX 
MIN 

48 

28 

53 

20 

61 
18 

67 
19 

71 

23 

72 
36 

74 

34 

68 
52 

58 
39 

61 
39 

74 

52 

55 
35 

45 

20 

41 
16 

44 

33 

50 
38 

55 
15 

58 

16 

61 

19 

66 
26 

60 
29 

38 

13 

43 

15 

50 
23 

62 
33 

62 
32 

64 

52 

63 
44 

62 
39 

58 
40 

60 
39 

96.2 
30.2 

SELHA 

MAX 

MIN 

48 

33 

52 
23 

59 
24 

67 
29 

71 
35 

72 
45 

68 
48 

63 
48 

57 
39 

58 
45 

62 
50 

50 
38 

41 

25 

41 

25 

46 

35 

47 

37 

53 
22 

56 
24 

60 
26 

61 
40 

60 
30 

37 
17 

45 

21 

52 
34 

61 

39 

63 
52 

60 
53 

69 
45 

61 
47 

59 
46 

63 
40 

56.7 
36.0 

SVLACAUGA  4  NE 

MAX 
MIN 

44 

26 

53 
18 

62 
16 

66 
20 

68 

25 

69 
36 

62 
42 

57 
45 

58 
34 

57 
35 

64 
43 

43 

33 

40 

22 

41 

16 

43 
34 

46 

32 

51 
17 

52 
IS 

59 
21 

60 
28 

58 
28 

32 
10 

44 

16 

49 

26 

61 
43 

61 

39 

52 
45 

59 
42 

57 
44 

54 

40 

61 
32 

54.3 
29.9 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

42 

28 

50 
18 

58 
18 

64 

22 

69 
27 

68 
36 

61 
40 

55 
44 

55 
33 

53 
30 

61 
41 

42 
30 

38 
19 

41 
15 

43 
33 

43 

26 

51 
16 

51 
16 

56 
20 

60 
26 

54 

23 

32 
9 

41 

16 

51 
27 

59 
36 

63 

37 

54 
42 

57 
41 

57 
42 

51 

35 

60 
31 

92.9 
26.5 

thomasville 

MAX 
MIN 

50 
26 

45 
21 

50 
24 

60 
29 

61 
39 

70 
44 

72 
48 

71 
47 

51 
36 

53 
36 

65 
45 

58 
35 

45 
22 

40 
21 

40 
28 

40 
31 

47 
18 

53 
19 

57 
23 

60 
26 

60 
26 

37 
15 

38 
17 

46 
21 

53 
36 

62 
42 

65 
48 

50 
46 

66 
47 

64 
42 

47 
40 

54.1 

32.3 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

45 

29 

53 
23 

57 
25 

63 
27 

70 
38 

70 
38 

63 
47 

58 
42 

56 
33 

54 
40 

61 
41 

41 
32 

40 
19 

38 
22 

42 

32 

46 

33 

50 
27 

54 

26 

60 
28 

57 
38 

55 

27 

32 
13 

43 

19 

44 

32 

60 
42 

59 
48 

52 
41 

58 
41 

62 
41 

54 
42 

58 

37 

53.4 
33.0 

TROY 

MAX 
MIN 

46 
29 

54 
24 

63 
30 

68 
35 

72 
41 

74 

46 

74 
48 

63 
51 

53 
41 

66 
44 

70 
52 

53 
35 

25 

43 
22 

42 
34 

54 
37 

56 
24 

60 

29 

63 
33 

65 
42 

55 
27 

43 

15 

47 

20 

52 
30 

66 
39 

62 
43 

59 
48 

67 
47 

69 
41 

60 
46 

62 
42 

59.4 
36.1 

TUSCALOOSA   FAA  A  I RPOR  T 

MAX 
MIN 

45 

26 

46 

21 

59 
20 

67 
26 

72 
33 

68 
41 

61 
49 

50 
41 

54 

33 

57 
35 

60 
43 

43 

28 

40 

22 

38 
21 

41 
34 

47 

23 

53 
17 

51 

22 

58 
24 

57 
32 

34 

20 

34 
14 

43 

16 

53 
32 

56 

37 

68 
42 

55 
40 

60 
40 

55 
46 

51 
35 

53 
39 

52.5 
30.7 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

MIN 

50 
26 

45 

22 

55 
21 

60 
21 

67 
34 

70 
36 

67 
42 

61 
43 

50 
31 

55 
31 

60 
40 

56 
34 

41 
21 

40 
21 

40 

22 

42 
30 

46 

19 

53 
22 

52 
21 

60 
24 

59 
25 

34 

14 

34 

17 

44 
18 

56 
41 

57 
32 

67 
40 

54 

39 

61 
38 

96 
40 

52 
40 

53.0 
29.2 

TUSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

47 
32 

52 
25 

59 
28 

64 
26 

69 
35 

70 
46 

69 
43 

65 
48 

55 
39 

59 
42 

71 
51 

52 
34 

42 

22 

39 
21 

45 

33 

47 
36 

52 
19 

55 
23 

56 
26 

63 
35 

59 
30 

35 
15 

44 

17 

49 
27 

61 
35 

61 
39 

59 
52 

62 
45 

58 
40 

57 
45 

60 
40 

96.1 
33.9 

UNION  SPRINGS   5  S 

MAX 
MIN 

51 
19 

47 

23 

52 
31 

61 
25 

65 

30 

70 
42 

71 
40 

69 
53 

68 
54 

59 
37 

54 

20 

44 

17 

40 
28 

40 

33 

47 
24 

53 
20 

56 
23 

61 
32 

63 
28 

36 
14 

35 
17 

46 
26 

67 
38 

62 
32 

64 

52 

60 
45 

62 

39 

69 
38 

52 
38 

56.1 
31.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

45 

22 

40 
14 

53 
16 

58 
13 

65 
28 

62 
30 

65 
42 

58 
37 

48 

29 

50 
21 

58 
32 

60 
30 

35 
16 

37 
11 

40 

30 

40 
26 

40 
13 

46 
14 

47 
18 

55 
18 

50 
24 

28 
4 

29 
10 

38 
16 

50 
31 

57 
30 

61 
36 

48 
24 

48 

33 

49 

35 

50 
22 

46.6 

23.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

50 
24 

47 
16 

51 
16 

62 
23 

72 
30 

58 
41 

47 

28 

54 
29 

59 
39 

51 
32 

41 

18 

42 

15 

34 

19 

41 

25 

48 

15 

55 
16 

55 

19 

62 
22 

57 

20 

36 
9 

37 
11 

46 

11 

62 
26 

98 

31 

65 
35 

49 

36 

58 
40 

51 

25 

54 

29 

51.6 
24.1 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

42 
18 

37 
13 

50 
17 

58 
26 

60 
32 

65 
43 

66 
40 

54 

37 

48 

25 

55 
23 

50 
26 

46 
27 

37 
13 

36 
10 

35 
11 

40 
28 

43 
17 

46 

14 

48 

15 

57 
18 

52 
10 

35 
10 

31 
13 

46 
14 

54 

21 

61 
36 

60 
32 

45 

27 

49 

29 

48 

27 

45 
24 

48.4 

22.5 

WHATLEY 

MAX 
MIN 

49 

30 

55 
20 

65 
18 

70 
24 

73 
32 

75 
40 

75 
44 

68 
47 

55 

39  j 

62 
47 

67 
58 

55 
37 

44 

25 

41 

20 

47 
34 

50 
34 

58 
15 

60 
18 

65 
23 

64 
34 

61 
29 

41 

16 

51 
15 

52 

30 

61 
36 

65 
51 

61 

50 

69 
46 

65 
46 

62 
45 

66 
43 

59.8 
33.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUQOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

DEHOPOLIS  LOCK  l>  DAH 

EVAP 

.05 

.19 

.08 

.10 

.05 

.05 

.05 

.28 

• 

.15 

• 

• 

.50 

• 

.02 

.09 

.02 

• 

.24 

81 .93 

WIND 

103 

111 

22 

11 

61 

62 

39 

SO 

91 

61 

124 

166 

139 

52 

37 

78 

59 

43 

15 

70 

104 

138 

25 

21 

87 

48 

49 

65 

63 

54 

44 

2092 

FAIRROPE 

EVAP 

.06 

.02 

.05 

.05 

.03 

.05 

.02 

.02 

.05 

.02 

.09 

.07 

.04 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.02 

.02 

.11 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.04 

.04 

.01 

81.15 

WIND 

51 

30 

31 

21 

35 

26 

6 

15 

44 

44 

113 

77 

49 

5 

42 

66 

25 

18 

14 

25 

119 

36 

15 

8 

16 

19 

7 

22 

29 

24 

70 

1102 

GUNTERSVILLE  EVAP 

EVAP 

.12 

.06 

.02 

.01 

.14 

.06 

.03 

.06 

.07 

.04 

.04 

.10 

.08 

.05 

.00 

.04 

.05 

.03 

.03 

.04 

.10 

.00 

.10 

.07 

.01 

.04 

.10 

.04 

.00 

.04 

.09 

1.66 

«IND 

126 

61 

24 

2S 

24 

25 

24 

57 

78 

40 

72 

126 

89 

40 

26 

76 

27 

24 

15 

39 

110 

75 

38 

70 

29 

44 

59 

57 

36 

38 

38 

1615 

MAX 

49 

45 

50 

54 

53 

60 

60 

54 

51 

51 

62 

53 

42 

41 

39 

44 

44 

44 

50 

SO 

47 

42 

42 

44 

56 

60 

60 

51 

48 

53 

51 

50.0 

MIN 

32 

34 

35 

37 

39 

41 

54 

43 

36 

38 

49 

37 

32 

32 

34 

35 

34 

35 

36 

39 

35 

30 

36 

41 

38 

47 

42 

39 

41 

40 

37 

38.0 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.14 

.09 

.05 

.09 

.06 

.06 

.04 

.13 

.08 

.OS 

.09 

.16 

.06 

.00 

.02 

.07 

.06 

.05 

.05 

.05 

.08 

.11 

.05 

.00 

.01 

.00 

.03 

.04 

.07 

.04 

.03 

1.86 

WIND 

170 

105 

40 

30 

30 

20 

20 

80 

lis 

29 

54 

133 

148 

41 

30 

90 

10 

35 

20 

45 

124 

87 

21 

18 

20 

30 

31 

39 

20 

52 

30 

1717 

S«*  B*Ur«ac«  HotM  Following  SUtloo  ladm 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Tern 

petal 

ufe 

f  ecip 

ilaMon 

Slation 

2  i 
<  1 

Average 
Minimum 

1 
< 

1  J  f 
£  e  g 

Q  J:  r^ 

1 
r 

s 

° 

o 

No  o 

Days 

s 
a 

E  E 

1 
6 

Q 

Snow,  Sleet 

No  ol  Days 

Mm 

Max.  Depth 
on  Giound 

£ 

o 
S 

o 

S 

o 
o 

ll 

"1 

s  * 
hi 

AUGUST  1960 

ASHLAND 

88.5 

66.3 

77.4 

94 

2 

60 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

6.81 

1.24 

9 

.0 

0 

11 

6 

2 

WATERLOO 

91.5 

68.2 

79.9 

99 

3+ 

60 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

2.47 

.75 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

NOVEMBER  1960 

SCOTTSBORO 

62.8 

34.  7 

48.8 

-  1.7 

75 

29+ 

25 

12+ 

480 

0 

0 

13 

0 

4.44 

.60 

2.00 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  m 

onth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  I960 

BROOKWOOD 

.02 

.07 

.78 

.52 

.01 

VANCE 

.80 

.21 

.55 

.02 

JULY  1960 

BROOKWOOD 

.04 

.54 

.62 

.09 

.04 

.47 

.25 

.24 

.06 

2.00 

.27 

.06 

4.68 

AUGUST  1960 

ASHLAND 

T 

.07 

.02 

.68 

1.24 

1.16 

.49 

.80 

.11 

T 

.15 

.57 

.86 

.06 

.48 

.12 

6.81 

WATERLOO 

.13 

.65 

.27 

.01 

.66 

.75 

2.47 

OCTOBER  1960 

BRDNDIDGE 

.79 

.36 

.23 

.04 

.16 

1.58 

LAY  DAM 

.52 

.08 

.91 

.67 

.56 

.43 

3.17 

NOVEMBER  1960 

SCOTTSBORO 

.30 

.12 

1.20 

.30 

2.00 

.52 

4.44 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  172  - 


DAILY  TEMPERATURES 

OILAYKD  DATA 


Station 

Day  of  moBth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

< 

AUGUST  1960 

M 

1  

ASHLAIfD 

MAX 
HIN 

92 
64 

94 

65 

91 
67 

90 
65 

83 
70 

93 
68 

92 
67 

93 
68 

93 

70 

83 
70 

87 
70 

81 
69 

83 
69 

90 
65 

91 
68 

90 
65 

90 
64 

90 
63 

85 
63 

87 
64 

88 
68 

83 
71 

88 

65 

89 
66 

83 
60 

82 
65 

87 
68 

90 
68 

92 
63 

93 
62 

83 
64 

88.5 
66.3 

(ATBRLOO 

MAX 
HIN 

98 
72 

99 
73 

99 
74 

92 
88 

96 
69 

97 
70 

95 
69 

98 
71 

97 
71 

94 

66 

95 
72 

94 

71 

86 
60 

81 
71 

84 

73 

89 
68 

93 
66 

95 
61 

94 

68 

93 
67 

91 
68 

82 

71 

88 

67 

89 
65 

88 

63 

88 
65 

86 
86 

. 

86 
70 

89 
68 

90 
64 

90 
66 

91.5 
68.2 

KOVEHBER  I960 

SCOTTSBORO 

MAX 

HIN 

59 
35 

64 

35 

73 
38 

61 
31 

60 

35 

59 
28 

60 
31 

54 

25 

59 
35 

61 

39 

40 

26 

55 

25 

59 

30 

60 

31 

75 

37 

74 

39 

66 

35 

63 
31 

62 

29 

62 

26 

68 

28 

71 

35 

70 
40 

61 
S3 

80 

50 

66 

39 

65 

37 

70 
39 

75 
51 

51 

30 

62.8 
34.7 

Daily  Precipitation  Table: 
Vance 


Climatological  Data  Table: 
Troy 


Dally  Precipitation  Table: 
Troy 


CORRECTIONS 
yONTH:      JUNE  1960 


MONTH:     JULY  1960 


Delete  PreclpltatloD  Record  entire  aoDth, 
see  Delayed  data  for  correct  data. 


Correct  as  follows :     Total  Precipitation 
7,07;  departure  from  Long-Term  average, 
4-0.67;  No.  of  days  with  precipitation  .10 
or  more  should  be  11;   .50  or  more  5;  Averag 
Precipitation  for  Coastal  Plain  Division 
should  be  6.32,  Departure  from  Loog-Tenn 
average  -0.67. 


Correct  as  follows:  29th  0.12;  31st,  0.50; 
monthly  total,  7.07. 


month:     AUGUST  1960 


CllmatologlCBl  Data  Table: 
Centre 


Correct  as  follows :     Total  Preclpltat Ion 
4.24;  No.   of  days  with  precipitation  .10  or 
more  should  be  9;  average  precipitation  for 
Eastern  Valley  Division  should  be  6.03; 
departure  from  Long-Term  average  +1.67. 


Dally  Precipitation  Table: 
Centre 


MONTH:     SEPTEMBER  1960 


Amount  on  the  28th  should  be  0. 


Climatological  Data  Table: 
Scottsboro 


Correct  as  follows:     Monthly  total  should 
be  5.40.     Precipitation  departure  from  Long- 
Term  average  should  be  +2.57;  greatest  day 
of  precipitation  should  be  1.90  on  Hth;  No, 
of  days  with  precipitation  .10  or  more  should 
be  7;   .50  or  more  4,  1.00  or  more  3, 


Daily  Precipitation  Table: 
Scottsboro 


Dally  Precipitation  Table: 
Bingham  Mountain 


MONTH:     OCTOBER  I960 


nt  on  the  12th  should  be  .20. 


Correct  as  follows:  29th  0,  30th  0.  Monthly 
total  should  be  3.98 


S**  ratanoo*  ootM  lollowlng  Station  lodax. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 
DECEMBER  1960 


Cor 

8urn»vlll«  Subat 


I      O  TOV^ 


Chattanooga  »B  AP.  Teon 


(J.  \  I      O  louow  Store  .  V  I     O  1 

■  VO;«.t.rloo  I  Elk.oot    Tooe,        »0.  "■"'•1^         Bridgeport  zT^O-  \ 

Sho«Mak«r  3prlo«e  |  -8-    '       O^"'"     I  O  \ 

a,  »1...0  I  \pior.ric.-r>.    "'Uf"  P         Atb.n.         |  He.  Karket  J  ?><lo"  Cr.ak  St.  Plant 

f        1       \  ^   °   ^r-OWh..l.r  ■)..-.  b  l.o„te  3.00  OHytop  /- 

Colber J  St.a.  Plant  '       .  5         "vi—  ,  -p     .Bulta.iUe.    Cir     ,JLGb'°««"  "t  ''""oc'O' 

1  »,             'Bl.hop    IMl-'n  I  ntKIM                                  '>«'l<'"«ed.tone  Araenal     Palo«V<ock      S<^""foro  / 
O   I-  i—-— _-  — _  "•"'.""■pgcatJ--^--  ^"  ^  1  I 


ALABAMA 


Moult 


'9         \     1      I     /°      -o-  , 

I  farloy  ^        sylvsnla     v.lley  Bead 

I.VALLEY  .  n 


R-i       .         ^  /  ?"«««11*U1«  .RusMllvllle 

Bel.or.t.  Ml..    !  |  B,lgr«.»  ,  QO-'  """urg 

^"^        O  ^lloalto. 

tO-         I  I  u»fl*iii«  I  South  Hill  ^  i 

/  Ue.        ,  A.dl',0.  ce.tr°al  ,vr    I  °  r.lk.ille    Center  Orov.      O  ;     0|  FortP^yne  I 

^  J  1  j.,"^,^^  1   H    Bu.tlevUl.   •         Sand  «t  sta^fe  Par.  AU  I       Bo>e  WB  AP, 

"O-  J.^       J  .  a«ley»lU.  Alb.rt.lllo  2  SE<>      |       K>-  ✓  \ 

/•      Hl.^1...  j  -0-„o>.Me*!.n„  <>  /  \    ^^'^^  f  O— —  \ 

/-  I  ^   j     APPALAGriiAN       Y      o.^..  \    cIT.r.  \ 

"U''  ""    -/  -J:)  .  1  ^"y,^   Oarde^Clty  ..lnu^r„e  ^  \  t  ^ 

I  »  .  _        ■  '        Z  Tn^^%G»d«d«n  flaa  Plant  '  Jcedart 

V  MpUfTTAIN  oneo^?;.   /    \  ^^^1^. 

Jacksooville  2  9W  1 


LAfapette,  te. 

STATUTE  MiLES 


BOTB  HBtlDIAN  TIUE  ZOHE 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipif>.tion  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 

DECEMBER  1960 


i^.r  aprlao  O        |    *  -8-    C       0»»«1«     |  Q  \  ATATiATk^A 


}  Tounx*  Stor* 


Subata,  Ml**. Q 


Colt>«r%  Stcaa  I 

<»  fo 

o  o. I       VALLEY    fi-sC  o„  -}4^-o     ^  ^ 


tb.n.  >      I  SubstiV    "  Oirtl^  ^  ..V  / 


STATUTf  MILES 


9(7TM  MraiDIAN  TIME  ZOME 


Aaory  4  It. 


Hiioa...  Addi'.oo  c.otSi  r./i  °  r'.i».iu.   c.-t.r  <io,.  :  0| 

1.....  ,  ..  J,^..^.  Alb.rt.lll.  2  sio 


[  PmllB  Cttr  Blk  I 

-In  i 


-O-  D^U  SpflDg.  O-  /  \ 


Fort  P»yi>« 
!•  City  f  "k*^ 
SiDd  Ht  3tKt«  rara  Alt  1 

to-  ^    X  ' 


I  9  39" 

CarboD  Bllf 


APRftLACt^AN 


O  CotliuTlll* 
Q  L«»a  bur  c 


L7  H> 
ids?         \  Cwitr* 


Brookavllla  bp.  Sta.  ,  Hii 


lUcoo  a  Rk.  aiai 


1 

IPlckaasvlUe 


Pilxrdil.  Ill  ([\.L 
r.l».b..  .8  »P       /  Clt,_2  . 


\  Anniaton  FAA  AF 

4— @,  r 


I  Cadfrtovn,  Oa. 

GBORGIA 
5n  HBRIDIAJf  TIMI  ZOHI 


lapooaa  3  lOIV,  Ga, 


O     \     Carrolltoo,  Ga. 


Shuqualak,  Nlaa 


o- 


Centr«vlll« 


S                             A          "•rtB  PoadTlll*  Twr  ^                  [  ThorBbjr  1  s«    \  Rockford 

\  I            f                                                           J                   •o-Tbor.br  J«p  sti  -O-             I  D>devlll> 

-O,  .  •■rrlor  Lock  b  [Xm         i--"    Sirrl.burj  C»b«Tr"i<K-                  O          t  DMbYlllb  J  _/ 

•.Till,             aC                                             0            1                       Cl.ntob      ^  II 


Craaf*,  Oa. 


Lafkretta 

-O 

Caap  Bill  2  mr 


■itcha^l  Daa  _ 


jf.  ^PLATEAU 


^Karlon  I  M 


-  Daaopolla  Lock  ft 


Q«  BllllDKaley  1  SE 
I  Plantaravllla  3  SSI 


LGoat  Rock,  Ga . 


•  Auburn  AHS  10 


iluabua  VB  AP,  Ga. 

@ 

Coluabua,  Ga, 


Crandall  13  K.  M: 


ualuataha     "hltfleld  Uick  3  ^Albarta 

o-  )  I  °\- PRAIRIE 

0\  «—.'„,,,        r>  Wlbt.r  4  1,.  ^ 

Q  P.nnlb,to„  Lock  3  {  ^"'J  m    |        |  Skfiiillllll 

.......  I  "-"""r   I  |...M..d.^-  j 


-O- 

layaaaboro  1  I,  lllaa. 


Bucatunoa,  Nlaa 


raCOMI->B-AahaTllla,   ».  C. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas . 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ABBEVILLE  1  NNH 
ADDISON 

DI50H  CENTRAL  TOmEP 
ALBEOTA 

ALBERTVILLE  2  5E 


ALEXANDER  CITY  < 
ALtCEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 

NISTON  FAA  AP 
ARLCr   J  S 

LAND 


ATMORE   STATE  I 


NE 


AUBURN  3  S¥ 

AUBURN  ARS  10 
I AUTAUGAVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 
' BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BESSEMER  4  Sw 
BETHLEHEM 

BEXAR  2  SE 
8ILLINGSLEY  I  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
: BIRMINGHAM  MB  AP 
BISHOP 

'  boa: 
brantley 
i bbewton  3  sse 
i  bridgeport  2  ¥ 
■  brook wood 

bhundioge 
calera  2  sw 
camden  3  nnm 
i  campbell 


, C HA TOM 

' CMILDERSBURG 

CHILDERS8URG  WTft  PLAI 
1 CITHONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 
I CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

I  COLUMBIA 
CORDOVA 
j  COT TON TON 
I  CUBA 

I DADEVILLE 


DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DA' 
'IAN  FAA  AIRPORT 

OOTHAN  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 
ELKMONT 
1 ELROD 

ENTEftPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  »P 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 


OOOe  HENRY 
0063  WINSTON 

71  LAWRENCE 

60i  WILCOX 
. Ol^e*  MARSHALL 

0163  TALLAPOOSA 
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33  95 

87  50 

468 

lA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S3W,   Indicate  distance  In  niles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correctlona  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the   "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice, 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  arc  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table, 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for   month ly  precipitation  totals  may  be  found   In  the  annual   issue  of  this  publication . 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ration  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatological  Dati 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLt:  1961 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 
ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAK 

BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  *  Sw 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CHATOM 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
CITRONELLE 

CLANTON 
CLAYTON 
COOEN 
DAYTON 
DECATUR 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ENTERPRISE 
eUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 

FAIRHOPE 

FALKVILLE 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 
FRISCO  CITY 
GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GENEVA 

GILBERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

6UNTERSVILLE 

HALEYVlLLE 

HAMILTON 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLlN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE   W6  AP 

JASPER 

JASPER   t*  H 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 
MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER   3  NW 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 
NEW  MARKET  2 
ONE ON T A 
OPELIKA 
OZARK   6  NNW 

PELL  CITY  2  U 
PELL  CITY  2  ENE 
PMENIX  CITY  2  NNW 
PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

HUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

SC0TTS80R0 

SEALE 

SELMA 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

THORSBY  EXP  STATION 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  5 

VALLEY  HEAD 
VERNON 
WATERLOO 
WHATLEY 


42.3 

H 

45.1 


47.8 
51,7 
39.6 


February 


47.8 
45.9 
46.0 


48.9 
50.6 
45. CM 
38.9 


49.1 
43.6 
47. 5H 


50.5M 
43,7 
45. OM 


52.9 
43.9 


40.  1 
43.6 
38.  6M 

54.6 
50,0 
41  ,9 
45,1 
51.4 


36.2 
39.4 
51  .9M 
44.3 
44.7 

37,6 
.7  38,5 

39.6 
.3  36.2 

48.3 


.0  43.6 
.9  46.4 
43.9 

.5  49.7 
45.7 


.2  37.3 
42.0 
39.3 


April 


68.1 
66.7 
62.1 


62. 3M 
66. 7M 
67.8 


60.6  I 
62.5  I 
64, 3M 


65.1 
66.5 
67.8 
69,6 
67,0 

65.9 
65.0 
70.8 
66.9 
66.6 


66.9 
69.8 
66.6 


67.8 
68.9 
67.5 
71,1 


70,9 
71.6 

67.9MI 
66.9  I 


70.5  j 

69.2  I 

71.6  I 
66.1 
67,4M| 

65.3  I 

72.5  I 
70.0  I 
65.6 
68.9  ! 

70.6  I 

66.6  I 
69.6  ■ 
70.4 
66. OM 


70.9 
65.1 
66.6 


69.1 
64.6 
65.2 
66.0  I 

69.5  1-4.7 


69.2  1-2.6 


64.0  I 
70.0  ' 
66.8  I 
67.0M! 


77,1 

79,6 
76. 5M 
77.1 
78,3  ; 
77,8  I 

78.0  ' 


75.7   ,  -  2,2 

76.2 

77,2 

79. OM 


81,2  I 


79. 2M 
76.1 

76.6mI 


70,1 
66,0 
67,2 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


July 


August 


80,1    I-  .3 


80. 2H 
82.6 
81.8 
79.5 


81.5    |-  .3 

81.6 
83,0 
79.8 
60,6 
60,0 


60.9  ( 
79,0 
80,1 
80,1 

79.8 


79.8 
78.6 
76,9 


77, 5M  -  l.l 


September 


72.8 
77.1 
75.8 
74.7 


74,1 
77, 2M 
78.5 


75.1  I 
78.1 


72.8 
76,1 
76,5 


77.1 
74.8 
74,  IM 


73,4 
71  .6 
74.8 


69. 4M 
61. 7M 
67.4 


66. 3M 
60.8 
62.1 
64,0 


November  December 


52,6      -  1.1 

56.9 

52.9  , 

58.4  .0 


51.2 
52. 6M 
49. 6M 


49.8 
54.8 
54.9 

59,8 
49.7 
54.6 
56.7 
55.1 

59.7 


50.8 
48,8 
55.9 


47,1 
50.5 
48.5 


41. OM- 
35.1  I 
48.0  I 


49,4 
38. 8M 
42.0 
41,5  , 


40.6  .-  6.6 

50.7  I 
44.6  , 
37,6  - 

i 

43.2  i 

47.1  I 

37,6  i 


37.7     -  5,9 


.2  41.1 
45.0 
.1    43. 9M 


65.0     -  1- 
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Tabl*  l-Continu«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


DIVISIONAL  AVEBAGE? 

fWRTMERN  VALLEY 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 

UPPER  Plains 

EASTERN  VALLET 
PIEDMONT  PLATEAU 

PRAIRIE 
COASTAL  PLAIN 
CULf 


Janoary 


<-2.2  -  2,>i 

".3.3  -  A. 3 

**.3  -  1 .9 

AA.3  -  A.S 


A6.2     -  A. 2 


Fvbnuiy 


44,9    -  5.2 


46. 6     -  5.4 


39.4  -13.2 
40,(1  -12.7 


43. T  I  -10.6 
45.1  -11.2 


47.6  -10.5 


Mat 


t  I 


65.5 
65.5 
67.0 
66.4 
66.7 


76.0  -  2.0 
75.7  -  1.4 
76.9     -  2.0 


75.9     -  2.« 


July 


Augu 


76.1 
79.6 
78.4 
7a. 0 


62.5     -  .5 


64.4     -  1.3 


AUBAM 
1960 


6.6 
6.0 
6.9 
4.9 


60.9     -  3.5 


A  narrative  Special  Weather  Sxiinmary  appeared  in  the  February  and 
March  issues  of  this  publication  for  1960. 


S««  ll«fer«Dc*  Notes  Pollovlng  StatloD  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

d 

O 

0 

0 

» 

:0 
S 

« 

• 

■S3 

s 

< 

0 

0 

■a 
S 

« 

s 

• 

a 

'5. 

a 

a 

'S. 

"1 

0. 

1 

.°* 

1 

£ 

s. 

o 

i 
£. 

Dep 

I 

CL 

C 

I 

Cl, 

a 

1 
(C 

a 

Q 

a 

i 

I 
C 

C 
C 

i 

& 
Q 

2.91 

7, 

22 

4 

55 

6. 

07 

2,31 

1 

67 

3.70 

4.18 

4.64 

4* 

92 

7, 

10 

3. 

55 

3. 

64 

3. 

34 

8. 

54 

1.90 

5.01 

fc*09 

■*"  * 

•  34 

2. 

88 

■ 

E5. 

11 

-1  ■ 

31 

3. 

31 

-  ,  0 

* 

-2. 

12 

-2. 

36 

79 
79 

6  04 

3.39 

7  39 

4, 

90 

8. 

50 

4,05 

A> 

4  53 

5  82 

3*94 

7,56 

4. 

36 

6. 

97 

2. 

47 

3.81 

02 

1.37 

4.61 

3.79 

5. 

62 

9. 

37 

E3. 

36 

6.11 

3. 

99 

6. 

37 

1. 

54 

■  99 

3. 

18 

1 '3! 
*  • 

6*34 
* 

6*58 

4. 

28 

6.08 

1. 

63 

?* 

A  *  to 

7*80 

7, 

24 

98 

2. 

82 

•  94 

1  A 

361 

6  81 

8 '76 

6.92 

2. 

79 

9, 

37 

1. 

81 

1.28 

6? 

2.17 

5,23 

4.06 

3. 

86 

6. 

56 

1. 

44 

4. 

t'7^ 

'  ^ 

E4, 

19 

7, 

65 

El. 

44 

4*46 

4. 

39 

1*95 

5*40 

5 

4, 

89 

99 

4. 

99 

E2. 

70 

8  12 

3 

5, 

93 

1.02 

■ 

63 

4. 

63 

- 

48 

151 

-2  14 

^' 

84 

13 

6*65 

5*19 

40 

5  03 

1  81 

6.63 

3. 

79 

7. 

03 

2. 

•91 

3.03 

55 

6.66 

7.13 

4.83 

I' 5« 

3. 

51 

7, 

82 

2. 

70 

1. 

86 

0' 

E4. 

59 

08 

6. 

3. 

35 

^  *  it 

2. 

32 

2. 

66 

7  At 

4*99 

E3. 

6. 

60 

1. 

74 

4  73 

5. 

01 

1  87 

4  91 

5  93 

5.15 

3. 

61 

6. 

65 

1. 

98 

2,57 

3. 

29 

3.24 

2,46 

4.41 

3. 

61 

6. 

53 

1. 

57 

3.46 

5. 

28 

6.02 

A*  1 1 

3*40 

3. 

60 

6. 

15 

2. 

91 

2.57 

3. 

31 

7.57 

6*71 

3. 

61. 

2. 

39 

3. 

33 

2.97 

7*21 

ft'?? 

5,05 

07 

3.36 

-1.81 

^ 

31 

00 

2. 

24 

-2 

41 

2*28 

-1  46 

2 

74 

-1. 

47 

2.06 

-3 

05 

4*09 

46 

2*73 

02 

5.22 

2. 

66 

6 

32 

3. 

61 

3.26 

3. 

88 

1.27 

3,64 

6.60 

E3. 

53 

6. 

64 

2. 

19 

2,05 

1 

39 

1.68 

-   , j,3 

5. 

21 

49 

6. 

69 

61 

7, 

89 

68 

2,89 

-1  ,26 

2. 

52 

-1. 

66 

6.08 

63 

5*14 

47 

5 . 60 

2.05 

,  *  -  0 

5. 

79 

1*24 

_^  * 

9. 

37 

2. 

57 

-2.31 

6.78 

75 

2  '  99 

76 

6*16 

*27 

3B 

-1.13 

54 

1. 

51 

2. 

33 

-1 

91 

2*46 

-1*20 

4. 

06 

5* 

3.08 

-2 

26 

4*52 

24 

^5*22 

2*20 

4.68 

7,44 

4.22 

5, 

60 

6 

66 

53 

7. 

82 

%7 

4~19 

58 

1 

96 

-2. 

01 

4.18 

-2.03 

~2 

1  37 

6*60 

""l  *  39 

4, 

70 

-  74 
• 

11 

E2. 

U 

2.96 

*65 

2 

77 

-1. 

16 

3.54 

-2 

30 

4*16 

79 

E3.07 

.12 

5*70 

3. 

89 

8 

11 

2. 

19 

2 

47 

5.36! 

7*82 

4.75 

8*74 

5 

" 

8 

61 

3. 

45 

1*36 

3 

09 

2.06 

4*21 

3.83 

7.57 

4. 

63 

6 

10 

1. 

79 

3.42 

4 

16 

1.73; 

6.57 

4.61 

3 

66 

7 

24 

2. 

67 

^'94 

4.65 

5.69 

I*  ?! 

5.68 

'  - 

E3. 

23 

6 

68 

2. 

39 

2 

34 

2.61 

■ 

7.00 

78 
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13 
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5 

55 

-1.22 

1. 

95 

" 

43 
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56 

85 

4.63 
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25 
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77 

7  34 

3 

87 

4.24 
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6.62  - 

.25 

5.11 

.32 

8.12 

4.35 

4.  90 

3,84 

6 

45 

1 

76 

5 

00 

3.08 

3.03 

5.26 

8,33 

4 

50 

7 

65 

1.69 

3.67 

2 

25 

2.95 

2,60 

3.56 

5 

94 

5 

45 

9 

44 

3 

35 

4.40 

4.31 

3.51 

4,30 

-  ,15 

5 

17 

.82 

4 

63 

-1 

15 

5 

92 

.41 

2,74 

-1  ,46 

2 

40 

-1 

61 

10.33 

3 

.65 

4.21 

.68 

5.49 

2.22 

4.85 

5 

15 

11 

06 

7.15 

6.31 

1 

44 

5.51 

4.16 

6.52 

* 

58 

.69 

4 

77 

-1 

53 

6 

70 

.69 

-1.83 

3 

08 

-3 

11 

3.87 

-5 

.59 

17.19 

10.92 

6.46 

.15 

4.36 

7 

16 

4 

66 

E9 

35 

3*94 

2 

63 

4.92 

3.18 

5.75 

3 

67 

7 

10 

1 

58 

3 

41 

1.91 

10.62 

5.17 

6*62 

E5.01 

E8.22 

2 

16 

3*75 

4 

62 

.86 

2.93 

4.62 

5.30 

16 

7 

20 

1 

62 

3.12 

2 

96 

6.00 

6.21 

4.96 

3 

34 

6 

.92 

El 

91 

?*i? 

.53 

3.47 

5.79 

3.65 

4*94 

3 

45 

6 

11 

1 

75 

3 

.66 

1.80 

4.20 

7.24 

4*8t 
* 

E2 

90 

6 

54 

1 

05 

2»6D 

3 

.10 

3.571 

4.06 

3.72 

4 

95 

5.61, 

6.24 

5.17 

4.28 

3 

60 

3 

.35 

4 

10 

4.25 

.85 

2.19 

8.30 

6.10 

3 

88 

6 

.45 

2 

86 

3 

.17 

2.01 

4.35 

7.10 

6*16 

53 

34|  -  .26 

7 

.41 

58 

6 

21 

.35 

4*2  5 

3.53 

-1 

26 

9.75 

2.95 

7.44 

2 

.OC 

6.41 

4.13 

* 

3,65 

-2.20 

8 

.67 

2.46 

3.00 

-2 

.00 

1*04 

1 

.80 

-1 

94 

.6  = 

.40 

10.08 

5 

.48 

4.56 

1 .63 

3*1? 

2 

95 

B 

.17 

2 

94 

EO  84 

2 

.52 

1.01 

9.21 

4.26 

6.23 

84 

5 

.90 

2 

59 

\ 

2.57 

2 

.76 

1.28 

3.74 

8.23 

2 

.31 

7.08 

2 

96 

1 

.14 

3.63 

3.75 

3.67 

3 

.76 

7 

.37 

2 

03 

2 

.60 

3.31 

8.92 

5.28 

4'5C 

58 

5 

94 

1  .70 

5 

.05 

82 

8 

99 

3 

.56 

2*96 

-1  11 
* 

2 

.26 

95 

7.07 

.35 

3.41 

-2.84 

4.63 

-  .27 

6*1* 

5 

96 

10.56 

6 

77 

4*86 

3 

.24 

5.86 

2.92, 

E6.O7! 

6.79 

5 

.39 

7 

.70 

97 

5.26 

1 

.65 

5,3C 

4.45 

6.221 

3 

.42 

7 

.40 

1 

97 

3 

.16 

1 .5^ 

4.86' 

5.36 

4 

.63 

5 

.50 

10 

80 

3*38 

3 

.46 

10.22 

5.09 

6.31 

3 

.91 

-1.38 

5.75 

82 

2 

47 

-2 

,73 

3 

.45 

33 

2.36  -2 

.76 

4,24 

.0; 

3.62 

.45 

5*9C 

1  'o* 

5.80 

.85 

11 

.67 

.90 

6 

15 

,61 

5*82 

~1  *43 

.98 

-3.29 

6.8C 

- 

.32 

6.29 

.7' 

7.15 

3.51 

.81 

3 

.95 

5 

.67 

2 

.08 

6.8^ 

7.5 

8.29 

5.5« 

E3 

.19 

6 

.56 

2 

.00 

1.36 

E3.27 

2.37 

7.54 

5.94 

5.03 

2.74 

E6 

.74 

2 

.46 

2.35 

3 

.29 

1.90 

9,  74 

4.15 

5.00 

2 

.65 

7 

.40 

2 

.32 

2.50 

2 

.45 

3.001 

7.95 

5.30 

6.82 

E3 

.74 

9 

.00 

2 

.62 

3.98 

2 

.49 

1.681 

5,40 

5.64 

6.88 

E2 

.15 

7 

.78 

3 

.74 

3.58 

3 

.21 

3.46 

6.32 

3.57! 

:  6.03 

3 

.20 

5 

.55 

1 

.77 

3.18 

3 

.32 

3.69 

4.81 

5.48 

6.59 

3 

.95 

6 

.88 

2 

.92 

E4.35 

E2 

.60 

5.17 

4,4< 

4.05] 

2.81 

6 

.27 

.50 

7 

.17 

2,53 

3 

.46 

6.16 

B.20 

8.03 

6.41 

E3 

.72 

.89 

2 

.09 

2.U 

2 

.23 

■».36 

5.16^ 

5.76 

CENTRAL  TOWEft 
ALBEHTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 
ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLEY  3  S 
ASHLAND 

A5HVILLE  4  W 
ATHENS 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 

AUTAUGAVILLE 
BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 
BAY  MIHETTE 
BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 

BESSEMER  4  SW 
BETHLEHEM 
BILLIN6SLEY   1  SE 
BINGHAM  MOUNTAIN 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BISHOP 
80AZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  H 

BROOKHOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN  3  NNH 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CMATOM 

CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  WTR  PLAN' 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 
COOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

OADEVILLE 

OANCY  4  N 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 


ELBA 

ELKMONT 

ELROO 

ENTERPRISE 
EUFAULA 

EVERGREEN  FAA  AIRPORT 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 


FARLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GARTH 
GENEVA 
GEORGIANNA 

GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 


GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  EVAP 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 

HAMILTON 


HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HEFLIN 


E2.60  -2.81 


3.46  1.48 


3.04 
3.99 
4.07 


3.32 
4.56 
1.67 
4.07 
3.24 

3.46 
2.94 
1.17 
3.63 


3.84 
4.20 
2.32 
2.42  -  .94 


2.66 
3.38 
4.15 


2.98 
2.45 
2.78 
3.05 


1.56  -3.64 


3.21:  -2.04 


2.44  -3.33 
3.05| 


1.91  -3.49 


2.O81  -2.84 
3.43I 

2.66  -2.02 


41.42 
52.99 
51 .69 
E43.85  - 
51.86 

E42.95| 
E59.il 

43.49 

46.78 

56.14 

46.86 

50.801 
E52.67 
E61.29 

50.89  - 

49.291 
50.521 
E67.58 

53. le! 

E50.611 

42.62 
55.43, 
46.50 
54.10 

40.76|  -1 

51.50 
E40.09| 
51.12!  - 
64.58 
54.31 


47,671  -  4.49 
E45,06  -10,10 
59,67 
44,96 

52,17 
58,35 
E45,99 
45.06  -10.96 
55.40 

43.17 
43.67 

60. 90!  -  3.31 
56.73 
45.64 


-2.47 

El. 83  -1.66 
3.43 
3.72 
3.171  -  ,57 
3.71 

3.15' 


10.54 

E43.25'  -12.06 
59.71 

53.44  -  1 .40 

43,03 

51,13 

E53,00 

50.93 

46.98 
E47.39 
E46,65 


E2.21  -2.83 


2.97  -2.16 


6.45 
2.71 


2.41,  -2.79 


56.901 
43.I5I 
45.45 
53.59 
E52.82 

57.43 
49.14 
47.72 
E48.20 
40.79 


3.59j -1.62 


I 

58.44: 
65.651 

E54,93| 
50,32! 

E48,60j 

52,161 
E50.67 

46.43 
E45.37 


1.901  -1.32 


2.18  -1.12 
2,36  -1,55 

2,08 
3,64 
3,68 


2,94  -2,94 
2,86!  -2.73 


2.58! -1 .89 


3.19!  -2.26 
2.65|  -2.93 


44.37 
47.39 
64.43 
49.46: 
E44.94 

47.09 
44.34 
53.30 
50.22 
E56.43 

58,96 
46.53 
58,75 
44.53 
62,80 

60.39 
E47.86 
E48.74 

46.67 
E52.77 

E52.1S 
4";. 02 

E45.86 
53.86 

E43.53, 


See  Refereoce  Notes  Fol lowing  stati 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TASU  2  '  CONTINUED 


STATION 

PracipUaUon 

• 

1 

F 

PrecipitAtiOD 

• 

& 

1 
3 
a 

s 

<£ 

• 

0 

a 
a 

s 

£ 

• 

i 

Piecipitotton 

• 

1 
X 

a 

fl 
0 

a 
0. 

£ 

• 

• 

- 
0 

a 
1 

0 

a 

a 

V 

I 
0- 

• 

0 

■3 

i 
i 

a 
0 
a 
3 
0. 

I 

HIGMLANO  HOME 

£6.30 

1.21 

SI 

-  .30 

13.47 

7.04 

6 

75 

1 

.20 

4.46 

.52 

2 

15 

-2.72 

4.16 

-2,76 

5,84 

.52 

5.07 

2.26 

2.46 

HIGHTOwER 

a 

17 

4 

63! 

E6.13 

2 

84 

1.08 

4 

77 

7.66 

4.  72 

HODGES 

6 

73 

2 

78 

5.50! 

E3.06 

2.85 

1 

75 

1.97 

5.29 

5.68 

7.95 

HUNTSVlLLE  SUBSTA 

5 

95 

3 

09 

7.12 

1 

81 

3.91 

3 

38 

2.77 

4.86 

3.99 

3.81 

HUNTSVULE  we  AP 

6 

la 

2 

58 

8.31 

2 

09 

3.35 

3 

31 

3.49 

9.91 

4.50 

4.11 

HUSTLEVILLE 

6 

29 

3 

76 

7.58' 

2 

33 

2.19 

1 

98 

2.21 

7.15 

5.02 

2.96 

MYTOP 

5 

a3 

4 

27 

7.77 

2 

26 

4.32 

3 

79 

7.87 

IDER 

6 

13 

4 

87 

8.20 

2 

62 

1.93 

3 

46 

2!50 

6.10 

8.54 

4.07 

JACKSON  LOCK  1 

A 

27 

-  .34 

4 

66 

.11 

7.48 

.97 

2 

79 

-2 

58 

7.57 

3.27 

3 

18 

-  .66 

5.32 

-1.49 

10.28 

6.34 

6.75 

3.46 

4.83 

JACKSON  SHOALS 

6 

77 

3 

77 

6.48 

- 

- 

- 

- 

JACKSONVILLE  2  SU 

5 

35 

3 

04 

6.12 

1 

90, 

.88 

2 

89 

2.04 

4.32 

6.67 

4.79 

7 

11 

3 

21 

8.07 

1 

46 

4.75 

JASPER  4  N 

_ 

I 

4.29 

2.76 

JORDAN  DAN 

a 

15 

4 

4a 

7.27 

26 

1.78 

3.03 

5.15 

2.92 

3.72 

2.47 

LAFAYETTE 

a 

27 

5 

99 

a. 98 

3 

84 

1.42 

2 

16 

2.00 

7.38 

4.60 

1.91 

LAY  DAN 

5 

44 

3 

63 

E6.25 

1 

97 

2 

50 

3.86 

5,91 

4,36 

3.17 

6 

37 

63 

3.50 

-1.94 

6.51 

.33 

1 

37 

-3 

62 

2.19 

3 

62 

.32 

5  12 

2  14 

3,87 

.92 

LEESBURG 

6 

05 

3 

75. 

a. 10 

2 

»1 

1.56 

2 

56 

1.27 

4,76 

6,86 

4.89 

LIVINGSTON 

7 

39 

E4 

62 

6.45 

2 

81 

2.23 

2 

28 

2.80 

9,38 

4.29 

4.86 

LOCKHART 

4 

41 

* 

96 

6.25 

9 

30 

4.20 

3 

54 

8.91 

5,27 

6.65 

2.76 

LOUISVILLE 

3 

64 

5 

91 

5.65 

a 

46! 

2 

71 

5.52 

5,02 

7.97 

.72 

5 

99 

29 

3 

97 

-1.4a 

9.00 

2.89 

2 

06 

-2 

35 

3.76 

4 

93 

1.  4 

3.43 

-1 .  50 

9.41 

1.71 

8.33 

5.18 

MAGELLA 

? 

29 

3 

60 

6.97 

2 

22 

2.98 

3 

48 

1.75 

3.90 

2.93 

2.40 

MARION    1  H 

A 

76 

.21 

3 

21 

-2.06 

6.33 

-  .48 

93 

-3 

12 

2.96 

-  .84 

1 

09 

-2.99 

3.57 

-1.76 

9.78 

1.22 

3.69 

.68 

3,79 

MARION  JUNCTION 

A 

22 

' 

as 

6.77 

1 

99 

3.66 

2 

71 

8.23 

5,17 

4.35 

5,61 

MARION  JUNCTION  2  NE 

A 

67 

3 

06 

6.27 

1 

82 

3 

32 

6.79 

6,66 

3.53 

4,34 

MART  I N  DAM 

a 

15 

3  42 

4 

70 

-  .15 

8.82 

2.99 

4 

71 

.31 

1.64 

2 

54 

-1.18 

-  .88 

5.35 

1.19 

3.62 

.67 

MATHEWS    1  SSW 

7 

77 

6 

36 

6.69 

5 

12 

4.15 

2 

75 

6.18 

5.98 

6.08 

,94 

MELVIN 

5 

51 

5 

61 

5.92 

4 

19 

5.21 

I 

30 

5.19 

7.66 

6.22 

5,76 

MERTZ  PONOVILLE  TOwER 

7 

27 

' 

63 

5.20 

2 

24 

2.5a 

3 

48 

5.42 

12.05: 

4.11 

2.60 

MILLERS  FERftY 

5 

59 

1.14 

3 

61 

-1.40 

9.11 

2.77 

2 

91 

-2 

.74 

4.87 

.95 

3 

19 

-  .64 

5.26 

-  .48 

5.20 

.71 

4.60 

1.53 

a 

39 

5 

26 

.56 

5.19 

-  .83 

3 

88 

-1 

29 

2.44 

4 

23 

-4.01 

E4.73 

-  .19 

E4.29 

1.18 

El'" 

MINTER    3  HM 

E6.59 

E4 

39 

8.04 

3 

12 

4.12 

£3 

16 

6.28 

9.67' 

6.06 

2.66 

MITCHELL  DAM 

3a 

3 

95 

6.35 

2 

69 

1.98 

1 

67 

7.80 

4.80 

5.05 

2,07 

MOBILE  WS  AIRPORT 

7 

92 

2.90 

' 

ae 

.07 

5.27 

-2.35 

5 

57 

47 

5.24 

.60 

1 

68 

-4.41 

9.21 

.24 

6.67 

.36 

3.a7 

-1.91 

3.81 

MOBILE 

6 

S4 

4 

28 

4.69 

5 

05 

6 

32 

2.56 

12.00 

2.71 

5.64 

MONTE  SANO 

6 

45 

4 

45 

7.47 

2 

49 

3.27 

3 

73 

9.28 

6.66 

MONTEVALLO 

6 

67 

A 

00 

5.64 

1 

78 

2.75 

3 

82 

7.36 

4.93! 

2.81 

2.70 

MONTGOMERY  WB  AP 

6 

51 

1.91 

4 

14 

-  .59 

5.52 

-  .98 

3 

56 

-1 

.25 

3.25 

-  .21 

4 

20 

-  .49 

4,79 

-  .97 

4.26 

-  .49 

6.44 

2.93 

i.aa 

MOULTON 

5 

32 

3 

48 

7.64 

2 

19 

4.46 

3 

06 

1.34 

7.42 

7.16 

3,67 

MOULTON  2 

5 

15 

3 

43 

7.67 

2 

05 

4.57 

3 

06 

1.28 

6.47 

6.95 

3.68 

MUSCLE   SHOAL S  FAA  AP 

5 

11 

2 

85! 

6. 41 

1 

87 

2.95 

10 

1.79 

4.71 

NATCHEZ 

5 

99 

4 

43 

7.53 

6 

05 

4.39 

3 

10 

7.92 

4.93 

4.22 

1,79 

NEWSURG  2  NE 

A 

27 

3 

16 

6.99 

2 

05 

3.38 

2 

43 

1.24 

4.661 

6.16 

4,97 

NEW  MARKET 

a4 

2 

66 

6.83 

1 

44 

4.45 

2 

96 

4.39 

3.89| 

6.08 

2,90 

NEW  MARKET  2 

5 

07 

E2 

95 

7.76 

1 

51 

3 

59 

4.20 

4.96 

6.40 

3.24 

NEW TON 

2 

64 

-1  3B 

7 

10 

2.73 

4.95 

-  .31 

5 

45 

94 

z'.ll 

-1  68 

4 

86 

1  02 

3.41 

-2*06 

4.33 

-  .61 

6.07 

1.86 

.62 

OMEONTA 

6.02 

3 

15 

7.4A 

2 

67 

1.59 

1 

59 

1.94 

8.33 

3.07 

6.38 

OPELIKA 

9 

73 

6 

16 

7.59 

29 

1.54 

4.20 

3.94 

6.42 

1.78 

OftRVlLLE 

3 

94 

3 

63 

7.00 

1 

66 

£3.53 

7 

14 

7.41 

3.20 

5.24 

5.46 

OZARK  6  NMW 

£2.94 

-1.2a 

5 

45 

.86 

E5.22 

-  .34 

a 

08 

2 

92 

.02 

E2 

94 

-1.48 

6.29 

-  .29 

6.02 

-  .23 

4.91 

.70 

1.36 

PAINT  ROCK   2  N 

6 

26 

3 

99 

8.63 

1 

84 

3l36 

3 

89 

5.11 

7.72 

6.86 

3  ,76 

PALMERDALE   2  W 

6 

25 

3 

01 

6.33 

2 

34 

2.57 

3 

28 

1.40 

7.81 

4.85 

6,79 

PELL  CITY  2  W 

7 

15 

3 

33 

E6.64 

1 

66 

1.17 

- 

- 

PELL  CITY  2  ENE 

1.33 

6.88 

6,69 

3,02 

PENNINGTON  LOCK  2 

A 

41 

-  .55 

4 

67 

-  .60 

5.72 

-  .66 

4 

72 

51 

6.54 

2.07 

5 

46 

1.97 

6.05 

-  .44 

8.85 

5.16 

PERI?  YV I  LLE 

4 

77! 

2 

97 

6.15 

2 

12 

2.12 

2 

55 

6.36 

4,66 

y'rt. 

PHENIX   CITY   2  NNW 

6 

911 

5 

76 

7.17 

6 

34 

2.82 

2 

20 

4.63 

5,20 

6,06 

1,37 

PICKENSVILLE 

7 

42 

4 

53 

6.67 

1 

86 

4.26 

1 

35 

1.63 

5,62 

4,62 

3,24 

PINE  HILL 

6 

44 

2 

85 

9.04 

2 

60 

4.73 

7 

80 

5.40 

5.50 

4,98 

£8,46 

PINE  LEVEL 

6 

42 

5 

65 

9.44 

57 

4.32 

2 

75 

3.57 

6,89 

4.25' 

.93 

PLANTERvILLE  2  SSE 

4 

74 

3 

OB 

6.18 

2 

50; 

2.31 

3 

53 

6.16 

4.12 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4 

05 

3 

60 

6.64 

2 

11 

2.75 

2 

56 

.91 

4,36 

6,40 

4,89 

PRATTVILLE 

7 

95 

3.2a 

4 

58 

-  .35 

6.42 

.35 

3 

86 

-1 

66 

2.42 

-1.21 

5 

64 

1.56 

7,09 

1  .41 

4.39 

-  .83 

4,81 

1  .73 

2.76 

PRIMROSE  FARM 

5 

9a 

i.ai 

4 

44 

.22 

5.24 

.00 

3 

87 

95 

4.64 

1.22 

2 

16 

-2.15 

3.20 

-2.43 

6.86 

4.29 

2.34 

-  .86 

1,76 

PUSHMATAHA 

3 

02 

-1.35 

5 

30 

.64 

5.78 

.11 

3 

27 

-1 

57 

9.13 

2.14 

2 

04 

-1.66 

4,43 

-1.10 

6,19 

3.15 

5.41 

2.42 

5,00 

RA INSV 1 LLE 

5 

34 

3 

24 

6.82 

2 

48 

2.29 

2 

59 

2,18 

5,20 

3.76 

3.19 

RED  BAY 

7 

07 

E3 

86 

7.44 

2 

83 

4.55 

2 

46 

2.36 

E6.10 

7.03 

8.84 

REDSTONE  ARSENAL 

5 

61 

3 

98 

E6.79 

2 

62 

3.56 

2 

18 

3.19 

6.16 

5.21 

3.10 

REFORM 

a. IS 

E4 

18 

6.78 

1 

81 

4.57 

2 

14 

4.12 

6.09 

3.81 

4.19 

RIVER  FALLS 

6 

36 

.94 

5 

95 

1.01 

5.51 

-1.10 

a 

07 

2 

20 

-  .47 

2 

29 

-1.60 

6.39 

-1,23 

E7.07 

1,11 

5.66 

I  ,46 

1,46 

ROBCRTSDALE   1  E 

5 

73 

4 

55 

£7.28 

£7.96 

3.66 

2 

60 

6.77 

9.47 

9.64 

4,62 

ROCKFORO 

5 

60! 

E4 

42 

7.90 

3 

50 

1.80 

3 

25 

3.70 

4.36 

7.16, 

3.65 

ROCK  MILLS 

a 

921 

5 

21 

8.28 

3 

22 

1.34 

3 

33 

1.29 

4.55 

5.02; 

1.99 

RUSSELLVILLE 

6 

39l 

3 

22 

7.34 

E2.31 

2.31 

£3 

05 

2.27 

4.86' 

5.79 

7.99 

RUSSELLVILLE  2 

6 

53 

E3 

97 

7.27 

2 

31 

3.08 

3 

05 

1.76 

4.36 

6.10 

7.67 

SAINT  BERNARD 

5 

16 

-  .90 

2 

68 

-3.18 

7.31 

1.10 

2 

59 

-1 

.75 

2.96 

3 

40 

4,20 

-  ,72 

6. 10 

1,93 

4.39 

1,76 

3.88 

SAND  MT   STATE  FARM  A  U 

5 

aa 

3 

77 

7.22 

3 

75 

1.92 

1 

57 

4.31 

5,28 

6.42 

4,16 

SAYRE 

5 

24 

3 

72 

7.42 

49 

2.29 

3 

44 

1,38 

4,13 

2.95 

6.61 

SCOTT SBORO 

6 

04 

-  .07 

3 

65  -2.13 

9.43 

3.03 

2 

84 

-> 

.88 

1.68 

-1.87 

1 

47 

-2.69 

1,16 

-4.59 

4,56 

,72 

5.40 

2,67 

3,50 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5 

67 

3 

78 

9.27 

1 

99 

2.06 

1 

35 

1,61 

4.83 

4.86 

3.83 

5 

63 

5 

55 

6.87 

6 

72 

1.83 

4 

16 

6.61 

4.60 

1.17 

SELMA 

4 

50 

-  .12 

3 

14 

-1.89 

7.11 

1.10 

2 

25-3 

50 

4.14 

.14 

5 

25 

1.76 

.01 

4.01 

-  ,69 

3.98 

1  .66 

2.64 

SHOEMAKER  SPRINGS 

5 

95 

3 

19 

6.99 

2 

08 

3.51 

4 

80 

.77 

3.43 

4.33 

5,94 

SLOCOMB 

3 

ao 

6 

74! 

4.97 

9 

00 

3.08 

3 

81 

3,15 

7.14 

6.05 

1,49 

SNOW  HILL 

6 

2a 

3 

94 

7.87 

£3 

94 

5.34 

67 

6.23 

12.61 

3.99: 

2.08 

SOUT  H  HILL 

4 

55 

3 

88 

6.24 

3 

03 

2.07 

3 

27 

1.66 

4.76 

4.57 

3.23 

suttle 

4 

19 

2 

87 

6.53 

2 

12 

3.25 

3 

39 

4,48 

6.60 

3.61 

3.48 

WAIM 

4 

4a 

3. as 

8.10 

2 

08 

3.73 

3 

17 

1,76 

6.73 

5.98 

4.86 

STLACAUGA  4  NE 

7 

32 

4 

46| 

7.00 

1 

74 

1.82 

1 

52 

6.46 

3.82 

7.15 

3.22 

SYLVAN  1 A 

5 

30 

3 

74 

6.50 

2 

28 

2.19 

El 

37 

.79 

7.01 

5.49 

2.94 

TALLADEGA 

6 

a9 

2.0a 

E3 

.70 

-1.75 

7.34 

1.24 

2 

10 

-2 

.75 

1.47 

-1.97 

2 

87 

-1.52 

4.90 

,06 

3.80 

-  .33 

3.87 

1.26 

3.13 

TMOKASVILLE 

4 

94 

.04 

4 

.50 

-  .84 

9.54 

2.99 

2 

59  -3 

.19 

9.38 

.96 

6 

98 

3.90 

5.29 

-1.14 

7.79 

3.15 

6.20 

3.07 

8.79 

THOftSBY  EXP  STATION 

6 

2a 

3 

.50 

6.21 

2 

18 

2.93 

2.26 

2.61 

4,57 

3.88 

3.94 

THUKLOH  OA" 

a. 06 

4 

.56 

5.39 

4 

44 

2.07 

1 

52 

2.30 

6.40 

4.84 

2,25 

TOUEY 

4 

22 

2 

.82 

5.89 

1.40 

3.6a 

04 

3.29 

2.76 

9.12 

4.86 

TRAFFOOO 

5 

33 

2 

.79 

7.19 

3 

09 

2.49 

4 

11 

3.21 

7.93 

2.85 

6.62 

T«OY 

6 

13 

1.44 

4 

.93 

.56 

7.22 

.52 

6 

90 

1 

.36 

4.87 

.68 

2 

52 

-  .72 

7.07 

,67 

4.59 

-1.16 

?.23 

-  .48 

1  ,31 

TUSCALOOSA  fAA  AIRPORT 

6. SO 

4.53 

6.67 

2 

07 

3.60 

2 

72 

2,21 

4,49 

3.87 

3,92 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

5 

a3 

.42 

4 

.47 

-  ,93 

7.69 

1  .60 

2 

02 

-2 

.34 

4.28 

.29 

3 

18 

-  .49 

3,06 

-1,87 

3.91 

-  .38 

4.05 

1.19 

?.67 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS 
UMIONTOVN 
VALLEY  MEAD 
VANCE 


6.52 
E4.62 
5.00 


3.56  -1.83 


8.32!  2.24 


3.74  -2.23 


-  .09 
-2.09 


2.47 

3.37| -  .06 


6,03  -  ,44 
7.67 
1.39  -3.16 


8.75  6.09 


2.01 
1.19 
3.29 
3.75 


3.68 
4.05 
4.53 
El. 35 


3.10 
1.62 
1.41 


£2.23  -3.13 


£2.98  -2.39 


1.96 
3.92 
3.801 


2,22 
£1,10 
£2,39 


,70 
4.4? 
2,70 
1,67: 


3,70 
1,20 
3.36 


1,30 
3,91 
3.06 


2.40  -1.92 


1.26 
2.97 
1.18 


1.36  -2.01 


£99,71 
f 48,06 
£49.94 
47.11 
50.66 

48.31 
99.62 
96.12 
£61.46! 


2.50  -2.75 


2.19  -2.96 


2.08  -3,99 
2,11  -3.21 


4.16  -1,26 


1 .93  -2,61 


2.20  -2.30 


2.20  -2,67 


£42.93 
47,45 
49.01 

£46,98 
60.96 

53.65 
57.70 
41.66 
42.76 
48.89 

48.46 
49,31 
55.45 
56.62 
94.85 

93.66 
£46.02 
£58.53 
44.82 
69.63 

61.10 
66,17 
46,89 
48,15 
51.28 

51.37 
43.16 
53.84 
45.63 
46.52 

£50.81 
44,96 
47.04 
55,26 

£62,12 

£60,98 
56.69! 
48.861 


2.50  -2.65 
2.01  -2.75 


2.97  -1.92 


1.61  -3.62 


2.79  -2.65 


3.36  -2.29 


2, 50  -2,69 
2.42  -3.28 


2.56  -2.28 
2.96 

2.99  -2.57, 


2.34  -2.34 


43, 03} 
51.67 
44.78, 
£59.31 

52,16 
41  .49 
42.66 
64.04 
45.91 

48.87 
43.33 
E69.78 
£48.50 
£49,62 

£56.64 
E66.72 
£48.97 
49.30 
£52,16 

£92,71 
49.09 
91.31 
46.61 
47.72 

47.06 
49.23 
46.02 
46.31 
93.00 


41.95 
52,77 
48,84 

£43,9? 

£44.83 
66,66 
43.17 


44,61 

44,44 
51,39 
52.68 
46.04 
48.02 

£48.31 
55,75 

£51 ,32 
46,70 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


TA5LE  2  ■  CONTINUED 


JANUAIY 

FEBRUARY 

AAARCH 

APBIl 

MAY 

JUNE 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

STATION 

1 

'o. 

o 

a 
1 
a 

a 

o 
■S 
S 
'a. 

a 

s 

S 

S. 

a 

0 

■s 
S 

a 

0 
Q. 

npitatiOD 

:ipitahon 

0 
■a 
S 
D. 

o 

a 

Q 
H 

3 

t 

a 

_o 

'5. 

0 

C. 

o 

Q 

£ 

• 

O 

& 

£ 

& 

1 

& 

I 
£ 

& 

■g 

£ 

a 

: 

0. 

& 

S 

£ 

a 
e 
Q 

g 
£ 

& 

£ 

a 

a. 

e 
Q 

« 

£ 

«* 
Q 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6.es 

6«55 
6.96 

9. as 
6.*e 

E3.30 
4.31 
4.64 
2.91 
4.40 

a. 00 
a.  73 

4.63 
7.30 

9.3a 

2.12 

9.61 
E2.60 
3.62 

5.94 
1.79 
9.99 
1.72 
3.31 

2.10 
1.14 
2.26 
.75 
1.46 

.76 

6.96 
1.09 
2.20 

5.86 
4.97 
3.38 
7.93 
4.88 

E3.35 
3.46 
4.13 
4.17 
5.19 

3.35 

2.35 
4.12 
3.43 

3.28 

2.10 
3.05 
2.19 

2,24 

2.46 
2.68 
2.50 

E46,75 
43,  39 
51,23 

E43.77 
45.02 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA  1  W 
WHATLET 
WHEELER  DAM 

5.0* 

I'.Ol 
S.22 
5«67 

2.31 

2.62 

3.05 
4.26 

-1.06 

E6.17 

7.03 
10.44 
6.77 

1.16 

2.96 

3.96 
2.96 

-1.21 

3.12 

2.09 
6.30 

-1.36 

4,57 

2.93 
9.49 

-1,96 

2.30 

5,82 
7.66 

.73 

E5.89 
6.60 
4.07 

11  .29 
3.26 

-  .78 

4.74 
3.89 
9.17 
6.99 
3.39 

2.24 

6.04 

2.19 
3.46 

.22 

3.65 

1.44 
2.13 

-1,67 

3.00 
E2  .46 

1  ,47 
2.43 

2  .98 

-3.59 

E49.50 
E44, 10 
47,05 
68,24 
43,  84 

-  4.77 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STH  PLANT 
WILSON  DAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

3.76 
S.66 
9.35 
6.72 
7.97 

-  .90 
3.27 

3.91 
4.11 
3.62 
3.64 
4.72 

-  .74 

-  .04 

9.60 
7.76 
7.10 

a. 91 

7.19 

-  .99 
.93 

3.06 
1 .90 
1.97 
2.06 
4.41 

-1.90 
-  .96 

3,64 
2.66 
3.31 
4.13 
2.17 

.24 
-1.46 

2.06 
3  .94 
2.81 
4.53 
1.42 

-1  .29 
-2.64 

2.67 

1,32 
2,92 
2.86 

-2.80 
-2.63 

5.31 
6.12 
4.50 
5.16 
3,62 

2.05 
-  .48 

3.79 
5.12 
3.46 
4.32 
4.24 

1  .03 
1.17 

3.27 

4.93 
2.74 
1.69 

1.42 
.07 

1.56 
4.18 
3,13 
3.40 
1.45 

-1,60 
-1.67 

3,86 
2,4? 
2.33 
1  .67 

-3.37 

51,17 
43,52 
60.66 
43,57 

-  7.65 

YOUNGS  STORE 

4.90 

2.69 

6.91 

3.49 

2.60 

4.41 

4.12 

9.22 

4.46 

6.40 

2.88 

3.75 

66.83 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN  VALLEY 
APPALACHIAN  MOUNTAIN 
UPPER  PLAINS 
EASTERN  VALLEY 
PIEDMONT  PLATEAU 

9.95 
6.73 
6.11 
7.91 

-  .22 
1.23 
.99 
3.01 

3.44 

3.90 

3.ee 

9.36 

-2.19 
-1.99 
-1.60 
.39 

6.91 
7.41 
6.96 
7.74 

.67 
1.13 

.SO 
1.69 

2.63 
2.44 
2.19 
3.99 

-1.92 
-2.59 
-2.71 
-1.40 

2.10 
3.96 
1.53 
1.93 

-1.36 
-  .16 
-1.78 
-2.07 

2.48 
3.22 
2.43 
3.24 

-1.39 

-  .66 
-1.59 

-  .70 

2!63 
3.01 
3.25 
3.73 

-2.38 
-2.31 
-1.79 
-1.72 

5.56 
5.40 
6,02 
6,03 
5.11 

1.16 
.47 

1,67 
,25 

5.73 
5.22 
4.39 
5.81 
5.04 

2.47 
1.53 
3.04 
2.06 

3,81 
3.92 
3,64 
2.33 

,93 
1.61 
1.01 

.24 

3.45 
2,74 
2,41 
1,25 

-  ,26 

-  ,76 

-  .91 
-2,20 

3.43 
2.46 
2,66 
2,01 

-1.96 
-3,03 
-2.57 
-3.10 

47,05 
48,62 
46.96 
49,22 

.73 

-  6.45 

-  5.33 

-  5.84 

-  3.57 

PRAIRIE 
COASTAL  PLAIN 
GULF 

6.00 
4.91 
6.76 

1.96 
.30 
1.29 

4.21 
9. IS 
4.72 

-  .99 
.49 
.97 

6.36 
7.16 
9.40 

.13 
.SO 
-1.33 

3.07 
6.39 
9.73 

-2. OS 
.76 
-  .32 

3.39 
4.44 
4.90 

-  .29 

-  .24 

-  .09 

3.33 
3.03 
2.97 

-  .36 
-1.26 
-3.13 

4.42 
6.32 
5.93 

-1.09 
-  .67 
-3.36 

9.76 
5.77 
9.67 

1,49 
.24 
3.33 

4.89 
6.12 
5.95 

2.08 
2.23 
.24 

3,13 
2.59 
6.22 

1.29 
.73 
2.66 

1,71 
1,69 
,79 

-1,51 
-1 ,74 
-2.78 

2,47 
2,76 
3,46 

-2.69 
-2,47 
-1,96 

48,70 
66.38 
60.10 

-  2.08 

.85 

-  4.67 

See  Reference  Notes  PoIlowlDg  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

n 

<D 
X 

1 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  "ii"i»w^^Tp  of 

Number  oi  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28' or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°or 
below 

16°  or  below 

I 

.8 
0 

28°  or  below 

32' or  below  | 

Date 

Q 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

d. 
S 
.® 
(-• 

0 
Q 

Temp. 

Date 

0, 

S 
.2 

« 
0 

Temp. 

• 

9 

a 

1 

• 
« 
Q 

ALBERTVILLE  2  SE 

95 

7-26+ 

9 

12-22+ 

3-  7 

12 

3-  9 

19 

3-10 

21 

3-2  3!  26 

ft-11 

31 

11-  7 

29 

11-11 

2* 

12-  1 

23 

\i-  2 

l9 

li-li 1 

l6 

261 

268 

266 

2i3 

216 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

97 

7-21 

9 

^~  t 

3-22 

w 

^'77 

7^ 

ft-1 1 

24 

5-13 

31 

11-  1 

30 

11-  5 

27 

11-  8 

24 

12-  2 

w 

12-  3 

1 2 

272 

255 

211 

206 

172 

AL I CEV ILLE 

100 

3-  6 

w 

3-23 

27 

32 

- 

12-  2 

12-  2 

1» 

271 

* 

~ 

ANDALUSIA   1  NW 

102 

7-^3 

15 

MONF 

1—24 

77 

3-  7 

27 

1*71 

30 

-  ^ 

11-  8 

27 

12-  2 

12-  3 

1  ■ 

12-23 

314 

246 

229 

AHHISTON  FAA  AIRPORT 

98 

8-  2  + 

10 

12  22 

3  5 

3- 

1ft 

3  6 

21 

3-22 

25 

4  11 

30 

11-  7 

30 

11-11 

28 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

12-14 

r 

* 

2  4 

771 

23ft 

210 

ASHLAND 

96 

9-  6+ 

7 

12-22 

3-  5 

13 

3-  6 

17 

3-22 

22 

4-1 1 

25 

ft-11 

25 

11-  1 

32 

11-  8 

22 

11-  8 

22 

12-  4 

15 

12-  4 

15 

27ft 

273 

231 

211 

204 

ATHENS  2 

.  ^? 

10 

3-  8 

Vl 

4-10 

27 

30 

10-21 

11-  6 !27 

11-12 

12-  2 

12-  2 

16 

272 

269 

2ft2 

210 

193 

AT MORE  STATE  FARM 

7-2i* 

1  Q 

17-724. 

NONF 

1-23 

10 

3-  6 

23 

l"?? 

29 

11-30 

3  J 

12-  2 

22 

12-17 

20 

NONE 

AUBURN  3  SW 

98 

7-  ft+ 

1  A 

^"77 

71 

4-1 1 

28 

All 

28 

3  J 

11-30 

26 

282 

272 

254 

711 

71  A 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

99 

7-lft 

12 

12-23+ 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3-7 

24 

3-22 

25 

4-11 

30 

11-  8 

30 

11-30 

28 

12-  2 

23 

12-14 

20 

12-22 

J2 

291 

263 

270 

253 

211 

BAY  NINETTE 

98 

7-  5 

-  21 

12-22+ 

NONE 

NONE 

2-14 

2ft 

^~  rt 

7' 

3-22 

32 

12-  1 

31 

12-2 

22 

12-  2 

22 

NONE 

NONE 

- 

292 

271 

254 

BELLE  MINA  2  N 

100 

9-  7 

2-15 

10 

3-  6 

19 

3-23 

ft-10 

28 

31 

10-21 

32 

11-11 

23 

12-  2 

18 

12-14 

1ft 

284 

271 

233 

BESSEMER  **  SW 

100 

7-13 

.  J 

3-  5 

1  ft 

3-  6 

16 

3—22 

23 

4-11 

28 

4-11 

28 

11-  4 

29 

11-8 

27 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-22 

1 1 

292 

7M 

7ft7 

B I RM I NGHAM  WB  AP 

13 

1 2-22+ 

3-2  3 

28 

4  10 

11-  7 

30 

11-30 

28 

12-  2 

20 

20 

13 

271 

271 

711 

BRANTLEY 

99 

7-  6+ 

12 

1~23 

16 

3-  6 

18 

3~22 

22 

3-2  2 

22 

ft'l  1 

30 

U-  * 

32 

11-  7 

26 

12-  1 

23 

12-  2 

17 

12-  3 

13 

315 

271 

254 

230 

207 

BREWTON  3  SSE 

100 

7-  2 

16 

12-23+ 

NONE 

3-  6 

20 

3-22 

23 

4-11 

31 

11-  7 

28 

11-  7 

28 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

12-17 

16 

271 

255 

230 

210 

BRIDGEPORT  2  H 

99 

7-25 

12-22+ 

3-  6 

1 3 

3-  6 

1 3 

3—14 

21 

7  * 

77 

27 

27 

10-21 

3  J 

11-  8 

23 

12-  2 

14 

12-  2 

271 

271 

^39 

CALERA  2  SM 

100 

6—30 

9 

1 2-22 

3-  6 

1^ 

3-  6 

14 

3—22 

22 

4-1 1 

26 

5-13 

31 

10-22 

30 

11-4 

26 

11-  8 

22 

12-  2 

16 

12-  2 

16 

271 

271 

231 

2rt7 

1  A9 

CAMDEN  3  NNW 

99 

7-  2 

15 

NONE 

26 

29 

11-  7 

30 

11-  8 

26 

1 2—  2 

18 

18 

1 5 

271 

271 

231 

210 

CAMP  HILL   2  NW 

97 

7-  1 

9 

12-22 

3-  5 

16 

3-  6 

1 8 

3-  6 

16 

ft-M 

26 

4—12 

30 

11-  5 

30 

11-30 

27 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-  3 

15 

273 

271 

271 

233 

207 

CENTRE   5  SW 

96 

9-  7+ 

1 1 

12-22+ 

3-  6 

13 

3-  6 

13 

3-lft 

2ft 

J 

4-11 

28 

11-  * 

29 

11-  8 

27 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

12-  3 

16 

272 

27! 

261 

211 

207 

CENTREVILLE 

101 

7-12 

13 

3-  6 

3-  7 

20 

7a 

29 

11-  4 

31 

11-12 

26 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

1 5 

266 

270 

■-'  ?  'i- 

~ 

7?fl 

CHATOM 

99 

7-22  + 

14 

12-23 

NONE 

3-  6 

19 

3-22 

?4 

All 
4-11 

7a 
26 

4-11 

28 

11-  7 

3  J 

12-  2 

12-  J 

12-  2 

CHILDERSBURC  WTR  PLANT 

99 

7-13  + 

1 1 

12-22 

16 

77 

4-1 1 

28 

28 

30 

11-  e 

24 

24 

17 

15 

273 

271 

231 

211 

207 

CITRONELLE 

98 

7-30+ 

16 

12-22 

NONE 

1-23 

20 

3-^6 

2ft 

3-  6 

24 

3-13 

30 

11-30 

28 

11-30 

28 

12-  2 

21 

12-22 

16 

12-22 

16 

334 

2  71 

269 

262 

CLAN TON 

96 

7-27+ 

10 

12-22 

3-  6 

14 

3-  7 

20 

3-22 

22 

4-1 1 

27 

4-11 

27 

10-21 

31 

11-  8 

25 

11-12 

24 

12-  2 

18 

12-  3 

15 

272 

270 

235 

211 

191 

CLAYTON 

7-  3 

16 

3-  6 

19 

7Z 

3-1  3 

28 

32 

11-30 

- 

- 

- 

- 

7^ ' 

96 

22 

12~2  2+ 

NONE 

NONE 

2~19 

3-  6 

26 

1*77 

12-  1 

30 

1 2~  2 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

302 

771 

DAYTON 

96 

7-  3 

15 

1 2-22 

1-23 

1  A 

20 

3-  6 

20 

26 

3-23 

30 

29 

12-  2 

20 

20 

20 

15 

334 

271 

2  71 

?A4 

DECATUR 

96 

7-27 

7 

2-15 

3-  6 

12 

3-  7 

20 

3-  6 

2ft 

3-23 

27 

4-11 

32 

11-  6 

29 

11-11 

27 

12-  2 

21 

12-  3 

20 

12-14 

1 5 

283 

271 

269 

233 

20*5 

DEMOPOL I S  LOCK  AND  DAM 

1% 

12-23+ 

NONE 

2-14 

20 

3-  7 

21 

i~  I 

7^ 

3-23 

29 

11-12 

26 

11-12 

26 

12-  2 

24 

12-  3 

19 

12-18 

16 

" 

293 

2  70 

2^0 

?3* 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

95 

6-  6+ 

NONE 

1-23 

19 

3—  6 

24 

31 

12-  1 

30 

12-  2 

25 

12-22 

19 

12-22 

19 

NONE 

334 

291 

271 

2  5't 

DOUBLE  SPR INGS 

99 

8—  6 

5 

1 2—23+ 

3-  6 

1 5 

3-22 

20 

3—23 

24 

27 

4-11 

31 

10-21 

32 

25 

12-  1 

22 

12-  2 

17 

12-14 

9 

283 

255 

253 

215 

193 

ENTERPRISE 

98 

7-  3+ 

18 

NONE 

3-  6 

3*^6 

3-22 

32 

12-  2 

26 

18 

16 

334 

291 

2  71 

25  3 

EUFAULA 

99 

7-  3 

16 

1-23 

1-23 

16 

3-  6 

20 

3—  7 

23 

3-22 

26 

4-10 

30 

11-12 

3  2 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

NONE 

271 

270 

255 

CVER&REEN  FAA  AIRPORT 

99 

7-21  + 

15 

12-23 

NONE 

1-25 

19 

3-  6 

22 

i~^f 

4-11 

31 

11-  7 

29 

11-  8 

24 

11-  8 

24 

12-  3 

18 

12-17 

16 

~ 

313 

247 

231 

210 

FAIRHOPE 

96 

7-2 1 

22 

1 2-22 

HONE 

NONE 

1—23 

23 

7A 

3-13 

32 

12-  2 

27 

12-  2 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

334 

FALKVI LLE 

96 

7-13 

9 

2-15 

3-  5 

12 

3-  6 

19 

3— 1ft 

22 

17* 

77 

30 

10-21 

32 

12-  2 

17 

12-  2 

1 7 

12-14 

14 

264 

271 

263 

229 

193 

FAYETTE 

96 

7-26  + 

10 

1 2-22 

3-  6 

16 

16 

3-22 

24 

3  22 

24 

4—1 1 

29 

11-11 

28 

24 

20 

10 

291 

271 

235 

234 

193 

FLORENCE 

100 

7-  9 

8 

1-23 

3-  5 

10 

3-  6 

19 

3—19 

24 

4-10 

27 

4-10 

27 

10-21 

32 

11-  7 

28 

11-30 

12-  3 

17 

12-13 

1 5 

283 

272 

256 

FORT  MORGAN 

95 

7-22 

28 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  ft 

31 

12-22 

28 

12-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

- 

- 

293 

FRISCO  CITY 

100 

7-  ft 

17 

12-22 

NONE 

1-23 

19 

3-  6 

23 

2*1  ? 

3-22 

30 

U-30 

30 

12-  2 

23 

12-  2 

23 

12-22 

17 

NONE 

334 

271 

271 

253 

GADSDEN  GAS  PLANT 

100 

S-  2  + 

10 

12-22 

3-  6 

3-  6 

11 

3-22 

24 

4-19 

32 

11-  1 

32 

11-  8 

27 

12-  2 

17 

12-  2 

17 

12-  3 

15 

272 

271 

255 

211 

196 

GA I NESVI LLC 

101 

7—23 

10 

12-22 

NONE 

19 

3—20 

24 

3  23 

26 

3-23 

28 

11-  8 

32 

11-12 

27 

12-2 

18 

12-  2 

18 

12-21 

15 

271 

257 

234 

230 

GENEVA 

102 

7-  4 

16 

NONE 

1-25 

20 

3—  6 

3-22 

25 

3-22 

25 

11-  7 

32 

12-  2 

23 

12-  2 

23 

12-17 

20 

NONE 

_ 

327 

271 

255 

230 

GI  LBERTOWN 

101 

7—  2 

13 

12-17 

1-21 

16 

3-  6 

19 

3-22 

24 

4-11 

28 

11-  7 

31 

11-  8 

27 

12-  2 

17 

12-2 

17 

12-  3 

16 

317 

271 

255 

211 

210 

GREENSBORO 

100 

7—22  + 

1 2-22 

1-23 

15 

3-  6 

19 

3—  6 

19 

7» 

3-22 

28 

11-10 

32 

1 1-30 

28 

12-  2 

21 

12-22 

14 

12-22 

14 

334 

291 

?71 

253 

233 

GREENV I LLE 

99 

6-30 

16 

NONE 

1-23 

16 

3-  6 

22 

7B 

3-22 

28 

11-30 

31 

12-  2 

25 

12-13 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

334 

282 

255 

253 

GUNTERSV 1 LLE 

7-13 

12-22 

3-  5 

1 2 

20 

3-23 

23 

3  26 

26 

4-11 

30 

11-  <• 

30 

11-  8 

28 

12-  1 

24 

12-  3 

17 

1 2—14 

15 

284 

271 

253 

227 

207 

HALEYVILLE 

98 

8-30 

5 

2-16+ 

3-  5 

3-  8 

20 

3—  8 

20 

3-22 

27 

31 

10-21 

32 

11-  7 

28 

11-12 

24 

12-  2 

19 

12-13 

16 

283 

269 

249 

?30 

193 

HAMILTON 

98 

6-  7+ 

3 

12-22 

3-  5 

11 

3-  6 

19 

3-22 

24 

3-23 

27 

4-10 

31 

U-  1 

31 

11-  6 

26 

11-11 

24 

12-  2 

19 

12-13 

15 

263 

271 

2  34 

228 

205 

HAYNEV ILLE 

99 

7—  ft+ 

13 

16 

3-  5 

3—2  2 

27 

32 

11-  a 

3 1 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-21 

1  3 

333 

272 

271 

255 

211 

HEADLAND 

95 

7—27+ 

16 

12-22+ 

NONE 

1-24 

19 

3-  6 

22 

3-22 

32 

11-  8 

29 

23 

12-  2 

23 

12-22 

18 

NONE 

333 

271 

269 

231 

100 

9-  9 

I 

1 2-22+ 

3-  6 

12 

19 

4—1 1 

22 

4~1 1 

22 

5—13 

30 

10-22 

30 

11-  1 

25 

11—  4 

21 

11-  7 

20 

12-13 

15 

282 

230 

207 

204 

162 

HIGHLAND  HOHE 

96 

7-14 

3-  6 

20 

3—  7 

23 

3-22 

27 

3—22 

27  1  11-30 

29 

NONE 

253 

HUNTSV I LLE  WB  AP 

99 

9-  7+ 

g 

2-15 

3-  5 

12 

3-  6 

19 

3-14 

24 

3-23 

27 

4-11 

32 

11-  4 

32 

11-11 

27 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

12-14 

15 

264 

271 

263 

233 

207 

JASPER 

3-  5 

^* 

3-  6 

18 

3-22 

21 

4-1 1 

26 

5-13 

32 

- 

- 

- 

JASPER  4  N 

100 

9—  6+ 

11-  1 

29 

11"  4 

28 

11-  8 

20 

11-  8 

20 

12-  2 

1 5 

LAFAYETTE 

101 

7—  3 

10 

,~  _ 

3~  6 

-  _ 

3-  6 

.  _ 

3~2  3 

28 

3-23 

28 

11-  7 

32 

11-  8 

27 

20 

20 

10 

334 

271 

271 

230 

229 

LIVINGSTON 

101 

7-26+ 

14 

12-22 

1-23 

16 

3-  6 

20 

20 

3-22 

26 

3-22 

26 

11-  8 

30 

11-12 

25 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

12-22 

14 

334 

271 

271 

235 

231 

LOCKHART 

12-22 

NONE 

1-23 

20 

3-  6 

23 

3-22 

26 

3-22 

26 

12-  1 

30 

12-  2 

23 

12-  2 

23 

12-22 

19 

NONE 

334 

271 

255 

254 

9-  7+ 

^4 

?~7« 

3-  6 

3-24 

26 

30 

10-23 

3  2 

11-30 

24 

12-  1 

20 

12-14 

13 

283 

268 

252 

227 

195 

MARION  JUNCTION  2  NE 

07 

3-  6 

7rt 

7rt 

3-22 

26 

1~77 

26 

11-  8 

11~12 

?B 

12-  2 

12-  2 

20 

12-22 

1  3 

334 

271 

271 

235 

231 

MART  IN  DAM 

103 

7~26 

1  II 

177 

7A 

3—23 

28 

4  11 

31 

12-  2 

in 

12-  3 

24 

1  2—  3 

?i 

12-2  2 

NONE 

332 

256 

255 

235 

MINTER   3  NW 

97 

7-  3 

15 

12-22+ 

1-23 

15 

3-  5 

19 

3-6 

21 

3-13 

26 

3-22 

30 

11-11 

30 

11-29 

28 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

12-21 

1 5 

333 

271 

?70 

261 

234 

MOBILE  WB  AIRPORT 

20 

12-22 

NONE 

NONE 

1-23 

22 

3—  6 

26 

3-13 

31 

12-  1 

31 

26 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

~ 

- 

334 

271 

263 

10? 

7-21 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

32 

12-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

270 

MONTGOMERY  W6  AP 

o« 

7-7 

1  A 

1  7*73 

« 

1-23 

IB 

27 

3-  6 

22 

3~'»2 

31 

n-  e 

30 

12  1 

12-  2 

23 

12-  3 

20 

12-22 

16 

315 

271 

270 

231 

MOULTON  2 

100 

8*  5+ 

1  o 

71 

3-23 

23 

ft~10 

30 

10-21 

31 

11-  6 

28 

23 

1 5 

1  5 

272 

271 

233 

228 

19ft 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

99 

8-  5+ 

11 

12-22+ 

3-  5 

11 

3-  5 

11 

3-6 

22 

3-2  0 

26 

3—25 

29 

11-  4 

30 

11-11 

26 

11-12 

24 

12-  2 

18 

12-14 

13 

284 

272 

251 

236 

22ft 

NATCHEZ 

100 

6-30 

13 

12-17 

NONE 

3-  6 

18 

3-22 

22 

4-1 1 

28 

ft-11 

28 

11-  1 

31 

11 

11-  8 

23 

12-  2 

15 

12-  2 

15 

271 

231 

210 

204 

NEW  MARKET  2 

V"  ^ 

3-14 

^~7^ 

ft-1 1 

26 

2li  0 

32 

10-21 

10-21 

28 

11-10 

23 

12-  2 

14 

12-  2 

14 

271 

263 

232 

193 

185 

OMEONT A 

aa 

7*1  ^ 

in 
J* 

3-14 

70 

77 

ft-1 1 

26 

32 

in-21 

37 
^ 

11-  8 

26 

11-12 

12-  2 

1 6 

12-  2 

16 

271 

263 

234 

211 

165 

99 

7-  1 

7    1  ^ 

16 

•>f\ 

7 

7  »  ^ 

7n 

3-20 

28 

30 

11-  1 

11-20 

28 

12 

12-  3 

1  2 

292 

266 

265 

2ft5 

205 

OZARK  6  NMW 

101 

7-  4 

16 

1 2-23+ 

MnMP 

1-25 

1  o 

~ 

7A 

3*22 

26 

11-  7 

12-  2 

23 

12-  2 

12-22 

12-22 

332 

291 

230 

* 

- 

2-15 

13 

3-22 

20 

3-23 

23 

4-12 

26 

ft-1 9 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

PELL  CITY  2  ENE 

100 

7-13 

- 

~ 

u-  1 

U-  8 

23 

11-  8 

12-  2 

19 

12-  3 

16 

16 

3-  7 

3-23 

24 

2* 

11-  e 

12-  2 

26 

12-13 

23 

12-22 

1 5 

12-22 

15 

333 

290 

265 

254 

230 

1  pftATTVlLLE 

99 

7-  3+ 

15 

1-25 

1  o 

71 

3-22 

25 

171 

30 

11-  8 

12-  2 

23 

23 

20 

15 

313 

271 

255 

230 

'  PUSHMATAHA 

100 

6-24 

15 

3-  5 

20 

3  7 

23 

3-22 

25 

4  11 

29 

11-  8 

28 

11-  8 

28 

12-  2 

18 

12-  2 

1 8 

12-22 

15 

272 

2  70 

231 

211 

RED  BAY 

GO 

10 

3-  5+ 

3-  5 

10 

3-  6 

19 

3-19 

2ft 

3-24 

27 

4-10 

31 

11-  7 

30 

11-11 

25 

12-  2 

19 

12-  2 

19 

12-22 

11 

292 

271 

258 

232 

211 

nCUOlvnc    An  ^  CI  Ml. 

ol  7* 

2-li 

3-  5 

10 

3-  8 

20 

3-23 

23 

4-11 

28 

4-11 

28 

10-21 

31 

11-  4 

28 

11-11 

22 

12-  2 

15 

12-  2 

15 

272 

269 

233 

207 

193 

on 

7  99 

■ya 

1-23 

NONE 

1-23 

20 

3-  6 

2ft 

3-  6 

24 

3-22 

32 

12-  2 

25 

12-  2 

25 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

291 

271 

255 

ROCK FORD 

98 

7  28 

lO 

12-22+ 

3-  6 

16 

3—22 

20 

3-22 

20 

ft-11 

27 

4-12 

31 

11-  4 

32 

11-  8 

28 

12-  2 

21 

16 

12-  3 

16 

272 

256 

255 

211 

206 

1   ROCK  MILLS 

101 

7-25 

12 

12-22 

3-  5 

1ft 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-11 

27 

ft-1 2 

32 

11-  1 

32 

11-  7 

28 

11-  8 

22 

12-  2 

17 

12-  3 

13 

273 

255 

231 

210 

203 

1  RUSSELLVILLE  2 

2-16* 

3-  6 

10 

3-  8 

20 

3-23 

23 

4-11 

26 

5-13 

31 

10-21 

31 

11-  6 

25 

11-  8 

24 

11-12 

20 

12-  2 

116 

271 

249 

230 

209 

161 

)   SA INT  BERNARD 

98 

o~  ■ 

9-  6+ 

2-15 

3-  6 

13 

3-22 

20 

3-23 

23 

4-11 

28 

*-12 

30 

11-  4 

32 

11-  6 

28 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

12-14 

I12 

283 

255 

254 

209 

206 

1   SAND  HT  STATE  FARM  A  U 

9ft 

6 

12-22* 

3-  6 

1ft 

3-  6 

20 

3-14 

23 

4-10 

28 

ft-11 

32 

11-  4 

32 

11-11 

23 

11-11 

23 

12-  2 

15 

12-  2 

:i5 

271 

269 

242 

215 

207 

1  SC0TTS80R0 

7~27* 

12-22+ 

3-  6 

10 

3-  6 

19 

3-23 

2ft 

4-12 

28 

ft-12 

28 

10-22 

32 

11-  6 

28 

12-  2 

21 

12-  3 

17 

12-14 

13 

283 

270 

254 

208 

193 

1  SEALE 

96 

7-21  + 

13 

12-22+ 

1-25 

16 

3-  6 

16 

3-22 

23 

3-22 

23 

ft-11 

29 

11-  4 

32 

11-  8 

28 

12-  2 

20 

12-  2 

20 

12-14 

16 

324 

271 

255 

231 

207 

1 

1  SELMA 

99 

7-26+ 

17 

12-22 

NONE 

1-23 

16 

3-  6 

22 

3-  6 

22 

3-22 

29 

11-12 

31 

12-  2 

23 

12-  2 

23 

12-2  2 

" 

NONE 

334 

271 

271 

235 

SYLACAUGA   4  NE 

97 

7-11  + 

10 

12-22+ 

3-  6 

16 

3-  6 

16 

3-22 

22 

4-11 

28 

ft-11 

28 

11-  4 

31 

11-  8 

26 

12-  2  18 

12-  2 

18 

12-  3 

16 

272 

271 

255 

211 

207 

1  TALLADEGA 

101 

7-13 

9 

12-22 

3-  5 

14 

3-  6 

18 

3-22 

21 

4-11 

26 

ft-11 

26 

11-  4 

30 

11-  7 

28 

12-  2 

18 

12-  2 

18 

12-14 

15 

264 

271 

255 

210 

207 

THOMASVILLE 

98 

7-22  + 

14 

1-23 

3-  5 

16 

3-  6 

17 

3-22 

2ft 

3-22 

2ft 

ft-11 

31 

10-21 

32 

11-  7 

26 

11-30 

|23 

12-17 

18 

12-22 

15 

292 

286 

253 

230 

193 

!   THORSB^  EXP  STATIOf* 

96 

7-26+ 

13 

12-22+ 

3-  5 

15 

3-  6 

17 

3-  6 

17 

4-11 

28 

ft-11 

28 

11-  7 

32 

11-30 

28 

12-  2 

23 

12-13 

19 

12-22 

13 

292 

282 

271 

233 

210 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Table  3— Continaed 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

2S°  or 

24°  or 

20"  or 

16°  or 

i 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

© 

o 
© 

o 
« 

0 

Jt 

w 
o 

d 

P. 

d 

d 

a 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

0 

® 

» 

£ 

« 

B 

« 

S 

© 

S 

© 

i 

S 

a 

S 

i 

o 

E 

© 

S 

© 

E 

s 

Q 

2 

Q 

(» 

o 

Q 

Q 

Q 

Q 

H 

Q 

o 

c5 

CO 

TROT 

95 

9-  b* 

15 

12-22 

NONE 

1-23 

17 

3-  6 

21 

3-13 

28 

3-22 

29 

n-30 

30 

12-  2 

24 

12-  2 

24 

12-22 

15 

12-22 

15 

~ 

334 

271 

264 

253 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

97 

7-11  + 

1ft 

12-22 

1-23 

15 

3-  6 

18 

3-  6 

le 

3-22 

26 

4-11 

31 

U-  7 

31 

11-12 

2B 

12-  2 

21 

12-  3 

20 

12-22 

14 

3  34 

272 

271 

235 

210 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

99 

7-23  + 

14 

1 2-22+ 

1-24 

14 

3-  6 

17 

3-  6 

17 

3-22 

26 

5-  1 

30 

11-  B 

31 

11-12 

26 

12-  2 

22 

12-17 

19 

12-22 

14 

333 

191 

TUSKEGEE  2 

100 

7-  3 

15 

12-22 

1-23 

16 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-22 

27 

3-22 

27 

11-30 

31 

12-  2 

25 

12-13 

22 

12-17 

19 

12-22 

15 

334 

286 

282 

255 

253 

UNION  SPRINGS  ;  S 

100 

7-22  + 

14 

12-22 

1-23 

15 

3-  6 

19 

3-  7 

24 

3-  8 

28 

3-22 

30 

11-30 

29 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

12-22 

14 

3  34 

270 

269 

268 

253 

VALLEY  HEAD 

98 

7-1* 

4 

12-22+ 

3-  8 

16 

3-14 

17 

4-11 

24 

4-11 

24 

5-  2 

32 

10-21 

30 

11-  4 

26 

11-  5 

24 

11-  8 

20 

11-  9 

13 

245 

239 

208 

207 

VERNOH 

103 

7-23 

6 

2-15 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-22 

23 

3-22 

23 

4-11 

31 

10-21 

29 

11-  4 

28 

11-12 

23 

12-  2 

16 

12-  2 

16 

271 

271 

235 

227 

193 

WATERLOO 

99 

8-  3+ 

5 

1-23 

2-20 

14 

3-16 

20 

4-10 

24 

4-10 

24 

4-19 

31 

10-21 

30 

11-  4 

28 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-  2 

13 

286 

238 

215 

208 

185 

WMATLEY 

100 

7-21 

15 

12-23+ 

NONE 

1-25 

19 

3-22 

24 

3-22 

24 

4-11 

29 

11-  7 

30 

11-  8 

23 

11-  8 

23 

12-  2 

20 

12-17 

15 

312 

231 

231 

210 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4     


Station 

Jan. 

Fob. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEMPOLIS  LOCK  AHD  DAU 

EVAP 

DEP 

WIND 

B2.03 
2333 

B2.15 
2542 

3.63 
2873 

B6.30 
1701 

86.08 

B14S6 

B7.80 
1003 

7.73 

5.59 

B4.96 
1567 

B4.07 
1115 

82.59 
1380 

B1.93 

2092 

54.86 

rAIRHOPS 

KVAP 

DEP 

WIND 

B1.51 
-0.47 
1390 

B2.3S 
-0.01 
1394 

3.73 
0.09 
1609 

B5.44 

0.53 
1250 

B5.95 
-0.17 
1174 

6.85 
0.65 
792 

B6.61 
0.73 
962 

B5.25 
-0.36 
594 

84.50 
-0.03 

628 

83.68 
0.00 

680 

1.80 
-0,57 
789 

Bl.lS 
-0.47 
1102 

48.82 
-  0.08 
12364 

GDJITEIISVILLE  KVAP 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

KIN 

4.99 

508 
90.7 
68.1 

2.98 

510 
77.9 
58.5 

2.34 

1029 
61.9 
44.1 

1  .66 

1615 
50.0 
38.0 

■UBTIR  DAM 

KVAP 

DEP 

WIND 

B1.62 

B2.28 

3.06 

4.99 

6.32 

6.21 

6.66 

85.25 

4.61 

B3.74 

2.30 

1.86 

48.90 

1129 

1418 

1722 

715 

805 

572 

983 

798 

1212 

1093 

1462 

1717 

13626 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

AMDALUSIA  3  NE 

ANDALUSIA 

January 

1960 

ANDALnSIA  1  NW 

ANDALUSIA 

3  NE 

June 

1960 

AnBDBM  ARS  10 

AUBURN 

SCS  10 

January 

1960 

BILLINGSLET  1  SE 

BILLINGSLEY 

February 

1960 

CENTRE  5  SW 

CENTRE 

September 

1960 

GtJNTERSVILLE  EVAP 

GUNTERSVI 

LLE  CITY  WTR  WKS 

September 

1960 

MINTER  5  NW 

MINTER 

3  WNW 

January 

1960 

MINTER  3  NW 

MINTER 

5 

HW 

Hay 

1960 

NEWBURG  2  NE 

NEWBURG 

September 

1960 

OZARK  6  NNW 

OZARK 

April 

1960 

PAINT  ROCK  2  N 

PAINT 

ROCK 

September 

1960 

ROBEHTSDALE  9  E 

ROBERTSDALE  7  E 

April 

1960 

ROBERTSDALE  1  E 

ROBERTSDALE  9  E 

June 

1960 

SAND  MT  STATE  FARM  All 

SAND  MT 

STATE  FARM  API 

January 

1960 

VALLEY  HEAD 

VALLEY 

HEAD  1  S 

February 

1960 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

ALICEVILLE 

All 

equipment 

moved 

0 

.9 

mile  ESE 

January 

6,  1960 

ANDALUSIA  3  NE 

All 

equipment 

moved 

2 

1 

miles  NE 

January 

12,  1960 

ANDALUSIA  1  NW 

All 

equipment 

moved 

3 

.9 

miles  W 

June 

10,  1960 

BILLINGSLBY  1  SE 

All 

equipment 

moved 

1 

6 

miles  SE 

February 

19,  1960 

BRUNDIDGE 

All 

equipment 

moved 

1 

.2 

miles  S 

February 

:!4,  1960 

BRUNDIDGE 

All 

equipment 

moved 

0 

9 

mile  N 

October 

3,  1960 

CARBON  HILL 

All 

equipment 

moved 

0 

2 

mile  ESE 

February 

17,  1960 

CENTRE 

All 

equipment 

moved 

2 

0 

miles  NW 

February 

5,  1960 

CENTRE  5  SW 

All 

equipment 

moved 

4 

8 

miles  S 

September 

2,  1960 

CLAYTON 

All 

equipment 

moved 

0 

8 

mile  NW 

September 

8,  1960 

CLAYTON 

All 

equipment 

moved 

0 

9 

mile  SE 

November 

3,  1960 

DADEVILLE 

All 

equipment 

moved 

1 

6 

miles  S 

July 

1,  1960 

DELTA 

All 

equipment 

moved 

0 

4 

mile  NW 

January 

1,  1960 

FORT  DEPOSIT 

All 

equipment 

moved 

0 

3 

mile  ESE 

Jane  ' 

7,  1960 

FORT  PAYNE 

All 

equipment 

moved 

1 

4 

miles  N 

January 

25,  1960 

GEORGIANNA 

All 

equipment 

moved 

0 

6 

mile  S 

October 

4,  1960 

GUNTERSVILLE  EVAP 

All 

equipment 

moved 

200 

feet  W 

September 

1,  1960 

GUNTERSVILLE  EVAP 

Evaporation  equipment 

Installed 

September 

1,  1960 

HAYNEVILLE 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile  E 

June 

6,  1960 

MARION  1  N 

All 

equipment 

moved 

0 

2 

mile  SSW 

January 

5,  1960 

MINTER  5  NW 

All 

equipment 

moved 

2 

1 

miles  N 

January 

21,  1960 

MINTER  3  NW 

All 

equipment 

moved 

1 

4 

miles  ESE 

May 

11,  1960 

NEWBURG  2  NE 

All 

equipment 

moved 

2 

0 

miles  NE 

September 

6,  1960 

ONEONTA 

All 

equipment 

moved 

0 

3 

mile  E 

February 

23,  1960 

OZARK 

All 

equipment 

moved 

2 

2 

miles  SSE 

January 

11,  1960 

OZARK  6  Nim 

All 

equipment 

moved 

8 

4 

miles  NNW 

April 

26,  1960 

PAINT  ROCK  2  N 

All 

equipment 

moved 

2 

4 

miles  N 

July 

13,  1960 

ROBERTSDALE  9  E 

All 

equipment 

moved 

1 

7 

miles  SSE 

April 

27,  1960 

ROBERTSDALE  1  E 

All 

equipment 

moved 

8 

2 

miles  W 

June 

9,  1960 

SC0TTS8OR0 

All 

equipment 

moved 

2 

8 

miles  W 

April 

4,  1960 

UNIONTOWN 

All 

equipment 

moved 

0 

1 

mile  N 

January 

5,  1960 

VALLEY  HEAD 

All 

equipment 

moved 

1 

2 

miles  NNE 

February 

16,  1960 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


ALABAMA 

1960 


V  I      O  Touojta  8tor« 

Cortoth.  Mlas.  ^^-^•■,t»rloo 

nsvlll*  SubstK,  Hlas.  O  f        '  \ 


tr  Sjno  OHyto 


ALABAMA 


Bock  <y 


/ 


[Wc.t'ur  «"SO  ^         1  I         /°  O-  . 

I  VALLEY    LSsjrrr.D-  «';"V^"0'     .  f\ 


90TR  MEHIDIAH  TIMt  ZONB 


1  '                                   •               O  O  ,'.,w,,,i,  C.ot.r  Cy^.     ^  O                             /  1 

I  Ho^t"                     Addl.on  Ccntr.l  T.r  r.!!""'  qJT                     _  Ouot.r.YlU.  CltJ  W  Wk.f'  I 

/.  ■  in,.   ^  J^.r^lll.-O-         o!        'W..  S..;rF.r.  Au\ 

J  I                   ■•J.r.lU.  i  Alb.rt,lll.  2  SE-O  o  c„f„„.,i„  \ 


/  ° 

I  I  Falls  City  Blk 


Rom  ra  AI>,  0*. 


 O 

CftrboB  Bin 


QL««sburf 
OdadcD         \  Centr 


Lock   &  Du 


SrookaTllls  Exp.  Stft. 


1 

iPlckensTlUe 


PLAINS  ^"'""^^"ol 

Birod  Tu«c«loos»  FAA  AP 


r,^  Chlldersburg    Itr  PI 

ChllderBburg<^0-  | 

1     o,.    o  VALLEY     r'  W 

Tuscaloosa  Oliver  Dam  ^  \ 

iD.nc,  4  n'MT    .  «ont.,.110 


1  O  I 

Alic»vllle  .       Tuscaloosa  Oliver  Dai 


Vaoc 




ShuquKlkk,  ■ 


O.rd.n  Clt,  l.Uu^Oro.o  _g.  \  I  -O  

X  "   ^V  NO.aniii  0..  PI.»t  t_IZ  J|  c.d»rtowo,  0.. 

J                                              I       Pell  city  2  W       \  Aonl.ton  FAA  AP  I 
..Z*       B.r.l=,b..  .B  *P       I  ^      .  1|.  @^  ^ 


1  City  2  W       V  Aonl.ton  FAA  AI 

-O  c'  >  @1  Hlgh<o«T  -«- 

S  o     ^     Carrollton,  0«. 

pJ    TAll.degA   t^J-'~Di\'tl  I 

o-  I  r-     o  I  \ 
t 


-o 

Xlpllng,  Ml< 


'"■    1                                          C"        -rt.  Pooa.ui.  T*r  "^^        I  ;  Thor.b,  1  SW  \ 

I           \                           ^  ^  J  I  ^^o„byB,.S,. 

I            -O-i  tarrior  Lock  fc  D«b  |*      H*rriBburi  Cahaba  T*r  V 

I  r...-.„.\r*  .           /*-  I  n              I  Clanton 


(LlTlofStoa 


TT;;TTnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     Hourly  precipitation  data  from  ""^^"  substations  will  be 
."uabL"n  the  publlcaUon  "Hourly  Precipitation  Data".     Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
mountainous  areas . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


ALABAMA 
1960 


Corloth,  HiH.  go° 
BurnsTill*  SubBta,  lllBt. ( 


SbMBAkcr  SprlDgt 

'  p  Ath.n. 

>W))«eler  Du' 


Elkuont    Toney       Hew  aa: 

o  • 


Tlihoalago  1  V,  His 


V  I      O  TouBits  8tor«' 

V-O-  Waterloo 

f       I      \  ,    ^  -r— vwn««ior  uui  .  13  i  -r   "i^^, 

IteimPlintt      /       -  >         "xi^  Hui(««lUe^    ri,        f  OBlngli.m  lit  'l«t«oc 

I  •  — ^      (8)  /  »then.  2       I  Sub«t.»    Oo.rtjflo  ,,„,,'h„  „  o  .. 

Jp  noP^Th^rn/         p™, -irA.£i  P..bfe.oo,.  / 


J  Chattanooga  WB  AP,  Teno 

Pleasant  Grove  Scbii 

I  o 


1 


fiaan  CrMk  Bta  Plut 

OHytop  /  ' 

Rock  &' 


ALABAMA 


RuaBellvlll«  .RuesollTllle  2 


*pScatur'  Su';;ta^  \  \ 


L&Fayette,  Oa. 

STATUTE  MILES 


."•'•J-  <^'"or  T°°     VALLEY         ^J:n-  "  71 

'  Moulton  2-0-  '         1  '        GuDteravllle  Daa         /■      i  /»        t  I 

I  I  ^  Daavllle  f  -  South  Bill  *       •  fc 

/     I      Ue.  A.d/sob  CebtP.l  T.r    |  O  mkvUl.    C.«.er  Orce     «  ;     0|  ror.  Py»,  I 

/  7   r  luiZTiii —  T  Bu.<i.vui?     j;-" «"  \  «»••  ™ 

{.#       '  mienrlUa  Albertvllle  2  SE-O  ^    „     '  » 

"^»«»  i  O-  Double  •  L.S  O  /  \  I    0^-<"^>  I 

drallB  Cltv  Blk  Pond  Twr  I  a  rM-s*  ■     a  ^^VT  >     ■  1 

i^i  


90TH  MERIDIAN  TIHE  ZONE 


wtofieid  3  9W  ; 

>—o  


C.rboo  Hill  •'•■P'"' 

I  -Q- 


-o 

Gadfden         \  Centr 


s  Garden  City  Walnut  Grove   I 

I  _  '        T  Vv-\,Ga<Sdeo  ftae  Plant  l_  _Jl' 


¥ Sayre 

Ifo  o 

Palnerdal* 


Bankhead  Lock  li  Dam 

PLAINS  ^"""".^  '"oi 


BrookSTllle  Exp.  Sta. ,  Hies,  q 


UacoD  a  Hi.,  Mlfl*. 


Biroa  Tu8calooa.  FAA  AP 
Tuscaloosa  Oliver  Dan 


West  Blockt 


Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
7STH  HERIDIAN  TIHE  ZOKE 


_-o-  I 

tTallapoosa  2  NNW,  Ga, 


Childersburg    wtr  PI 

S,-^      VALLEY     /  ^^-^-y- 

:k?o„  KoJ: 


o 

Franklin,  Ga 


_     .  Rock  lilllB 


-o 

Xlplla«,  Mil 


^^^^^  I  Ceotrovllle  |  ^  Lay  Dam 

I  V  j3          Merti  Pondvllle  Twr  '  Thorsby  1  SW    ^  I 

;  \,  I            /"^                                                         I  I          •O- Thorsby  E.p  St. 

f  "0->  _  Warrior  Lock  ft  Daa         i'      Harrlsburg  CahabirKFr'  "O  V 

I  GftloesTllls  q            1  Clantoo  ^ 

f  e  ^^^'^^^^^^V                                   I  Mitchell  Dam 

I  ^J^*  Greensboro                                     !  S 


Alexander  City  6  HE 


■  West  Point ,  Ga. 


Meridian  WB  AP,  Hls: 


■?3 


.'-VS*  Demopolis  Lock  ft  Da^ 

■  1  , 


11  12  B.  KUb^ 


Jb  Cuba 

/  ^^^Vi'      Marlon  Junction    Selmfl        Nr^^^'Vx  ^ 

I  PusbutahB     Whitfield  Lock  3  nVlberta  \ 

/  ^  i  1 1  °\- PRAIRIE 

;  /  Hagnolla    I   I  I 

J  PennlngtSn  Lock  2  •  r— Kflers  Pero  *  | 


Montgonery  WB  AP 
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I 
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I*ev  BroektOD  3  n 
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Lockhart  | 
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w 

Station 

j  Index  Nc 

(k,^unty 

Elevation 

Temp. 

I  Precip. 

d 

Month 
closea 

(S 

Is. 

*  0 

1  Month 
1  closed 

SBEVILLE  I  Htm 

HENRY 

2  C 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

ii' 

2  C 

00 1  SON 

WINSTON 

C 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

7 

33  32 

23 

2 

DDISON  C€NTRAL  TOMER 

LAWRENCE  1 

1  JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

7 

33  48 

2  C 

OlAO 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

20 

2 

JASPER 

4225 

87  17 

370 

6 

6 

AUG 

SERTVILLE  2  SE 

0148 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

39 

35 

12  3 

JASPER  4  N 

4226 

87  16 

525 

0 

0 

AUG 

.exander  city  6  NE 

TALLAPOOSA 

65  52 

660 

16 

la 

12  3 

1  JORDAN  DAM 

4306 

32  37 

LICEVILLE 

PICKENS 

66  07 

140 

3 

21 

12  3 

,  LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

4 

32  54 

12 

1  2  : 

NOALUSIA  1  HH 

COVINGTON 

260 

29 

23 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  58 

24 

2  C 

4NIST0N  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

999 

14 

14 

1  2  3 

1  LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

86  33 

636 

44 

039S 

WINSTON  ' 

2 

34  04 

97  13 

900 

23 

2 

,  LEES BURG 

4627 

CHEROKEE 

85  46 

569 

68 

1010 

4 

4 

1  2  3  C 

:  LIVINGSTON  ;4798 

SUMTER 

13 

32  35 

98 

12  3 

SKVILLE  «  W 

ST.  CLAIR 

590 

45 

2 

]  LOCKMART 

4622 

COVINGTON 

9 

31  01 

23 

12  3 

THE  MS 

LIMESTONE 

709 

20 

1  LOUISVILLE 

4864 

BARBOUR 

3 

2 

0395 

LIMESTONE 

12 

34  48! 

66  59 

720 

6 

« 

12  3 

1  MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

67 

67 

12  3 

TMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

67  29 

300 

17 

17 

1  2  3  C 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

694 

24 

2 

U6URN  3  SM 

LEE 

730 

69 

B3 

6 

12  3  4 

,  MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

C 

UBURN  ARS  10 

LEE 

C 

MARION  1  N  5108 

PERRY 

2 

32  38 

69 

2  C 

UTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

200 

20 

MARION  JUNCTION 

3 

87  14 

204 

23 

2 

ankheao  lock  and  dam 

0505 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

B7  20 

260 

5 

22 

12  3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

3 

32  26 

67  13 

200 

11 

11 

12  3 

AY  HINETTE 

0563 

BALDWIN 

30  53; 

87  47 

266 

36 

42 

12  3 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

11 

32  40 

65  55 

335 

11 

36 

11 

12  3  4 

ELGREEN 

FRANKLIN 

2 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

4 

2 

ElLE  HINA  2  N 

L IMESTONE 

12 

12  3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

20 

2 

ERRY 

FAYETTE 

C 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

BIBS 

3 

32  53 

20 

2 

ESSEMCR  4  SH 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  221 

67  01 

533 

6 

12  3 

MIDWAY 

BULLOCK 

4 

32  04 

85  32 

490 

c 

ETHLEHCH 

0776 

MADISON 

12 

34  59' 

86  38 

675 

3 

2 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

30 

2 

EXAR  2  SE 

MARION 

C 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

11 

32  27 

60 

2 

ILLINGSLEY  1  SE 

AUTAUGA 

2 

MINTER  3  NW 

5449 

DALLAS 

1 

32  06 

4 

12  3 

INQMAm  MOUNTAIN 

JACKSON 

2 

MINTER  4  NW 

DALLAS 

\ 

32  07 

~ 

C 

IRHINGKAM  we  AP 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

23 

23 

1  2  3  C 

1  MITCHELL  0AM 

CHILTON 

32  46 

86  27 

350 

24 

2 

085* 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

23 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

30  41 

86  15 

211 

17 

17 

1  2  3  C 

OAZ 

MARSHALL 

2  C 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  41 

90 

12  3 

RANTLEY 

CRENSHAW 

12  3 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

21 

2 

REWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

12  3 

MONTEVALLO 

SHELBY 

3 

33  06 

20 

2 

RIOOCPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56' 

85  45 

660 

6 

65 

12  3 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

195 

17 

17 

I  2  3  C 

ROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

2 

33  16; 

67  17 

605 

0 

AUG 

2 

MOULT ON 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

660 

22 

2  C 

AUNOIOOE 

PIKE 

2 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

12 

34  29 

4 

12  3 

ALERA  2  SW 

SHELBY 

1  2  3 

VMUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

77 

12  3 

ANOEN  3  HNV 

WILCOX 

12  3 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

10 

12  3 

AmPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

C 

NEW  BROCKTON  3  NE 

COFFEE 

5 

31  25 

85  54 

440 

c 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  41 

680 

12 

12 

12  3 

NEWBURG  2  NE 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  34 

625 

12 

2 

ARBON  HILL 

WALKER 

2 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  54 

16 

2 

ENTER  GROVE 

MORGAN 

2 

NEW  MARKET  2 

S667 

MADISON 

12 

34  54 

4 

12  3 

ENTRE  5  SW 

CKROKEE 

12  3 

NEVTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

45 

2 

ENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

44 

44 

12  3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

880 

50 

59 

12  3 

HATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

88  15 

195 

12 

12 

12  3 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

740 

4 

4 

12  3 

HILDCftSBURO 

TALLADEGA 

2 

ORflVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

20 

2 

HILDER5BURG  WTR  PLANT 

TALLADEGA 

12  3 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

5 

31  32 

71 

12  3 

ITRONELLE 

MOBILE 

12  3 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

34  42 

25 

2  C 

LA  1 BORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

9 

2 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

2 

33  44 

66  41 

798 

13 

2 

L ANT ON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

66  38 

580 

68 

6S 

12  3 

PELL  CITY  2  W 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

33  36 

66  19 

810 

9 

9 

JUNE 

12  3 

LAYTON 

BARBOUR 

12  3 

PELL  CITY  2  ENE 

6329 

ST.  CLAIR 

7 

33  36 

1 

JUNE 

12  3 

OOEN 

MOBILE 

1  2  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  06 

37 

2 

OFFEE  SPRINGS  2  NW 

GENEVA 

2 

PEHRYVILLE 

3 

19 

2 

0L8ERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  44 

67  50 

470 

10 

2  C 

PETERMAN 

MONROE 

1 

31  35 

67  16 

195 

c 

OLLINSVILLE 

1849 

DE  KALfi 

7 

34  15 

65  52 

734 

23 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

4 

32  30 

65  01 

570 

2 

2 

12  3 

)LUMBIA 

HOUSTON 

2 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

20 

2 

>ROOVA 

WALKER 

2 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

110 

20 

2 

>TTONTO« 

RUSSELL 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

506 

21 

2 

J6A 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

21 

2 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

1 

32  37 

86  54 

230 

21 

2 

lOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

48 

2  ' 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

12 

kOEVKLE  2 

TALLAPOOSA 

C  1 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

290 

62 

59 

12  3 

\HCV  *  N 

PICKENS 

2  \ 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

180 

40 

2 

LNVILLE 

MORGAN 

2 

POSfWATAHA 

CHOCTAW 

13 

32  12 

260 

70 

70 

12  3 

kYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

13 

21 

12  3 

RAINSVILLE 

OE  KALB 

12 

34  30 

65  52 

1320 

5 

2 

XATUft 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  56 

560 

79 

82 

12  3 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  08 

680 

4 

12 

12  3 

CATUR  h 

MORGAN 

12 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

12 

34  35 

573 

7 

7 

12  3 

CATUfi  SUBSTATION 

MORGAN 

12 

2 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

230 

23 

2 

:lta 

CLAY 

4 

2 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

160 

33 

2 

:hopolis  lock  and  dam 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

10 

10 

4 

12  3  4 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

c 

(THAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

23 

43 

12  3 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  40 

31 

49 

12  3 

>THAN  A  N 

HOUSTON 

C 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

650 

7 

7 

12  3 

lUeLE  SPRINGS 

WINSTON 

4 

12  3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

745 

26 

30 

12  3 

BA 

COFFEE 

33 

2 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

740 

9 

2 

KWMT 

2600 

L IMESTONE 

12 

34  53 

86  55 

768 

2 

2 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKL IN 

12 

34  31 

67  44 

680 

6 

12  3 

ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

252 

21 

2 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

54 

12  3 

TERMISE 

26  70 

COFFEE 

5 

12  3 

SANO  MT  STATE  FARM  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

1195 

11 

12 

12  3 

PAULA 

2727 

BARBC4JR 

77 

12  3 

SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

2 

33  43 

304 

23 

2 

ERGREEN  FAA  AP 

2763 

CONECUH 

12 

12  3 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

615 

78 

79 

12  3 

IRHOPE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

43 

43 

43 

12  3  4 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

66  01 

660 

12 

2 

LCO  OPEN  POND  TOWEl 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

12 

1 

2 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

4 

32  IB 

65  10 

390 

7 

7 

12  3 

LKVILLE 

2840 

MORGAN 

22 

12  3 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  29 

147 

81 

ai 

12  3 

LLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

20 

2 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

610 

12 

£ 

RLEY 

2667 

MAO  I SON 

11 

2 

SL0C0M8 

7576 

GENEVA 

5 

31  07 

260 

13 

2 

VETTE 

2863 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

26 

35 

i 

12  3 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

23 

2 

AT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

65  41 

1400 

22 

2 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

1120 

25 

2 

OftENCE 

2971 

LAUDERDALE 

87  41 

590 

7 

12  3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

145 

12 

2 

AT  DEPOSIT 

3024 

LOWOES 

66  35 

480 

61 

2 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

665 

22 

2 

iRT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

88  01 

10 

20 

1  2  3  C 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

7 

33  12 

490 

6 

6 

12  3 

AT  PAYNE 

3043 

OE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

934 

W 

2  C 

SYLVAN I A 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  49 

1400 

22 

2 

ISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

67  24 

410 

12 

31 

12  3 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

71 

72 

1  2  3 

OSOCN 

3151  ETOWAH 

66  00 

570 

77 

2 

THOMASVILLE 

8176 

CLARKE 

13 

31  55 

405 

69 

70 

12  3 

^OSDCN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

86  00 

565 

a 

12  3 

THORSBY  1  SW 

6204 

CHILTON 

1 

32  54 

200 

C 

1  INESVILLE 

3160  'SUMTER 

88  09 

130 

24 

12  3 

TH0R5BY  EXP  STATION 

6209 

CHILTON 

I 

37  53 

680 

3 

3 

12  3 

'ftOEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

'1 

34  01 

66  45 

500 

20 

2  C 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

268 

24 

2 

3215 

JACKSON 

12 

34  44 

66  16 

650 

2 

2 

TONEY 

B259 

xiADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

19 

2 

3255 

{geneva 

85  52 

107 

36 

12  3 

TRAFFORD 

8285 

JEFFERSON 

2 

470 

19 

2  C 

■  ■,'4* 

3271 

BUTLER 

iiS 

86  44 

290 

5 

2 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  4<- 

580 

53 

65 

I  2  3  C 

3306 

CHOCTAW 

88  20 

121 

3 

12  3 

rruscALOOSA  faa  ap 

8380 

TUSCALOOSA 

a 

33  U 

170 

79 

62 

12  3 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

24 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

87  35 

152 

4 

34 

1  2  3  C 

S496 

COVINGTON 

10 

31  11 

66  17 

1  260 

7 

2 

TUSKEGEE  2 

8403 

11 

32  2< 

89  42 

440 

7 

7 

12  3 

ao 

3511 

HALE 

67  36 

1  220 

93 

12  3 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

470 

74 

94 

12  3 

E 

3519 

BUTLER 

! 

31  50 

66  38j  444 

62 

12  3 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

1 

32  26 

265 

56 

2 

LE  2 

3524 

BUTLER 

'  6 

31  50 

66  38'  420 

C 

VALLEY  HEAD 

8469 

OE  KALB 

7 

34  34 

1040 

76 

76 

12  3 

'i^ES  POST  OFFICE 

3359 

BALDWIN 

9 

30  17 

67  41 

8 

12 

2 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

33  10 

67  13 

465 

19 

JUNE 

2 

.  ILLC 

3573 

MARSHALL 

12 

1  34  20 

86  I'i 

1  578 

7 

7 

12  3 

VERNON 

8917 

i; 

33  4! 

68  08 

160 

4 

4 

1  2  3  C 

-vvILLC  EVAP 

3576 

MARSHALL 

i" 

34  22 

66  n 

605 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F;  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 
movement  in  miles. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observatiou. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Cllmatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
-    No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  In  "Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H    One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data 
for  detailed  dally  record. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Cllmatologl- 
cal Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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